HPS TWF = 


China Power & Electrical Equipment Yearbook 

















邮编 : 412001 ey, billing | 
ie $ ae : r A à 


: | | 


电话 : (0733) 8498268 8498238 
传真 : (0733) 8498851 8498494 
http: / / www, zesem,com 


E—mail:Semicon(Omail zz hn cn 


公司 从 1964 年 开始 从 事 大 功率 半导体 器 件 的 研究 开发 , 现 已 成 为 国内 最 具 实 
力 的 大 功率 半导体 器 件 生产 厂家 之 一 。 产 品 已 广泛 应 用 于 铁路 、 交 通 、 准 金 、 矿 
LU. 机械. 化 工 及 电力 等 行业 。 工厂 生产 的 半导体 器 件 曾 装 备 我 国 各 种 型 号 电力 机 
车 和 多 种 型 号 内 燃 机 车 。 产 品 已 开始 销 往 美国 及 欧 六 市场。 

公司 于 1997 年 通过 上 海 质量 体系 审核 中 心 的 ISO9001 质量 体系 审核 ，2000 年 
SURE BSI 质量 体系 审核 


主要 产品 : 大 功率 半导体 器 件 ， 包 括 普通 整流 管 和 普通 吕 阅 管 
(RAGA EZ ”100mm， 最 高 电压 等 级 6 500V), 
快速 整流 管 、 快 速 晶闸管 、 非 对 称 晶 闸 管 和 门 极 可 
Ail (GTO) $, 
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福 达 牌 产品 被 温州 市 府 授予 名 牌 产品 称号 


可 靠 的 分 断 和 电 寿 命 的 持久 是 福 达 人 的 工作 目标 ， 
我 们 的 产品 在 每 道生 产 工 序 中 都 得 到 质量 保证 





浙江 福 达 合金 材料 股份 有 限 公 司 
地 址 ; 浙江 省 乐清 市 柳 市 屏山 路 36 号 ”邮编 : 325604 总 机 : 0577-62782519-8011 8033 电话 : 0577-62777728 
传真 ; 0577-62770519 BEB-mail:fdhj@mail.wzptt.zj.cn  http://www.china-fuda.com 
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温州 航 大 电气 有 限 公 司 ， 创 建 于 1983 年 ， 
是 原 机 械 部 定点 生产 电气 辅 件 的 大 型 骨干 企业 ， 
是 天 津 电气 传动 设计 研究 所 辅 件 委员 会 委员 单 
位 ， 是 市 级 “重合 同 、 守 信用 ”单位 ， 企 业已 
通过 中 国 机 械 工业 质量 体系 认证 中 心 ISO9001 
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HKH., BIRREA. 
推荐 ， 国 家 电力 公司 特 资 局 、 水 
利 部 特 资 局 进行 资 烙 审 查 ， 确 认 
为 水 利 电力 系统 单机 配套 供应 网 
络 成 单位 ， 符 发 此 证 ， 
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JH20, JP, Id Bl, SAKS AI FE skim T: Lea ne MOS m PET 

MJ1, MJ? 小 母线 架 ; DFY 系 列 电 能 计量 接线 WANE) =00 FARA | 型 号 使 用 证 书 

盒 ， MS300 系 列 开 关 柜 门 锁 ; JHD1、JHD2 等 in 和 

型 号 使 用 证 书 





产品 ， 其 中 JEFE5、JH1、JH14、NJD-7、MJ1、 | 
DFY 专 产品 已 获 天 天 津 电 气 传动 设计 研究 所 型 号 | 
a Y '95 全 国电 子 电 
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江苏 长 江 / 气 集团 有 限 公司 是 以 始 建 于 1965 年 的 镇 江 市 电器 设备 厂 为 前 身 ， 通 过 与 德国 、 美 国 、 荷 
兰 、 瑞 士 等 国 “, 电 器 专业 制造 商 合资 合作 ， 目 前 已 发 展 成 为 研制 、 开 发 、 生 产 中 低压 开关 柜 成 套 电器 、 
电力 系统 自 子 设备 及 系统 软件 、 地 铁 直 流 供电 设备 、 高 压 封闭 母线 、 低 压 母 线 模 、 电 缆 桥 架 、 照 明光 
源 和 灯具 的 | 家 大 一 型 企业 。 国 家 重点 火炬 高 新 技术 企业 。 

集团 妇 J 建 有 省 级 技术 中 心 和 国家 级 博士 后 科研 工作 站 ; 列 入 国家 863 计 划 的 计算 机 集成 制造 系统 
(CJ-CIMS 工程 于 2000 年 通过 竣工 验收 ; 集团 公司 下 辖 企业 分 别 获得 中 国 方圆 委 、 德 国 TUV、 和 荷兰 
KEBMA 等 ”证 机 构 颁 发 的 ISO9000 质 量 保证 体系 证 书 ; 2000 年 5 月 集团 公司 被 原 国家 机 械 局 、 中 国 机 械 工 
WASH ;“ 全 国 机 械 工 业 管理 进步 示范 企业 ”荣誉 称号 。 

迈 | 新 世纪 ， 江 苏 长 江 电 气 集团 有 限 公 司 仍 将 继续 努力 和 创新 ， 以 优质 的 产品 和 服务 为 社会 发 展 作 
出 新 的 ” 献 . 








集团 公司 现 拥有 八 家 制造 公司 ， 分 别 为 : 
江苏 长 江 电 器 股份 有 限 公司 

中 德 合资 镇 江 默 勒 电器 有 限 公 司 

中 德 合资 镇 江 默 勒 母线 有 限 公司 

中 荷 合 资 镇 江 霍 力克 电器 有 限 公司 

中 美 合资 镇 江 阳光 照明 有 限 公司 

南京 因素 莱 电 器 有 限 公司 

江苏 长 江 电 气 集 团 有 限 公司 封闭 母线 分 公司 
江苏 长 江 电气 集团 有 限 公 司 电缆 桥架 分 公司 
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nn IN 北京 巴 . 威 公司 为 达 拉 特 电厂 
制造 的 330MW 锅 炉 - 图 为 
330MW 机 组 锅炉 外 景 


北京 巴 布 科 克 威 尔 科 克 斯 有 限 公司 是 北京 锅炉 厂 和 美国 巴 布 科 克 . 威 尔 科 克 斯 公司 , 于 1986 年 各 投资 50% 
共同 组 建 的 中 国电 站 锅炉 行业 第 一 家 中 外 合资 企业 。 

北京 锅炉 厂 创建 于 1956 年 , 是 生产 中 、 小 型 电站 锅炉 和 工业 锅炉 的 国家 大 型 骨干 企业 之 一 , 在 国内 外 市 场 享 
有 良好 的 声誉。 

美国 B&W 公司 创建 于 1867 年 , 它 制造 了 世界 上 
第 一 台 发 电 锅炉 , 其 130 多 年 的 历史 积淀 和 创新 , 使 
它 的 设计 和 产品 处 于 世界 领先 水 平 , 当 今世 界 上 约 有 
半数 以 上 的 大 型 电站 锅炉 是 采用 B&W HER, 

北京 巴 . 威 公司 位 于 北京 市 西 郊 石景山 路 三 十 
六 号 ， 占 地 面积 36.68 Fm, 建筑 面积 14.87 Fm’, 
拥有 齐全 的 生产 设备 和 先进 的 检测 手段 ,公司 实施 董 
事 会 领导 下 的 总 经 理 负责 制 ， 内 部 生产 经 营 机 构 设 
“ 九 部 一 室 ” 和 “六 大 车 间 ”， 

北京 巴 . 威 公司 自 开业 以 来 以 美国 B&W 公司 130 
多 年 的 设计 经 验 和 强大 的 试验 研究 为 基础 ,动态 引进 
B&W 公司 的 先进 技术 和 管理 ， 随 时 得 到 B&W 公司 的 
指导 和 支持 ， 与 其 保持 着 产品 技术 的 同步 创新 和 发 
R. Alt, 合资 经 营 十 五 年 来 . 公司 不 仅 向 国内 市 声 
o Seo ore AE MWR 
而 且 也 向 国际 市 场 提供 了 数 十 台 产品 ,分 别 出 口 印度 
尼 西 亚 、 越 南 、 芬 兰 、 菲 律 宾 、 埃 及 等 国家 。 尤 其 2000 年 通过 与 美国 B&W 公司 的 分 包 合作 ， 为 世界 发 达 国家 - 
-澳大利亚 "米尔 梅 兰 项 目 成 功 制造 了 国内 首 台 425MW 超 临界 锅炉 , 且 取得 了 整体 水 压 试验 一 次 合格 的 优异 成 果 。 

北京 巴 . 威 公司 已 成 为 B&W 公司 在 世界 各 国 合资 企业 中 , 独 具 各 类 型 、 各 规格 锅炉 设计 和 年 2400MW 生产 能 
力 (200MW 超 高 压 自 然 循环 锅炉 、300MW、600MW 亚 临界 自然 循环 锅炉 、300MW“W” 形 火焰 锅炉 、35-450t/h 
HE. KAE. 高 压 锅炉 、35 ~ 670t/h 循 环流 化 床 锅炉 、4 ~ 82t/hFM 油 、 气 、 油 气 混 烧 锅炉 、 及 各 种 容量 的 压力 

| 容器 、 热 水 锅炉 等 产品 ) 的 供 货 厂商 。 

北京 巴 . 威 公司 以 “让 所 有 用 户 满意 ”的 经 营 理念 和 “明天 
比 今天 做 得 更 好 ”的 企业 精神 ， 在 追求 不 断 创新 ， 不 断 发 展 ， 不 
断 自我 否定 , 不 断 自我 完善 的 过 程 中 , 贯彻 着 公司 “ 依 强 而 立 , 软 
硬 相 宜 ， 控 制 核心 ， 注 重 联合 ”的 战略 方针 ， 在 新 的 世纪 中 .为 
国家 电力 事业 的 发 展 做 出 新 的 贡献 











AXE: 威 公司 与 芬兰 公司 合作 生产 的 
116MW 燃 气 热 水 炉 双 榆树 供 热 厂 安装 现场 
地 址 : 北京 市 西 郊 石景山 路 36 号 4354 信箱 
邮编 : 100043 

电话 : (010)68862244 
传真 : (010)68861336 
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哈尔滨 锅炉 厂 有 限 责任 公司 创立 于 1994 年 10 月 14 日 ,是 在 香港 发 行 H 种 
股票 并 上 市 的 哈尔滨 动力 设备 股份 有 限 公 司 成 员 企 业 ,其 前 身 是 哈尔滨 锅炉 厂 。 

该 公司 以 设计 制造 5 ~ 60 万 KW 火力 发 电机 组 锅炉 为 主导 产品 ， 并 设计 制 
造 配 套 辅 机 、 电 站 和 山门 和 石化 容器 、 核 能 设备 以 及 工业 锅炉 等 产品 ， 其 中 电站 
锅炉 年 生产 能 力 达到 3 600MW 。 截 止 到 2000 年 末 ， 该 公司 累计 生产 电站 锅炉 
649 台 /58 405MW， 占 建国 以 来 国产 火电 装机 容量 的 三 分 之 一 ， 产 品 产量 居 全 
国 首位 , 并 出 口 20 余 个 国家 和 地 区 。 主 导 产 品 结构 为 电站 锅炉 系列 : 35 ~ 1304 
h 中 压 锅 粮 220Vh、410vh 高 压 系 列 锅炉 670vVh、680vh 超 高 压 锅炉 以 及 300MW、 
60MW 亚 临 界 压力 等 级 大 型 电站 锅炉 ,并 先后 开发 和 生产 了 5MW 低 温 核 供 热 装 
置 、 加 和 毛 反 应 器 、 钛 冷凝 嚣 、 直 径 7.5m ICE FRE, UA, CO VU 
化 裂化 装置 、 高 讨 球形 气 人 能 、 气 化 炉 等 一 大 批 填补 国内 空白 且 具 有 国际 先进 水 
平 的 大 型 石化 容器 和 特种 锅炉 。 

该 公司 于 1987 年 在 全 国 同行 业 中 首 家 取得 了 美国 机 械 工程 师 学 会 (ASME ) 
RAD RD ( oe i 2 vies mo 应 力 分 析 压 力 容器 ("U2") 设计 制 
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武汉 锅炉 集团 有 限 公 司 的 前 身 一 

一 武汉 锅炉 厂 是 由 国家 投资 兴建 的 大 

型 锅炉 厂 ， 属 原 机 械 部 重点 肯 干 企 

业 。 现下 辖 14 个 子 公司 , 集 大 型 电站 

锅炉 、 国 内 环保 锅炉 的 设计 开发 、 制 

- 造 销售 ， 有 关 工 程 的 成 套 、 安 装 及 有 目 

党 委 书记 、 董 事 长 、 总 经 理 : WI 动 控 制 ， 房 地 产 开发 为 一 体 。 探 股 的 

B 股 上 市 公 写 武汉 锅炉 股份 有 限 

公司 ,是 武汉 锅炉 集团 有 限 公 司 的 核 

心 企 业 ， 是 国家 生产 电站 锅炉 、 环 保 锅炉 的 重要 基地 ， 特 别 是 新 开 妈 

的 循环 流 化 床 和 垃圾 锅炉 将 为 祖国 的 环保 事业 作出 巨大 贡献 ， 拥 有 广 

阔 的 市 场 前 景 。 目 前 年 生产 能 力 电站 锅炉 250MW RL WIP SOO Rt, 

压力 容器 、 阀 门 及 锅炉 辅 机 1000 吨 。 产 品 远 销 亚 、 非 、 欧 数 十 个 国家 

和 地 区 ， 深 得 用 户 好 评 。 公 司 强 大 的 科研 开发 能 力 和 富有 远见 的 管理 

模式 是 公司 飞速 发 展 的 基础 ， 公 司 技术 中 心 是 经 国家 经 贸 委 等 认定 的 

全 国 第 一 批 40 个 国家 级 技术 中 心 之 一 。 公司 积极 参与 国内 外 技术 和 经 

济 合作 ， 和 世界 上 同行 业 中 有 名 望 的 公司 保持 着 密切 的 往来 和 技术 合 
作 关系 ， 并 获得 了 美国 ASME 许可 证 ， 通 过 ISO9000 认证 。 






武汉 锅炉 集团 有 限 公司 
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HBR BILSMEILHAAA (RA 
轮机 锅炉 研究 所 )， 始 建 于 1958 年 ， 是 全 
国 发 电 设备 制造 行业 的 技术 归口 单位 和 外 
经 贸 部 授予 科技 产品 进出 口 权 的 单位 , 上 
海 市 高 新 技术 企业 。 

该 所 主要 从 事 火电 和 核电 设备 及 其 自 
动 化 系统 的 试验 研究 和 成 套 设计 ,在 空气 
动力 、 燃 烧 、 传 热 、 水 动力 、 强 度 与 振动 、 
高 温 材 料 、 焊 接 工 艺 、 自 动 控制 、 计 算 机 
应 用 、 超 导电 机 、 燃 气 一 茶 汽 联合 循环 等 
30 多 个 学 科 领 域 进行 广泛 深入 的 研究 . 近 
年 来 ， 获 得 国家 、 机 械 工业 部 和 上 海 市 的 
重大 科技 成 果 奖 100 多 项 。 并 具有 经 国家 
学 位 评定 委员 会 批准 的 热能 工程 和 热力 涡轮 机 专业 的 硕士 学 位 授予 权 。 

近 几 年 来 申请 专利 20 项 ， 非 金属 膨胀 节 列 入 1997 年 度 国家 级 新 产品 ，2000 年 该 所 通 
过 1SO9001 质量 体系 认证 ， 

该 所 持 有 火电 站 工程 乙 级 设计 证 书 、 工程 建设 乙 级 监理 证 书 、 工 程 总 承包 资格 证 书 和 
| SENSED, FET PNB GA) 电站 工程 、 锅 炉 岛 〈 房 ) TE. MATE 
机 及 余热 发 电工 程 、 柴 油 机 电站 工程 、 中 央 空 调 工 程 、 建 筑 工 程 《 设 计 ) 等 70 余 项 . 近 几 
年 该 所 致力 于 科技 成 果 产 业 化 ， 本 着 科研 一 流 、 产 品 可 靠 、 工 程 优质 、 检 测 公 正 。 先 后 研 
制 40 多 项 产品 进入 市 场 ， 深 受 客 户 的 好 评 ， 

该 所 系 机 械 行业 “火电 设备 质量 监督 监测 中 心 ”的 挂靠 单位 和 国家 进出 口 商 品 检验 局 
的 “火电 设备 产品 认可 实验 室 "， 具 有 大 型 火电 机 组 性 能 测试 能 力 。 


地 址 上 海 市 闵行 区 剑 川 路 1115 号 
邮编 : 200240 











电话 : (021) 64358710 JFH-01 型 球磨 机 隔 声音 
传真 : (021) 64358722 3 m 
E—mail:speri@stn,sh.cn | b 


运行 中 的 自动 反 冲 洗 滤 网 装置 
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noville 富 春江 富士 水 电 设备 有 限 公司 ，( 以 下 简称 双 富 公司 )， 坐 落 在 风景 秀丽 的 杭州 富 春 江 昱 ， 

由 国电 4 pp pl ramos 投资 总 额 为 2 500 万 

a 美元 ， 注 册 资本 达 1 800 万 美元 ， 是 主要 从 事 水 电 设备 研究 、 开 发 、 设 计 、 制 造 、 安 装 和 服务 

的 大 型 合资 企业 . 

日 本 富士 电机 株式 会 社 是 著名 的 跨国 公司 , 在 水 利 电力 领域 拥有 先进 技术 和 诸多 业绩 , 已 

通过 1509001 质量 提供 和 在 制 机 组 近 600 台 ( 套 ) 。 原 富 春江 水 电 设备 总 厂 是 我 国 研制 大 中 型 成 套 机 组 的 主要 厂家 ， 
A 拥有 30 余年 研制 技术 的 积累 和 101 台 ( 套 ) 机 组 业绩 ， 在 国内 外 享有 盛誉， 

双 富 公司 技术 实力 雄厚 ,汲取 了 富士 电机 株式 会 社 的 全 部 先进 技术 和 管理 体系 , 并 从 美国 

MIN, => sie. way et BK. AB. US. 

经 营 管理 等 相当 规模 的 系统 网 ， 大 型 数控 切 

en, ara. p FRG, A —— 

质 损耗 自动 测定 仪 等 司 行业 先进 - Sate ome 并 通过 了 


pr. 冲击 、 
， 并 已 成 功 


ee i EERS. 在 水 电 领 域 取得 了 瞩目 的 业绩 . 新 的 世纪 、 双语 公司 仍 将 以 全 新 的 市 场 经 营 理念 LR 
的 质量 、 合 理 的 价格 与 优良 的 服务 ， 让 清洁 、 可 再 生 的 水 能 服务 于 社会 、 造 福 于 人 类 。 


地 址 : 浙江 省 桐庐 富 春 江 工人 路 1 号 富 春 江 富士 水 电 设备 有 限 公司 杭州 营业 部 
邮编 : 311504 地 址 : 杭州 市 文 三 路 252 号 伟 星 大 厦 9 楼 8 座 
电话 : (0571)64652030 64652303 邮编 : 310012 

传真 : (0571)64651593 64651410 电话 : (0571)88912911 88912922 
Http:www.shuangfu.com E-mail:scbf@shuangfu com 传真 : (0571)88912933 


公司 承 制 的 长 江 三 峡 泄洪 深 孔 弧 门 厂 内 预 装 公司 设计 部 门 一 角 五 轴 联 动 数控 铣 键 床 加 工 水 轮机 转 轮 叶片 





兰州 电机 有 限 页 任 公司 


兰州 电机 有 限 责任 公司 是 西北 地 区 较 大 的 电机 和 发 电 设 
备 制造 企业 , 国家 一 级 企业 , 1994 进 入 国家 级 “企业 技术 中 
心 ” 和 国家 机 械 工 业 百 强 企业 行列 , 同年 通过 ISO9001 质量 
体系 认证 。 

公司 现 有 员工 5451 人 ， 其 中 工程 技术 人 员 711 人 ,，74 
人 具有 高 级 专业 技术 职务 , 5 人 享有 政府 特殊 津贴 。 公 司 占 
地 面积 58 万 m*， 拥有 主要 设备 860 人 台 ， 其 中 精 、 大 、 稀 设 
271184, 具有 国际 80 年 代 水 平 的 进口 设备 57 台 , 拥有 总 资 
产 10.22 亿 元 。 主 要 产品 有 : 大 中 型 交 直 流 电 机 ,一 般 交 流 
发 电机 ,交流 伺服 ,主轴 及 步 进 电 机 ,小 型 交流 电动 机 , 移 
动 电站 ， 柴 油 发 电机 组 ,高 低压 控制 屏 ( 柜 )， 中 频 、 双 频 、 
双流 特殊 用 途 电机 , 交流 变频 调 速 电机 , 风力 发 电机 , 超 高 
滑 差 电机 , 中 小 型 水 轮 发 电机 组 等 十 余 类 , 年 综合 生产 能 力 
JA 250 万 kW。 其 中 ZJ60DS 沙漠 钼 机 电 驱 动 系统 获 国 家 级 
新 产品 证 书 、 国 家 科技 进步 一 等 奖 、 机 械 工业 部 科技 进步 二 
等 奖 、 甘 肃 省 优秀 新 产品 新 技术 成 果 一 等 奖 ; 交流 进 给 伺 
服 、 主 轴 电 机 获 国 家 科技 成 果 三 等 奖 ; 9 000kW 三 相 异 步 电 
动机 获 国 家 级 新 产品 证 书 、 机 械 工 业 部 科技 成 果 三 等 奖 ; 
YJS 系 列 紧凑 型 高 低压 异步 电动 机 获 国家 级 新 产品 证 书 、 国 
家 机 械 工业 局 科技 进步 二 等 奖 。 兰 电 ”系列 产品 在 国内 外 
享有 很 高 的 声誉 ， 并 出 口 二 十 多 个 国家 和 地 区 ， 





地 址 : 兰州 市 民乐 路 66 号 
邮编 : 730050 
电话 : (0931) 2866951 


传真 : (0931) 2866951 
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13 500kW 大 型 同步 电动 机 组 
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| 创立 的 “全 员 质 量 * 成 本 责任 管理 ” 获 
国家 级 企业 管理 现代 化 创新 成 果 





创造 中 国企 业 新 纪录 





KB AE. BE. MERA 山西 省 永 济 市 西 郊 , 隶属 于 中 国 北方 机 车 车 辆 工 
业 集 团 公 司 , 是 国内 最 大 的 机 车 电 传 动 装置 设计 制造 基地 之 一 , 主要 生产 铁路 内 燃 机 车 、 电 力 
机 车 配套 电机 、 电器 装置 和 电力 半导体 器 件 以 及 石油 钻井 、 风力 发 电 , 城市 轻轨 地 铁 电机 电器 
产品 

LJ + 1969 FJ", 1974427", 现 占 地 面积 136hm*, 拥有 各 类 机 械 动 力 设 备 1 500 R 
R. ALARKO 400 余 人 ,资产 总 额 9.2 亿 元 。 先 后 从 国外 引进 先进 设备 80 余人 台 ( 套 )， 全 面 引 
进 美 国 GE 公司 电机 电 控 制造 和 管理 技 
术 以 及 日 本 日 立 公 司 地 铁 斩 波 机 组 制 
nr- 形成 了 国内 同行 业 一 流 的 电 

机 电 控 制造 技术 和 装备 ， 具 备 年 产 内 

燃 机 车 、 电力 机 车 配套 电机 700 UNE 
4 500MW. Eit H 4004(38). 电力 
LEFEL 680 ELE), 各 种 大 容量 ii 
导体 器 件 40 000 支 、 电 机 修理 1504 
份 以 及 批量 生产 石油 钼 矿山 、 轻 站 
地 铁 电机 电 硕 的 能 力 。 工 厂 依 托 核 心 
技术 大 力 发 展 多 元 经 营 村 sh 
业 以 及 建筑 安装 、 环 保 节 能 、 纯 净 水 、 
乳 制品 等 领域 

EJ” 1994 年 被 评 为 “中 国 100 家 
最 大 电气 机 械 及 萌 材 制造 企业 “、 ”全 
国 行业 50 家 最 大 工业 企业 。1995 年 
和 1999 年 先后 通过 ISO9001 质量 体系 
和 ISO14001 环 境 管 理 体 系 国际 国内 双 
重 认证 。 近 年 来 , 为 铁路 三 次 大 提速 提 
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工厂 生产 的 YJ32 风力 发 电机 
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供 了 内 燃 机 车 所 需 99% 的 电机 和 了 70% 以 上 的 电 控 、 电 器 。 产 品 出 
口 美 国 、 加 拿 大 、 巴 基 斯 坦 等 11 个 国家 和 地 区 。 工厂 独创 的 “全 
员 质 量 : 成 本 责任 管理 ”被 评 为 山西 省 管理 创新 成 果 一 等 奖 、 全 
国 现代 化 管理 创新 成 果 二 等 奖 。1996 ~ 1998 年 , 工厂 连续 三 年 被 
评 为 全 国 质 量 效 益 型 先进 企业 。 


地 tt: 山西 省 永 济 市 电机 大 街 18 号 
邮编 : 044502 

FA 3%: (0359) 8075334 8072334 
E Hi: (0359) 8020551 

http: / / www yonge.com,cn 
E—mail:yjernf@public, yc, sx cn 
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工厂 生产 的 油田 钻机 用 Y208 电机 
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无 锡 市 第 二 微型 电机 厂 坐 落 在 中 国 江南 太湖 之 滨 、 京 杭 古 运河 畔 ， 是 原 国 

家 机 械 工业 局 定点 生产 断路 器 和 开关 专用 电动 机 及 操作 机 构 的 专业 单位 。 凯旋 
牌 HDZ 系 列 断路 器 和 开关 专用 电动 机 及 操作 机 构 , 以 串 激 或 直流 电动 机 带动 各 

种 结构 形式 的 减速 器 ， 为 国内 外 高 、 中 、 低 压 断 路 器 和 开关 配套 作 储 能 或 直接 
合 阅 用 ， 同 时 由 于 该 产品 具有 极 强 的 通用 性 已 被 其 他 行业 广泛 采用 . 产品 具有 
体积 小 、 输 出 力矩 大 、 运 行 可 靠 、 性 能 稳定 等 特点 。 公 司 先后 通过 了 CCEE 电 
工 产 品 认证 、 计 量 合格 认证 、ISO9002 质量 体系 认证 ， 并 获得 向 欧盟 市 场 推荐 
产品 的 资格 证 书 ， 被 国家 评 为 畅销 产品 和 消费 者 满意 产品 ， 二 十 多 年 连续 被 评 

为 重合 同 、 守 信用 企业 ,同时 获得 了 工商 银行 AAA 级 资信 企业 ,在 断路 器 和 开 
关 行业 有 很 高 的 声誉 。 公 司 多 次 参加 国家 星火 科技 攻关 项 目 ， 并 获得 多 项 技术 
专利 。 先 后 同 国内 10 大 开关 厂 ，50 多 家 低压 断路 器 生产 厂 以 及 诸多 著名 跨国 企 

”“” 业 建立 了 长 期 、 良好 的 业务 合作 关系 。 我 们 始终 以 技术 新 、 质 量 高 、 成 本 低 、 服 
，” 务 佳 的 经 营 理念 ， 为 国内 外 客户 提供 配套 服务 ， 





质量 体系 认证 证 书 
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法 人 代表 : MAA 地 址 : 江苏 省 无 锡 市 惠 山 区 洛 社 镇 邮编 : 214187 
电话 : (0510) 3311910 传真 : (0510) 3314164 

http: / /www.wxdjc.com www cn—switchmotor com 

E—mail:dewxdjc@public1 .wx.js.cn 
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TAB ASH AS EGE OT AL ERA MAA 
开发 号 研究 中 心 ， 拥 有 中 国 工 程 院 院士 和 博士 
导师 ,技术 力量 雄厚 。 多 次 承担 国家 重大 科技 攻 
美 项 目 ， 能 够 设计 500kV 级 及 以 下 各 类 变压器 
类 产品 ， 拥 有 国内 最 大 的 变 压 颖 类 产品 试验 检 
测 基 地 , 能够 进行 变 压 绒 类 产品 各 项 试验 。 其 中 
包括 220kV、180MV: A 级 及 以 下 变压器 产品 的 
短路 试验 。 

开发 了 变 压 费 三维 结构 优化 设计 系统 ， 实 
现 了 变 压 绒 三 维 实体 可 视 化 设计 ， 实 现 三 维 实 
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体 与 一 维 工程 图 的 自动 转换 . 
> ~ 建立 了 变压器 行业 大 型 综合 信息 网 站 ， 出 GIAN 
El EA AFA A. a? E 
变压器 产品 设计 软件 有 110kV 高 阻抗 电力 ÍA Ll 


= 
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EJEA. LLOKV RLA FESR APEJE 35kV a TP by 

Tie MAS. AL AIA. LOKV 疮 铁心 变 | 

MA | I T o 
[ 装 设 备 有 : 气相 和 干燥 设备 、 变 压 法 干燥 

及 其 他 真空 处 理 设 备 、 变 压 器 线圈 恒 讨 干燥 设 

备 、 全 功能 变 压 问 油 真 空 处 理 设备 等 。 气相 车 燥 设 备 
配套 组 件 有 : 有 载 分 接 开 关 、 JEJ PE 

多 功能 变压器 保护 装置 、 速 动 油 压 继 电 绢 等 。 


地 址 : 沈阳 浑 南 高 新 技术 产业 开发 区 
邮编 : 110173 

电话 : (024) 23787022 

传真 : (024) 23785177 





应 用 变压器 三 维 结构 优化 设计 系统 绘制 的 变压器 三 维 模型 
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保定 天 威 集团 有 限 公 司 (其 前 身 为 保定 变压器 厂 ) 提供 以 电 
力 变 压 器 为 主导 的 电力 系统 所 需 输 变 电 、 配 电 、 保 护 和 控制 设备 
及 成 套 产品 和 服务 。 自 1958 年 创建 以 来 , 集团 公司 以 振兴 民族 工 
业 、 发展 我 国电 力 事业 为 己任 ， 自 力 更 生 ， 艰 苦 奋斗 ， 坚 持 管理 
创新 与 技术 创新 同步 ， 在 改革 中 不 断 半 大， 为 我 国电 力 事业 做 出 
了 历史 性 的 贡献 。 

当 走 进 新 世纪 的 时 候 ， 天 威 集团 将 继承 和 发 扬 企 业 的 优良 传 
统 ， 把 制度 创新 与 管理 创新 、 技 术 创 新 结合 起 来 ， 实 施 一 流 的 管 
理 ， 生 产 一 流 的 产品 ， 创 造 一 流 的 业绩 ， 振 兴 民 族 工业 ， 制 造 国 
企 精品 ， 为 电力 市 场 提供 一 流 的 服务 ， 天 威 集团 总 能 满足 每 一 位 
客户 的 需要 。 

天 威 集团 衷心 希望 能 够 得 到 各 界 朋友 一 如 既往 的 关怀 和 支持 ， 
前 进 中 的 天 威 集团 愿 与 诸位 共 创 中 国电 力 事业 的 美好 明天 。 

保定 天 威 集团 与 日 本 三 萎 电 机 株式 会 社 合作 生产 的 18 万 kV 
A/220kV 外 铁 芯 壳 式 变 压 刁 ， 现 在 运行 于 广东 省 塘 夏 变电站 , A 
补 了 国内 大 容量 壳 式 变压器 生产 的 空白 。 

为 香港 中 华电 力 公司 提供 的 自 耦 三 相 有 载 24 万 kV'. A/400kV 
变压器 ， 是 目前 中 国 香港 地 区 使 用 国内 生产 的 电压 等 级 最 高 ， 单 
台 容 量 最 大 的 产品 之 一 。 
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常州 牌 变 压 器 RSA GE 


常州 变 压 红 三 是 国家 经 贸 委 定点 生产 大 型 变压器 的 重点 骨干 企业 , 中 国 500 家 最 大 电气 机 械 及 器 
材 制 造 企 业 之 一 ， 全 国 变压器 行业 四 强 之 一 ， 江 苏 省 高 新 技术 企业 ，1997 年 获 ISO9001 质量 体系 认 
证 ，1998 年 引进 日 本 东芝 公司 220kV 及 以 下 全 套 变压器 设计 软件 和 制造 、 检测 技 术 。 拥 有 生产 、 试 验 
设备 400 台 套 ， 主 要 生产 车 间 实 行 全 封闭 、 防 尘 作 业 环 境 管理 ， 现 有 A 级 防 尘 装配 室 620mz。 主 要 本 
产 6 ~ 20KV 油 浸 式 电力 变压器 、 环 氧 涪 注 变压器 、 预 装 式 变电站 、 电 炉 变 压 器 、 整 流 变压器 、 电 抗 
ar 6 AR 38 个 系列 330 个 品 

常州 牌 变 压 器 各 项 技术 性 能 指标 ， 在 国内 同类 产品 中 处 于 领先 地 位 。 
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SFPio— 170000kV-A/220kV LIRA UA FE hE a dd SE OSFPSs 一 120000KV-A/220kV = GMMR BHT 





OSFPSZ.0—120000kV'A/220kV = BARBRA SBR BASES OSFPSi0— 150000kV-A/220kV 三 转自 耦 无 励磁 风 冷 电力 变压器 
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SFP io — 100000k V-A/220kV MERANA Fe DRE EE ad) EE 


OSFPS io — 120000kV-A/220kV 三 转自 耦 强 油 风 冷 电力 变压器 





HA: 江苏 省 常 庙 方 常 新 路 145 号 
邮编 : 213002 

电话 : (0519) 3260429 3260792 
传真 ， (0519) 3260428 3265059 
E-mail:ccttwwcb O public.cz.js.cn 
http://www. jsctw.com.cn 
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SFPSZ.i0 — 120000kV:A/220kV 三 圈 强 油 
载 调 压 电力 变压器 
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SFSZ10 一 31500KV:A/110kV 三 圈 风 冷 有 载 调 压 





SFSZ1o 一 S0000KV-A/110KV 三 圈 风 冷 有 载 调 压 
电力 变压器 
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ARE ES FARA TEES BUE TF 
1974 年 ， 是 中 国 变压器 行业 首 家 上 市 公司 ， 全国 机 
电 行 业 的 天 型 骨干 企业 。 工 厂 能 够 生产 单 台 容量 
360MW , 电压 等 级 330kV 级 及 以 下 油 浸 式 电力 变 压 
器 ,35kV 级 及 以 下 干 式 变 夺 各 和 各 类 特种 用 途 变 压 
器 共 九 大 类 ,1 000 多 种 规格 型 号 的 产品 。 年 生产 能 
力 达 9 000MVA , 产品 除 满 足 现行 国家 标准 外 , 还 可 
根据 用 户 要 求 按 TEC 或 其 他 国际 标准 设计 制 蓝 。 产 
品 畅 销 全 国 各 地 并 远 销 马来西亚 、 非 律 宾 、 巴 基 斯 
坦 、 苏 丹 以 及 阿 联 西 等 国家 。 
地 址 : 新 疆 昌 吉 市 延安 南路 52 号 
邮编 : 831100 
电话 : (0994)2724378 2727910 
传真 : (0994)2723954 


E-mail:xsgs3_t@tbea.com.cn 
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SER 山东 省 金 最 克 电 气 集团 公司 具有 三 十 多 年 制造 电 
力 变 压 器 的 经 验 。 集团 公司 下 辖 山 东 金 乡 变压器 厂 和 深圳 勃 格 变 
压 器 有 限 公司 两 个 生产 实体 ， 年 生产 干 式 变压器 能 力 3 000MW， 
是 中 国 机 械 工业 100 家 最 佳 经 济 效 蔓 企 业 ， 世界 大 型 干 式 变压器 
生产 企业 之 一 。 

HEAT 1988 年 公司 从 德国 引进 树脂 浇注 干 式 电力 变压器 
制造 技术 , 在 消化 吸收 的 基础 上 , 先后 开发 出 SC. SC8. SCY SCI 
(H/F) 四 代 产 品 , 并 生产 制造 出 有 载 调 压 . MA. 海洋 平台 用 . E 
流 牵 引 、 整 流 励磁 、 核 电 专 用 等 290 多 个 品种 的 干 式 变压器 . 填 
补 国家 空白 12 项 . 荣获 国家 专利 16 项 。 特别 是 SC9 系 列 产品 具有 
安全 性 能 高 . 耐 冲击 力 强 . 损耗 低 . 噪声 小 、 外 表 美 观 等 特点 , 空 
Rink. 负载 损耗 . 噪声 、 局 放 等 主要 技术 指标 优 于 同类 企业 产 
品 水 平 ， 经 过 多 年 持之以恒 的 努力 ,创造 了 中 国电 气 行业 著名 的 
“ 金 曼 克 ”品牌 。 

LEAK 公司 浇注 设备 采用 德国 HEDRICH 真 空 浇注 处 理 系 
统 , 剪 切 设 备 采 用 比利时 SOENEN 公 司 全 自动 数控 剪 切 线 . 绕 线 设 
备 采 用 BZR-1 型 自动 绕 线 机 , 机 加 工 设备 采用 XHAD2412 定 梁 龙 门 
加 工 中 心 . 并 建立 了 国内 一 流 的 试验 站 . 其 中 包括 瑞士 哈佛 莱 561 
局 放 仪 、 变 压 器 微机 测控 系统 、 雷 电 冲 击 设备 等 。 

TERR 采用 德国 BAKELITE 公 司 生 产 的 环 氧 树脂 及 添加 剂 . 
日 本 新 日 铁 公司 生产 的 30ZH120 高 导 磁 硅 钢 片 、 金 曼 克 专利 技术 
产品 一 无 碱 无 蜡 玻 璃 丝带 包 电 磁 线 。 

管理 模式 1994 年 8 月 , 公司 质量 体系 通过 核电 上 级 认证 ， 
1996 年 9 月 ， 通 过 了 中 国 CSQA 和 法 国 BVQI 认 证 机 构 1509001 质 
量 体 系 认证 。 

CMA 目前 该 公司 产品 已 销 往 全 国 28 个 省 .市 .自治 区 ， 
以 上 , 同时 出 口 澳大利亚 . 东南 亚 . 非洲 等 国 

和 地 区 。 

售后 原 务 ”该 公司 设 有 技术 服务 处 和 专职 售后 服务 人 员 ,24 
小 时 处 理 用 户 质量 投诉 和 服务 要 求 ， 设 在 全 国 各 大 城市 的 二 十 多 
个 销售 公司 和 办 事 处 都 配 有 经 过 培训 的 技术 人 员 ,无 论 何 时 何 地 ， 
该 公司 的 用 户 都 将 得 到 满意 的 服务 

企业 承诺 

1. 金 曼 克 " 产 品 均 可 通过 突 发 短路 试验 ， 

| ERA’ SC9 型 产品 均 为 绿色 产品 。 

Ill, 金 曼 克 ”SC9 型 产品 若 用 户 在 使 用 过 程 中 , 若 确 因 制 造 质 
量 出 现 故障 致使 不 能 运行 的 ， 该 公司 将 免费 更 换 一 台 同 类 产品 ， 
并 全 额 退还 该 产品 货款 。 

地 tt: 山东 省 金 乡 县 荷 香 路 23 号 

AB 4a: 272200 

FA 1%: (0537) 8727373 8722060 

tE He: (0537) 8721576 8722060 

http: / / www, chinajmc,net 
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福建 南平 电缆 股份 有 限 公司 是 在 原 南平 电 绕 厂 的 基础 上 改制 而 成 的 股份 
制 公司 ， 生 产 经 营 “ 太 阳 ” 电缆 电 线 产品 。 公司 规 模 列 入 国家 大 型 企业 , 是 国 
家 线 缆 行 业 19 家 重点 企业 之 一 福建 省 骨干 企业 ， 荣 获 全 国 五 一 劳动 奖状 单 

t. 
改革 开放 以 来 ， 公 司 多 次 进行 技术 引进 和 改造 ， 使 产品 质量 、 工 艺 装备 
等 均 达到 国内 先进 水 平 ， 并 通过 ISO9002 质 量 体 系 认证 ， 成 为 以 生产 “太阳 ” 
， 交 联 电缆 ， 全 塑 电 力 电 统 ， 控 制 电缆 计 屏 蔽 电缆 ， 计 算 机 电弧 ， 光 纤 光缆 ，5 
XPH, HSH, TALA REGA, SRERK, HOA. AF X 
K 线 和 尼龙 护 套 线 (军用 ) 为 主 的 福建 省 最 






1 和 | + 
公司 本 着 “诚实 守信 为 用 户 ”的 企业 理 人 

7 : ‘ í 
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EBA. S 
地 址 : 福建 省 南 


电话 : (0599) 8736588 ( 销 
传真 : (0599) 8735172 
htta www.npcable.com 
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CHNT 正泰 集团 股份 有 限 公 司 


地 址 : 浙江 省 乐清 柳 市 正泰 大 厦 
总 机 : (0577) 62777777 fM: (0577)62775888 
- Abie: 325604 
网 址 : www.chint.com 
— E-mail:chint@chint.com 

















锦州 电力 电容 器 有 限 责 任 公 司 
(以 下 简称 锦 容 公司 ) 是 全 国电 力 电 
容器 行业 四 个 大 型 企业 之 一 ， 是 国 
家 计划 单列 企业 集团 东北 输 变 电 设 
备 集团 公司 的 全 资 子 公司 ， 是 辽宁 
省 高 新 技术 企业 。 

O 公司 建 于 1965 年 , 专业 生产 电 
DERRAME ZE. 972 
高 、 低 压 并 联 电容 器 及 其 成 套装 
、 集 合式 电容 器 及 其 成 套装 置 、 交 
直流 滤波 电容 器 及 其 成 套装 置 、 干 
式 自 愈 式 高 压 并 联 电容 器 、 于 式 自 
愈 式 低 压 并 联 电容 器 、 耦 合 电容 器 、 
干 式 过 电压 吸收 器 等 . 
公司 是 辽宁 省 技术 创新 示范 企 
业 ， 其 省 级 企业 技术 中 心 专门 从 事 
新 产品 开发 和 科技 牙关 及 困 实现 产业 化 。 锦 容 开 发 的 新 产品 中 被 列 入 国家 级 新 产品 有 4 项 , 先 
后 获 国家 、 省 、 市 科技 进步 奖 的 有 2M, RATA 6H, 

最 新 研制 的 干 式 自 愈 式 高 压 并 联 电容 器 特别 适用 于 城 网 改造 无 油 化 电工 产品 的 需求 , 是 国内 首创 、 具 有 
国际 先进 水 平 的 产品 。 

锦 容 多 年 来 一 直 坚持 高 起 点 的 技术 改造 和 技术 引进 ,先后 建成 了 生产 电力 电容 器 主楼 ,主要 工序 配备 三 
级 空调 净化 系统 , 达 国 内 先进 水 平 。 从 阿 西亚 - 由 梅 公司 引进 了 全 套 干 式 自 愈 式 低 压 并 联 电容 器 技术 和 生产 
线 , 拥有 SOV 级 高 压 试验 大 厅 。2000 年 又 引进 了 当代 水 平 的 美国 全 自动 卷 制 机 、 德 国 真空 浸渍 和 油 处 理 设 
备 , 使 高 压 全 膜 电容 器 的 工艺 装备 达到 了 国际 当代 水 平 。 1998 年 4 月 通过 了 1SO9001 国 际 质量 体系 认证 , 2001 
年 9 月 通过 1SOQ9001:2000 国 际 质量 体系 认证 ,产品 全 部 采用 IEC 国 际 标准 和 国标 ,产品 销 往 全 国 各 地 ,部 
分 产品 已 销 往 巴 基 斯 坦 、 伊 朗 、 叙 利 亚 等 国际 市 场 。 


公司 重大 中 标 项 目 

一 、 国 内 音 大 招标 项 目 

1、1990 年 沈阳 沙 岭 500kV 变电站 (6 万 kvar); 2、1991 年 北京 昌平 (一 期 )500kV 变电站 (12 J kvar): 
3、1992 年 长 春 合 心 变 500kV 变电站 (6 万 kvar): 4、1992 年 山西 侯 村 500kV 变电站 (12 万 kvar) 

5. 1995 年 云南 草 铺 (一 期 )500kV 变电站 (12.6 J kvar); 6, 1995 年 天 津 北 郊 500kV 变电站 (12 万 kvar): 

7、1995 年 北京 昌平 (二 期 )500kV 变电站 (12 万 kvar) 8、1996 年 湖南 云 田 500kV 变电站 (19.6 万 kvar) 


9、1996 年 山东 淄博 500kV 变电站 (16 万 kvar); 
11、1996 年 湖南 云 田 500kV 变电站 (12 万 kvar); 

、1996 年 河北 徐 水 500kV 变 站 (8 万 kvar); 

、1997 年 四 川 成 都 龙王 500kV 变电站 (32.064 F kvar); 
、1997 年 福建 泉州 官 桥 SOOKV 变 电 (8.016 万 Kvar》 


. 1996 年 湖北 汉阳 500kV 变电站 (12 万 kvar) 

、1996 年 云南 草 铺 ( 二 期 )500kV 变电站 (10 万 kvar) 

、1997 年 四 川 自贡 洪 沟 500kV 变电站 (20.4 7 kvar), 

. 1997 年 四 川 重庆 陈 家 桥 500kV 变电站 (28.056 万 kvar) 
_ 1997 年 浙江 绍 金 500ky 变电站 (8 万 kyar) 


19、1997 年 广东 汕头 500kV 变电站 (4 7 kvar); 20, 1998 年 沈 变 电容 器 塔 : 240kV(15 万 kvar); 
21. 1998 年 辽 长 吉 哈 佳 500kV 变电站 (12 万 kvar); 22、1998 年 河北 沧 西 500kV 变电站 (12.96 万 kvar) 
23, 1998 的 天 津南 郊 吴 庄 500kV 变电站 (12 万 kvar): 24、2000 年 河南 濮阳 500ky 变电站 (4 万 kvar), 
25.2000 年 北京 顺义 500kV 变电站 (19.2 J kvar); 26. 2000 年 山西 侯 马 500kV 变电站 (8 万 kvar) 


、2000 年 三 峡 500kV 直流 输 变 电 工程 政 平 变电站 (12.183 万 kvar) ， 是 目前 国内 电压 等 级 最 高 .容量 最 大 的 电容 器 组 之 一 : 
二 、 国 际 重 大 招标 项 目 

1、1993 年 宝 中 电气 化 铁路 23 个 变 电 所 的 滤波 电容 器 。 3、2000 年 株 六 线 电气 化 铁道 43 套 ，11.8 万 kvar。 

2、1994 年 成 昆 电气 化 铁道 ， 有 1 918 台 ，20 万 kvar 全 膜 滤波 电容 器 及 成 套装 置 。 

4、2000 年 西康 线 电气 化 铁道 14 套 ，2.76 万 kvar, 
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地 址 辽宁 省 锦州 市 古 塔 区 锦 华 街 49 号 ”电话 (0416)3163475 3147347 fW (0416)3148272 
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电容 堪 素 子 


四 Lp l 
EA 
地 址 : 江苏 省 无 锡 市 国家 高 新 技术 产业 开发 区 44 号 地 -B 
邮编 ， 214028 
电话 : (0510) 5212525 fW. (0510) 5215669 







E-—mail.business@nissin-—wuxi,com 
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日 新 电机 《无 锡 ) 电力 电容 器 有 限 公司 生 产 的 箱 式 电容 器 是 日 新 电机 的 主导 产品 ， 在 日 本 乃至 世界 都 得 到 了 很 高 
的 评价 。 该 产品 在 中 国 也 已 得 到 使 用 , 并 在 可 靠 性 方面 取得 了 很 高 的 评价 。 该 公司 今后 将 其 作为 合资 企业 的 主导 产品 ， 
不 但 在 中 国 市 场 销售 ， 还 要 出 口 日 本 、 东 南亚 以 及 世界 各 地 。 并 在 不 久 的 将 来 ， 生 产 与 电力 电容 器 配套 的 产品 。 

该 公司 将 以 “开拓 人 类 与 技术 的 未 来 ”作为 企业 经 营 理 念 、 不 断 开拓 、 创 新 、 生 产销 售 适应 市 场 需求 的 电力 电容 


ra he El 
费 产 品 。 





地 址 : 沈阳 市 铁 西 区 景 星 北 街 38 号 
邮编 : 110005 

电话 : (024) 25848683 

传真 : (024) 25848683 
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m “国家 级 重点 高 新 技术 企业 ”、 “浙江 省 区 外 高 新 技术 企业 、 “浙江 省 技术 进 IPESE 、 省 级 星火 示范 企业 
于 ee 年 了 2 se ISO9001 质量 
公司 生产 的 断路 器 属于 光 机 电 一 2 品 中 的 高 新 技术 产品 ， 其 技术 性 能 达到 了 90 年代 国 际 先进 水 平 ， 其 中 HSW1-2000 智能 型 万 能 式 低压 断路 如 填 补 了 国内 空 
| 自 于 1999 年 被 评 为 “国家 级 重点 新 产品 ，2001 年 “ 杭 申 ”上 牌 HSW1 系列 智能 型 万 外 E 式 低压 断路 器 、HSMI1 系列 塑 克 断路 器 、HSG1 系列 交流 接触 右 被 认定 为 ”浙江 
] Ja T 
现 公 司 占 地 面积 89 910m*， 建 筑 面 积 48215m?*， 总 资产 11 888 万 元 ,员工 497 人 ， 其 中 专业 技术 人 员 占 30% 以 上 ， 预计 2 
售 25000 万 元 ， 利税 2300 万 元 左右 ， 
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ORES: eer Proa E 
、“ 江 苏 省 优秀 专利 产品 ”。 

A “a 计划 ， 为 国家 重点 保护 的 : 
i 路 器 , 其 主要 技术 性 能 指标 达到 了 90 年 代 国 际 同类 
PRA, 被 认定 为 “国家 级 新 产品 ",“ 江 苏 省 高 新 技术 产品 ”， 

| “建筑 电气 名 优 产品 ”。 该 产品 为 国内 新 一 代 智 能 型 万 能 式 断 路 器 ， 其 

| MESA 2 000A, 3 200A, 4 0004, 5 000A, 
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RAA (SMT) fiù 


地 址 : 江苏 省 常熟 市 李 闸 路 68 号 

邮编 : 215500 

电话 : (0520) 2882037 2886851 

传真 : (0520) 2881606 2881465 
http://www RIYUE com www RIYUE com cn 
E—mail:CSKGO001 @public1 sz ¡s.cn 
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山东 和 万 集团 ee 
隆 机 本 电气 有 限 公司 


METI ARO 
ZG — 12 户外 高 讨 真 空 断路 器 东 黑龙 集团 总 公司 寿光 开关 厂 ) 是 专业 从 事 汪 kV 以 下 
高 低压 成 套 开 关 设 备 和 电器 元 竹 的 研究 和 制造 。 高 压 
HUE A (AERA Oe E CEPT GUL te 
PY fh Be EP ie HERE AE) IO 年 通过 ISO900? HM 
MANE, 同年 获得 进出 种 自主 权 。 TUE 
A TS K. sB oeri 
志 , HERE Pr, RN 高 信念， 使 企业 成 
功 崛起 于 同行 业 之 条， PRE LR 
国际 市 场 。 优质 的 产品 ， li al BK 
客户 的 信赖 。 

META ARTS [ES 
TES A UA A CIO) 标 准 ， 
AMI METAS DIET 40.5 54 A EC 
We C2) Y BO)~ 12% dd MB q 2 











YB12 一 12 箱 式 变电站 


(1) MAE s Ka0) 

E V2q00-1 BS 1-12 

j Kae Abe 

, daa 2W8-40.5/1600-25kA 户外 真空 断路 器 

Mt A (RCTS, O y ds (Bre Dio, 

EDITIA 4 ta sd qua TRF 3 0 4 A 
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ZN68 一 12 PAR EAS He 





ZN28 一 12 户 内 高 压 真空 断路 器 MDS 一 12 人 金属 铠 装 移 开 式 开关 设备 。 XGN2 一 10 箱 型 固定 式 金 属 封闭 开关 设备 


CTO 弹簧 操 动机 构 


MW 
f BYE 


三 州 日 三 电气 集团 有 了 眼 公 司 


NECESI 
GUANGZHOU BAIYUN ELECTRIC GROUP CO.,LTD. 


广州 白云 电器 设备 厂 是 广州 白云 电气 集团 有 限 公司 的 核心 企业 , 主要 生产 10kV 及 以 下 的 高 低压 电器 元 件 、 成 套 开关 设备 和 有 目 动 化 装置 
[ 厂 现 有 员工 1 500 余 人 ， 生 产 厂房 面积 80 000m?*， 拥 有 世界 先进 水 平 的 制造 和 检测 设备 、 高 素质 的 技术 开发 和 质量 检验 队伍 。 和 白云 电气 
专注 于 和 输 配 电 领 域 , 竭诚 为 您 服务 


VB(ZN55-12) 真空 断路 器 (引进 日 本 东 芭 技术 生产 ) 

O 采用 三 相 一 体 绝缘 四 

© 弹簧 储 能 式 操 作 机 构 ， 手 动 和 电动 两 种 储 能 方式 

O 合 阅 储 能 状态 ， 按 合 阅 按钮 ， 机 构 不 动作 

O 额定 短路 电流 开 断 50 次 

O 绝缘 水 平 高 ， 开 断 额定 短路 电流 后 ， 仍 达到 100% 的 耐 压 水 平 
O 操作 安全 方便 ， 操 作 时 噪声 极 小 

© 无 爆炸 及 火灾 危险 ， 质 量 稳定 ， 可 靠 性 高 


XGN24-12(F), XGN24-12(F - R) 箱 型 固定 式 六 氯 化 硫 环 网 开关 设备 


Y 


O 骨架 采用 大 型 模具 一 次 压制 并 以 数控 折 弯 成 形 

© 柜 体 采 用 进口 不 锈 钢 锦 钉 拉 锦 成 形 ， 强 度 高 、 外 形 美观 
© 柜 体 背 面 上 下 部 安装 压力 阀门 ， 以 利 故 障 时 洒 压 
© 扩展 式 结构 ， 拼 装 方便 快捷 ， 可 靠 墙 安装 


© 带 小 型 化 数字 和 色 标 双 显 示 压 力 表 ， 监 视 SFs 气体 压力 
O 柜 前 观察 窗 可 见 负荷 开关 灭绝 室 触 头 工作 状况 


GZD-S 直流 电源 装置 

O 自动 化 程度 高 ， 免 维护 

O 可 靠 性 高 ， 在 任何 情况 下 ， 当 电网 解 列 或 交流 电源 失 电 时 ， 
都 能 向 负载 无 则 断 供电 

© KEV), SIRI. Role. SRR. PRE TH 

O 数字 显示 ， 读 数 直观 、 方 便 ， 不 需 借助 外 来 光 

© 具有 交流 单 相 双 电 源 输入 回路 ， 自 动 切换 

















地 址 : 广州 市 白云 区 神山 镇 工业 区 多 广州 市 高 新 技术 企业 
邮编: 510460 4 通过 1S09001 质量 体系 认证 企业 

m A: (020) E? 41 15014001 环 认证 企业 à- 3 
fe M: (020)860 、 国家 863 计 划 CIMS 应 用 示范 企业 


s 国家 经 贸 委 第 一 ， 二 、 三 批 城乡 电网 建设 与 改造 推荐 企业 


» i 
i ws b 
~ . 
Aye 
' d 


A A 1 T3 
a HRL HIR 


a 


i 
» ` 
Ñ 
e 
W 
4 
E. 
> 





cA 








(KARA A 


lin LE FE pe: 
1, EPA RTM 
JXW1— 2000, 3200 (DW45) 系列 
JXW2— 2000, 4000 (DW15HH) 系列 
2, PATS 
TO, TG — 63 — 2000 系列 
JXM2 一 63 — 800 系列 
JXM3— 100, 225 系列 〈 附 件 模 块 化 ) 
3. INP ISS 
PX200C — 63 系列 
JXM22— 63, 125 系列 ( 超 高 分 断 ) 模 

数 化 
JXM23 一 32 (18mm、 双 断 点 ) 模 数 化 
JXM24 一 63 (BH) 系列 

JXM25 一 63, 100 (DZ47) 系列 






IN aro. )、63 系 列 电磁 式 ( 模 数 化 ) 


py ia 32 系列 电磁 式 ( 模 数 化 ) 
JXL1 — 20E 系列 电子 式 〈 家 用 ) 


gg JXL20 一 100 一 600 系列 电子 式 
» JXL30 一 100、250 组 合式 〈 电 磁 式 ) 


5. ERES 

IXC —9— 460 (B) 系列 

CJ20 — 10 — 630 系列 

6, Fos 

JXS2 系列 小 型 万 能 转换 开关 

JXQ2 系列 自动 双 电 源 切 换 装 置 

JXD1 系列 模 数 化 隔离 开关 

7, BRENSEHARS 

KGLF— 11F, 21F, 31F 
晶闸管 励磁 装置 

JKKL 一 15 微机 励磁 

XL 一 21 AB, XGL 动力 配 电 箱 

PZ 一 30 照明 箱 

GCK, GCS, GGD, DOMINO 低 
压 配 电 屏 

KYN1 一 10 高 压 配 电 屏 

各 类 电表 箱 


地 址 : 浙江 省 嘉兴 市 洪波 路 58 号 ”邮编 : 314001 
电话 : (0573) 2084941 转 ”传真 (0573) 2085296 2091414 
E-mail:jxdk @ mail jxptt.zj.cn 











杭州 之 江 开 关 有 限 公 司 ! 原 杭州 之 江 开 关 | 是 “国家 级 重点 高 新 技术 企业 浙江 省 区 外 高 新 技术 企业 浙江 省 技术 进步 优秀 企业 省 级 星火 示范 企业 
1998 Œ 2 月 通过 1SO9001 质量 体系 认证 
公司 生产 的 断路 器 属于 光 机 电 一 体 化 产品 中 的 高 新 技术 产品 ， 其 技术 性 能 达到 了 90 年 代 国 际 先进 水 平 ， 其 中 HSW1-2000 智能 型 万 能 式 低压 断路 咒 填 补 了 国内 2 
$ 1999 年 被 评 为 “国家 级 重点 新 产品 ”，2001 年 “ 杭 申 ” 牌 HSW1 系列 智能 型 万 能 式 低 压 断 路 器 、HSMI AJA RIE. HSC 系列 交流 接触 器 被 认定 为 Ah 
Y, Aka f- 201 
建筑 面积 48 215m’, 总 资产 11 888 万 元 ， 员 工 497 人 ， 其 中 专业 技术 人 员 占 30% 以 上 ， 预 计 2001 年 可 完成 产值 27 000 HAA, $ 


| 


现 公 司 占 地 面积 89 910m2 





Reliance 


地 址 : 成 都 市 外 面 石 人 人 北 路 50 号 邮编 : 610072 
电话 : (028) 7317703/115 传真 : (028) 7332540 
E—mail:edlvecfOmail.sc.cninfo.net 




















三 十 六 年 沧 钞 岁月 ,三 十 六 年 风雨 无 阻 ; 三 十 六 年 大 浪 淘 沙 ,三 
十 六 年 矢志 不 移 。 岁 月 铸就 了 我 们 这 支 优秀 的 团队 一 一 成 都 市 低 
EBRES. SR, 她 将 以 全 新 的 形象 、 全 新 的 体制 一 一 成 都 瑞 
联 电 气 股 份 有 限 公 司 开 始 新 的 征程 。 

过 去 ,成 都 市 低压 电器 厂 作 为 电 联 接 产 品 专业 制造 企业 ,以 
提高 本 行业 电 联 接 技 术 为 已 任 : 率先 达到 了 国家 对 接线 端子 符 
tr IEC 标准 的 规定 ; “七 五 ”期 间 被 列 为 本 行业 国家 技术 改造 
项 目的 企业 ,从 而 商定 了 在 国内 电 联接 领 域 的 先导 地 位 ; 负责 
MMT JB/56026-4-1992, JB /T56026-3-1992, JB /6330- 
1992 FZM kik; B55 AMT IB/DQ6209-1986, JB / 
DQ6210-1986 等 两 项 行业 内 部 标准 。1994 年 ， 成 都 市 低压 
电器 厂 同 全 球 电 联接 领域 的 一 流 企业 一 一 德国 魏 德 米 勒 公 
司 共同 投资 ， 组 建 了 中 德 合 资 成 都 魏 德 米 勒 电 联接 有 限 公 
司 ， 向 国内 引进 并 推广 了 世界 一 流 的 电 联接 技术 , 为 提升 
国内 的 电 联 接 技 术 作 出 了 贡献 ; 作为 国内 本 行业 的 先导 
企业 ,成 都 市 低压 电器 厂 一 直 被 行业 推荐 为 中 国电 器 工 
业 协 会 电 控 配 电 设备 分 会 辅 件 委员 会 主任 委员 单位 。 

先进 的 技术 、 先 进 的 管理 正成 为 今天 的 
( 瑞 联 ) 制造 优质 产品 的 坚实 基础 。 数 十 年 来 遍及 À y 
全 国 的 广大 客户 对 我 们 的 认同 和 信任 是 我 们 发 展 壮 | 
大 的 市 场 基 础 。 制 造 适 合 中 国 最 大 多 数 用 户 的 产 
品 是 我 们 瑞 联 人 不 懈 追 求 的 目标 。 


我 们 的 名 字 ( 瑞 联 ) -一 一 值得 信 转 。 
做 您 诚信 而 可 靠 的 合作 伙伴 一 一 是 我 们 最 重要 和 
不 变 的 企业 经 营 理 念 。 
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河南 省 长 看 市 易 和 电器 有 限 公 司 ( 原 长 莫 市 大 和 机 电 产 品 
APR TR TEAT ] ) e+ 1996 BRR AS 
WEF RR, EP AEAT WESSEN NREN, 

AUT ERKEMARRALS. AMIOT 国道 、 京 广 铁 
il ie 

司 占 地 面积 8 200m* SAMAA 500m? 已 具备 年 产 

js 0 TUN EPR. Sheree, EMNENE. EK 

RRP TER. 独立 进行 产品 设计 、 模 具 设 计 、 制 作 ， 并 使 

| 产品 迅速 投入 批量 生产 。 其 产品 经 北京 电力 科学 研究 院 、 西 安 

高 压 电 器 研究 所 、 se E 
络 芍 一 次 性 通过 型 式 斌 

MATA 

(APG) , DMC. SMCA , 
REET SARI WEFR 
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MEME AAA | 
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— @) 郑州 祥和 集 


郑州 祥和 集团 Moria deste vB) a 郑州 市 电 业 局 
Sik BFK) 
{ 氏 讨 开 关 柜 的 重 点 | = a | 是 a 3 + A i 17 07%) 
建设 与 改造 所 需 设 备 的 生产 企 、 iia 
设备 维修 安装 资质 。 公 司 位 于 郑州 国家 级 经 济 技 
区 ， 占 地 面积 近 3.3 Ad m*, RI 200 多 人 ,专业 技术 人 
员 占 总 人 数 的 30 为 ， 公 司 拥有 固定 资产 300A, F 
创 产 值 达 7 000 RF 元 

均 公 司 主要 生产 经 营 电力 系统 中 各 种 高 低压 开关 设 
备 及 其 配套 产品 ,高压 柜 : GZS 一 12, KYN — 12,HXGN 

12, XGN a GG - 1A (FF). GG-1A(F). YBMW 

12 /0.4 预 装 式 变 电站 、DFW 一 12HB4DPRBRS 
ABB 公 hay EE PE A) UNISWITCH. SAFE 系列 开关 柜 : 
低压 柜 : GCS、GGD、PGL 农用 综合 配 电 柜 : XZW. 
GZN 及 XLW 等 三 箱 系 列 产 Ah 

my Pm ASES E 
进 齐 全 MN) 手段 现代 化 
an E | 


Pa an] 


的 BETA, —RÍTVE RRA 
RIET 了 产品 的 质量 和 服务 。 同时 该 公司 不 

, 本 着 Hee. Bae. f 
REE IR 以 人 为 本 ， 科 技 创新 ， 一 流产 
da. B 八 服 务 务 ， 持 续 改进 ， 顾 客 满 意 ”的 质量 方针 ， 积 
TE 43 rari 3 an 3 HA rf dde MEA 经 营 jag = 多 次 A A 5. 
PEDIA MARAE 
口 企 业 .2001 EXA T 省 质量 技 AE saws AA 
Ham., 河南 省 名 优 产品 、 国家 检测 质量 十 人 


y O ió” tse Ca H orb 3 woes E Hu Y 人 一 六 站 王立 
(An) 四 BR yo ee AA ER INN 市 人 民政 府 授予 市 级 从 AR En 


加 品牌 、 
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Wik MS. 

该 公司 始终 贯彻 ISO9001 标准 ， 建 立 完善 的 质量 管 
理 体系 ， 不 断 提 高 产 ema 次 ,并 进而 不 断 满足 顾 客 需要 | 
使 up 司 的 产品 质量 , 内 部 管理 , 售后 服务 与 天际 接 轨 


Hz 


ara ole ii 


了 地址 : 郑州 市 经 济 技术 开发 区 第 三 大 街 71 号 
邮编 : 450048 

电话 : (0371) 6781650 6781998 

传真 (0371) 6781629 6781102 
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GGD 型 低压 配 电 柜 


GG 一 1A(UFP) 箱 式 金属 封闭 开关 设备 


YBMW — 12/0.4 预 装 式 变电站 
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合肥 电力 开关 厂 坐 落 于 国家 级 合肥 经 济 开发 区 桃花 工业 园 , 是 安徽 省 电力 系统 内 最 大 的 生 
产 高 、 低 压 成 套 开 关 设 备 的 专业 工厂 > 是 原 机 械 部 、 电 力 部 高 、 低 压 开 关 柜 及 电能 计量 柜 的 定点 生产 厂 
家 ， 是 中 国 输 变 电 行 业 协 会 、 中 国 输 变 电 设备 工业 协会 高 压 开 关 协 会 会 员 单 位 。 该 厂 先后 荣 认 高 压 开 关 柜 生产 秩 
序 整顿 合格 证 书 、 低 压 成 套 开关 设备 生产 秩序 和 产品 质量 合格 证 书 及 诸多 产品 的 型 号 使 用 证 书 。 

该 厂 经 过 多 年 的 积累 和 发 展 ,， 现 有 员 王 200 余 人， 各 类 工程 技术 人 员 约 占 50%， 拥 有 一 支 专业 设 计 队 伍 , .产品 设计 均 采 用 CAD 制 
图 ， 技 术 力 量 雄 厚 . 工厂 占 地 面积 46 pm, SEAS 000 万 元 ， 各 类 生产 设备 共 35 台 ( 千 ). 企业 还 拥有 先进 的 静电 粉末 喷涂 生产 线 、 冷 
弯 型 钢 生 产 线 ， 特 别 是 从 美国 威 德 曼 公 司 引 进 的 CENTRUM 一 3000 | /Q 数控 转 塔 冲床 , 从 荷兰 大 力 公 司 引 进 的 GS3106 HEBY. 
EHP15031/25 数控 折 弯 机 ， 确 保 了 开关 柜 的 产品 质量 . 

企业 主要 生产 的 高 低压 成 套 设 备 有 : JYN6 一 12 移 开 式 交流 金属 封闭 开关 设备 ,XGN2 一 12 人 金属 铠 装 固定 式 高 压 开 关 设 备 ,XGN2 一 12 金 属 
铠 装 固定 式 高 压 开关 设备 ,.GG-1A (F) 高 压 开 关 柜 ,KYN28A (GZS1) 一 12 户 内 金属 馈 装 抽出 式 开关 设备 ,HD2000 智能 低压 柜 ,GGD 、PGL 型 
低压 开关 柜 ,GCS 、GCK、GCL、DOMINO 系列 低压 抽出 式 开 关 柜 ,HZM 一 内 系列 直流 电源 屏 、 保护 屏 、 控 制 屏 等 ; 各 种 箱 类 产品 有 : KBE 
制 箱 、 高 低压 电缆 分 支 箱 、JP 型 低压 计量 箱 、 分 户 计量 箱 、 端 子 箱 ; 元 器 件 类 产品 有 ZN28 一 10 真空 断路 器 , 空气 型 、 绝 缘 型 母线 模 及 各 种 电 
GEES. 同时 与 国内 外 多 家 具备 世界 领先 技术 水 平 的 企业 共同 合作 开发 生产 的 新 型 产品 有 : 与 上 海 ABB 变压器 有 限 公司 合作 生产 的 箱 变 、 柱 
上 负荷 真空 开关 ; (与 上 海 置 信 电 器 股份 有 限 公司 合作 生产 的 非 蝇 合金 箱 变 ; 与 德国 西门 子 合作 生 产 的 8DJ10 一 10、8DH10 一 10、8DJ20 一 10 
及 SFs 绝 绿 系列 开关 设备 ; 与 法 国 施耐德 公司 人 台 作 生产 的 SM6 一 12 高 压 环 网 柜 等 . 

SFR, A ER ”创建 一 流 企 业 ， 生 产 一 流产 品 ， 提 供 一 流 服 务 ” 之 宗旨 ， 务 实 求 精 、 矢 志 改 革 ， 不 断 推 进 技术 进步 与 产品 开发 ， 强 化 
企业 管理 与 质量 ， 终 以 品牌 形象 卓然 、 质 量 可 靠 饮 誉 市 场 ， 博 得 社会 各 界 的 认同 与 好 评 。 欢 迎 各 界 朋 友 来 厂 莅 虱 指 导 .， 











巢湖 市 电器 控制 设备 厂 隶 属于 
国家 二 级 企业 巢湖 市 万 达 实业 有 限 责 
任 公司 , 始 创 于 1984 年 , 是 原 机 械 工 
业 等 部 定点 生产 高 、 低压 开关 成 套 设 
备 的 专业 制造 厂 , 是 安徽 省 农 电 局 首 
批 颁 发 “机 电 产 品 进 网 销售 证 书 ” 厂 
家 之 一 ， 国 家 经 贸 委 发 布 《第 二 批 全 
国 城乡 电网 建设 与 改造 所 需 主要 设备 产品 及 生产 企业 推荐 目录 》 的 厂家 .该 厂 坐落 
在 新 兴 的 旅游 城市 集 湖 市 ， UB 000m’, we Ue 中 大 中 专 毕 业 

MERA, nm 生产 设 
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邮编 ， 238000 
电话 : (0565) 2323942 2316482 
传真 : (0565) 2316482 
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AN 江 力 首 如 时 高 庄 电 器 厂 
JIANGSU RUGAO HIGH VOLTAGE ELECTRIC APPARATUS FACTORY 
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TIERRA ES] BADIA MEBARS 
压 电器 的 中 型 企业 ， 系 原 国 家 机 械 工业 部 等 各 部 定点 生产 高 
讨 电 器 的 专业 厂家 。 该 广 系 江苏 省 高 新 技术 企业 ， 产 品 技术 
性 能 先进 ， 质 量 安全 可 靠 ， 工 三 已 通过 1SO9001 质量 体系 认 
证 ， 产 品 均 经 原 机 械 工业 部 、 电 力 部 、 铁 道 部 和 国家 归口 研 
究 所 鉴定 ， 符 合 国家 标准 和 部 颁 标准 ， 产 品 畅销 全 国 ， 远 销 
海外 。 


坚持 质量 第 一 ， 信 誉 第 一 ， 精 诚 为 用 户 提供 优质 服 
务 ， 是 该 厂 的 一 贯 宗旨 。 


欢迎 国内 外 用 户 来 该 厂 考察 ， 指 导 工 作 。 





LW6 一 110 型 户外 交流 高 讨 SFe 断 路 器 LW16 一 35 型 户外 交流 高 压 SFs 断路 器 
LWL 一 110 型 户外 交流 高 压 SFs 断路 器 LW8 一 35 型 户外 交流 高 压 SFs 断路 器 
SW6— 110 型 户外 交流 高 压 少 油 断 路 器 SW2 一 35 型 户外 交流 高 压 少 油 断 路 器 
二 . 隔离 开关 类 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
GW4— 20, GW4—35, GW4—110, GW4—220. GW5—35. GW5— 110, GW6—110, GW6—220. GW7—110. | 
GW7— 220, GW8—-35. GW8—66, GW8—110, GW8—110, GW13—35, GW13—66, GW13— 126, | 
GW16— 110, GW16— 220, GW17— 110, GW17— 220. GW18—275, GN2— 275, GN2—35, GN16— 35 | 
三 .电流 互感 器 类 | 
LB7— 220, LB3— 110, LB6 一 110、 LB86 一 35、LCWD 一 35、LRD 一 35、LCZ 一 35、L227 一 35、LDZB8 一 35、 | 
LZZB7 — 35, LOZBJ-20. LMZB—20, LMZB2— 20 & 20kV 以 下 各 种 型 号 电流 互感 器 | 
四 . 电压 互感 器 类 | 


JDC5 — 220, TYD— 220, TYD— 110, JDCF— 110, JCCIM— 110, JCC6— 110, JDX— 110, JD6— 35  JDJ1 — 35. 
JDJ2-35. JDX6— 35, JDJJ1—35, JDJJ2— 35., JDXF7— 35., JSFV7—35, JOT—27.5 及 15kV 以 下 各 种 型 号 电压 互 





法 人 代表 : 黄 仁 山 

地 it: 江苏 省 如 暴 市 车 站 路 1 号 
iS 4%: 226500 

Fa jE: (0513) 7512453 7515939 
ft H. (0513) 7514904 7512898 
http: / / www rggydqc.com,cn 
E—mail:rggydac(Oput nt jsinfo net 
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北 喜 劳 远 电器 中 心 研制 生产 的 10kV AP HAG SIA A (DBW-10kW%200A -~ 
KV /300 ~ 3000A. DGW-10kV/200A, DGW-10kV/630A 等 ), 已 被 北 奈 市 城 网 改 
六 广 泛 采 用 二 作为 和 相 式 变电站 的 高 压 开关 和 变压器 进出 线 的 连结 部 件 ， 以 达到 全 帘 
大 .其 各 项 指标 在 武 充 岛 压 研 究 所 所 做 的 型 式 试验 中 全 部 合格 .本 系列 产品 是 国内 首 
mS WR” ”的 电缆 搬 接 件 ,， 为 全 密闭 式 , 不 仅 具 有 良好 的 绝缘 性 能 、 动 、 热 稳定 


瞪 能 、 散 热 性 能 、 防 老化 性 能 等 ， 还 能 够 防 雨 、 防 侍 、 防 岗 氧 、 防 紫外 线 等 。 
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北京 安 璃 表 电 气 没 备 有 
RAHM Se 


该 系列 产品 由 于 采用 了 特种 进口 硅 橡胶 ,并 辅 以 先进 严格 的 生产 
网 性 能 上 依照 金 国电 网 改造 的 要 求 而 制作 ,因此 是 电网 改造 的 理想 选 
IIA FAA AAA REA, 其 外 层 与 电缆 外 屏蔽 联 
本 到 保护 作用 。 


并 达到 与 电缆 完美 的 配合 。 
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Hi) EX. DGW-1(kV/B30A  DGW-=10KkV /2004 
AREREMENEANES. AA. Hs) 
Ai O A AER, E 1999 年 初 开始 ,被 广泛 用 于 北京 的 长 安 大 街 、 平 
KKH, R TAE. WATA. ERI. 中关村 等 多 条 主要 大 街 上 及 部 分 局 民 小 
加 内 的 近 万 台 kalas- 电站 及 环 网 柜 中 , 现 已 安全 运行 至 今 。 而 且 还 经 历 了 1999 牟利) 
加 庆 五 二 周年 、 鹃 痪 门 回 归 ”、“ 世 纪 千 禧 之 年 ”等 大 型 国事 活动 的 考验 . 保证 了 
MAPA r, ME FIAR 
KA ES (Y) DG W -10KV /200A . DGW-10kV /630A 产品 已 为 施耐德 电气 (中 
国 ) 有 限 公司 所 生产 的 RM6 型 开关 柜 的 进出 线 配套 近 5 千 台 份 ， 该 系列 产品 同时 还 
四 西门 子 公 司 、 北京 ABB 公司 、 西班牙 欧 玛 嘉 宝 公司 、 阿 尔 斯 通 公司 、 意 大 利 维 冀 
由 气 系 统 厦 / (PR) 公司 等 所 生产 的 开关 柜 相配 套 . 本 系列 产品 已 用 于 全 国 二 十 余 
省 市 ,受到 了 广大 用 户 的 称赞 。 


本 系列 产品 适用 于 各 种 箱 变 


北京 芳 远 电器 中 心 
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邮政 编码 : 100029 

há 64448547. 64429796 

传真 64447794 

KARR: hiik 
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北京 芳 远 电器 中 心 


| 家 经 贸 委 推荐 的 “全 国 城乡 电网 建设 与 改造 工程 产品 与 企业 


北京 紫 微 电力 设备 厂 


YBM3-12/0.4 型 高 压 / 低压 预 闭 式 变电站 





se O 紧凑 型 整体 式 变电站 O 性 能 优越 的 成 套 系统 
_ ~ | O 大 限度 深入 负荷 中 心 O Rie} A H 
$ 远 距 离 监 测控 制 设计 六 能 低 噪 的 绿色 产品 


缆 京 紫 微 电力 设备 三 是 北京 市 紫 微星 实业 总 公司 下 属 的 一 个 实体 
EW. 工厂 为 了 适应 城乡 电网 设备 改造 和 工矿 企业 设备 更 新 的 需要 ， 
综 会 国内 外 先进 技术 , 组 织 专门 技术 力量 开发 出 的 YBM3 一 12/0.4 型 
高 压 / 低压 预 装 式 变电站 ， 将 是 奥运 场馆 和 城市 建设 所 急需 的 、 科 技 
含量 高 的 新 一 代 环 保 节 能 型 新 产品 。 

该 厂 多 年 来 为 国家 重点 工程 提供 了 下 列 优 秀 产 品 XGN2 124: 
XGN11 一 12 型 固定 式 高 压 开 关 柜 ，JYN2 一 12 型 间隔 移交 式 高 讨 并 
关 柜 , KYN28 人 A 一 12 型 中 置式 高 压 开关 柜 , HXGN19 一 12 型 HXGN20 
一 12 型 高 压 环 网 开关 柜 , GCS 型 GCK 型 低压 抽出 式 开 关 柜 , GGD1 
型 、GGD2 型 、GGD3 型 低压 配 电 柜 ，PGL 型 低压 配 电 屏 ，DOMINO 
型 组 合式 低压 开关 柜 , GGJ5 型 无 触 点 智能 补偿 柜 , XGJ5 型 元 功 补偿 
节 电 箱 ，JYD 一 2000 型 低压 配 电 柜 ，XL 型 动力 配 电 箱 及 各 种 照明 箱 、 
计量 箱 、 插座 箱 、 非 标准 箱 等 . 还 有 新 开发 生产 的 YBM3 一 12/0.4 型 
高 压 / 低压 预 装 式 变电站 ， 

总 公司 重视 技术 创新 ， 与 中 科 院 电工 所 联合 研制 “高 温 超 导 限 流 
器 ” 于 2000 年 被 国家 经 贸 委 列 入 国家 重点 科技 创新 项 目 , 被 中 科 院 列 
为 知识 创新 工程 项 目 , 于 2001 年 被 国家 科技 部 列 为 科技 型 中 小 企业 技 
术 创 新 基金 项 目 。 
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地 址 : 北京 市 顺义 区 城西 

邮编 : 101300 

电话 : (010) 69475899 69471118-6190, 6161, 8460 
传真 : (010) 69477270 


未 市 奥 维尔 电气 有 限 公 司 


北京 市 奥 维 尔 电 气 有 限 公司 , 是 北京 市 中 关 村 高 新 技术 开发 区 新 兴 的 高 低 
康成 套 开 关 设 备 新 产品 研制 开发 及 生产 制造 的 企业 。 由 于 起 瓜 高 ， 科技 人 员 和 
职守 的 素质 好 , 加 快 了 新 产品 的 开发 与 研制 工作 。 公 司 具 备 先 进 的 生产 设备 与 
测 斌 设备 、 使 产品 的 质量 得 到 可 靠 的 保证 ,并 为 企业 的 振兴 习 发 展 提供 了 极 好 
WRF 近年 来 公司 的 产品 遍布 市 区 , 为 北京 的 城乡 电网 改造 ， 小 区 配 电 设备 
的 时 新 换代 提供 了 性 能 先进 、 质 量 可 靠 、 用 户 满意 的 产品 ， 公 司 立 挟 于 与 国内 
外 记名 公司 联手 合作 , 共同 开发 独特 的 户外 箱 式 变电站 和 高 压 中 置式 铠 装 柜 ， 


受到 广大 用 户 的 好 评 。 
奥 维 尔 公 司 愿 与 广大 的 新 老 朋 友 一 道 共同 跨 入 新 世纪 , 为 2008 年 新 奥运 、 

新 北京 做 出 新 贡献 。 

产品 介绍 : 

高 压 配 电 系 统 (10kV) ”SFs 单 元 组 合 型 开关 柜 

高 压 环 网 柜 ALIVIA XK 

PARTIR texte 真空 负荷 开关 熔断 器 组 合 电器 

固定 式 金属 铠 装 想 低压 配 电 系统 

预 装 式 变 电站 低压 抽 居 式 开 关 柜 

户外 箱 式 变电站 交流 低压 配 电 柜 

无 功 功率 补偿 柜 










动力 、 照 明 、 插 座 箱 类 
其 他 箱 、 屏 、 板 、 台 式 非 标准 产品 户外 箱 式 变电站 


总 经 理 : 赵 广 山 

地 址 : 北京 市 丰台 区 西 道口 洪 太 庄 11 号 
BB s: 100070 

& id: (010) 63713998 

1% HA: (010) 63712047 转 202 
E-—mail:aoweier(1M263.net 
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TK: 薛 克 为 先生 
后 尔 滨 市 庆 绿 电工 压 件 三 坐落 在 哈尔滨 市 动力 之 乡 一 一 动力 


A 是 哈尔滨 绝缘 材料 厂 主 办 的 国有 预算 外 企业 , 具有 独立 
人 资格 总 三 在 80 年 代为 了 适应 国民 经 济 发 展 需要 ， 从 先进 国家 
5| 进 了 MRS Beil BA. BOIS VARS Lis : 件 
”1986 年 从 英国 引进 了 电工 型 不 饱和 聚 酯 玻璃 纤维 增强 模 塑料 
(简称 SMC , Bras PERS WWE, 中 压 开关 柜 类 产品 更 
新 换代 的 需要 ， 开 上 以 SMC 为 材料 的 新 型 绝 绿 制品 ; 如 SMC 绝 绿 
倪 、 母 线 护 套 、 绝 绿 子 等 。 从 而 为 开关 柜 制 造 企 业 设 计 、 开 发 、 制 
后 新 型 的 "三 全 ”"、“ 五 防 ” 等 新 型 开关 柜 产品 创造 了 条 件 , 由 于 SMC 
绝 绿 制品 具有 优异 的 耐 电 弧 性 、 不 燃烧 ， 耐 水 性 、 耐 老化 等 优点 ， 
提高 了 用 其 配套 的 开关 柜 产品 的 运行 可 靠 性 、 安 全 性 及 使 用 寿命 ， 
旭 锡 了 火 烷 连 营 现象 的 发 生 。 目 前 该 三 生产 的 SMC 绝 绿 制品 完 
BOME YN — 35kV. GBC—-35kV. JYN—10kV. KYN— 10kV 
MRE- r BAER. 
该 上 队 生 关上 述 产 品 外 ,科技 人 员 根 据 国家 需要 , 经 过 不 懈 努 
旋 、 人 研制 开 友 出 高 力学 强度 的 SMC 成 型 件 为 轿车 配套 作 备 用 .为 
天 应 我 国电 气 化 铁路 发 展 的 需要 , 还 研制 开发 了 耐 磨 性 能 好 的 SMC 
成 型 件 ， WE UCI CEC MADE SHOR, A 
国家 节约 大 量 外 汇 。 同 时 为 振兴 民族 工业 做 出 了 贡献 . 今年 该 三 还 
yä ha 材料 为 只 大 电气 化 铁 路 中 的 鞍山 和 平 村 扯 造 折 采 的 横江 及 
绝 绿 护 僚 ， 杜 绝 点 生 电 和 气 事故 

该 上 工程 技术 人 入 员 专 业 配 套 ， 结构 合理 . 工装 设备 齐全 一 一 油 
FA HOO FIRS. AESIDEDIWS mt Re. 
测 、 cue 设备 先进 ， 满足 了 产品 所 有 技术 指标 的 测试 要 求 ， 
| 经 过 国家 长 城 质 量 保 证 中 心 的 质量 体系 认证 获得 了 
ER 正 证 书 . 该 三 是 中 国 玻璃 钢 工业 协会 , 中 国 
e a CHEER. LI 将 跑 尽 全 力 为 新 老 用 户 服 


为 用 户 提供 满意 的 产品 . 


地 址 : 哈尔滨 市 动力 区 乐园 街 178 号 
邮编 ，150040 
电话 : (0451) 2109947 


JYN kV FRE. KYN 0 开关 柜上 用 绝 
Sh. HEM. ARRAS 


PYN 5kV 开关 柜 用 上 弯 板 .下 平板 
SRR BPM. WIL. Bl). MRE 


IYN Sk 开关 柜 用 的 活 门 . 背 杠 、KYN-10 开 
关 柜 上 用 的 静 触 头 座 ， 电 气 化 铁路 绝缘 消 道 


LW 


待 加 工 的 部 分 SMC 绝缘 板 
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公司 自 
1993 年 6 AF 
TARMA 
造 以 来 ， 坚 持 改 革 
与 管理 的 有 机 结合 ,不 
断 创 新 管理 方法 , 使 公司 
ERES 年 得 到 了 长 定 发 
E. 企业 管理 方面 ， 创造 并 运 
用 与 市 场 经 济 相 适 应 的 “ 倒 双 成 
本 管理 法 *， 先 后 进行 了 十 二 步 深 
化 和 完善 ， 使 企业 管理 日 至 完善 。 企 
业 改 制 方面 ， 在 股份 合作 制 时 基础 上 又 
进行 了 三 次 深化 ， 为 公司 明晰 产权 、 加 快 
市 场 化 进程 打下 了 坚实 的 基础 ， 在 还 清 公司 
所 有 外 欠 债 务 的 同时 ， 也 为 公司 筹集 了 发 展 资 
金 . 在 2000 年 投资 1 500 万 元 新 上 玻璃 纤维 生产 
线 和 纺 纱 生 产 线 的 基础 上 ，2001 年 投资 2 200 万 元 
à 扩大 绝 绿 材料 生产 和 玻 纤 生产 能 力 , 增加 新 、 特 绝 
缘 材 料 品 种 ， 适 应 市 场 需求 .。 到 2005 年 计划 


投资 6 000 万 元 ， 进 一 步 扩大 玻璃 纤维 - a a NS N, 





和 纺 纱 能 力 , 届时 可 形成 年 产 绝缘 
材料 1 万 t、 玻 璃 纤维 3 000t. 

纺 纱 5 000t 的 生产 能 

力 ， 达 到 集团 公司 
的 规模 
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ARS REAR, RARA LEA 
京 普天 通信 股份 有 限 公 司 和 德国 MENNEKES 电气 公司 
合资 创办 的 专业 从 事 工业 接 插 装 置 件 的 生产 厂家 。 2000 
年 9 月 通过 德国 RWTUV ISO 9002 国际 质量 体系 认证 
合资 公司 通过 引进 德国 的 先进 技术 和 设备 专业 生产 符合 国 
际 标准 的 1000V 以 下 ,16A-400A 工业 用 插头 、 插 座 和 电 
缴 连 接 器 、 组 合 插座 箱 非 标 
电源 箱 、 冷 藏 箱 插座 屏 、 端 
TH. DIST. BF 
MAB. HM. HR. 
防爆 和 阻 燃 耐 高 瘟 、 抗 老 
化 的 特点 。 广 泛 适 用 于 钢铁 、 
tI. BH. 47. #0. 
机 场 等 各 类 工矿 企业 
















工业 用 防 侍 、 防 水 、 型 插头 插座 





墙 挂 式 检修 电源 箱 户外 落地 式 端 子 箱 
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公司 地 址 : SAS IS 
电话 :025-2419126 2429676 传真 :025-2418798 邮编 :210012 


一 一 一 


WH : http://www. mennekes. com. cn E-mail: info@mennekes. com. cn 
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北京 办 事 处 : 上 海 办 事 处 : 州 办 办 事 处 : 

CRDA IRIE.) 与 [『 海 市 中 山北 一 路 12505 广州 市 永 棉 路 3S PE AA TE E SA 
EUA BH 810 ZE PIRE 853% 706 E mex ie 608 E Sp 15 IRE ASAN 50 
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© 宁波 反华 电器 三 


宁波 次 华电 器 厂 地 处 美丽 富饶 的 东方 大 港 一 一 宁波 枇 
溪 市 周 巷 镇 ， 是 一 个 拥有 十 多 年 生产 电气 辅 件 产品 的 厂 
家 。 系 国家 经 贸 委 高 低压 电器 定点 生产 企业 , 中 国电 器 工 
业 协 会 电 控 配 电 设备 分 会 会 员 单 位 ,主要 产品 有 各 种 系列 
接线 端子 JYH1 (UK) 系列 、JH6C (SAK) 系列 、JH9 系 
列 、JH10 系 列 、JH14B (JF5) 系列 等 : 3AF, 3AH, ZN12、 
GZS1 (VS1、VD4) 等 系列 真空 断路 器 、 电 容 柜 、 继 电 保 
PR, PRB. Si 负荷 开关 高 压 环 网 柜 、 美 式 箱 变 等 配 
套件 : F10 系 列 辅助 开关 、GC 型 系列 捆绑 式 圆 型 一 次 动 触 
头 、GDZ-58 心 /46 芯 等 二 次 插头 座 、LXW20 系列 微 动 开 
关 、JS5 计数 器 、RT14/RT19 系列 熔断 器 、AD28 (ADI11、 
AD16) 系 列 节 能 指示 灯 .FYIJY1 系 列 继 电 保护 连接 片 等 ， 
同时 承接 非 标 电气 控制 柜 、 箱 等 。 产品 经 全 部 型 式 试 验 合 
格 , 分 别 获得 国家 低压 电器 质量 监督 检验 中 心 、 机 械 工 业 
部 天 津 电气 传动 设计 研究 所 和 国家 电力 工业 部 华东 电力 试 
验 研 究 所 的 认可 。 在 同行 业 中 首 家 通过 CE 产品 认证 及 
ISO9002 国际 质量 体系 认证 ， 并 与 北京 开关 厂 、 上 海 华 通 
开关 厂 、 沈 阳 高 压 开 关 厂 、 平 项 山 天 应 集团 、 宁 波 耐 吉 集 
团 、 西 安 高 压 开关 厂 、 上 海 二 纺 机 、 中 纺 机 、 宁 波 天 安 集 
团 、 北 京华 东 森 源 开 关 有 限 公司 等 二 百 多 家 主机 厂 有 着 长 
期 的 合作 关系 ,企业 历年 被 评 为 重合 同 守 信用 单位 . AAR 
良好 资信 企业 、 市 级 先进 企业 等 。 
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厂区 


地 址 : 浙江 省 慈溪 市 周 埠 镇 工业 科技 园区 

邮编 : 315324 

服务 热线 (0574) 63301603 63301109 
63305108 63309898 

传真 : (0574) 63301109 

Http://www.cnyaohua.com 

E-mail:yaohua @ public.cx.nbptt.zj.cn 








JH6C( 国 内 外 同类 产品 型 号 SAK 系列 ) 
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JH14B( 国 内 外 同类 产品 型 号 JF5 系列 ) 








F10 系列 辅助 开关 


上 海 营销 部 : 

地 址 : 上 海 市 芝 川 路 138 弄 曹 杨 花 苑 33 号 
邮编 : 200333 

电话 : (021) 62869080 

热线 寻 呼 : (021) 95808 转 9023 
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上 海 裕 生 特种 线材 有 限 公 司 , 是 一 家 享有 良好 声誉 的 现代 
化 企业 ， 总 投资 额 1 亿 元 。 公 司 占 地 面积 4 万 m*， 建 筑 13 000 
Rm’, BRE LMM MR RAIA. 

公司 主要 生产 各 种 规格 的 梁 包 铜 圆 线 、 漆 包 铜 局 线 和 绕 包 
电阻 线 。 为 了 适应 电工 产品 高 新 技术 发 展 的 需要 ， 公 司 投入 固 
定 资产 10 000 万 元 ， 引 进 了 意大利 SICME 公司 的 漆 包 设 备 和 
丹麦 DANSK 公司 的 在 线 检测 仪 、 介 质 损耗 仪 等 国际 最 先进 的 
设备 和 仪器 , 年 生产 能 力 达到 10 000t. 公司 已 通过 ISO9002 质 
量 体 系 认 证 ， 并 且 所 有 产品 均 通过 中 国电 工 委 员 会 安全 认证 ， 
同时 部 分 产品 通过 UL 认证 

WERA ARNA, MER 

WE H AREA, EEE HA 

在 全 体 员工 的 共同 努力 下 , 裕 生 牌 漆 包 线 从 1998 年 至 今 已 
连续 三 年 获得 了 "上海 名 牌 产 品 " 称号 。2000 年 排名 上 海 名 牌 
产品 85 强 ，2001 年 排名 上 海 名 牌 产 品 66 强 。 按 公司 发 展 规划 ， 
到 2002 年 生产 能 力 将 达到 18 000t， 成 为 国内 最 大 的 电磁 线 生 
产 基地 之 一 





ht: 上 海 市 青浦 区 富民 经 济 开发 区 49 号 

邮编 : 201717 

电话 : (021) 59821234 59821818 

传真 : (021) 59820836 39820022 

http:www.china-wire.com 
www.yusheng.net.cn 

E-mail:yusheng @ yusheng.net.cn 


合肥 华新 电工 有 限 公 司 


HEFEI WALSIN ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD. 





合肥 华新 电工 有 限 公 司 .合肥 神 马 电缆 机 械 股 
份 有 限 公 司 位 于 风景 秀丽 ,交通 便捷 的 国家 级 开发 
区 一 一 安徽 省 合肥 经 济 技术 开发 区 , 是 中 国电 线 电 
缆 专 用 设备 制造 业 的 知名 企业 和 重要 的 生产 基地 、 
安徽 省 高 新 技术 企业 、 安 徽 省 外 商 投 资 先进 技术 企 
业 、 合 肥 市 科技 先导 型 企业 , 产销 量 连续 八 年 保持 
全 国 同 行业 领先 地 位 。 世 界 电工 行业 权威 杂志 《 亚 
洲 线 缆 》 认 定 是 "中国 目前 产销 量 最 大 ,产品 种 类 
最 多 的 电线 电缆 设备 专业 生产 厂商 ”。 

公司 拥有 雄厚 的 电工 机 械 研 究 、 开 发 和 制造 力 
Wt. 立足 于 开发 高 质量 的 科技 产品 。 卓越 的 性 能 , A 
理 的 价格 和 优良 的 服务 使 “ 神 马 ” 牌 电 工 机 械 产品 
丫 得 国内 外 用 户 的 广泛 赞誉 。 公 司 依靠 科技 进步 、 
发 展 民族 工业 所 取得 的 成 绩 受 到 党 和 政府 的 充分 肯 
定 及 高 度 评价 。 公 司 的 发 展 得 益 和 得 助 于 全 国 线 缆 
界 别 友和 专家 的 长 期 的 关心 和 支持 。 合 肥 华 新 电工 
有 限 公 司 、 合 肥 神 马 电缆 机 械 股份 有 限 公司 将 通过 
不 懈 努 力 ， 为 中 国 的 电线 电缆 事业 的 发 展 和 民族 工 
业 的 振兴 作出 应 有 的 贡献 。 


地 H: 合肥 市 经 济 技术 开发 区 繁华 大 道 


Ha 3%: (0551) 3812605 3812649 3812305 


t BI: (0551) 3812207 3812506 

http-www híshenma,com www hfwalsin com 

上 海 办 事 处 ”电话 : (021) 54172785 
传真 : (021) 34120826 
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合肥 神 马 电 绕 机 械 股 份 有 限 公司 


HEFEI SHENMA CABLE MACHINERY CORPORATION 
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华 信 技术 检验 有 
VOUCHING TECHNICAL INSPECTION 


质量 体系 认证 证 书 


CERTIFICATE OF RECETA 
ARANA AAA 
Ss e de 


乐清 市 电工 合金 有 限 公司 
Yueqing Electric Alliy Co Wd 


ROLLER 
NDO A ngong oud Lands rt opang P i Chane 
NIDO Gane 
Ae hmar udn ee me A 
Oa emm nd a m a 
GB/T 19001-1994 idt 1509001:1994 
LET Ean 
”> 





MARIA (MM. MINA) MALO 


乐清 市 电工 合金 有 限 公司 是 中 国 80 年 代 改 革 开放 后 崛起 的 优 
秀 股份 制 企 业 , 是 中 国电 工 材料 协会 电工 合金 分 会 会 员 单 位 . 专业 
生产 各 类 电工 合金 触 头 材料 , 公司 拥有 5 000m? 的 生产 厂房 , 2 500 
余万元 的 固定 资产 ，120 名 员工 (其 中 有 高 级 技术 人 员 在 内 的 工程 
技术 人 员 20 名 ) 的 生产 及 研究 基地 ， 生 产 装备 齐全 ， 拥 有 大 型 水 
杜 化 喷 粉 装置 ，630t 挤 压 机 ， 超 高 压 等 静 压 ，400 热 轧 机 ， 四 辊 精 
轧机 以 及 德国 三 复合 钾 钉 机 等 大 型 先进 的 主要 工艺 装备 , 还 拥有 齐 
全 的 检测 设备 。 采 用 先进 的 生产 工艺 , 年 产 各 类 高 、 中 、 低 压 电 器 


触 头 材料 以 及 AgNi、AgCdO、AgSnO: 等 线材 近 70t， 产 品 技术 


含量 高 ， 质 量 稳定 ， 技 术 性 能 均 符合 国家 标准 . 
公司 在 积极 于 于 国际 市 场 竞争 的 同时 还 积极 参与 国际 间 的 技 、 

术 合作 , 并 于 2000 年 通过 国际 质量 体系 认证 .以 科技 为 先导 "， 重 

信誉 ， 创 品牌 ， 是 公司 发 展 的 宗旨 ， 竟 诚 为 用 户 提供 优质 的 电 触 头 


00. | 
~ 主要 产品 : < 


一 、 线 材 -合金 内 氧化 AgCdO 全 系列 。 粉 未 预 氧 化 法 化 学 
共 沉 积 法 AgCdO 全 系列 ;AgNi10、 20. AgCu, AgSnO,. FKAg 
等 。 

二 、 片 材 AgSnO,. AgCdO. SnO,, In,O,. AgNig10, 20. 
30. Ag/Cu 


、 DAMA: A SIN, PARER. AgWC 全 系列 ， 
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SD 成 都 电焊 要 研究 所 


LB ARS mF 





所 长 : FAR 
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成 都 电焊 机 研究 所 是 电 料 机 行 ) o AAT. BY 
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设备 的 科研 、 开 发 、 制 造 和 服 实 
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成 都 电焊 机 研究 所 弧 焊 公司 、 成 都 电 糙 机 研究 所 专机 公司 
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AMARE". “PUB TAME 
会 电焊 机 检测 站 ”三 个 国家 级 检测 机 构 均 以 “成 都 电气 检验 

所 ”为 母体 法 人 进行 独立 运作 
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六 所 生产 的 ZX5 系 列 晶闸管 式 整流 弧 焊 机 系 全 国 同类 机 
中 首 家 通过 全 系列 安全 认证 的 产品 ，ZX7 ABREN 
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6 FEOS = 还 先后 为 全 国 汽车 、 g HE MENE E 
TM. BRAS. SiW. AB. YU SAB 告 业 等 各 行 
山 提 供 吕 种 专用 自动 焊接 设备 1000 RE 
BAL ZMERI TRAST DR 的 焊 机 被 列 为 国家 级 
节能 机 电 产 品 推广 项 目 
在 新 的 起 点 上 ,该 所 将 一 如 民生 
起 共 创 美好 的 天 





成 都 市 二 环 路 东 一 段 29 35 

610051 

(028) 3258314 3289333 3273153 
£A: (028) 3281130 
http: //www.weldinfo.net/cewmri 


E-—mail:cewmri@weldinfo.net 
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北 省 唐山 市 高 新 技术 开发 区 。 邮政 编码 063020 


Ww tsmi com cn E mail:sales@tsmi,com.cn 
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A 。 上 海 焊接 器 材 有 限 人 


SHANGHAI WELDING EQUIPMENTS & CONSUMABLES CO., LTD 





SWEC( 上 海 焊 接 器 材 有 限 公 司 ) 是 中 国 焊 材 行业 规模 最 大 的 焊接 器 材 专业 生产 经 营 企业 之 一 , 集 |* 
焊接 设备 、 焊 接 材 料 、 切 割 喷涂 器 具 制 造 于 一 体 ， 总 资产 6.25 亿 元 。 下 属 13 家 专业 生产 企业 ,产品 
广泛 应 用 于 机 械 制 造 、 石 化 、 桥 梁 、 航 空 航天 、 建 筑 、 国 防 及 核 工业 等 领域 。 

SWEC 始终 把 技术 进步 作为 企业 立足 之 本 , 注重 同 国内 外 厂商 进行 经 济 技术 合作 。 近 年 来 先后 从 
法 国 西 雅 基 、 美 国米 勒 、 德 国 伊 萨 、 日 本 田中 、 新 日 铁 、 神 钢 等 国外 著名 大 公司 引进 了 先进 技术 和 设 
备 并 加 以 消化 吸收 , 自主 开发 能 力 大 大 提高 ,形成 了 以 高 新 技术 、 军 工 技术 、 成 套 系列 为 主 的 综合 开 
发 能 力 , 相继 开发 了 一 系列 具有 国际 水 平 的 新 产品 , 为 中 国 重大 工程 项 目 制造 提供 了 新 型 焊接 材料 及 
关键 核心 设备 。 

SWEC 主要 产品 已 通过 ISO9000 质量 体系 认证 。 

SWEC 拥有 自 营 进出 口 权 ， 产品 远 销 五 大 洲 数 十 个 国家 和 地 区 。 

SWEC 以 礁 厚 的 经 济 实力 、 先 进 的 技术 装备 ， 可 靠 的 产品 信誉 、 严 格 的 企业 管理 著称 于 焊 材 界 。 





董事 长 : TA RELE: 曾 乐 才 ee 7 
地 址 : 上 海 市 万 荣 路 781 号 邮编; 200072 Ps 


电话 : (021)56651322 fR: (021)56775596 
http://www .hjgc.chinasec.com E-mail:SWECOhjgc.chinasec.com 
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碳 钢 、 低 合金 钢 、 不 锈 钢 、 堆 热 铸 等 特种 焊条 
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产品 陈列 室 
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Les 湖北 仅 元 电力 电子 集团] 有 限 公司 
a> (RAMNee nH ) 

Hubei, Yiyuan Power Electronic (Group) Co.,Ltd. 


质量 一 山峰 之 本 








”大 功率 晶闸管 系列 KK 型 快速 晶闸管 ”电力 半导体 模块 
xP 型 普通 晶闸管 KA 型 高 频 晶闸管 晶闸管 模块 
iS 型 双向 最 闻 管 ZP / ZK 整流 管 & 整流 管 模块 
SKE 型 电焊 机 用 晶闸管 E 混合 型 模块 


”汽车 电子 产品 ”电力 电子 装置 

3 汽车 硅 整 流 器 KGPS 系列 中 频 电 源 、 熔 炼 、 en, 淳 火 设备 装置 
8 汽车 电子 调节 器 E 电机 软 起 动 器 

8 汽车 空调 调 速 器 8YP 系列 无 环流 静止 式 进 相 器 


湖北 仪 元 电力 电子 (集团 ) ERAI (襄樊 仪表 元 件 厂 ) 是 生产 电力 电子 器 件 及 装置 的 高 新 技术 企业 . 
公司 研究 开发 生产 的 “ 岗 妖 ” 沪 KP、KK、KA、KS 系列 晶闸管 、 电 力 半导体 模块 、 汽 车 电子 产品 及 电力 
电子 装置 ， 以 其 可 靠 的 质量 、 诚 信 的 服务 享誉 全 国 29 个 省 、 市 自治 区 ， 并 出 口 欧 美 、 东 南亚 等 地 区 。 公 司 
通过 了 ISO9001 国 际 质 量 体 系 认证 ， 具 有 自 营 进出 口 权 . 根据 国务 院 发 展 研究 中 心 统 计 ，1993 年 企业 已 进 
人 中 国 500 家 电子 及 通讯 设备 制造 业 行列 ; 企业 连续 多 年 被 评 为 湖北 省 “重合 同 守 信用 ”单位 ,“ 电 峰 ”被 
评 为 湖北 省 著名 商标 , KK 快速 晶闸管 及 晶闸管 模块 被 评 为 湖北 省 名 牌 产 品 . 其 产销 量 在 全 国 同 行业 中 名 列 
fis, 享有 “三 分 天 下 有 仪 元 ， 无 限 风 光 在 “ 邮 峰 `” 的 美誉 。 公 司 一 贯 坚持 o a 
RA, AMAIA oo AL. FIS 
满足 用 户 需 求 。 公 司 真诚 的 欢迎 各 界 朋友 光临 惠顾 ， 诚 信 合 作 ， 共 同 发 展 ! 


地 址 ; Wie SMH Fes 186 号 邮编 : 441021 
电话 ; (0710) 3503326 3514323 传真 : (0710) 3500847 
http://www.china-thyristor.com E-mail:yygrp@public.xf.hb.cn 





浙江 电力 变压器 有 限 公司 是 浙江 省 一 家 
生产 110kV 级 . 以 下 变压器 类 产品 的 专业 厂家 ， 
地 处 浙江 省 瓯 海 经 济 开发 区 , 紧 靠 104 国 道 和 
温 丽 金 ， 甬 台 温 高 速 公路 ， 交 通 便利 . 

~ 该 公司 占 地 面积 6 660m?, 建 有 生产 用 房 
浙 泪 电力 变压器 有 限 公司 O wee, COB ee. - 


E. 2 ZHEJIANG POWER TRANSFORMER CO.,LTD 












期 投资 6 800 万 元 , 引进 齐全 的 国内 外 先进 生 
产 、 检 测 、 试 验 设备 , 采用 先进 技术 、 MIZ. 


销售 热线 : 0577) 86362065 a 高 起 点 专业 生产 10kV、35kV、110kV 级 的 系 
列 油 漫 式 电力 变压器 、 美 式 箱 变 .H 级 非 包 封 、 


~ 


FAXES. PNE ERES. 

为 了 更 好 地 发 挥 电 力 功能 ， 服 务 社会 ， 公 司 大 力 引进 各 类 人 才 ， 注 重 技术 创新 和 科学 管理 ， 并 通过 了 英国 摩 迪 公 司 的 质量 体系 认 
证 。 公 司 多 次 荣获 先进 集体 和 明星 企业 称号 。 

浙江 电力 变压器 有 限 公 司 本 着 “优质 可 靠 的 产品 ， 一 流 真诚 的 服务 ”的 企业 宗旨 ， 和 希望 与 海内 外 各 界 朋 友 合 作 ， 共 创 辉 煌 ! 


地 址 : 浙江 省 熙 海 经 济 开 发 区 慈 凤 路 221 号 邮编 : 325014 电话 : (0577) 86362065 ”传真 : (0577) 86362247 


中 唐山 市 变压器 厂 


唐山 市 变压器 厂 是 原 国家 机 械 部 和 电力 部 定点 生产 变压器 专业 厂家 , 为 国有 中 型 企业 , 1958 年 建 厂 , 资产 总 值 6 000 
万 元 ， 占 地 面积 10 万 m:， 建 筑 面 积 2.5 万 m:， 职 工 700 余 人 ， 专 业 技术 人 员 200 人 ， 工 厂 主 要 生产 S9-30 ~ 1600kVA/ 
1OkV 配 电 变压器 、S9-50 ~ 6300KVA/35kV 变压器 、SF9-8000 ~ 31500kVA/35kV 变压器 、SCB9-160 ~ 2500kVA/10kV 树 
脂 浇 注 干 式 变 压 器 .ZGS9-Z-200 ~ 1600kVA/10kV 组 合式 变压器 、SZ9-2000 ~ 6300 kVA/35kV 变 压 器 及 SF9、 SFZ9-8000 ~ 
63000kVA/110kV 大 型 变压器 、LR 系列 组 合式 变电站 ， 并 具备 矿 用 、 整 流 、 防 吉 等 特种 变压器 设计 制造 能 力 ， 年 综合 生 
产能 力 达 1 500MW， 技 术 水 平 达 国 内 先进 水 平 。 

工厂 拥有 德国 乔 格 公司 铁心 横 葛 丝 、100t 天 车 、120m: ASFIRB. | 000kW 变频 发 电机 组 及 800kV 冲击 试验 设备 
等 变压器 专用 生产 设备 数 百 台 ， 

2000 年 8 月 ， 该 厂 一 次 性 通过 了 1SO9001 质量 体系 认证 .“ 质 量 第 一 、 信 霍 第 一 、 用 户 至 上 ”是 我 们 的 宗旨 ， 我 们 
愿 与 大 家 一 起 携手 共 进 ， 共 创 美好 未 来 ! 


法 人 代表 : REM Mit: 河北 省 唐山 市 路 北 区 长 宁 道 9 号 邮编 : 063020 
电话 : (0315) 3296263 3293507 fH: (0315) 3298387 








ZG 型 组 合式 变压器 





SIM 系列 全 封 电力 变压器 箱 式 变电站 


树脂 浇注 干 式 电力 变压器 
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dd : mn, Pine Smet RPI, 1SO9001 国际 质量 体系 认证 企业 , 产品 全 部 经 国 
. 变电站. 和 矿 企 业 作 电能 分 配 、 控 制 保护 、 诗 和 量 之 用 ， 








型 系列 包装 移 开 式 交流 金属 封闭 开关 柜 HXGN Sr 
Rise ALO Pag 





该 类 产品 主要 有 : ZW11-12, ZW6-12, ZW) -40.5 系列 户外 高 压 真空 断路 器 、ZN28-12、ZN28A-12、ZN39-40.5 系列 户 内 路 
器 、LW3 型 户外 高 压 SFs 断 路 器 、FN 口 -127T 系列 户 内 高 压 负荷 开关 等 。ZWI11、ZW6 系 列 采用 三 相 共 箱 式 ， 结 构 紧 痰 ， 体 积 小 y 
防护 及 分 断 能 力 强 ， 可 灵活 采用 继 电 保 护 或 自动 化 控制 ， 其 中 ZW11 填补 了 国内 空白 ,达到 国内 领先 水 平 。 ZW28-12、LW3 被 授予 “国家 级 重点 
A A EIA, IPC 
四 、 直 流 电源 柜 

GZD (W) 电力 系统 用 微机 监控 高 频 开 关 走 流 电源 柜 为 国家 级 火炬 计划 项 目 ， 不 用 高 频 开关 电源 模块 作 完 电 整 流 器 ,监控 模 卖 带 系 统 进 行 自 动 
一 “四 扬 ” 处 理 ， 可 满足 无 人 值守 变电站 的 需要 。GZD 直流 电源 柜 被 评 为 国家 级 新 产品 ， 


地 址 : 潮 南 省 平 > 北 168 号 4145 

也 址 : 湖南 省 平江 县 城关 镇 城北 16 邮编 :% 414500 Co 
ce | ut _ 
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电话 : (0730) 6300626 
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地 址 : 长 沙市 劳动 西 路 341 号 电话 : (0731) 5138626 5140866 
邮编 : 410015 传真 : (0731) 5130862 5142198 


河北 电信 光缆 有 限 公 司 


河北 电信 光缆 有 限 公 司 是 由 河北 省 电缆 厂 改制 而 成 立 , 原 河 
北 省 电线 厂 为 国有 独资 企业 . 2001 年 3 月 , 根据 河北 省 电信 公司 
的 要 求 、 对 河北 省 电缆 厂 资 产 评估 后 进行 国有 企业 改制 工作 , 改 
制 后 河北 电信 光缆 有 限 公 司 注册 资本 为 2 524.37 万 元 。 股东 有 两 
个 ,一 个 是 河北 电信 实业 集团 有 限 公司 以 原 河 北 省 电缆 厂 国有 资 
产 2 351.67 万 元 以 实物 方式 出 资 ， 占 注册 资本 的 93.16%， 一 是 
河北 省 电缆 厂 职工 以 工会 名 誉 以 货币 资金 出 资 172.7 万 元 ， 占 注 
册 资 本 的 6.84%。 公 司 注册 地 址 为 石家庄 市 中 山西 路 西 头 ， 占 地 
面积 为 41 000m?, 公司 现 有 员工 356 名 , 其 中 专业 技术 人 员 占 30% 
以 上 ， 

该 公司 现 主要 产品 为 通信 光缆 和 通信 和 电缆， 从 德国 引进 的 市 适 电缆 生产 流水 线 ， 年 生产 市 笑 
通信 电缆 100 万 对 km。 从 奥地利 、 英 国 、 美 国 、 瑞 士 等 国家 引进 具有 世界 先进 水 平 的 光缆 生产 和 
栓 测 试验 设备 , 年 产 288 蕊 及 以 下 不 同心 数 等 多 种 型 号 的 光缆 30 万 必 km。 随 着 数据 通信 业务 的 飞 
ERE, 数据 通信 电缆 面临 巨大 的 发 展 空间 . 为 满足 市 场 需求 , 企业 立足 于 高 起 瓜 ， 从 法 国 5 引进 先 
进 的 数据 缆 生 产 线 ， 计 划 在 2001 年 11 月 投产 ， 投 产后 年 产 数据 通信 电缆 十 万 箱 ， 新 增产 值 3 500 万 元 ， 将 成 为 企业 新 的 经 济 
增长 点 。 

改制 后 的 河北 光缆 有 限 公 司 ， 通 过 转换 经 营 机 制 ， 进 一 步 解 放 思 想 ， 更 新 观念 ， 强 化 管理 ， 更 好 地 和 服务 于 用 户 ， 服 务 于 社 
会 。 弘 扬 “ 开 拓 创 新 、 敬 业 奉 献 ” 的 企业 精神 ， 决 心 为 国民 经 济 信息 化 作出 更 大 的 贡献 | 
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% t 














地 址 ;河北 省 石家庄 市 中 山西 路 邮编， 05008) 
电话 ，(0311) 3634850 传真 ，(0311) 2227818 
http. / /www,hebeicable,com,cn E-mail,hebeicable@china,com 





QzseLesear 


无 锡 中 亚 电器 设备 厂 ( 原 锡山 市 堰 桥 中 亚 电 器 配件 厂 ) 地 处 风景 秀丽 的 太湖 之 滨 , 古 
运河 畔 ,是 生产 高 、 低 压 绝缘 件 的 专业 厂家 , 是 中 国电 器 工业 协会 高 压 开关 协会 会 员 , 并 
通过 了 1509002 质量 体系 认证 。 

该 厂 设备 齐全 ,主要 有 45 ~ 500t 液 压 机 多 台 , 大 、 中 型 环 氧 压力 成 型 机 ， 大 型 铣床 、 
钻床 、 线 切割 、 磨 床 等 机 加 工 设备 , 高 压 试验 机 、 冲 击 强度 机 、 拉 力 机 等 保证 产品 质量 的 
理化 检测 设备 。 

该 厂 主 要 生产 DMC 模 塑料 及 其 高 . 低压 模 塑 件 , APG 环 氧 高 压 绝缘 件 , 并 能 依照 客户 
的 不 同 要 求 ， 独 立 进行 产品 设计 ， 模 具 设 计 及 制作 ， 并 迅速 投入 批量 生产 。 

该 厂 立足 市 场 , 以 用 户 为 中 心 , 以 最 佳 的 质量 、 合 理 的 价格 、 及 时 的 供 货 、 周 到 的 服 
务 深 受 广 大 用 户 的 信赖 , 产品 畅销 国内 , 部 分 产品 随 配 套 主机 销 往 国外 , 竭诚 欢迎 各 客商 
与 该 厂 洽谈 业务 。 





地 tt: 无 锡 市 惠 山区 堰 桥 锡 澄 南路 19 号 
AB 编 : 214174 

电话: (0510) 3741731 

t H: (0510) 3748110 











苏州 市 


地 址 : 江苏 Ed) hh AFA il 





邮编 ， 215009 
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苏州 市 
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企业 始 建 于 1968 年 ，30 年 来 ,产品 遍布 国内 各 省 .市 . B 


电力 工程 以 及 石化 、 治 金 、 交通、 煤炭 、 建 材 等 大 中 型 工业 项 目 建 设 做 出 了 卓越 贡献 。 


业 提 供 优 质 的 “ 双 虎 ” be lng y CHAR 行 =8U. 
对 售 出 的 产品 进行 技术 延伸 跟踪 ， 是 供 优 良 的 的 售 


| | We: 
FIN , 
| 出 行业 星 ” 的 质量 宗旨 , SAR SID 
最 体系 ， 以 跨 世纪 的 宏伟 蓝图 迈 向 新 世纪 . 


AKERAKS 外 


苏州 市 双 虎 高 分 子 材料 公司 是 目前 国内 最 大 的 专业 生产 交 联 聚 乙烯 电力 电缆 
用 半 导 电 屏蔽 料 的 企业 之 一 , 并 通过 ISO9002 质量 体系 认证 , 拥有 固定 资产 6 000 
万 元 。 有 瑞士 BUSS 4115 | 进 的 具有 国际 先进 水 平 的 双 阶 去 混 炼 装置 -KKG14 一 
8 挤 出 造 粒 机 组 及 科 亚 混 炼 挤 出 二 条 生产 线 造 粒 机 组 ， 该 机 组 以 微机 控制 配方 的 
稳定 性 , 以 先进 的 自动 化 效 备 达到 科学 的 工艺 要 求 ， 制造 出 来 的 半 导 电 屏蔽 料 符 
合 SLSC-3009 的 全 部 技术 标准 。 国 内 许多 大 中 型 的 电缆 厂家 选用 公司 的 产品 后 电 
缆 符 合 国际 同类 产品 的 先进 水 平 。 性 能 达到 IECS$02 及 GB12706.3 全 部 技术 指标 要 
求 ， 在 国内 是 众多 电缆 厂家 选 定 的 供应 单位 

该 公司 专业 生产 半 导 电 屏蔽 料 已 有 多 年 历史 。 年 生产 能 力 达到 3 500t， 近 年 
又 荣获 国家 多 次 高 新 技术 人 金奖， 该 公司 现行 “ 双 虎 ”上 牌 半 导 电 屏蔽 料 如 下 : 

1.3SkV 及 以 下 化 学 交 联 系列 半 导 电 内 外 屏蔽 料 

2、10kV 及 以 下 温水 交 联 系列 半 导 电 内 外 屏蔽 料 


分 了 材料 公司 


A 


© 7 (0512) 8232363 A. (0512) 8232363 


Re ES HE BT 
双 虎 高 分 子 材料 公司 ， PSSS UL 9 HE y 


| AREER th A RANG. pe 满足 的 精神 ， 
-的 原则 ,以 " 颗 颗 粒 粒 双 虎 心 , 层 晨 挤 
的 质量 宗旨 , 实施 和 保持 与 国际 接轨 的 质 





治 区 ， 并 远 销 亚 非 各 国 ， 为 我 国 管理 进步 示范 企业 


"nn 
企业 现 有 员工 2 083 人 ， 大 专 以 上 人 员 480 人 ， 产 品 研 发 人 员 248 人 。 企业 拥有 国内 先进 之 > 


加 工 手 段 一 一 领 材 FMS 生产 线 . 金 切 加 工 中 心 、 激光 切割 机 、 弧 焊 机 器 人 、 母 线 加 工 单元 等 数控 
设备 40 多 台 套 ,全 部 胎 具 化 装配 和 国内 首 家 磨合 检测 , 成 为 国内 10kV 开关 柜 年 产量 最 大 的 中 压 


开关 设备 制造 基地 之 一 。 主 要 产品 年 生产 能 力 为 : 3.6 ~ 40.5kV 
关 设 备 3 000 台 ， 电 器 元 件 30 000 台 。 


自 70 年 代 以 来 ， 企 业 研发 的 GG-1A (F2)、GC-2 (F), KYN3-10 高 压 开关 柜 和 SN10-10 少 





高 压 开关 设备 6 000 台 ， KER 


油 、ZN28-10 真空 断路 器 
等 产品 , 具 国内 领先 水 平 ， 
葛 定 了 企业 在 输 配 电 行业 
中 的 骨干 地 位 。 目 前 企业 
研发 生产 的 KYN28A-12 
KYN18C-12 高 压 开关 柜 ， 
ZN63-12 .ZN65-12 真 空 断 
路 器 ，SFe 充气 式 环 网 柜 ， 
与 国际 水 平 接轨 。 

一 流 的 产品 及 管理 
造就 了 一 流 的 企业 。 





三 长 : RHE 


地 H: 甘肃 省 天 水 市 长 开路 6 号 邮编 : 741018 
由 Æ- (0938) 8371172 
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DER 无 锡 动 力 工程 股份 有 限 
MERO 药 龟 华发 发 电 设备 有 限 公 


万 过 集团 无 锡 动 力 工 程 股份 有 限 公 司 (无 锡 华 友 发 电 没 备 有 限 公 司 ) 主要 生产 1.5 ~ 1000kW 柴 油 发 电机 组 及 其 配套 的 控制 屏 等 
系列 产品 ， 主 要 配套 选用 国内 外 著名 品牌 的 柴油 机 和 电机 。 移动 式 和 固定 式 的 电站 广泛 用 于 千 工 配套 、 石油、 配 电 通 讯 相 组 、 机 场 、 
医院 、 宾 馆 、 野 外 施工 等 领域 ， 尤 其 是 智能 化 机 组 独 具 特 色 ， 已 成 为 国内 外 客户 的 理想 选择 。 

自动 化 机 组 采用 “AIS ”控制 技术 ， 具 有 上 自 司 动 、 自 投 人 、 目 保护 等 功能 ， 可 带 RS232 通讯 接口 ， 实 现 无 人 值守 的 三 遥 功 能 。 

该 公司 是 国家 内 燃 机 专业 生产 上 家 之 一 ， 主 要 产品 X6135、12V135 系 列 柴 油 机 (150 ~ 500 弓 力 )， 广 泛 用 于 电站 、 船 舶 、 工 程 
机 械 、 压 缩 机 、 泵 类 及 石油 钻探 机 械 动力 配套 ， 具 油 机 具有 高 原 恢复 功率 功能 ， 适 用 于 西部 大 开发 。 

企业 曾 多 次 获得 国家 、 部 、 省 颁发 的 资质 和 东 誉 证 蔬 ，1995 年 通过 |SO9001--1994 的 质量 体系 认证 ，1999 年 获得 国家 信息 产业 
部 颁发 的 电信 设备 进 网 许可 证 。 


= = > po 


万 迪 牌 富豪 发 电机 组 ， 原 万 迪 牌 移动 式 , 低 品 声 发 万 迪 牌 康明 斯 发 电机 组 ， 万 迪 牌 国产 系列 发 电机 组 
装 进口 VOLVO 柴油 机 ,机 组 BUA. 机 组 功率 范围 按 客 中 外 合资 康明 斯 柴油 机 , 机 功率 范围 5 ~ 400kW 
功率 范围 68 ~ 400kW 户 要 求 制作 组 功率 范围 40 ~ 1 000kW 


地 址 江 共 省 无 更 市 南 长 街 720 扣 邮编 214023 电话 (0510)5752020 5750009 传真 (0510)5750504 
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uo 浙江 黄 华 电气 有 限 公司 
浙江 黄 华 电 气 有 限 公 司 〈 原 浙江 黄 华 开 关 厂 ) ， 企 业 创建 于 1980 年 ， 温 州 市 “文明 单位 ”。 拥 有 


高 、 低 压 电气 成 套 开 关 设备 生产 资格 证 书 、 城 乡 电 网 改造 产品 入 网 企业 、1S09002 体 系 认证 、 省 农行 
“AAA” 级 资信 企业 ， 市 “重合 同 、 守 信用 ”单位 、 市 农行 “黄金 客户 ”。 





主要 产品 有 : 

o 110kV、35kV、10kV 预 装 式微 机 控制 保护 智能 型 户外 箱 式 变电站 ; 
o 35kV、10kV 固 定式 、 手 车 式 、 中 置式 微机 保护 高 压 开关 柜 ， 六 氰 化 硫 、 真 空 环 网 柜 ; 
o 0. 4kV 固 定式 、 抽 出 式 智能 化 低压 开关 柜 、 软 起 动 柜 ; 
© GZDW 系 列 智 能 型 高 频 开 关 模 块 直流 屏 ; 

© 10kV 高 压 电 缆 分 接 箱 ; 

9 10kV 真 空 断路 器 、 真 空 负 荷 开 关 、 组 合 电 器 等 。 


地 址 : 浙江 省 乐清 市 黄 华 山 前 工业 区 邮编 : 325605 

电话 : (0577) 62651111 62651246 传真 : (0577) 62653246 
销售 部 电话 : (0577) 62724969 62727246 销售 部 传真 : (0577) 62727246 
http: www.huanghua.com 

E-mail: huanghua@mail.wzptt.zj.cn cnhk8701 Osina.com 
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西安 开 民 电子 电器 新 技术 应 用 研究 所 是 一 个 集 开 发 、 设计、 生 

产 、 销 售 为 一 体 的 民营 高 科技 企业 。 由 该 所 自行 设计 、 生 产 的 
JRD22 型 电动 机 综合 保护 器 UR JRD22 型 电子 式 热 继电器 ) 一 一 

x 获 两 项 国家 专利 (专利 号 : ZL95 2 011824; ZL96 2 360260 ) 

x 列 入 陕西 省 “ 九 五 ”火炬 计划 项 目 

x 列 入 “ 九 七 ”年 度 国家 经 贸 委 国家 级 重点 新 产品 试 产 计划 项 
Ei 

x 列 入 原 机 械 工业 第 十 八 批 节能 机 电 产 品 推广 项 目 

kx 列 入 建设 部 《常用 风机 控制 电路 图 》 (标准 号 : 990375) 


k 获 陕西 省 科学 技术 进步 二 等 奖 

JRO22 型 电动 机 综合 保护 器 具有 反 时 限 过 电流 保护 .启动 定时 
限 保 护 、 外 部 电源 断 相 保护 、 不 平衡 保护 、 负 载 超 温 保护 、 多 速 异 
步 电 动机 的 保护 等 7 种 保护 功能 。 采 用 专用 控制 模块 ， 保 证 了 参数 
一 致 性 、 工 作 的 稳定 性 、 产 品 的 可 靠 性 及 0.2W 的 微 功 耗 ， 不 需 外 
接 电源 线 ， 动 作 后 机 械 自 保 持 ， 需 手动 复位 方 可 重新 开机 .。 

产品 经 过 多 年 的 工业 运行 ， 证 明 其 功能 齐全 ， 性 能 可 靠 ， 已 应 
用 于 许多 国家 重点 工程 及 其 他 建设 工程 ， 得 到 了 用 户 的 一 致 好 评 ， 

我 们 承诺 : 除 因 外 部 短路 引起 的 输出 触 头 烧 损 外 ， 两 年 内 该 所 


kx 列 入 陕西 省 重大 科技 产业 化 项 目 产品 出 现任 何故 障 均 免费 予以 更 换 ， 





所 长 : HER Hi: 西安 市 大 庆 路 20 号 ”邮编 : 710082 传真 : (029) 8636433 


西安 电力 电子 技术 研究 所 


西安 电力 电子 技术 研究 所 隶属 于 机 械 工 业 部 ， 现 属地 化 管理 于 陕西 省 。 是 中 国 第 一 只 普通 整流 管 、 普 通 蝇 闸 管 、 
双向 晶闸管 、 光 控 晶 闸 管 的 诞生 地 ， 是 中 国 从 事 电 力 电子 技术 研究 和 产品 开发 、 生 产 的 专业 研究 所 与 科技 型 企业 。 S 
家 电力 电子 产品 质量 监督 检验 中 心 、 中 国电 器 工业 协会 电力 电子 专业 协会 、 中 国电 工 技术 学 会 电力 电子 学 会 、 全 国电 
力 电子 学 会 标准 化 技术 委员 会 等 秘书 机 构 均 设 在 该 所 。“ 九 五 ”期 间 由 国家 投资 建设 的 国家 电力 电子 工程 研究 中 心 已 
EZME. Æ “ARP”. “七 五 ”期 间 ， 取 得 了 310 多 项 科研 成 果 ,“/\ 五 ”期 间 ， 承 担 国 家 重点 科技 攻关 专题 8 项 。 
目前 又 承担 三 峡 直 流 输电 工程 用 大 功率 昆 前 管制 造 项 目 , 已 为 第 一 回 线 提供 了 72 只 器 件 , 实现 了 国产 化 零 的 突破 , 在 
三 峡 至 广州 直流 输电 工程 中 将 与 ABB 公司 各 承担 50% (2 200 只) 器 件 的 供 货 任 务 ， 以 及 贵州 一 广州 的 输电 线 中 与 
西门 子 公司 合作 生产 光 控 晶闸管 ， 在 三 峡 右岸 的 三 ( 峡 ) 一 上 OS) 线 、 区 域 电 网 背靠背 工程 (“十 五 ”期 间 将 有 16 
条 线路 的 建设 任务 ) 将 全 部 由 该 所 提供 换 流 竟 体 的 高 压 大 功率 晶闸管 ,届时 将 全 部 实现 国产 化 ， 同 时， 还 承担 了 国家 
计 委 下 达 的 “城市 轨道 交通 车 用 大 功率 GTO TH (AH) 国产 化 ”项 目 ， 已 为 北京 等 地 铁 提供 了 大 功率 GTO 组 件 用 
于 牵引 | 直流 电机 斩 波 调 速 系统 ， 此 项 目的 完成 将 为 我 国 的 城市 轨道 交通 建设 作出 应 有 的 贡献 。 在 中 国电 力 电子 行业 ， 
西安 电力 电子 技术 研究 所 聚集 了 中 国 优 秀 的 电力 电子 器 件 工艺 和 应 用 技术 科技 和 人 才 , 拥有 梭 厚 的 技术 实力 以 及 精良 的 
工艺 设备 , 目前 具有 大 功率 电力 半导体 器 件 、 各 类 新 型 电力 
电子 器 件 、 各 种 电力 电子 应 用 装置 、 检 测 技术 和 设备 、 可 靠 
HRR., 冷却 技术 等 综合 电力 电子 技术 的 开发 和 生产 能 力 ， 
已 成 为 中 国 著 名 的 研究 开发 中 心 、 国家 工程 研究 中 心 、 国家 
电力 电子 产品 质量 监督 检验 中 心 以 及 信息 中 心 。 


电话 : (029) 8613663 





法 人 代表 : 陆 剑 秋 
地 址 : 西安 市 朱雀 大 街 94 5 
邮编 :; 710061 

电话 : (029) 5271725 7271716 
传真 : (029) 5261691 

http:/ /www.chinaperi.com 
E-mail:peri@xacol.com 
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地 址 :浙江 省 宁波 市 周 宿 渡 路 12 号 。 邮编 : 315040 。 电话 : (0574) 87834881 87880215 。 传真 : (0574) 87834881 http://www. gao-yun com 


击 云 电器 制造 有 限 公司 , 创建 于 1986 年 ,坐落 于 中 国 东方 大 港 -宁波 。 ”都 天 格 执行 质 晤 管理 体系 模式 程序 。 完 善 的 检测 手段 、 成 热 的 工艺 ， 为 

公司 占 地 面积 8 004m, 拥有 员工 70 余 人 ,公司 领导 深 控 内 潜 ， 重 视 培 。 产品 质量 的 可 靠 性 、 稳 定性 ， 提 供 了 最 根本 的 保证 
站 员工 iba Mi, 于 积极 引进 管理 技术 NX, 目前 已 有 中 高 级 人 员 8 人 a A 司 产品 以 特有 的 "MZ 7 ME 品牌 ， 以 过 硬 的 质量 保 
EZ wl AeA LILE f 及 信号 灯 的 专业 厂家 ,以 BCMJ 系 列 电 容器 ， 证 , 已 赢得 众多 客户 青睐 ,并 销 往 全 国 各 地 , 高 云 人 在 “我 们 只 有 一 个 
AF a 标准 ， 让 顾客 百分之百 满意 ”的 宗旨 下 ， 原 继续 与 更 多 朋友 扒手 共 进 、 
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南京 汽 轮 电机 (集团 ) ARA (SE 

任 公司 属国 家 大 型 一 档 骨干 企业 ， an 

是 江苏 省 和 南京 市 高 新 技术 企业 。 

现 有 在 岗 职工 3 122 人 , HARA O (ee IS 
生产 和 检测 设备 1 5154, 


净 资 产 335 亿 元 ， 
1997 年 通过 国 
际 1509000 质 
量 体 系 认 证 。 主导 产品 为 重型 燃气 轮机 FY 
步 交 流 电动 机 ， earns: mal 
型 燃 机 ， ARRAT SNNN 
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FNCA OB WARIL OE 
得 原 机 械 工 业 部 和 江苏 省 
江苏 省 先进 集体 江苏 省 “重合 同 ， 
TE TEE. 技术 进步 及 出 口 创 
me, | 


ny 


wl 08 BSF 





; PARŽILHS 


:《 电 器 工业 》 杂志 社 
: 北京 市 浴 微 路 2 号 (197 信箱 ) 
: 100036 


活 ，(010) 68163106 转 801 803 


(010) 68275397 


: Ylx1309@sina.com 
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《电器 工业 》 是 由 中 国电 器 工业 协会 
性 和 探索 性 的 综合 性 刊物 ， 内 容 包括 ; a) 宣传 . 
和 企业 间 的 纽带 和 桥梁 ,hb 


EJ», EIA E LS 
贯彻 、 执 行 沈 和 政府 的 有 关 政 策 、 法 规 、 政 令 ， 充 当政 府 
琳 集 国内 国际 电器 工业 商情 动态 ， 聚 集 反 映 市 场 热 点 充当 企业 耳目 ; 

传 擂 交 流 电 谷 工 业 相 关 的 高 新 技术 ， 加 速 技术 改造 ,促进 技 术 创新 ， 鹤 广 科 技 成 果 ， d) 传播 管理 科学 ， 
探讨 经 营 之 道 ， 推 广 适合 社会 主义 市 场 经 济 的 经 营 管理 成 果 ; e) 问 全 国 各 界 、 向 世界 宣传 介绍 中 国电 器 ] 
业 的 著名 企业 、 和 名 牌 产品 和 知名 企业 家 、 两 院 院 士 及 知名 人 士 。 该 刊 为 月 刊 ， 
XA. 有 前 脑 性 ,专业 技术 保证 高 水 准 ， 图 片 精美 ， 
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合肥 三 益 电 机 电 录 股份 有 限 公司 ( 原 合肥 电机 厂 ) 是 1956 FHL BATE 


厂 的 , 经 过 40 多 年 的 发 展 , 已 成 为 机 械 行业 重点 企业 , 是 安徽 省 较 大 的 一 家 中 小 
型 电机 生产 厂 和 国家 生产 大 中 型 高 低压 潜水 电 泵 专业 厂 . 1998 年 2 月 经 改制 组 建 | 
为 合肥 三 益 电机 电 泵 股份 有 限 公司 , 是 我 国 潜水 电 泵 的 发 源 地 及 大 中 型 潜水 电 泵 | 


的 生产 基地 。 公 司职 工 总 数 880 多 人 ， 占 地 面积 21.3 万 m2， 建筑 面积 11 万 m?， »~ Sewn, | 


资产 总 值 .65 亿 元 ， 主 要 生产 设备 近 400 台 ( 套 )， 具 有 年 生产 3 000t 铸件 和 年 。 MIA aa 
生产 电机 700MW 的 生产 能 力 . 该 公司 先后 生产 汽 轮 发 电机 、 大 中 型 同步 电机 . 现 |. paea again a a 
在 主要 产品 : WOSSKSWSKR. WLBITJSAR. RAZ (H) OB MH (E) ata i- 

流 潜水 电 录 、QKSG 高 压 潜水 电 录 、Y 系列 电机 、 高 效 纺织 电机 、NEMA 标准 电 


机 、 军 用 鱼雷 水 电机 等 18 个 系列 干 余 种 规格 产品 行销 全 国 各 地 ， 并 出 口 美国 、 III 
日 本 、 俄 罗斯 加拿大、 泰国 、 埃 及 、 伊 朗 、 中 国 香港 等 30 多 个 国家 和 地 区 ， 

该 公司 技术 力量 雄厚 ， 拥 有 高 新 技术 产品 独立 研制 开发 能 力 、CAD 工作 站 公司 生产 的 “三 益 " 牌 矿 ， 间 用 高 压 潜水 电 条 
等 先进 的 产品 开发 设计 手段 ; 同时 还 拥有 健全 、 有 效 的 企业 管理 、 经 营 和 质量 保 (320-1 200kW) 获 国家 质量 奖 审定 委员 会 颁发 
证 体系 ,已 通过 ISO9001 质 量 体 系 认 证 ， 是 省 级 先进 企业 、 国 家 二 级 计量 单位 和 的 国家 金 质 奖 证 书 。 
国家 档案 管理 二 级 企业 、 安徽 省 高 新 技术 企业 ， 并 获 省 质量 管理 奖 ， 大 型 高 压 洪 
水 电 泵 1987 年 获 国家 优质 产品 金奖 .特别 是 近 几 年 来 以 市 场 为 导向 ， 
自行 研制 开发 的 大 中 型 轴 ( 混 ) 流 潜水 电 泵 达到 国际 同类 产品 的 先 
进 水 平 ， 获 安徽 省 1995 年 度 科技 进步 一 等 奖 , 并 获 1996 年 国家 科技 
进步 三 等 奖 和 国家 级 新 产品 证 书 ; 国家 高 新 技术 企业 认证 书 及 重点 国 
家 级 火炬 项 目 证 书 .在 潜水 电 泵 技术 方面 取得 多 项 国家 专利 ， 填 补 
了 多 项 潜水 电 泵 空白 ,对 潜水 电 泵 应 用 做 出 了 极 大 贡献 。 公 司 潜水 
电 泵 已 形成 颇具 规模 完全 由 自己 生产 .销售 及 售后 服务 一 条 龙 的 生 
产 制造 厂家 . 





法 人 代表 : 张 本 法 KAA: Wip 
地 址 : 合肥 长 江东 路 555 号 ”邮编 : 230011 
电话 : (0551) 4418444-8206 ”传真 (0551)4314412 





公司 向 伊朗 "总 统 工程 "提供 的 价值 1 140 万 美元 的 900ZDB 
轴 流 潜水 电 泵 及 配套 部 件 。 图 为 伊朗 主 泵 站 出 水 场景 
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| 有 R, 销 往 安 徽 省 庆 新 河 泵 站 。 目 前 该 


公司 生产 的 轴 流 潜水 电 泵 出 水 口径 达 5s a 
三 益 公司 为 广东 省 河源 市 生产 的 “亚洲 1.6 米 , 功率 500kW, 电压 1 万 伏 , 流 e TES AN SR 
第 一 高 喷泉 ”的 美丽 夜景 量 7.8m/s ,在 大 型 泵 站 枢纽 工程 中 有 全 性 能 试验 泵 站 ， 图 为 该 泵 站 的 南 区 正 


着 广阔 的 应 用 前 景 。 在 做 电 泵 出 水 试验 


企业 介绍 : 

北京 第 三 开关 厂 是 原 机 械 部 .电力 部 定点 高 低压 电器 元 
件 和 高 低压 成 套 电器 设置 的 生产 厂 , 并 持 有 两 部 合 发 的 高 压 
生产 许可 证 (编号 京 一 字 一 一 03 号 ) 、 低压 生产 许可 证 ( 编 
3: OKZ—R—-G— 03S). 厂区 占 地 面积 4.6 万 m?， 总 
建筑 面积 1.6 万 m?， 职 工 365 人 ， 各 类 专业 技术 人 员 80 余 
A. 该 厂 采用 先进 的 计算 机 辅助 设计 (CAD、CAM), 严 
格 执行 IEC 和 GB 标准 , 并 拥有 国内 同行 业 中 先进 的 工艺 装 
备 和 检测 设备 .我 厂 主 要 生产 10kV 电 压 等 级 的 高 压 产品 有 
真空 重合 式 自动 分 段 器 (FDZ7 型 ) 、 高 压 电缆 分 接 箱 
(DFW2)、 高 压 开 关 柜 (如 :GZS1(KYN28A) 、KGN 
HXGN15、JYN2、XGN) 跌 落 式 熔断 器 PRW4 AJI. AF 
高 压 开 关 柜 KYN28A KFN 系列 高 低压 预 装 式 变 电站 等 高 压 电气 设备 。 低压 电气 

产品 有 : 户外 低压 熔断 器 式 刀 开关 HRW 系列 、 各 式 结构 形 

式 的 低压 开关 柜 (如 :GCS 、GCK、GGD、PGL)、 户 内 式 
母线 槽 CCX8、CCKX8、CKX8 系列 等 产品 

该 厂 根据 市 场 需求 于 2001 年 又 开发 FLW-12 型 SFe 户 
外 负 答 开关 ，SFs 户 内 交流 高 压 开关 设备 、ZW 型 户外 柱 上 
真空 断路 器 。 

该 厂 曾 先 后 为 北京 展览 馆 、 中科院 高 能 物理 所 、 RSS 
速 公路 、 天 安 门 宾馆 等 一 系列 重点 工程 项 目 提 供 了 高 低压 电 
Sikes. 
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低压 预 装 式 变电站 FLW—12 型 户外 交流 高 压 SF, 负荷 开关 


地 址 ; 北京 市 通州 区 次 渠 工 业 开 发 区 ”邮编 :101111 ” 电话 :(010) 81502351-801 ”传真 :(010)81501437 
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上 海 电压 调整 器 厂 始 建 于 1937 年 ， 是 全 国 调 压 器 行业 主导 厂 ， 专 业 生产 各 类 调 压 器 、 稳 压 器 、 调 功 器 、 工 业 炉 自 


动 控 温 装置 等 电源 设备 近 50 个 系列 500 多 个 规格 。 
TDA 型 超大 容量 油 浸 自 冷 感应 调 压 器 


TSA、TDA 型 超大 容量 油 溪 自 冷 感应 调 压 器 是 国内 最 大 容量 的 交流 调 压 器 ， 该 产品 集 该 厂 数 十 年 设计 、 制 造 感应 调 压 器 的 经 验 ， 


能 对 高 压 10kVY 级 ,低压 500V 级 1 000A 以 上 超大 容量 的 三 相 或 单 相 负载 实现 平滑 无 级 的 无 触 点 调 压 ， 调 压 范 围 大 ， 波形 畸变 小 ， 


过 


EELZ, EATE, 寿命 长 ， 可 实现 双 速 调 压 ,使 用 维护 方便 。 适 用 于 化 肥 厂 、 化 工厂 、 机 电厂 、 科 研 院 所 、 军 工 单位 作 交 流 调 


压 电源 或 调 压 试验 电源 ， 经 过 将 殊 设 计 可 作 超 大 容量 的 交流 稳 压 电源 。 


TSA、TDA 型 超大 容量 感应 调 压 器 基本 技术 参数 


n 频率 额定 输 | 输出 电 额定 输 | 效 外 形 尺 寸 
TER "ER T (长 x 宽 x 高 


Se ee a a 
TSA-1400|1 400 | 3 | 50 | 380 | 0-650 | 1234 | 97.5 |® 250 x 298|10 500 
rsa-1600/1 600 | 3 | so | 380 | 0-650 | 1421 | 97.5 [w 250 x 298 |11 000 
rsa-1000/1 000 | 1 | so | 380 | 0-650 | 1538 | 97.5 [w 250 x 298/11 000 
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TSA, TDA 型 超大 容量 感应 调 压 器 


kT3 1 型 大 功率 水 冷 式 晶闸管 调 压 器 
KT3、KT3-1 型 大 功率 水 冷 式 晶闸管 调 压 嚣 是 该 厂 T3 系列 晶 


闸 管 交 流 电力 控制 器 (三 相 可 控 硅 调 压 器 ) 的 发 展 和 容量 延伸 ， 技 
术 性 能 达到 日 本 JEC — 214 标准。 

该 产品 容量 大 ， 体 积 小 ， 重 量 轻 ， 效 率 高 ， 可 靠 性 好 ， 抗 干扰 
能 力 强 。 能 平滑 无 级 的 调节 负载 电压 。 主 要 适用 于 化 肥 厂 、 化 工厂 
等 工矿 企业 的 中 大 型 合成 塔 , 电 加 热 器 及 变压器 负载 的 一 次 侧 平滑 


无 级 调 压 及 自动 控 温 。 基 本 技术 参数 见 下 表 : Ml e 
KT3、KT3-1 YADEX AAA EVER 


KT3、KT3-1 型 大 功率 水 冷 式 品 闸 管 调 压 器 基本 技术 参数 


频率 Meaz se 额定 容量 pona SERT |g 


KT3 — 41200 | 3 |5060| 1200 | 380 | 790 | 0-372 | 85 x 80 x 200] 170] Y-A | 
KT3 - 41200-1| 3 |5060| 1200 | 380 | 79 | 0-372 res 00 20] 170] 
Krao papon ieo | ao | 9 0-372 |85 x 80 x 200] 180| Y-A | 
| 1600 | 380 | E 

TETEN A 

wt 







0-372 CET 
180 
ine 10-372 Tas = en 200] 100 





Hott. biter eB 550-3 BBS: 200051 ”电话 : (021) 52818964 62644545 62642873 








宣化 变压器 厂 是 河北 省 机 械 电 子 行业 生产 输 配 电 变压器 的 专业 厂家 ， 始 建 于 
1971 年 . 2001 年 9 月 由 国有 企业 改制 为 股份 制 企 业 。 主要 产品 有 S9、SC8、SM9、 
SZ9、SS9 等 系列 变压器 ， 矿 用 变压器 ， 各 种 特种 变压器 及 ZBW 组 合式 变电站 ， 
ZGS9-Z-200 ~ 1000/10 美 式 组 合 变 压 器 , 年 生产 能 力 100MV : A ,拥有 线圈 绕 制 、 
铁心 警 闭 、 外 壳 制 作 、 机 件 加 工 、 防 腐 喷漆 、 产 品 总 装 、 产 品 测试 七 条 主要 生产 线 ， 
各 种 先进 专用 变压器 设备 270 多 台 ( 套 ) 。 该 厂 产品 设备 先进 、 技 术 力量 雄厚 ， 具 
有 一 套 完 整 的 质量 保证 体系 .“ 正 语 ” 牌 电力 变压器 多 年 来 以 无 渗 漏 、 噪 声 小 、 温 
升 低 畅销 束 、 津 、 盐 、 晋 、 内 蒙古 及 大 港 油田 、 华 北 油田 、 碍 东 油 田 等 并 出 口 蒙古 
E. 

该 广 生 产 的 产品 执行 GB1094.1.2-96 标准 , 产品 曾 先 后 通过 了 国家 统 检 , 取得 
了 强制 认定 证 蔬 、 采 用 国际 标准 认证 证 书 、 新 产品 鉴定 证 书 。1999 年 “ 正 语 ” 牌 
S99 系列 电力 变压器 被 评 为 河北 省 优质 产品 ， 批 准 进入 “国际 精品 批发 中 心 批发 体 
系 ”， 并 通过 了 1SO9001 质量 体系 认证 ，2001 年 6 月 SZ9 系 列 35kV 电力 变压器 获 
得 河北 痢 优 秀 新 产品 奖 , 该 厂 生 产 的 产品 是 城乡 电网 改造 国家 经 贸 委 推荐 产品 , 在 
市 场 上 享有 很 高 的 声誉 

科学 的 管理 ， 先 进 的 技术 ， 高 质量 的 产品 是 该 三 参与 
市 场 竞 争 的 资本 ,“ 励 精 图 治 、 团 结 人 奋进 、 艰 苦 奋 斗 、 加 快 
发 展 ” 是 该 厂 的 企业 精神 ， 


地 址 : 河北 省 宣化 洋 河南 工业 北 路 18 号 
邮编 : 075146 

电话 : (0313) 6082384 6082465 
传真 : (0313) 6083314 
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河北 宣化 变压器 
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S29-6300/35 电力 变压器 


阜 锦 开 关 厂 创建 于 1988 年 ,是 各 种 型 号 手 车 式 高 压 开关 柜 用 隔离 插头 . 户 内 高 压 隔离 开关 、 接地 开关 和 各 种 型 号 
绝缘 套 简 、 载 流体 配件 的 专业 厂 , 具备 小 批量 供应 中 置式 高 压 开关 柜 及 真空 断路 器 的 能 力 。 自行 开发 设计 的 月 动 复位 
高 压 隔 离 插头 ， 全 自动 复位 高 压 隔离 插头 、 自 动 复位 梅花 触 头 、 自 动 复位 捆 筑 式 梅 花 触 头 均 获 实用 新 型 专利 证 书 。 高 
压 隔离 插头 获 法 国 科 技 质量 监督 评价 委员 会 颁发 的 高 质量 科技 产品 证 书 ,被 中 国 国际 贸易 促进 委员 会 和 法 国 科技 质量 
监督 评价 委员 会 列 为 “向 欧盟 市 场 推荐 产品 "。2000 年 被 评 为 阜新 市 民营 明星 企业 、 东 北三 省 技术 创新 先进 单位 、 辽 
宁 省 AAA 级 单位 ， 被 吸收 为 中 国电 器 工业 协会 等 7 个 社团 组 织 成 员 ， 当 选 高 压 开关 分 会 理事 单位 、 高 压 电器 分 会 配 
套 委员 会 触 头 专业 工作 组 副 组 长 。 产品 销 往 全 国 26 个 省 . TH. 自治 区 的 260 多 家 用 户 、 部 分 产品 随 主机 出 口 到 俄罗斯 、 
巴基斯坦 、 伊 朗 、 奥 地 利 、 土 耳 其 、 阿 尔 巴 尼 亚 等 国 。 


SHARAT 


地 址 : 辽宁 省 集 新 市 中 华 路 52 号 
邮编 : 123000 
电话 : (0418) 3326220 
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JN15-10 型 高 压 接 地 开关 . 





吉林 省 长 春 电 器 设备 有 限 公 司 


吉林 省 长 春 电 器 设备 有 限 公 司 位 于 长 春 新 月 工业 园区 ， 占 地 面积 46 000m2， 建 筑 
面积 13 000m*?， 建 有 现代 化 办 公 大 楼 ， 两 栋 标准 化 大 跨 距 厂 房 及 电 锅 炉 室 、 空 气压 缩 
机 室 、 原 材料 仓库 等 设施 . 厂区 绿化 小 品 景点 造型 朴素 美观 , 是 一 座 无 污 染 无 噪声 的 花 
ARI. 

公司 于 1998 4 AB, BRA 3 000 万 元 ， 现 有 职工 130 人 ， 其 中 拥有 高 级 
职称 者 7 人 ， 中 级 职称 者 20 人 ， 拥 有 大 专 以 上 学 历 者 30 人 ， 其 余生 产 员工 均 有 中 专 或 
以 上 学 历 . 

该 公司 是 高 低压 开关 设备 的 定点 生产 厂家 。 有 先进 的 板材 下 料 、 自 动 冲 孔 、 折 弯 、 
焊接 等 数控 设备 : 如 荷兰 、 德 国 制造 的 200、160 数控 折 弯 机 、 日 本 52 工 位 转 塔 数控 冲床 、 丹 麦 设 计 国内 组 装 的 前 置 送料 数控 全 
自动 剪 板 机 、 日 本 制造 的 万 能 型 全 自动 点 焊 机 、 西班牙 制造 的 数控 型 材 冲 草 机、 美国 震 晨 技术 静电 粉末 涂 装 生 产 线 及 意大利 制造 
母 排 加 工 中 心 ，。 

公司 生产 高 压 开 关 设 备 、 户 外 箱 式 变电站 全 系列 ， 低 压 开关 设备 、 各 型 母线 桥架 、 非 标准 控制 屏 (6) 及 电 锅 炉 成 套 控制 
设备 共 六 大 类 多 种 型 号 多 种 规格 ， 并 同 国际 知名 的 ABB、 三 菱 、 施 耐 德 、 金 种 默 勒 等 集团 公司 进行 广泛 的 技术 交流 和 合作 ， 使 
公司 的 产品 保证 了 设计 的 创新 性 ， 生 产 的 科学 性 和 工艺 的 先进 性 。 于 2000 年 8 月 通过 了 ISO9001 质量 体系 认证 。 公 司 组 建 了 高 
水 平 的 咨询 服务 队伍 ， 严 格 执行 服务 承诺 制 ， 满 足 用 户 所 需 的 各 种 技术 要 求 。 先 后 获得 市 “高 新 技术 企业 ”"、“ 三 十 强 企业 *、“ 人 花 
园 式 工厂 ”"、“ 长 春 市 民营 50 强 企业 ”、“ 吉 林 省 重合 同 守信 用 单位 ”等 称号 . 

公司 拥有 梭 厚 的 技术 力量 和 竞争 实力 以 及 众多 爱 岗 敬业 ， 爱 厂 如 家 ， 视 产品 质量 为 生命 的 广大 员工 ， 他 们 依靠 自己 坚忍 不 
找 ， 勇 于 开拓 ， 锐 意 进取 的 大 无 时 精神 ， 以 敏锐 的 触觉 ， 瞄 准 市 场 ， 把 握 机 遇 ， 高 起 点 ， 高 投入 ， 不 断 提升 产品 档次 ， 加 强 服务 
质量 ， 赢 得 了 广大 客户 的 信赖 。 
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具有 欧洲 风情 的 全 焊接 式 箱 变 


YBM 高 压 / 低压 预 装 式 变电站 


地 址 : 长 春 市 宽 城区 新 月 路 58 号 
邮编 : 130052 

电话 : (0431) 2622999 一 310 
传真 : (0431) 2618164 
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ZN12-10 户 内 高 压 真 空 断路 器 





VS1-12 户 内 高 压 真 空 断路 器 


| 长: 黄 伟 东 


地 址 : 长 春 市 前 进 大 街 28-2 号 


有 邮编: 130012 
电话 : (0431) 5174147 517 
传真 ; (0431) 5174112 





ERE 


长 春 市 南洋 电器 设备 制造 | 坐落 于 长 
春 市 高 新 技术 开发 区 , 占 地 8 000 余 m?， 
定 资产 300 万 元 , 是 农业 部 确认 的 国家 中 二 
AEM. IS 技术 力量 雄厚 ， 加 工 设备 齐 
全 , 先进 , 有 各 种 配套 的 专用 设备 和 保 让 工 
艺 要 求 的 工装 ,先进 的 试验 设备 和 严格 的 检 
测 手段 以 及 优 民 的 售后 服务 使 工厂 的 严 品 遍 
布 于 长 城内 外 、 大 江南 北 而 备 受 用 户 的 好 
评 。 

目前 , 工厂 的 主要 产品 有 : ZN28-10 A 
列 、ZN12-10 系列 、VS1-12 系列 户 内 高 压 
真空 断路 器 ,SN10-10 系列 户 内 高 压 少 油 断 
路 器 , CD10、CD17 电 磁 操 动机 构 , 配 JYN2- 
10 系列 、KYN1-10 系列 、 中 置式 系列 高 压 
开关 柜 的 断路 器 手 车 以 及 与 其 配套 的 电压 互 
Res. ME RAF Mass E 
产 成 套 配 电 设备 JYN2-10 、 中 置式 KYN28- 
10、XGN2-10 高 压 开 关 柜 和 GGD、GCS 低 
压 柜 ，ZBW (XBW) 箱 式 变电站 。 

该 矿产 品 曾 获 长 春 市 科技 进步 奖 、 全 
国 乡镇 企业 出 口 商品 优秀 奖 , 是 吉林 省 乡镇 
企业 名 牌 产品 。 欢 迎 各 界 人 十 惠顾 , 并 为 您 
提供 最 优质 的 服务 。 





KYN23-10 中 置式 高 压 开 关 
柜 及 真空 断路 器 手 车 





GGD 交流 低压 配 电 柜 


sos 灶 苏州 煤 原 电器 制造 有 限 公司 
A DMA HEL air) ) 


PN RB ee IE APRA S) (AN RRB) 系 江 苏 省 高 新 技术 企业 , 隶属 于 苏州 
机 械 控股 (集团 ) 公司 及 苏州 电器 工业 集团 公司 领导 。 

企业 成 立 于 1970 年 , 位 于 风景 秀丽 的 苏州 市 中 心 ， 占 地 面积 为 7414m?*， 建 筑 面 积 为 
10 565m2。 企 业已 具有 制造 高 低压 电器 元 件 三 十 多 年 的 历史 ， 积 累 了 丰富 的 高 、 低 压 熔 断 
器 、 低 压 隔 离 器 、 转 换 开 关 ， 熔断 器 组 合 电器 生产 制造 经 验 。 产品 设 计 先 进 ， 制 造 设备 精 
良 , 并 拥有 先进 的 检测 设备 和 手段 。 更 有 一 支 能 适应 电器 元 件 生产 需要 的 工程 技术 人 员 队 
fh. EMA 280 多 名 职工 中 ， 工 程 技术 人 员 达 52 名 。 

多 年 来 , 企业 致力 于 新 产品 开发 、 多 项 产品 达到 国际 IEC 标 准 , 并 处 于 国内 领先 地 位 。 
其 中 HX1 系列 旋转 式 开 关 、HG2 熔断 器 式 隔 离 器 、HG13 系列 旋转 操作 型 隔离 器 为 国内 首 
创 独家 生产 .HD13BX 系 列 旋转 操作 型 大 开关 被 评 为 国家 级 新 产品 .XRNT1 系 列 高 压 熔 断 
器 获 江苏 省 金牛 奖 、RT16 (NT) 系列 熔断 器 被 江苏 省 技术 监督 局 评 为 一 等 品 。 近 期 该 企 
业已 推出 XRNP 系 列 电压 互感 器 保护 用 高 压 限 流 熔 断 器 、HD17H 系列 DD 形 隔 离 器 (CRA 
家 专利 ) 以 及 LQH 系列 智能 双 路 电源 自动 转换 开关 等 新 一 代 电 器 产品 。 

产品 行销 国内 29 个 省 市 ， 并 出 口 北 美 、 非 洲 、 东 南亚 。“ 苏 粽 ” 上 牌 电器 在 国内 成 套 行 
业 有 良好 的 声誉 , 已 成 为 配 电 成 套 行业 乐意 采用 的 知名 品牌 。 企业 建 有 完善 的 质量 保证 体 
系 ， 并 已 获得 GB/T 19002 — 1994 (ISO9002: 1994) 质量 体系 的 认证 证 书 。 

“不断 满足 国内 外 市 场 的 需求 ”是 苏 烷 人 奋斗 的 目标 ,公司 愿 与 国内 外 客商 携手 , 共同 
开创 美好 的 未 来 。 








该 公司 主要 生产 产品 : 

图 高 、 低 压 熔断 器 

O XRNT1-10 系列 变压器 保护 用 高 压 限 流 熔 断 器 

O XRNT2-10 系列 全 范围 保护 用 高 压 限 流 熔 断 器 

O XRNMI3 (6) 系列 电动 机 保护 用 高 压 限 流 熔断 器 
OXRNP- (3 ~ 35) 系列 电压 互感 器 保护 用 高 压 限 流 熔断 器 
ORTO 系列 有 填料 封闭 管 式 熔断 器 

ORTI6 (NT) 系列 有 填料 封闭 管 式 刀 型 触 头 熔断 器 
@ RSO、RS3 系列 有 填料 快速 熔断 器 

会 RT19B 系列 有 填料 管 式 圆 简 形 熔断 器 

图 熔断 器 组 合 电器 

全 HR3 系列 熔断 器 式 刀 开关 

@ HRS 系列 熔断 器 式 隔 离开 关 

@ HG2-160、HG2B-160 熔断 器 式 隔离 器 

OQ HHIS (QSA) 系列 开关 熔断 器 组 

图 隔离 器 、 刀 开关 、 旋 转 式 开关 

@ HD, HS 系列 刀 开 关 与 刀 形 转换 开关 

@ HDI3BX, HS13BX 系列 旋转 操作 型 刀 开关 与 刀 形 转换 
开关 

0 HD17S、HD17H 系列 刀 形 隔离 器 

0 HS17S, HSI7H 系列 刀 形 转换 隔离 器 

@ HX! 系列 旋转 式 开关 

@ HG13 系列 旋转 操作 型 隔离 器 

图 公司 最 新 隆重 推出 国内 新 一 代 电 器 产品 

O LQH! 系列 智能 双 路 电源 自动 转换 开关 


Mit: 江苏 省 苏州 市 养育 埠 花 街 埠 23 号 
邮编 ， 215002 

电话 : (0512) 5231493 

传真 : (0512) 5230405 








RERED: PoR MMS 100%, 合同 履约 率 100% ., 

FSE: 加 强 内 部 管理 ， 规 范 产 品 生产 ， 疡 格 质量 检 捡 ， 满 足 顾客 要 求 ， 实 施 
质量 保证 ， 

东 万 焊接 材料 上 始 建 于 1990 年 ， 位 于 山东 省 烟台 市 和 芝 洒 区 ， 主 要 生产 自行 研制 
BY WI co 气体 保护 焊接 守 执 ， 技 术 已 达 国 际 先进 水 平 。 厂 内 拥有 专业 技术 人 员 ， 可 
按照 客户 要 求 进行 各 种 异 、 新 型 讨 垫 的 开发 和 生产 .。 我 上 已 通过 ISO9002 质 量 体 系 认 
十， 年 生产 能 力 达 40 万 米 ， 现 已 发 展 成 具有 一 定 生产 能 力 的 专业 | 三。 

EJ 生产 的 Wl ce2 气 体 保 护 焊接 计 垫 产品 获得 "第 二 届 亚 太 经 合 组 织 (APCE) 
国际 贸易 博 羌 会 中 国 专利 产品 展 金 奖 ", "1997 中 国 (泰山 ) 专利 技术 及 新 产品 博览 会 
CATR". 

自 1997 年 至 2000 年 我 | 连续 四 年 被 烟台 市 世 采 区 评 为 "为 地 方 建设 做 出 贡献 企 
WW", " 纳税 明星 企业 "，。 

专利 申请 号 : 97105998.5 

商标 注册 : "BVA", FEARS: 1388163 
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法 人 代表 : 于 寿 学 
地 tt: 山东 省 烟台 市 芝 宁 区 小 东 褒 东 街 46 号 邮编 : 264000 
EH 话 : 0535-6010783 传 真 : 0535-6010783 
Æ 机 : 13001600783 
http: / /www.yt—hicd.com 

_ E-mail; yt-hjcd@sina.com 
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西安 汉 光 电器 设备 厂 是 西北 地 区 唯一 生产 CO» 
系列 气体 保护 焊 机 的 专业 厂家 。 该 厂 已 有 十 几 年 的 
G 业 产 品 生产 史 ， 产品 行销 全 国 多 个 省 市 和 地 区 , 
年 生产 能 力 逾 500 百 万 元 。 该 厂 科 研 实力 雄厚 , 拥有 
博士 后 一 名 , 硕士 研究 生 数 名 , 及 大 专 、 大 本 学 历 的 
相关 专业 设计 人 才 。 该 厂 一 直 奉行 质量 是 企业 生存 
之 本 ， 科 技 是 企业 发 展 之 道 。 以 生产 优质 的 产品 和 
精心 的 售后 服务 为 一 体 ， 更 以 服务 于 社会 为 己任 。 





HE-RSZ 型 焊丝 绕 丝 机 


地 址 : RHPA SS 
邮编 : 710077 
电话 : (029) 4285600 


西安 冯 光 电器 设备 厂 
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NBC-200E 型 CO: 气体 保护 半自动 弧 焊 机 


NBC-200 

NBC-400 

NBC-500 

NBC-630 型 气体 保护 焊 机 

JZWD-200 型 交 直 流 毛 弧 单 极 定位 焊 机 
ZWD-200A 型 直流 毛 弧 单 极 点 焊 机 
HE-RS 型 CO, 焊丝 卷 绕 丝 机 

欢迎 各 用 户 单位 洽谈 业务 








JZWD-200 型 交 直 流 氮 弧 单 级 点 焊 机 
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HENGDIAN GROUP LINIX MOTOR CO., LTD. 
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横店 集团 联 宜 有 限 公 司 是 横店 集团 下 属 的 国家 级 大 型 企业 , 是 国家 级 青年 文明 号 单位 , 公司 创建 于 1968 年 , 是 国家 原 机 械 工业 部 定点 生 
产 仪表 电机 的 骨干 企业 之 一 。 公 司 占 地 面积 10hm*， 拥 有 固定 资产 8 300 万 元 ， 现 有 职工 1 000 余 人 ， 其 中 专业 技术 人 员 280 余 人 .生产 
设备 ， 测 量 仪器 齐全 ， 产 品质 量 稳定 可 靠 ， 技 术 力 量 雄 厚 ， 具 有 较 强 的 新 产品 开发 能 力 。 公 司 已 取得 了 ISO9001 认证， 电机 产品 通过 了 CE 
和 UL 认证 。 公 司 生产 的 “ 联 宜 ”“ 东 仪 ” 牌 各 类 电机 远 销 欧 、 美 、 东 南亚 及 中 国 港 澳 台 等 地 ， 国 内 遍及 二 十 多 个 省 、 市 、 自 治 区 。 产 品 广泛 
用 于 汽车 、 家 用 电器 、 自 动 控制 系统 、 办 公 自 动 化 设备 、 印 刷机 械 、 包 装机 械 、 点 钞 机 、 工 业 自 动 化 记录 仪表 、 医 疗 器 械 、 舞 台灯 光 及 影视 
设备 等 领域 ， 

联 宜 电机 的 历史 ， 始 于 1968 年 …… 

联 宜 电机 真诚 到 永远 …… 


联 宜 电机 的 历史 ， 始 于 1968 年 ENT 
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FA 宜 B tl 
HAZ] A 3 
Mbit: 浙江 省 东阳 市 人 民 路 96 号 邮编 : 322100 


电话 : (0579) 6622113 6632538 传真 : (0579) 6630757 
http: / / www, linix_com,cn E—mail:dy@eastsources.com 






宁波 市 东 青 电器 机 械 研究 所 是 一 家 集 研究 、 开 发 、 生 产 装卸 机 械 用 的 
高 性 能 电器 操控 产品 的 科技 型 民营 工业 企业 , 拥有 多 名 具有 港口 电器 实践 
经 验 的 高 中 级 工程 技术 人 员 和 先进 的 制造 、 检 测 、 试 验 等 工艺 装备 。 

主要 产品 具有 快速 拆 装 WLK3 型 万 能 联动 开关 及 其 配套 WLK3-C 型 、 
D 型 万 能 联动 控制 台 产 品系 列 ;是 装卸 机 械 的 技术 、 性 能 、 速 度 及 作业 完 
好 素 提高 升级 的 主导 新 产品 , 也 是 我 国 传统 电气 操控 的 技术 升级 、 换 代 改 
造 领头 主 配 件 ， 拥 有 自主 知识 产权 ， 国 内 外 独家 生产 经 营 。 

在 2000 年 被 宁波 市 科 委 认定 为 高 新 技术 转化 项 目 ; 在 2001 年 第 20 其 
的 (中国 国情 内 参 》 上 作 了 专题 介绍 ; 曾 荣获 爱 因 斯 坦 ′97 国际 金奖 的 高 
性 能 产品 ; 关键 技术 是 拥有 七 项 专利 和 传动 机 构 的 无 维修 设计 , 创新 点 是 
主 令 控制 器 的 快速 拆 装机 构 ; 可 用 于 所 有 起 重 、 工 程 、 建 筑 机 械 和 各 相关 WIK3 型 万 能 联动 开关 
行业 的 各 种 电动 机 、 有 级 、 无 级 操控 系统 配套 使 用 , 与 进口 类 似 产品 相 比 ， 
具有 高 技术 含量 , 功能 上 可 替代 进口 , 性 能 上 优 于 进口 , 结构 比 进 口 简单 、 
可 靠 、 实 用 ,检修 比 进口 简便 、 快 速 ， 只 需 停机 几 分 钟 即 可 鸯 复生 产 , A 
价格 仅 为 进口 的 十 分 之 一 ， 极 具有 市 场 竞争 力 。 

该 产品 已 经 宁波 港 、 上 海港 、 天 津 港 等 码头 及 铁路 装 知 机 械 、 建 筑 塔 
员 、 矿 井 提升 、 治 金 轧 钢 、 消 防水 枪 等 相关 的 各 种 电动 机 有 级 、 无 级 操控 
机 械 系统 的 百 余 台 机 械 上 四 年 多 实际 使 用 验证 整 机 无 故障 操作 时 间 超过 
13 个 月 ; 主 令 控制 器 无 故障 操作 时 间 超过 18 个 月 ; 传动 及 安全 机 构 无 故 
障 操作 时 间 超过 36 个 月 ; 操作 轻便 、 安 全 、 准 确 、 长 寿命 ,尤其 是 检 侈 拆 
装 十 分 方便 、 无 需 调试 ， 深 受 设计 师 、 操 作 司机 、 栓 修 人 员 欢 迎 。 








WIK3- 吊 式 万 能 联动 控制 台 WIK3-D 型 万 能 联动 控制 台 WIK3-C 型 万 能 联动 控制 台 
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地 址 ; 浙江 省 宁波 市 桑田 路 722 弄 16 号 (宁波 市 生产 力促 进 中 心 内 ) 邮编 : 315040 
电话 ; (0574) 87662486 传真 ; (0574) 87350563 
http:/ [WWW .NB-DQ.COM E-—mai:WEBMASTERONB-DQ.COM 
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SHANGHAI JINGYI ELECTRICAL APPARATUS FACTORY 


上 海 精益 电器 三 创 建 于 50 年 代 , 隶 
属于 上 海 电气 (RA) 总 公司 , 是 上 海 
电器 科学 研究 所 在 上 海地 区 生产 和 开发 
万 能 式 断 路 器 的 基地 。 

企业 以 “科技 创新 ， SRA, HR, MERE ARA. UÉ— 
流 企业 , 创 “ 黑 猫 ” 名 牌 为 经 营 理念 ， 注 重 基 础 管理 与 设施 的 投入 ,积极 创 
新 和 开发 高 新 技术 产品 ， 在 1996 年 获取 1S09001 质量 认证 。 

企业 主要 专业 从 事 低压 电器 产品 的 开发 和 生产 , 其 主要 产品 有 : 低压 智 
能 化 空气 断路 器 . 低压 万 能 式 空 气 断路 器 . 塑料 外 壳 式 断路 器 交流 接触 器 、 
万 能 转换 开关 、 电 器 成 套装 置 、 健 身 器 材 等 系列 产品 ， 产 品行 销 全 国 各 地 ， 
先后 被 应 用 于 北京 首都 国际 机 场 、 上 海 浦东 国际 机 场 、 河 北 石家庄 热电 厂 、 烟 台 国 际会 议 中 心 、 伊 拉 
克 燃 机 工程 等 国内 外 重点 工程 项 目 ， 深 得 顾客 满意 。 

改革 开放 , 为 企业 注入 了 无 限 生 机 , ZER, 企业 经 济 效益 连续 稳步 
上 升 , 成 为 低压 电器 行业 的 佼佼 者 , 兽 连续 荣获 国家 新 产品 奖 , 上 海 市 名 
牌 产品 等 殊荣 ， 自 1997 年 起 ， 连 续 被 认定 为 上 海 市 高 新 技术 企业 ， 并 中 
入 上 海 市 文明 单位 的 行列 。 








地 址 : 上 海 市 中 山西 路 3 3 3 号 邮编 : 200051 

| EE- SE 电话 : (021) 62596900 传真 + (021) 62410880 
E E—mail:shjydqe@online,sh.cn 
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成 都 市 西南 电器 三 地 处 双流 县 华 阳 镇 通 济 桥 下 街 500m 人 处， 企业 建 于 1976 年 ,是 中 国 输 
变 电 工业 协会 的 会 员 单位 、 机 械 工业 部 、 能 源 部 定 原生 产 高 低压 成 套 设备 的 专业 厂 、 中 电 联 
龙 源 电器 联合 体 成 员 单位 。 工厂 不 断 增 加 科技 投入 , 加 大 新 产品 开发 力度 , 争 创 一 流 品 质 。 È 
业 规模 日 益 壮 大 ， 先 后 设 有 成 都 市 西南 电器 厂 重庆 分 三、 成 都 市 西南 电器 厂 经 营 部、 电力 电 
器 安装 处 、 建 筑 工 程 队 、 西 南 娱乐 城 、 华 航 机 械 厂 等 附属 企业 。 企 业 占 地 面积 ?2.66 Om, E 
筑 面积 12 800m:、 总 资产 7 562 万 元 ， 有 职工 320 人 ， 其 中 工程 技术 人 员 66 人 。 工 厂 技术 
力量 雄厚 ， 设 备 、 工 之 已 陆续 改变 传统 装备 ， 拥 有 日 本 AMADA 公司 数控 设备 三 大 件 ， 年 生 
产 规模 近 亿 元 ， 年 生产 力 4 万 余 台 件 。 

工厂 为 发 电 、 变 电 、 国 防 、 科 技 、 化 工 、 机 械 、 交 通 、 建 筑 、 矿 山 等 输 、 配 电 部 门 提供 
了 35kV 及 以 下 的 高 低压 配 电 设备 、 高 低压 母线 槽 及 电 级 桥架 、PC 可 编程 数控 装置 、GZB 直 
流 屏 及 各 类 非 标 屏 、 台 、 箱 、 柜 ， 产 品 被 经 贸 委 列 入 《全 国 城乡 电网 改造 推荐 目录 )。 先 后 为 
王 场 电站 《110kV)、 华 阳 110kV 变电站 、 三 益 110kV 变电站 、 红 旗 电 站 、 石 板 滩 电 站 、 成 华 开 关 站 、 荷 花 池 开关 站 、 华 西 
医科 大 学 、 万 和 郊 开 关 站 、 温 哥 华 开关 站 、 西 藏 强 旺 电厂 、 小 金 县 三 关 桥 电厂 、 都 江 堰 白 花 电厂 、 岩 堰 电 站 、 沙 排 电 站 、 塘 
坊 电站 、 河 南 向 阳 电 厂 、 河 南 登 峰 电 三、 三门峡 市 成 公司 等 用 户 提供 了 质量 可 靠 和 性 能 稳定 的 产品 ， 赢 得 了 省 内 外 用 户 的 一 








臻 好评。 
企业 经 过 坚持 不 懈 的 努力 和 社会 各 界 的 广泛 支持 ， 使 该 厂 拥有 健全 的 质量 管理 体系 、 高 水 平 的 净化 装置 车 间 、 先 进 的 
工艺 设备 、 完 善 的 检测 手段 。 工 厂 于 1988 年 4 月 先后 取得 了 高 低压 生产 许可 证 ,ISO9002 质量 体系 认证 证 蔬 、 二 级 计量 合格 RESRUERS 
证 、( 成 都 市 、 四 川 省 、 重 庆 市 ) 物资 供应 协作 网 络 入 网 许可 证 ， 并 连年 被 评 为 “市 、 县 优秀 企业 "、* 全 国 管理 基础 工作 二 A i E 
级 企业 "、“ 四 川 省 质量 明星 企业 "、“ 重 合同 、 守 信誉 企业 "、“ 一 级 信用 企业 ”等 荣誉 称号 。 uA 
地 址 : 成 都 市 双流 华 阳 镇 通 济 桥 下 街 授予 成 都 市 西南 电器 ) 
邮编 : 610213 


电话 : (028) 5642130 
(GB: (028) 5647577 
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良好 的 基 
RIETI HNA. 
CITA ASEH RAHMEN, 
FÈ, 产品 制作 工艺 先进 ， 企业 1999 年 通过 
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主要 产品 有 新 S9 系 列 配 电 变压器 及 ZGS9-Z 系列 组 合式 变压器 ,通关 Y 
oa 被 国家 经 贸 委 列 入 全国 城乡 电网 建设 改造 设备 及 生产 企业 推荐 四 好 产品 质量 由 中 国人 民 保险 
公司 承 

2000 年 5 月 该 公司 被 选 入 中 国 质量 体系 认证 企业 名 录 ， 获 省 技 监 局 颁发 的 计量 体系 二 级 合格 企业 。 产 品 畅 
销 省 内 外 并 部 分 出 口 东 南亚 国家 和 地 区 ， 为 城乡 电网 建设 与 改造 做 出 积极 贡献 。 该 公司 将 一 如 既往 的 坚持 以 顾 
客 为 中 心 ， 满 足 用 户 需求 ， 追 求 用 户 满意 。 树 立 企 业 靳 新 形象 ， 创 造 优 质 名 牌 产品 ， 为 振兴 国家 民族 工业 而 努 
net. 







地 址 : 广东 省 揭阳 市 揭 东 试验 区 3 号 路 ”邮编 : 515500 电话 : (0663) 3271848 fÑ.: (0663) 3271848 


地 址 : 乌鲁木齐 市 经 济 技术 开发 区 上 海路 04 号 
HT TE Ae ome 
电话 : (0991) 3716666 3712888 


传真 (0991) 3716666 
http: / /www ptai_com,cn 


新 疆 通信 电缆 厂 位 于 新 疆 维吾尔 自治 区 乌鲁木齐 经 济 
技术 开发 区 , 是 新 疆 唯 一 的 一 家 通信 电缆 生产 厂家 ， 占 地 
面积 3 万 m“、 固 定 资产 投资 6 000 万 元 , 现 有 职工 130 人 , 
其 中 专业 技术 人 员 27 人 ， 基 础 管理 制度 完善 ， 年 产 
HYA2400 对 及 其 以 下 系列 产品 60 万 对 km, 年 产 平行 电话 
线 2 500km， 年 产 铁 芯 电 话 线 1 000km, ARAE 10 
000km， 超 五 类 年 产 2 000km， 年 产值 近 亿 元 ， 

为 适应 新 疆 通信 建设 的 快速 发 展 ，1993 年 工厂 引进 3 
条 意大利 电缆 专用 生产 线 及 美国 DCM 全 自动 综合 测试 仪 ， 
生产 的 全 塑 市 话 电 缆 产 品 ,填补 了 自治 区 的 空白 , 被 自治 
区 科 委 评 为 高 新 技术 企业 。1997 年 被 评 为 自治 区 “优秀 新 产品 ”一 等 奖 ，2000 年 荣获 开发 区 明星 企业 称号 ， 产 品 深 受 用 户 欢 迎 。 

该 三 投产 后 严格 产品 质量 管理 ， 在 历年 邮电 部 工业 产品 质量 监督 检验 中 心 入 网 标准 抽检 中 均 达 到 了 规定 的 标准 ， 获 得 进 网 资 
格 ， 并 于 1998 年 11 月 16 日 取得 了 邮电 部 通信 质量 体系 认证 中 心 颁发 的 ISO9002 质量 体系 认证 证 书 .。2000 年 该 厂 五 类 缆 产 品 通过 
了 信息 产业 部 电子 第 二 十 三 研究 所 检验 中 心 、 信 息 产业 部 信息 传输 线 质量 监督 检验 中 心 检 验 合格 现 已 正式 投入 生产 . 在 此 基础 上 
生产 出 了 超 五 类 缆 产 品 并 通过 了 信息 产业 部 有 线 通 信 产 品质 量 监督 检验 中 心 检验 , 至 此 结束 了 新 疆 维吾尔 自治 区 到 疆 外 购买 五 类 
缆 的 历史 ， 为 新 疆 的 通信 事业 发 展商 定 了 坚实 的 基础 。 该 厂 以 产品 性 能 优越 、 质 量 稳定 、 服 务 及 时 周到 等 综合 优势 ， 在 新 疆 占 据 
半壁 江山 。 自 投产 至 2000 和 年底， 累计 生产 通信 电缆 达 352 万 对 km， 产 值 4.1 亿 元 ， 实 现 销 售 收入 3.5 亿 元 ， 上 缴 税收 1 900 多 万 
元 。 目 前 工厂 又 取得 了 进出 口 经 营 权 ， 产 品 将 打 入 国际 市 场 ， 使 企业 在 激烈 的 市 场 竞争 中 又 多 了 一 张 通行 证 。 

展 性 未 来 ， 新 疆 通 信 电 缆 厂 坚信 在 新 世纪 里 全 体 职 工会 继续 发 扬 艰 苦 奋 斗 的 创业 精神 ， 在 各 界 朋友 的 支持 、 关 怀 下 ， 为 西部 
大 开发 ， 为 通信 事业 的 大 发 展 再 立新 功 ， 使 企业 在 激烈 的 市 场 竞争 中 开创 更 加 美好 的 前 景 . 
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福建 省 神 源 电力 开关 厂 隶 属于 福建 省 nm 2. 
第 二 电力 建设 公司 的 全 民 所 有 制 企业 ,是 
原 机 械 工 业 部 等 定点 生产 厂 , 亦 是 厦门 森 
源 电气 公司 在 福州 的 生产 基地 ,生产 高 低 KYN (MDS-12) 金属 铠 装 移 开 式 开 关 想 CRAH) O 
压 开 关 柜 已 有 20 年 历史 ， 坚 持 “以 优 取 j É 
S, 以 新 取胜 ”的 经 营 方针 ,产品 销 往 全 XGN66-12 (Z) (GGX2-12) 高 压 芮 空 开关 想 O 
, 并 出 只 东南 亚 。 工厂 拥有 引进 日 , 
本 的 剪 、 冲 、 弯 数控 系列 机 床 , 加 工 设备 GG1A-12 (F) ASADA: O 
先进 , 工艺 作风 严谨 , 有 严格 的 质量 监控 HXGN 高 斥 环 网 析 O 
FAG WIFE, 公司 通过 了 1S09000 标 准 认 
证 ,产品 由 国家 经 贸 委 列 入 首 批 全 国 城乡 JYN1-35 (F), GBC-35 (F) 高 压 开关 想 @ 
电网 建设 和 改造 主要 设备 产品 及 生产 企业 $ 
推荐 目录 ZN66-12 HAMAS O 
该 三 以 齐全 的 数控 冲床 、 剪 床 、 弯 N t Ti y 
边 机 等 设备 从 事 精 密 板 金 加 工 ， 承 接 国 FN5 SU O 
内 外 客户 板 金 加 工业 务 FN5-12RD 组 合 电器 © 


地 址 : 福州 市 晋 安 区 茶园 路 62 号 YBN 箱 式 变电站 热 镀 结 构 基 座 (欧式 ) 可 选用 不 锈 钢 外 元 @ 
邮编 : 350013 


电话 : (0591) 7066338 7066339 组 合式 小 型 第 变 (美式 ) METER O 
传真 : (0591) 7066338 GCS, GCKIA, GGD1, 2, 低压 开关 想 等 0 
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2000 年 高 压 开关 产品 产量 表 ( 按 品种 规格 列 出 ) 


S| Paws. 
-40. TK (8): 孙 旭 红 
7 地 址 : 杭州 市 大 关 和 了 睦 路 75 号 
邮编 : 310011 
一 电话 : (0571) 88093675 
~ 传真 : (0571) 88190364 
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金属 末 闭 开关 设备 
ERAT ROS 
SENFARE 


DI O BL OTM TI 


金属 封闭 开关 设备 KYN48-12 


金属 到 闭 开关 设备 


金属 封闭 开关 设备 
环 网 柜 


G- 
PARAS 
户外 SF6 断路 器 
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E Ho 常州 森 源 开关 有 限 公 司 是 中 外 合资 企业 , 公司 以 生产 VS1 (ZN63A ) 系列 中 压 真 空 断路 
器 为 主 ， 同 时 生产 GZS) 型 中 压 开 关 柜 、F nae ) N36 型 三 工 位 SFs 负荷 开关 及 工程 配套 功 

能 单元 ， 是 中 国电 器 工业 协会 高 压 开 关 分 会 会 员 单位 ， 江 苏 省 高 新 技术 企业 。 

VSI 型 真空 断路 红 采 用 复合 绝缘 结构 方式 ， 开 断 能 力 强 , 维修 周期 长 , 结构 紧 竣 。 适合 于 投 切 各 种 不 同性 
质 的 负荷 及 频繁 操作 的 场合 ， 可 供 工矿 、 企 业 、 发 电厂 及 变电站 电气 设施 的 保护 和 控制 之 用 。 弹 算 操 动机 构 与 
断路 其 本 体 一 体式 设计 ， 既 可 作为 固定 安装 单元 ， 也 可 配 用 专用 推进 机 构 , 组 成 手 车 单元 使 用 。 产 品 额定 电压 
为 12kV , 额定 电流 覆盖 630 ~ 3 150A ,其 中 VS1-12/1250-31.5 型 真空 断路 器 被 国家 经 贸 委 评 为 国家 级 新 产品 ， 
etter E tees cont tpi 
被 国家 科学 技术 部 列 和 信 “ 九 五 ” ie 计划 指南 项 目 (五 ), 被 评 为 江苏 省 高 新 技术 产品 。 产 品 
列 入 国家 经 贸 委 《全 国 城乡 电网 建设 与 改造 所 需 主 ei 





追求 完美 品质 ， 满 足 顾 客 需求 ， 公 司 将 一 如 既往 地 为 。 
城乡 电网 建设 与 改造 提供 优质 的 产品 和 服务 。 


地 址 : 江苏 省 常州 市 常 锡 路 105-2 号 | 
AB 4: 213014 i 
Í 3%: (0519) 8810515 (销售 部 ) 8810419 8852519 (总 机 ) 

t H. (0519) 8836550 (销售 部 ) 8810419 
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公司 系 原 国家 机 械 工业 局 、 国 家 电力 公司 定点 生产 高 压 电 器 和 高 压 开关 成 套 设备 的 股份 合作 制 企 业 。 是 浙 
江 省 “五 个 一 批 ”重点 骨干 企业 、 科 技 进 步 优 秀 企 业 和 省 高 新 技术 企业 。 在 现 有 职工 385 人 中 具有 大 中 专 学 历 
168 人 ， 其 中 工程 技术 人 员 79 人 ， 具 有 高 、 中 级 职称 的 35 人 。 公 司 占 地 面积 13 000m?， 建 筑 面积 30 000m’, 
2000 年 工业 总 产值 为 15 627 AT. 
公司 自 1994 年 建 厂 (前 身 为 温州 市 开元 开关 厂 ) 以 来 ,始终 遵循 高 起 点 、 高 科技 、 高 投入 、 高 产 出 、 高 效 
益 的 “五 高 ”战略 坚持“ 技术 进步 、 质 量 领先 ”的 方针 ， 引 进 了 当今 国际 先进 的 板材 柔性 制造 生产 线 、 数 控 
激光 切割 机 、 数 控 母 线 加 工 中 心 等 国外 先进 设备 。 自 行 设 计 制 造 了 精巧 高 效 的 负荷 开关 装配 流水 线 、 真 空 断路 
器 装配 流水 线 、 户 外 负荷 开关 装配 流水 线 。 拥 有 国际 先进 的 真空 断路 器 测试 装置 ， 多 台 开 关 可 同时 进行 磨合 试 
台 等 检测 设备 的 中 心 试验 室 ， 以 及 质量 管理 体系 经 北京 华 信 技 术 检验 有 限 公 司 和 美国 FMRC 公司 双重 审核 认 
证 达到 1SO9001 标准 ， 为 公司 开发 生产 高 科技 、 高 质量 产品 ， 提 供 了 强 有 力 的 保证 。 
公司 注重 科技 投入 ， 引 进 国内 一 批 技术 、 管 理 精英 。 建 立 了 颇具 实力 的 新 产品 开发 研究 机 构 ， 并 与 多 家 高 
等 院 校 stm lA 共同 开拓 国内 外 市 场 。 公 司 产品 品种 齐全 ,质量 上 乘 ， 拥 有 高 压 
ER PaE K 预 装 式 变电站 等 三 大 类 二 十 多 个 系列 产品 , 而 且 全 部 通过 了 原 国家 机 械 工业 局 、 国 























ER: 3 个 产品 填补 了 国内 空白 、5 个 产品 为 国内 领先 水 平 、 5 个 产品 达到 国际 先进 水 
ELE A 年 度 国 家 级 新 产品 ”称号 、8 个 产品 获 省 级 新 产品 称号 、6 项 产品 技术 获得 国家 专利 、 
Ny 经 贸 委 司 国家 电力 公司 列 为 全 国 城乡 电网 建设 与 改造 工程 的 推荐 产品 并 被 广泛 采用 。 

公司 历 车 来 都 被 温州 市 、 鹿 城区 评 为 先进 企业 、 明 星 企 业 、 功 勋 企 业 。 


ENT CERA 
de 址 ， 浙江 省 温州 市 产业 园 路 :号 AB S 325028 
Me dl sE: (0577)88638670-75 传 HL. (0577)88638673 


http: / / www.china-Kalyuan.com E-mail.wzky@mail.wzptt.zj.cn 
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南京 双 杰 电气 成 套 有 限 公司 是 由 总 装备 部 所 属 的 中 国人 民 解 放 盏 第 3304 工 厂 电 
器 仪表 成 套 厂 和 上 海南 海 电 器 仪表 成 套 厂 改制 组 成 ( 属 原 机 械 部 、 电力 部 定点 制造 
高 低压 电气 成 套 设备 的 军工 企业 ), 是 国家 经 贸 委 全 国 城乡 电网 改造 所 需 设备 产品 
生产 推荐 企业 。 

该 厂 拥 有 雄厚 的 技术 力量 ， 先 进 的 加 工 设备 ， 完 善 的 检测 手段 ， 可 靠 的 质量 保 
证 体系 (1SO9002 质量 保证 体系 认证 通过 ) 和 完善 的 售后 服务 。 以 先进 的 数控 板材 
冲压 设备 和 成 套 金 属 表 面 喷涂 流水 线 加 工 生产 的 各 种 高 、 低 压 成 套 开 关 设 备 
(JYN2-12 (2) /T1000-31.5, KYN1-12/D1000-31.5, GCK19 (1A)，GGD1、 

3, PGL1, 2, GCS), 产品 质量 上 乘 ， 已 安全 、 可 靠 地 运用 在 电力 、 石 油 化 工 、 省 
金 、 交 通 运 输 以 及 各 类 高 层 建筑 等 领域 。 





地 址 : 江苏 省 南京 市 中 和 桥 路 59-1 号 
邮编 : 210007 
电话 : (025) 2600108 2621491 
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上 海 交 通 大 学 南洋 泰兴 电 泽 机 三 


上 海 交 通 大 学 南洋 泰兴 电焊 机 厂 (泰兴 市 南洋 电焊 机 制造 有 限 公 司 )， 始 建 于 1970 年 ， 是 生产 焊接 设备 的 专业 工厂 。1984 年 与 上 海 交 通 大 学 联营 ， 形 成 科 
研 生 产 联 合体 . 目前 已 成 为 中 国电 器 工业 协会 电焊 机 分 会 会 员 、 全 国电 焊 机 协会 质量 网 、 技 术 情 报 网 网 员 、 全 国电 焊 机 销售 协作 网 理事 及 全 国标 准 化 委员 会 委 
员 单 位 ， 中 国 焊 接 协 会 会 员 。1992 年 又 与 上 海 电 焊 机 厂 、 成 都 电焊 机 研究 所 等 单位 建立 了 广泛 的 密切 型 技术 合作 关系 . 

该 厂 现 有 固定 资产 1 022 万 元 ， 厂 区 占 地 面积 2.01 万 m2， 职 工 总 数 386 人 。 其 中 工程 技术 人 员 93 人 ， 具 有 年 产 2 万 台 焊 机 的 生产 能 力 和 较 强 的 先进 技术 
和 齐全 的 检测 设备 。 企 业 现 有 18 个 系列 ，48 个 品种 的 焊 机 产品 。 其 中 ，BX1 系列 7 个 品种 ，BX3 系 列 5 个 品种 以 及 ZX5 - 400 焊 机 2 个 品种 均 获 中 国电 工 产 
品 认 证 委员 会 安全 合格 证 书 ， 并 取得 “积极 宣传 认证 ， 保 障 用 户 安全 ”的 荣誉 证 书 。BX3 - 315. BX3 - 500 - 3 采用 国标 标准 生产 、BX3SF -300、BX3SF 
- 500 获 市 科技 成 果 二 等 奖 ，BX3F 获 国家 发 明 铜 奖 、BX1 系 列 产品 及 ZX5 - 400 整流 焊 机 获 中 国 首届 金榜 技术 及 产品 博览 会 金奖 。“ 南 泰 ” 牌 机 是 河南 市 场 
销售 第 一 号 王牌 , 今年 在 中 国名 牌 产品 竞争 调查 中 被 中 国 工业 经 济 联合 会 、 中 国 统计 事务 所 确认 ,产品 知名 度 、 美 誉 度 、 占 有 率 等 指标 在 同行 业 名 列 前 茅 ,“ 南 
泰 ”产品 被 列 为 1999 ~ 2000 年 中 国 同 行业 十 大 名 牌 产品 . 

该 厂 可 供 下 列 品种 : BX1、BX3、BX6 系 列 交 流 弧 焊 机 ，ZXE 交 直 流 两 用 弧 焊 机 组 ，MH 一 36 系列 钢筋 竖 焊 机 ，UN1 系列 对 焊 机 ，BX3 一 660 伏 系列 焊 矿 
FARN. 

上 海 交 通 大 学 南洋 泰兴 电焊 机 厂 热忱 欢迎 各 界 人 士 光临 指导 ， 投 资 合 作 ， 共 同 得 益 ， 
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KARR: ABM 地址: 江苏 省 泰兴 市 十 里 多 工业 区 邮编: 225403 ”电话 : (0523) 7551787 传真: (0523) 7551166 


西安 交通 大 学 焊接 研究 所 
JTUIS 系列 超声 成 像 无 损 检 测 系 统 


由 西安 交通 大 学 焊接 研究 所 研制 成 功 的 JTUIS 系 列 超声 成 像 无 损 检测 系统 是 新 一 代 的 无 损 检测 产品 , 已 被 广泛 应 用 
于 开关 系列 及 接触 器 、 断 路 器 、 继 电器 等 各 类 触 头 针 焊 质量 的 检测 。 该 系统 能 进行 A 扫 描 、C 扫描 ; 能 实现 缺陷 的 定位 、 
定性 和 定量 分 析 ， 直 观 再 现 被 测 触 头 内 部 缺陷 的 彩色 图 像 ， 并 能 计算 触 头 针 着 率 。 使 用 结果 表明 ， 该 系统 性 能 稳定 ， 分 
HRS, TREB. 

该 系统 包括 五 个 部 分 : (1) 超声 波 发 射 和 接收 系统 ; (2) 数据 采集 和 图 像 处 理 系统 ; (3) KRABRRRE (4) 软 
件 系统 : 由 文件 管理 、 参 数 计算 、 图 像 处 理 、 扫 描 方式 等 控制 窗口 组 成 
(5) 输出 设备 。 实 物 照片 如 图 所 示 。 主 要 技术 性 能 及 指标 如 下 : (1) 水 
漫 聚 焦 探头 频率 10MHz (2) 采 样 频率 40MHz 3) 扫描 速度 200mm/ 
S; (4) 系统 软件 主要 性 能 -人 扫描 ，C 扫 描 成 像 ， 自 动 聚 焦 ， 图 像 滤波 ， 
计算 针 着 率 ， 打 印 检测 报告 等 ; (5) 缺陷 分 辨 率 : 0.18mm 。 

该 成 果 1998 年 通过 陕西 省 科 委 主持 的 鉴定 , 结论 为 : 该 成 果 具 有 重 
要 的 科学 意义 和 实用 价值 ， 具 有 广阔 应 用 前 景 ， 填 补 了 国内 空白 ， 其 主 
要 技术 性 能 和 技术 指标 达到 国际 先进 水 平 . 目前 JTUIS 系 列 超声 成 像 无 
损 检测 系统 已 在 国内 多 家 电器 企业 中 推广 应 用 . 


ERA: BHAR TRIM 

Mil: ARH TAA 28 5 AB S: 710049 
His: (029) 2668608 传真 : (029) 3237910 
E-mail -infrinst@xjtu,edu,cn 





年 的 生产 历史 ， 技 术 力 量 雄 厚 ， 测 试 设备 齐全 ， 素 以 产品 规格 多 、 品 种 全 ， 实 
MAS. 
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D 海门 市 电焊 机 厂 


海门 市 电焊 机 厂 是 中 国电 器 工业 协会 电焊 机 分 会 会 员 单位 , 以 生产 e N Maa 具有 二 十 多 
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该 厂 的 宗旨 是 : 求实 、 创新 、 奋 ,坚持 质量 第 一 ， 用 户 第 一 ， 
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地 址 : 江苏 省 海门 市 江 ; A 

电话 : (0513) 2234102 HA.: V 
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上 海 电 器 科学 研究 所 创建 于 1953 年 ， 是 大 型 电工 类 多 专业 综合 性 研究 单位 。 全 所 职工 近 800 人 ， 工 程 技术 
人 员 占 50% 以 上 ， 其 中 高 级 工程 师 150 多 人 ， 工 程 师 120 多 人 ， 固 定 资产 5 878 万 元 ， 是 上 海 市 高 新 技术 企业 ， 

该 所 设 有 自动 化 工程 分 所 、 电 器 分 所 、 电 机 分 析 、 船 电 分 析 、 合 金 分 析 、 电 磁 兼 容 标准 化 室 、 电 机 试验 站 、 
电器 试验 站 、 和 气候 环境 试验 站 等 专业 部 门 。 技 术 力 量 雄 厚 ， 检 测 (试验 ) 设备 先进 。 

该 所 承担 我 国 中 小 型 电机 、 低压 电器 和 船用 电机 电器 三 个 行业 的 技术 归口 工作 和 国际 电工 委员 会 (IEC) 的 
十 多 个 技术 委员 会 和 分 技术 委员 会 的 国内 归口 工作 , 是 中 国电 工 技术 学 会 理事 单位 , 也 是 该 学 会 计算 机 应 用 .中 
小 型 电机 、 低 压 电器 、 电 磁 兼 容 等 专业 委员 会 的 秘书 单位 。 

建 所 46 年 来 ， 共 取得 成 果 1 700 多 项 ， 其 中 ， 在 国家 实行 科技 成 果 奖 励 制 度 以 来 ， 获 国家 发 明 奖 4 项 ， 国 
家 级 科技 进步 奖 14 项， 部 (省 、 市 ) 级 科技 进步 奖 220 多 项 。 获 中 国 专利 31 项 (HA). 

近年 来 ， 该 所 在 高 新 技术 领域 不 断 创新 ， 先 后 开发 了 一 系列 电工 合金 、 电 器 、 自 动 控制 领域 的 高 新 产品 ， 
并 在 高 新 技术 成 果 转 化 方面 做 了 有 益 的 探索 ， 已 有 三 个 项 目 获 高 新 技术 成 果 转 化 中 心 认 定 ， 并 有 5 项 科研 成 果 
被 列 入 国家 重点 新 产品 计划 。2000 年 5 月 经 上 海 市 高 新 技术 企业 (产品 ) 认定 办 专家 审查 认定 ， 成 为 上 海 市 高 
新 技术 企业 。 该 所 大 力 推进 科技 成 果 的 商品 化 和 产业 化 。 生 产 和 经 营 的 主要 产品 有 高 、 低 压 电 器 元 件 及 成 套 设 
备 ， 自 动 控制 组 件 板 和 变频 调 速 器 等 电气 控制 装置 ， 电 触 头 材料 、 电 阻 、 电 极 材料 、 电 热合 金 材料 、 热 电 偶 、 热 
金属 及 其 元 件 等 电工 合金 材料 ， 船 用 电器 元 件 和 成 套装 置 ， 电 机 控制 装置 和 绝缘 材料 等 等 

该 所 愿 以 先进 的 技术 , 优质 的 产品 , 精诚 的 服务 , 高 度 的 信誉 为 广大 用 户 的 技术 进步 与 兴旺 发 达 作 出 贡献 。 


地 址 : 上 海 市 武 宁 路 505 号 BBS: 200063 电话 : (021) 62574990 传真 : (021) 62576021 
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原料 生产 的 10kV ~ 110kV 电压 等 级 的 高 压 电器 及 电站 电瓷 、 高 低压 避雷 器 、 户 外 高 压 熔断 器 、 户 外 高 压 
隔离 开关 等 数 百 个 品种 ,近年 来 , 又 开发 出 10kV ~ 110kV 电压 等 级 的 复合 外 套 Zn0 避雷 器 、 硅 橡胶 绝缘 
子 、 户 外 高 压 隔离 开关 及 高 压 跌落 式 熔断 器 等 几 十 个 品种 ， 国 外 产品 有 按 ANS! 标准 和 IEC 标准 生产 的 
线路 柱 式 绝缘 子 和 户外 支柱 绝缘 子 , 按 DIN 标 准 生 产 的 高 压 器 资 套 等 十 几 个 品种 , 出 口 产品 在 欧洲 、 中 
东 、 东 南亚 等 地 享有 良好 信誉 。 

该 厂 占 地 面积 4.8 Am, 现 有 员工 500 多 人 , 技术 人 员 60 多 人 ,年 生产 能 力 为 
4 000 万 元 ， 工 厂 于 1998 年 取得 中 国 进出 口 商品 质量 认证 中 心 1 S09002 质量 体系 认 
证 证 书 。 


邮编 : 400021 
电话 : (023) 67607333 
传真 : (023) 67610149 





硅 橡胶 绝缘 子 户外 高 压 隔离 开关 
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110kV 
复合 外 套 氧 化 锌 避雷 器 
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地 址 : 重庆 市 江北 区 下 石门 104 与 
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常州 电机 电器 总 厂 第 三 分 厂 ， 位 于 
$ 经 济 发 达 的 长 江 三 FAM, 处 于 沪 宁 铁路 
IR LO 和 沪 宁 高 速 公路 中 段 ， 连通 京杭 大 运河 
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E J 和 常州 机 场 , 水、 陆 、 空 交通 十 分 方便 ， 
工厂 占 地 面积 8 50m, 是 具有 20 年生 
一 > 产 分 马力 电机 和 微 特 电机 历史 的 专业 工 


三 。 该 厂 的 产品 有 6 370W 的 分 体式 、 
窗 式 、 柜 式 空调 器 电机 ， 中 央 空 调用 风 
EA AA. BARAN 
j SS an, teen, RHeNEMA 
28BC — 130BC, 5/BYG—110BYG 车 用 
和 民用 步 进 电机 目前 县 有 12 个 系列 
PRE PE 60 余 种 产品 , FEM END HA. 并 可 
.we || Te 一 | 在 一 个 月 内 提供 用 户 特殊 需要 的 样机 、 
ee “三 >” | 该 厂 生产 的 分 马力 电机 和 微 特 电 机 品质 
优良 ， 在 国内 市 场 享有 较 高 的 再 谷 . 
该 厂 已 通过 ISO9002 质量 体系 认证 。 





河北 省 青 县 津 青 焊接 材料 有 限 公 司 始 建 于 1988 年 6 月 ， 历 经 十 几 年 的 发 展 ， 现 已 成 为 华北 地 区 规模 较 大 的 焊接 材 
料 生 产 企 业 ， 公 司 占 地 面积 = ANA E 
BASRA BARA, 

六 公司 引进 国外 先进 的 全 套 生 产 设备 ， 采用 西 德 的 生产 工 忆 , ERE 
产 “ 津 青 工 ” 牌 各 种 规格 的 CO; 气体 保护 焊丝 、 埋 弧 焊 丝 、 电 焊条 ， 也 可 
根据 用 户 的 需要 组 织 生 产 ， 各 项 质量 技术 指标 完全 符合 GB/T8110-1995 标 
EEK, 产品 运用 于 炸 接 低 破 钢 、 低 合金 钢 , [MAS Alia. isha. 

机 车 车 辆 、 讨 力 容器 、 集 装 箱 、 农 业 机 械 等 ， 年 设计 生产 能 力 000t. 

先进 的 生产 设备 , 礁 厚 的 技术 力量 , TSNENA, mts ST 
大 用 户 的 信赖 , 产品 销 往 东 北三 省 、 束 津 地 区 ， 以 及 内 蒙 白 、 三 西 、 剖 南 、 
湖北 、 山 西 、 山 东 、 河 北 等 地 ， 并 出 口 到 泰国 、 越 南 、 巴 西 等 国家 和 地 区 ， 


以 其 优质 的 产品 质量 和 民 好 的 企业 信和 党 而 受到 了 用 户 的 好 评 . 
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卫星 “东方 红 ” 号 生产 配套 电机 ， 于 1977 年 为 毛 主席 纪念 堂 配 套 专用 微 电 机 ， 并 获得 嘉奖 ;该 
公司 生产 的 36TZ4K4 磁 滞 同 步 电机 获 “1991 年 南京 市 优质 产品 ”称号 ,并 为 我 国 自行 设计 的 导 
弹 、 火 箭 配 套 ; 现行 生产 的 36TZ512A、36TZ521A、 等 产品 为 我 国 风云 一 号 、 二 号 卫星 配套 。 

该 公司 于 1994 年 通过 “军工 质量 保证 体系 ”验收 合格 , 被 评 为 军工 产品 定点 生产 厂家 。1997 
年 1 月， 为 了 适应 市 场 经 济 发 展 的 需要 ， 在 原 南 京 微分 电机 厂 微 电 机 分 厂 的 基础 上 ， 成 立 了 南 
京华 凯 微 电机 有 限 公司 。1999 年 ， 该 公司 进行 了 股份 制 改 造成 为 具有 独立 法 人 资格 的 股份 制 
企业 。2001 年 ， 公 司 顺利 地 通过 了 ISO9002 质量 体系 认证 ， 目 前 ， 该 公司 主要 生产 控制 微 电 机 
及 军用 微 电 机 ， 产 品 广泛 应 用 于 航天 兵器 、 船 舶 潜艇 、 医 疗 器 械 、 电 子 设备 、 石 油 化 工 、 仪 器 





仪表 、 通 讯 和 广告 灯箱 等 行业 。 

该 公司 主要 产品 有 TZ 系列 内 转子 式 磁 灌 同步 电动 机 、YYCIJ 系列 齿轮 减速 单 相 电 容 运 转 异步 电动 机 、SD 系列 交流 伺服 电动 机 、TYC 系 
列 单 相交 流 永 磁 同 步 电动 机 、SL 系 列 两 相交 流 伺服 电动 机 等 十 多 个 系列 300 余 个 品种 。 该 公司 产品 销 往 全 国 各 地 ， 得 到 用 户 广泛 好 评 。 数 
年 来 ， 公 司 充分 发 挥 原 南 京 微分 电机 厂 的 技术 优势 ,除了 秉承 原 有 产品 外 ， 还 非常 注重 新 产品 的 开发 。 该 公司 将 一 如 既往 地 坚持 “用 户 至 
上 ”的 原则 ， 竭 诚 为 广大 用 户 服务 ， 


Wi: 南京 市 云南 北 路 28 号 ”邮编 : 210009 

电话 : (025)3355809 3240158 

生产 厂区 : 南京 市 江宁 区 岔路 街 128 号 WBA: 211101 
电话 : (025)2408628 

Http://www.hkwdj.com 

E-mail:njhk@jlonline.com 








x 再任 司 
江西 电机 有 限 责 任 公 局 
江西 电机 有 限 责任 公司 创建 于 1954 年 ， 是 中 国 机 电工 业 大 中 型 电机 生产 重点 企业 。1993 年 与 江西 省 电站 设备 制造 公司 合并 ，1996 年 兼并 了 江西 水 
力 发 电 设备 制造 厂 。 
公司 于 1998 年 获得 ISO9001 质量 体系 认证 证 书 ， 先 后 开发 出 Y、YR、YKK、YRKK、YKS、YRKS 系列 大 中 型 高 、 中 、 低 压 异 步 和 YTP 变频 电动 
机 ,TK 系列 防 安 型 同步 电动 机 ,TG 系列 高 速 同步 电动 机 , (以 上 产品 容量 电动 机 范围 100 ~ SOOOKW), TF W 无 刷 励磁 同步 发 电机 (90 ~ 5 000KW),SFW . SF 
系列 水 办 发 电机 (100 - 50 000kW), 混流 、 轴 流 、 轴 伸 贯 流水 轮机 , 启 闭 机 , 进 水 阀门 , 大 型 金属 结构 件 等 百 余 个 产品 , 其 中 TF 无 刷 励磁 同步 发 电机 ,Y 、YR 
系列 大 、 中 型 高 压 异 步 电 动机 , HL240-LH-410 型 、 ZZ105-LH-300 型 、 GD006-WZ-160 
型 水 轮机 等 几 十 个 规格 产品 分 别 荣获 国家 级 、 省 级 科技 进步 奖 和 优秀 新 产品 奖 ，。 


法 人 代表 : 刘 小 林 

Mbit: 南昌 市 井冈 山大 道 1028 号 邮编 : 330002 

电话 : (0791) 6411866-2163 传真 : (0791) 6414228 
销售 处 ， 陈 方 季 电话 : (0791) 6413485 传真 : (0791) 6416541 
电站 经 营 处 ， 梁 宇 电话 : (0791) 6400474 ”传真 : (0791) 6409785 
E-mail: jxdjc@public, nc,jxcn jxncdzgs@public. nc.jx .cn 





江 办 大 中 电机 股份 有 限 公司 


江苏 大 中 电机 股份 有 限 公 司 ， 创 建 于 1958 年。 现 有 职工 1 200 多 人 ， 工 程 技术 人 员 200 多 人 ， 公 司 占 地 面积 10.5 万 Mm， 建筑 面积 
8 万 m2?， 总 资产 为 15 800 Dc, BEAR” 12 500A. ADESFRAY. Y2, YO. YB, YH, YG, YZR, YEU, YVP, M2QA $ 
各 派生 系列 电动 机 ， 年 产量 20 万 台 ，2 000MW。 公 司 规模 及 综合 经 济 效 益 2001 年 一 季度 企 全 国电 机 行业 中 排列 第 一 。 

公司 于 1996 年 在 同 行业 中 素 先 通过 了 ISO9001 国际 质量 体系 认证 。 电机 先后 被 评 为 “江苏 省 名 牌 产 品 、 法 国 高 质量 科 
技 产 品 "、“ 中 国电 器 工业 协会 可 信 产 品 "、“ 国 家 质量 技术 监督 局 质量 信得过 产品 ”， 取 得 国家 经 贸 委 产品 进出 口 自主 经 营 权 、 欧 共 体 CE 
质量 安全 认证 、 美 国 UL 安全 认证 、 加 拿 大 CSA 安全 认证 ， 国 内 电机 行业 首 批 安全 认证 。 大 中 牌 ” 电 机 质量 稳定 可 靠 ， 代 表 了 国内 同 
行 完 进 水 平 ， 部 分 产品 达到 了 国际 同类 先进 水 平 。 

“大 中 牌 ”电机 被 人 民 大 会 堂 、 黄 浦江 隧道 工程 、 葛 州 坝 工程 、 宝 钢 工程 、 秦 山 核电 站 、 洛 阳 热 电厂 、 胜 利 油田 海上 钻井 平台 等 国家 
重 瓜 建 设 项 目 和 改造 工程 选用 ， 同 时 远 销 世界 各 地 ， 深 受用 户 好 评 。 

卓越 的 创新 意识 ， 优 质 的 产品 质量 、 忠 诚 的 服务 态度 ， 努 力 的 拼搏 精神 是 大 中 人 始终 如 一 的 宗旨 和 庄重 的 承 族 。 


地 址 : 江苏 省 靖江 市 季 市 西 路 39 号 邮编 : 214523 电话: (0523) 4542453 4542326 4542309 传真: (0523) 4542280 


http: / / www jjjs.cn/qy xk/da zhong /index htm 


太仓 市 电机 厂 始 建 于 1966 年 ， 至今 有 30 多 年 专业 生产 电机 历史 ,位 于 太仓 市 经 济 开发 区 中 心 ， 南 靠 上 海 ， 西 接 苏 州 ， 北 邻 锡 常 ， 东 濒 浏 家 港 港 区 ， 水 陆 交 通 便 利 ， 
地 理 环境 优越 。 

该 厂 占 地 面积 1.86 Am’, 拥有 固定 资产 450 万 , 职工 人 数 150 人 ， 其 中 工程 技术 人 员 15 人 ,具备 了 电机 冲 剪 、 压 铸 、 金 切 电 装 等 主要 生产 工艺 流程 和 年 产量 达 5 万 
台 /150MW 的 生产 能 力 。 

目前 主要 产品 有 Y 系列 (IP44, 1P54) H80 一 20 三 相 异 步 电 动机 ，2、4、6、8 极 双 速 ， 多 速 ， 变 频 ， 异 电压 系列 电机 ， 系 列 结构 派生 特殊 ， 特 种 规格 电机 ，YYB h 
和 泵 电机 ， 摆 线 针 轮 减速 电动 机 ， 电 磁 调 速 拖 动 电机 ， 电 梯 用 电机 ， 工 业 脱 水 机 用 电动 机 等 系列 电机 ,产品 主要 销 往 江浙 沪 等 地 区 ， 宙 球 牌 电机 在 用 户 中 具有 较 高 知名 度 。 

该 厂 本 着 质量 第 一 ， 用 户 至 上 的 方针 致力 于 开拓 发 展 深化 企业 改革 ， 电 机 产品 质量 历年 通过 国家 级 监督 抽查 。 

该 厂 将 奉行 团结 、 拼 搏 、 务 实 、 创 新 的 企业 精神 ， 努 力 开发 新 产品 ， 扩 大 生产 能 力 ， 拓 宽 销 售 渠道 ， 以 优质 、 价 廉 、 优 良 的 服务 和 促销 手段 来 取得 用 户 的 信赖 ， 为 
该 厂 跻身 于 激烈 的 市 场 竞争 作出 不 懈 的 努力 。 


厂 长 李 吉 成 和 全 体 员 工 是 与 广大 用 户 竭 诚 合作 。 
地 址 : 江苏 省 太仓 市 东 郊 新 街 29 号 

邮编 215400 

电话 (0520)3578615 3575723 357246] 

传真 : (0520) 3573371 





四 川 科 汇 实业 有 限 责 任 公司 


ii 司 是 集 生产 、 开 发 、 经 营 金属 粉末 、 铁 合金 粉末 为 一 体 的 省 属 股份 制 企业 ,产品 广泛 用 于 冶金 、 刀 具 、 焊 条 、 机 械 、 化 工 
等 行 

IN 公司 以 技术 创新 与 改进 为 特点 , 向 广大 用 户 提供 了 三 十 多 个 品种 八 十 多 种 规格 的 金属 粉末 及 铁合金 粉末 , 并 不 断 地 开发 新 的 品种 ,满足 了 
客户 对 各 类 产品 的 需求 。 该 公司 严格 按照 国家 标准 生产 加 工 产品 , 视 质 量 为 企业 生命 。 所 以 该 公司 产品 在 广大 用 户 中 享有 良好 的 信誉 , 被 越 来 越 多 的 客 
PER. 

作为 工业 产品 添加 剂 的 金属 粉末 及 铁合金 粉末 ,使 用 后 ， 可 提高 产品 的 强度 、 韦 性、 硬度 等 多 种 机 械 性 能 ， 可 优化 产品 质量 。 经 用 户 使 用 后 均 取 得 
显著 的 效果 ， 

该 公司 又 是 “国家 焊 材 质 检 中 心 ” 的 成 员 单 位 , 被 中 国电 工 设备 总 公司 认定 为 金属 粉末 ,铁合金 粉末 的 “定点 企业 "。 目 前 公司 正在 进行 ISO9001 
质量 管理 体系 的 认证 工作 ， 已 进入 实施 运行 阶段 ， 在 2001 年 底 前 可 获得 英国 摩 迪 质量 认证 公司 的 1SO9001: 2000 质量 管理 体系 的 证 书 。 
公司 可 提供 的 产品 主要 有 : 

A. P. RREK Ak, Ak, MK, B. P MAA, AK, BK, REA, SH, BRE, 金属 铬 ; Bh, KNB, AH, RH, 8 
粉 ， 铜 粉 ， 铝 镁 合金 粉 ， 稀 土 硅 镁 合金 ， 雾 化 铁 粉 ， 还 原 铁 粉 ， 硅 钙 合金 ， 氟 化 稀土 等 。 
公司 加 工厂 可 根据 用 户 的 要 求 提供 特殊 规格 粒度 的 产品 。 欢 迎 广大 用 户 来 电 来 函 洽谈 。 
地 址 ， 成 都 市 肖 家 河沿 街 30 号 邮编, 610041 HAGE. (028) 5194519 5196453 ”传真 (028) 5129229 
Http:/ /www.cn-kehui.com  E-mail-tianna@cn-kehui.com 


无 锡 市 清 一 电 控 调 速 器 厂 


无 锡 市 清 一 电 控 调 速 器 厂 坐 落 在 山 青 水 秀 、 风 景 注 丽 的 太湖 之 滨 ， 在 持续 、 高 效 、 快 速 的 发 展 进程 中 ， 始 终 承 执 “ 质 量 第 一 、 用 户 至 上 、 科 扩 创 
新 、 服 务 为 本 ”的 现代 治 太 理念， 凭借 自身 严谨 的 管理 、 精 良 的 工 亏 和 完美 的 检测 手段 ， 铸 就 出 饮 洽 市 场 的 品牌 强项 和 形象 特色 ， 产 品 营销 服务 网 履 
EAS, MATER TICA, 

该 | 主导 产品 JD1-A :ZTK1 型 系列 相配 套 , 具有 高 精度 频 选 功 能 的 电磁 调 速 电机 控制 器 YCT、YCTL 型 系列 规格 齐全 的 电磁 调 速 电机 OC-2SG 
系列 电子 配料 秤 量 仪 ，LQ 系列 25 < 50 < 公斤 直流 牵引 电磁 铁 ; 低压 配 电 柜 。 

该 三 弘扬 “ 想 三 企 所 想 ， 急 厂 企 所 急 ” 的 社会 文明 ， 全 方位 全 天 修 提 供 精 修 、 保 养 、 校 检 避 种 进口 、 国 产 交 直流 、 特 种 及 大 中 型 电机 的 技术 服务 ， 
质量 上 乘 ， 价 格 合理 ， 满 意 率 达到 100%， 被 上 干 家 企业 确定 为 长 期 特约 维修 厂家 。 





ROMEET AHR RMR RR 
地 址 : 江苏 省 无 锡 市 清 扬 路 金城 路 交叉 口 邮编 : 214023 
申 话 : (0510) 5756424 5753047 传真 (0510) 5756424 


人 台州 市 路 桥 新 民 电 器 厂 


台州 市 路 桥 新 良 电 器 厂 是 国内 较 早 专业 生产 高 压 跌 落 保险 
熔断 器 的 企业 之 一 ， 有 15 年 的 历史 。 产 品 有 20 多 种 ， 销 往 全 
国 各 地 并 出 口 国外 。 该 厂 历 史 您 久 ， 服 务 至 上 ， 质 量 第 一 ， 长 
期 以 来 受到 客户 好 评 。 该 厂 位 距 交 通 方便 ， 南 临 104 国道 线 ， 
距 黄 岩 机 场 10km, 


TK: EWR 

手机 :13605768768 

地 址 : 浙江 省 台州 市 桥 下 集邮 电路 107 号 
邮编 : 318056 

电话 :(0576) 2700125 

传真 :(0576) 2700125 





(BilASMHAESHET ) 


泰州 市 华 扬 调 速 电 机 有 限 公司 创建 于 1958 年 ， 至 今 已 有 40 多 年 的 历史 ， 它 位 于 著名 艺术 家 梅 兰 芳 先生 的 故乡 一 一 泰 
州 市 南郊 ， 这 里 水 陆 交 通 方便 ， 景 色 秀 丽 怡 人 ， 是 苏 北 著名 的 鱼米之乡 。 

厂区 占 地 面积 22 000m, 建筑 面积 7750m?, 现 有 职工 386 人 ，, 工程 技术 人 员 32 人， 拥有 各 类 生产 检测 设备 168 台 ( 套 )， 
具有 大 量 研制 生产 能 力 。 其 主要 产品 有 YCT、JZTY0.55kW-132kW EÈ, 立 式 电磁 调 速 电机 ,以 及 YY 系列 普通 电机 产品 通 
过 原 机 械 电 子 工业 部 颁发 的 生产 许可 证 ,并 获 市 优 产品 称号 , 企业 连年 被 命名 “重合 同 ,守信 用 ”企业 ,产品 畅销 20 多 个 


省 市 自治 区 ， 并 出 口 到 台湾 省 和 东南 亚 地 区 。 
欢迎 新 老 客 户 惠顾 


地 址 ， 江 苏 省 泰州 市 海 陵 区 寺 夫 镇 人 民 路 147 号 HER SHE 。 邮编 225316 ”电话 : (0523) 6815314 6815364 FEB: (0523) 6815364 


昆明 电 统 有 限 责任 公司 (昆明 电 顷 厂 ) 


SABA AEF 1936 年 ， 是 中 国 第 一 根 电线 的 诞生 地 ， 享 有 “中 国电 线 电缆 摇篮 ”之 美誉 。 

昆明 电缆 股份 有 限 公司 是 由 昆明 电缆 厂 按照 建 立 现代 企业 制度 改制 而 成 的 国家 大 型 二 档 企 业 ， 

公司 占 地 45 万 m?， 在 职员 工 两 千 多 人 ， 其 中 二 百 多 人 具有 高 中 级 专业 技术 职称 ， 公 司 装备 有 从 美国 、 英 国 、 人 芬兰、 瑞典、 奥地利 等 国家 引 
进 的 先进 的 制造 和 检测 设备 ， 具 有 十 分 雄厚 的 科研 、 技 术 和 生产 实力 。 公 司 能 按 国家 标准 、 国 际 电工 委员 会 标准 、 英 国标 准 及 其 他 工业 化 国家 先 
进 标准 生产 各 种 类 型 的 优质 电线 电费 产品 ， 

公司 生产 的 主要 产品 系列 有 裸 铜 线 、 铝 绞 线 、 钢 芯 忽 绞 线 、1 ~ 35KV 交 联 聚 乙 烯 绝缘 电力 电 绕 、1 ~ 35kV 不 滴 流 油 漫 纸 绝缘 电力 电缆 、0.6/ 
KV 聚 毛 乙 烯 绝缘 电力 电缆 、3.6/6kV 及 以 下 矿 用 橡 套 软 电缆 、 通 用 橡 套 软 电 绕 、 聚 氧 乙 烯 和 交 联 聚 乙 烯 绝 绿 控制 电 绕 、 耐 高 温 气 塑料 绝缘 特种 
电线 电缆 、 全 塑 市 内 电话 电缆 、 船 用 电 绕 、 电 气 装备 用 电线 电缆 、 电 子 计算 机 电缆 以 及 各 类 阻 燃 、 耐 火 、 阻 水 型 电线 电缆 。 此 外 ， 公 司 还 可 根据 
用 户 的 特殊 需要 ， 设 计 、 制 造 非 标准 的 电线 电缆 。 

公司 产品 采用 “ 昆 电工 牌 ”商标 , “ 昆 电工 牌 ”电线 电缆 产品 是 云南 省 首 批 认定 的 名 牌 产 品 ， 在 国内 外 客户 中 享有 很 高 的 信誉 ， 其 用 户 遍 及 
全 国 ， 被 许多 国家 重点 建设 项 目 优 先 选 用 ， 产 品 还 出 口 到 东南 亚 、 南 亚 、 中 东 、 地 中 海 沿岸 等 地 区 

公司 于 1995 年 在 云南 省 首 家 通过 了 1SO9001 质量 体系 认证 。 公 司 以 优良 的 产品 质量 、 诚 恩 的 服务 满足 您 对 电线 电缆 产品 的 需要 . 


董事 长 : 彭 松平 ”总 经 理 : MER 地 址 : 云南 省 昆明 市 西 郊 马 街 47 号 邮编 : 650100 
电话 : (0871) 8181041 总 机 :819570 销售 电话 (0871) 8181710 传真 : (0871) 8185419 


LAMAS BL 


江苏 常州 牵引 电机 厂 创建 于 1956 年 ， 系 江苏 省 机 械 厅 生产 直流 电机 的 专业 工厂 、 中 国 铁道 部 定点 生产 厂家 .工厂 坐落 在 美丽 富饶 
的 长 江 三 角 洲 ， 南 临 312 国道 ， 北 濒 沪 宁 铁 路 和 沪 宁 高 速 公路 ， 西 靠 常州 民航 机 场 ， 交 通 便利 ， 环 境 优美 . 工厂 占 地 面积 80 000m’, (5 
定 资产 8 000 万 元 ， 拥 有 职工 1 000 余 人 ， 其 中 各 类 技术 人 员 200 余人， 主导 产品 有 铁道 干 烧 电 机 、 工 矿 直流 牵引 电机 、 变 频 调 速 牵引 
电机 、 著 电池 叉车 电机 、 汽 车 启动 电机 及 永 磁 、 油 录 电 机 等 小 型 直流 电机 四 大 系列 近 百 个 品种 规格 。 产 品 远 销 全 国 29 Teh. Bek, 
并 出 口 欧洲 、 美 洲 、 非 洲 、 东 南亚 等 地 。 

1996 年 ， 工 厂 通过 了 中 国 机 械 工 业 质 量 体 系 认 证 中 心 1SO9000 质量 认证 体系 注册 资格 ; 企业 “ 神 工 牌 ”产品 连年 被 评 为 “江苏 省 
名 牌 产品 *"。1997 年 工厂 被 国家 经 贸 委 批准 为 自 营 出 口 企业 ，1998 年 又 被 江苏 省 科 委 授予 “高 新 技术 企业 ”称号 。 

该 厂 规模 适中 、 装 备 精 良 、 技 术 雄 厚 ， 拥 有 各 种 机 械 加 工 设备 和 电机 专用 设备 500 余 台 。1997 年 来 ， 工 厂 又 先后 投资 4 000 万 元 ， 
加 大 技术 改造 力度 。 从 美国 、 法 国 、 瑞 士 、 意 大 利 、 中 国 台 湾 等 国家 和 地 区 ， 引 进 CAM 多 功能 电 枢 绑扎 机 、HK 立 式 加 工 中 心 ，TIG 洋 
族 机 ， 电 枢 线圈 自动 成 型 机 等 多 台 先 进 高 效 的 加 工 设备 ， 建 设 了 全 封闭 线圈 大 楼 ， 成 立 了 计算 机 中 心 ， 引 进 了 CAD-CAPP 辅助 设计 系 
统 及 电机 试验 电脑 自控 系统 ， 太 大 提 高 了 电机 生产 制造 能 力 和 质量 保证 水 平 ， 同 时 还 增强 了 企业 的 市 场 竞争 力 。 

该 厂 将 以 一 流 的 创业 精神 、 全 新 的 质量 观念 、 优 质 的 服务 态度 和 精诚 的 团结 信念 ， 本 着 “质量 好 、 价 格 优 、 节 奏 快 、 效 率 高 ”的 12 
字 经 营 方针 ， 广 结 中 外 朋友 、 共 谋事 业 发 展 。 


地 址 : 江苏 省 常州 市 兰 陵 路 15 号 邮编 : 213001 
电话 : (0519) 6842646 6642670 6642669 传真 : (0519) 6642665 


Ehttp: / / www,counw,com E—mail:cetmw@public,cz,js.c 


ENTOALIARAS, 
RANTE 
厂房 面积 3 300m", C anna 00 








a = was £ = oh ke » 
SCTR C 117, CT19, 


y edo 
sath 


A 其 中 TAR 


= bed 
93. =» Mr " AEN 


Ss E: 
fea 





| Li yn Pa 4 y par 
Sc aa as Ta MAA 
> ` A 
2 


8324000 as m aa e 


”重庆 高 大 局 压 开 关 厂 


重庆 高 压 开关 厂 是 原 国家 机 械 委 定点 生产 高 压 开 关 设 备 的 重点 企业 , 长 期 致力 于 高 低压 开关 设备 的 设计 和 制造 , E 
要 产品 有 10 ~ 220kV 高 压 隔离 开关 、10 ~ 220kV 高 压 断 路 器 和 高 低压 成 套 配 电 设 备 三 大 类 200 多 个 品种 规格 ， 为 城乡 电 ， 
网 建设 和 大 型 输 变 电工 程 提供 了 大 量 优质 设备 和 优良 服务 ， 

该 厂 占 地 面积 7 万 多 m?, 现 有 职工 530 人 , 资产 总 额 1.2 亿 元 ， 属 国家 中 型 二 档 企 业 ， 是 西南 地 区 电压 等 级 最 高 、 品 
种 规格 配套 最 齐全 的 开关 生产 单位 ， 行 业 优 势 明显 。 重 庆 是 地 处 三 峡 库 区 的 年 轻 直辖 市 ， 其 区 位 优势 在 西部 大 开发 乃至 
全 国 经 济 社会 的 发 展 中 有 着 举足轻重 的 作用 ， 这 给 工厂 的 发 展 带 来 了 前 所 未 有 的 契机 . 

工厂 生产 条 件 优越 ， 检 测 手段 完善 ， 新 产品 储备 充足 ， 特 别 是 通过 “七 五 "~`“ 八 五 ”和 “ 九 五 ”技术 改造 ， 从 国内 
外 引进 了 大 批 精 密 机 械 加 工 设 备 和 检测 设备 , 建立 了 完善 的 微机 网 络 化 管理 系统 , 大 幅度 提高 了 研制 开发 和 生产 能 力 . 近 
年 来 ， 相 继 开发 出 了 LW36-126 自 能 式 SFs 断 路 器 、GW22 (23) -252 伸缩 式 隔离 开关 、KYN44-12 中 置式 开关 柜 等 大 
批 先进 的 产品 , 倍 受用 户 青睐 , 产品 也 多 次 获 市 级 奖项 . 工厂 通过 了 ISO9001 国 际 质量 体系 认证 , 并 获得 中 国 (CNACR) 
英国 (UKAS) 证 书 ， 企 业 综 合 实力 和 市 场 竞争 力 得 到 增强 。 

西部 大 开发 的 号 角 已 响 彻 云霄 , 大 面积 的 城乡 电网 改造 为 输 变 电 行业 的 腾飞 提供 了 难得 的 机 遇 , 重庆 高 压 开 关 厂 经 过 长 期 发 展 形成 了 完善 的 销售 网 
络 , 拥有 一 支 业务 能 力 强 的 专业 设计 开发 队伍 , 目前 年 设计 生产 能 力 在 1.5 ~ 2.0 亿 元 , 在 改革 开放 中 , 重庆 高 压 开关 厂 始终 坚持 走 科技 产业 化 的 道路 , 积 
极 探索 、 锐 意 进取 。 工 厂 以 鲜明 的 专业 特色 、 梭 厚 的 技术 实力 、 广 阔 的 市 场 占 有 率 、 优 质 的 售后 服务 ， 以 及 迅猛 的 发 展 势头 享誉 国内 外 。 

该 厂 位 于 重庆 市 “文化 区 ”一 一 沙坪 坝 区 ， 地 势 平坦 ， 交 通 便利 ， 左 连 成 渝 线 ， 右 挽 渝 长 路 ， 乘 车 20 余 分 钟 ， 可 到 达 重 庆 江北 机 场 、 重 庆 火 车 站 、 
朝天 门 码头 、 长 途 汽 车 站 ， 

西部 大 开发 ， 重 庆 大 发 展 . 在 新 的 世纪 与 新 的 千年 里 ， 重 庆 高 压 开 关 厂 将 继续 拓展 经 营 广度 ， 挖 掘 经 营 深 度 ， 主 动 迎 接 机 遇 和 挑战 ， 不 断 为 广大 用 
户 提供 优质 的 产品 和 更 加 周到 的 服务 ， 为 祖国 电力 事业 和 社会 经 济 繁荣 发 展 做 出 新 的 贡献 。 

地 址 : 重庆 市 沙坪 坝 区 烈士 墓 磁 建 村 1 号 邮编: 630031 电话 : (023) 65311145 65311426 ”传真 : (023) 65315489 


玉环 县 东南 塑胶 机 电 有 限 公 司 


玉环 县 东南 塑胶 机 电 有 限 公 司 位 于 浙江 省 甬 、 台 、 温 经 济 区 ,是 中国 输 变 
电 高 压 电器 协会 会 员 单位 . 创办 于 1988 年 , 从 单一 的 机 械 加 工 开始 , 十 几 年 来 ， 
逐步 发 展 ， 目 前 已 能 生产 6 大 类 ， 近 300 个 品种 的 断路 器 开关 配件 。 

公司 占 地 面积 9 000m?， 除 生产 厂房 以 外 ， 还 设立 了 产品 质量 检察 室 、 金 
属 理化 分 析 室 等 专业 研究 检验 科室 。 公 司 拥有 的 车 、 铣 、 磨 、 铠 、 锻 以 及 有 色 
金属 铸造 等 整套 生产 工艺 设备 中 , 程控 精密 车 床 占 了 相当 的 比例 。 公 司 现 有 人 
员 82 名 ， 其 中 高 、 中 级 技术 职称 人 员 21 名 。 几 年 来 ， 公 司 采取 “送出 去 ， 请 
进来 的 办 法 ,全体 人 员 的 整体 素质 有 了 很 大 的 提高 , 不 管 是 工人 ,或 是 技术 、 
管理 人 员 的 水 平 都 有 明显 的 改观 。 公司 本 着 “以 质量 求生 存 , 以 信誉 求 发 展 的 
宗旨 ， 从 图 纸 设计 ， 产 品 材料 、 部 件 加 工 、 质 量 检验 ， 环 环 紧 扣 ， 责 任 到 人 ; 
同时 , 公司 将 客户 、 产 品 等 全 部 有 关 资 料 贮 入 电脑 , 建立 档案 , 以便 跟踪 服务 。 
CLE 在 与 全 国 开关 行业 20 多 个 企业 的 合作 中 , 产品 合格 率 已 连续 四 年 达 100% , 2000 
年 产值 达 1 500 多 万 元 ， 退 货 率 或 不 合格 率 为 零 。 
地 址 :浙江 省 玉环 县 干 江 工 业 区 进入 新 世纪 后 ,公司 积极 推广 应 用 现代 化 管理 技术 ,重视 信息 的 作用 ， 努 

,317601 HERS. H. LER, 更 好 地 为 全 国 重点 电器 企业 服务 ， 欢 迎 各 用 户 来 人 来 
电话 : (0576) 7451189 PA. 


传真 ;， (0576) 7453155 
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一 《中 国 机 械 工业 年 鉴 ) 是 由 中 国 机 械 工业 联合 会 主管 机械 工业 信息 研 
究 院 主办 的 大 型 资料 性 工具 性 年 刊 ,创刊 于 1984 年 。 

二 ,根据 行业 需要 ,1998 年 中 国 机 械 工业 年 鉴 编辑 委员 会 开始 出 版 分 行业 
年 鉴 ,逐渐 形成 了 “中 国 机 械 工 业 年 鉴 系 列 "。 该 系列 从 书 已 经 出 版 《中 国电 器 
工业 年 鉴 ?《 中 国 工程 机 械 工业 年 鉴 》《 中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 )〉《 中 国 齿 轮 工 
业 年 鉴 》《 中 国 磨料 麻 具 工业 年 鉴 》 和 《中 国 机 电 产 品 市 场 年 监 》。 

三 《中 国电 器 工业 年 鉴 ) 作 为 该 年 鉴 系 列 之 一 ,1998 年 创刊 ,2001 年 为 第 4 
期 ,集中 反映 电器 工业 33 个 分 行业 的 发 展 情况 ,全 面 系统 地 提供 电器 工业 行业 
的 主要 经 济 技术 指标 。 

四 《中 国电 器 工业 年 鉴 》2001 AF WK RR LP a AL A, 
问 21 世纪 的 电器 产品 “ 九 五 "电器 标准 化 工作 、 统 计 资 料 ` 大事记 、 拟 建 和 在 建 
项 目 简介 .附录 构成 。 

五 、 本 年 鉴 统 计 篇 的 统计 范围 只 限 机 械 工 业 系统 。 

六 、 本 年 鉴 在 编纂 过 程 中 得 到 了 中 国电 器 工业 协会 及 所 属 33 个 分 会 、 多 年 
从 事 电 器 工业 研究 的 专家 、 大 专 院 校 的 学 者 及 企业 的 大 力 支持 和 帮助 ,在 此 我 
们 表示 衷心 的 感谢 。 
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— WH 

“ 九 五 "是 我 国 经 济 和 社会 发 展 承 上 启 下 的 重要 时 期 ,各 
方面 工作 均 取 得 巨大 成 就 。 电 器 工业 面 对 错 综 复杂 的 经 济 
环境 ,克服 种 种 困难 取得 了 一 定 的 成 绩 。 

截止 至 2000 年 底 , 全 国电 器 工业 行业 国有 独立 核算 企 
业 及 年 销售 收入 500 万 元 以 上 非 国 有 独立 核算 企业 共 6 743 
个 ;工业 总 产值 (不 变价 )4 653.80 亿 元 ;利税 总 额 325.44 亿 
元 。 据 1995 年 第 三 次 全 国 工 业 普查 ,当年 全 国电 器 工业 行 
业 全 部 乡 及 乡 以 上 企业 和 生产 单位 17 807 个 ;工业 总 产值 
(不 变价 )2 673.19 亿 元 ;利税 总 额 183.35 亿 元 。2000 年 与 
1995 年 相 比 ,企业 数 为 37.9% ,而 工业 总 产值 和 利税 总 额 分 
别 为 174.09% 和 177.50% 。 尽 管 两 个 年 度 所 统计 企业 的 范 
围 大 小 不 同 , 但 也 不 难看 出 ,经 过 " 九 五 ”改组 .改造 ,不 少 企 
业 逐 渐 形成 经 济 规模 ,技术 经 济 实力 明显 增强 ,并 取得 经 济 
效益 和 社会 效益 。 

电器 工业 行业 “ 九 五 ”期 间 多 数 产 品 的 产量 增长 较 快 , 产 
品 结构 调整 也 有 长 足 进展 。 根 据 电 力 建设 的 需要 , 输 变 电 产 
品 产量 增幅 较 大 , 2000 年 与 1995 年 相 比 变压器 增长 了 
31.9% ,高 压 断 路 器 增长 了 42% ,电力 电容 器 增长 了 140%， 
高 压 绝缘 子 增长 了 25% ,电力 电缆 增长 了 23% , 钢 芯 锅 绞 线 
增长 了 260% 。 从 而 有 力 地 支持 了 全 国 城乡 电网 改造 工程 。 
按照 优化 发 展 火电 ,大 力 发 展 水 电 的 方针 ,火电 300MW 及 以 
上 大 型 机 组 产量 明显 增加 ， 九 五 "与 “ 八 五 " 相 比 ,600MW 机 
组 中 三 大 主机 分 别 为 发 电机 5 台 与 2 台 , 汽 轮机 5 台 与 4 
台 , 锅 炉 4 台 与 3 台 。300MW 机 组 分 别 为 发 电机 88 台 与 72 
台 ,汽轮机 83 台 与 64 台 , 锅 炉 86 台 与 74 台 。 水 电 设备 “ 九 
五 "共生 产 13 631MW, 比 “ 八 五 "生产 的 11 863MW 增长 了 
14.9%, 

其 他 电器 工业 行业 产品 “ 九 五 与 “ 八 五 " 相 比 产量 有 增 
有 减 ,如 量 大 面 广 的 微 电 机 、 分 马力 电机 增长 了 26% ~ 90% , 
电动 工具 增长 了 233% ,而 交流 电动 机 下 降 15%。 

“ 九 五 "科技 工作 根据 “科教 兴国 "战略 , 紧 紧 围绕 机 械 工 
业 振兴 目标 ,大 力 推进 科技 与 经 济 的 结合 ,从 满足 国民 经 济 
发 展 和 出 口 的 需求 出 发 ,以 重大 工程 项 目 .重大 技术 装备 E 
础 件 .基础 机 械 为 载体 ,以 先进 制造 技术 为 重点 ,以 高 技术 和 
新 产品 的 推广 应 用 .工程 化 .产业 化 为 桥梁 ,全面 提 高 电器 工 
业 行业 的 科技 术 平 。“ 九 五 " 原 机 械 部 科技 发 展 50 项 重点 任 
务 中 ,电器 工业 行业 占 16 项 ,其 中 重大 成 套装 备 10 项 .重要 
基础 件 及 系统 成 套 产品 3 项 ,综合 自动 化 1 项 ,环保 产品 2 
项 。 

“ 九 五 "期 间 ,电器 工业 各 行业 ,在 多 层次 科技 攻关 与 技 
术 创 新 的 过 程 中 ,都 取得 了 一 批 技术 含量 高 .符合 市 场 需求 
且 有 相当 竞争 力 的 产品 与 技术 ,这些 技术 与 产品 在 国家 或 行 
业 科 技 成 果 评 审 中 都 得 到 了 重视 与 肯定 。 从 1996 ~ 1999 年 
(2000 年 度 因 机 构 改革 和 评奖 办 法 的 改变 而 停 一 年 )4 年 当 
中 电器 工业 行业 共 获 得 国家 级 科技 进步 奖 13 项 ,其 中 由 上 


海 锅 炉 厂 和 上 海 汽 轮机 三 等 单位 完成 的 “秦山 300MW 核电 
厂 设 计 与 建造 ?项 目 获 得 了 1997 年 度 国家 科技 进步 特等 奖 。 
获得 部 级 科技 进步 奖 235 项 ,其 中 由 天 水 电气 传动 研究 所 和 
兰州 电机 厂 等 5 个 单位 完成 的 “6 000m 电 驱 动 沙漠 钻机 " 获 
得 1996 年 度 部 级 特等 奖 。 

“ 九 五 ”期间 , 电 器 工业 行业 固定 资产 投资 完成 256.89 
亿 元 , 比 " 八 五 ”的 242.17 亿 元 增长 了 6.1% ,实现 了 稳 中 有 
增 。 围 绕 提高 重大 成 套 设备 水 平 ,调整 产品 结构 ,新 产品 开 
发 ,技术 水 平 提高 ,增加 生产 能 力 ,重点 实施 了 500kV 超 高 压 
输 变 电 、 三 峡 大 型 水 电 、 大 型 火电 及 高 效 低 排放 工业 锅炉 等 
4 个 重点 专项 的 基建 . 技 改 项 目 , 取 得 了 明显 的 成 果 。500kV 
交流 输 变 电 设备 在 产品 水 平和 生产 能 力 上 已 能 满足 二 峡 工 
程 的 需要 。 三 峡 500kV 直流 输 变 电 设备 技术 复杂 ,已 通过 技 
术 引 进 , 合 作 生 产 来 实现 。 第 一 条 线 以 国外 为 主 制造 ,第 二 
条 线 以 国内 为 主 制造 ,逐步 实现 全 部 由 国内 制造 。 三 峡 大 型 
水 电机 组 是 当今 世界 上 最 大 的 机 组 ,有 目前 正 与 国外 合作 生 
产 , 经 过 “ 九 五 "基建 ,国内 已 具备 独立 生产 的 能 力 。 按 照 优 
化 发 展 火 电 的 方针 ,“ 九 五 "实施 了 大 型 火电 技 改 项 目 ,为 发 
展 大 型 超 临 界 机 组 .大 型 空冷 机 组 .大 型 供 热 机 组 安排 了 国 
债 项 目 。 为 解决 现 有 工业 锅炉 效率 低 , 有 害 气 体 排放 量 大 的 
问题 ,“ 九 五 "实施 了 GEF( 全 球 环境 基金 会 ) 中 国 高 效 工 业 锅 
炉 项 目 , 引 进 先 进 工业 锅炉 制造 技术 、 补 充 关键 加 工 设备 及 
测试 设备 。 项 目 完成 后 不 仅 节 约 了 燃料 .改善 了 环境 ,还 使 
我 国 工业 锅炉 产品 的 设计 制造 达到 国际 先进 水 平 ,经 济 效益 
和 社会 效益 十 分 显著 。“ 九 五 "为 提高 基础 件 .基础 材料 及 配 
套 产品 水 平和 扩大 出 口 的 技 改 项 目 也 取得 相应 的 进展 ,从 而 
满足 了 重大 成 套装 备 和 各 方面 配套 的 需要 ,增强 了 机 电 产 品 
在 国际 市 场 的 竞争 力 。 

“ 九 五 ”固定 资产 投资 促进 了 电器 工业 行业 持续 健康 发 
展 , 不 足 的 是 重复 建设 的 现象 仍 不 能 完全 过 制 ,基本 建设 在 
固定 资产 投资 中 占 的 比重 仍 有 增长 的 苗头 。 

“ 九 五 期间, 电器 工业 行业 产品 进出 口 大 幅度 增长 ， 
2000 年 电器 工业 行业 产品 进出 口 总 额 达到 211.39 亿美 元 ， 
其 中 ,出 口 总 额 113.88 亿美 元 , 比 1995 年 的 46.79 亿美 元 增 
长 了 143%. 2000 年 出 口 创汇 超过 10 亿美 元 的 产品 是 变 讨 
器 类 ,电机 ,电线 电缆 ,低压 开关 及 成 套装 置 以 及 电动 工具 等 
5 大 类 。“ 九 五 "期 间 ,电器 工业 行业 出 口 生产 体系 的 建设 有 
很 大 发 展 。 工 贸 结 合 年 创汇 1 000 万 美元 以 上 的 企业 ,由 
1995 年 的 28 个 ,增加 到 1999 年 的 88 个 ,其 创汇 额 占 全 行业 
创汇 额 的 36% 。 电 动工 具 是 电器 工业 产品 出 口 增幅 最 大 的 
产品 之 一 ,“ 八 五 ”期 间 出 口 6 246 万 台 , 创 汇 79 046 万 美元 ， 
“ 九 五 "期 间 出 口 23 559 万 双 ,创汇 355 550 ART, “An” 
EAE” ECER 349% ,使 我 国 成 为 电动 工具 外 贸 出 口 大 
国 。 随 着 科技 术 平 的 提高 ,电器 工业 行业 产品 和 技术 出 条 下 
从 劳动 和 材料 密集 型 为 主 向 技术 密集 型 增多 的 方向 转化 ,由 
出 口 单机 向 出 口 成 套 设 备 发 展 。 目 前 已 经 具备 出 
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300MW ,600MW 大 型 电站 工程 和 500kV 高 压 输 变 电工 程 项 目 
的 能 力 。 出 口 市 场 结构 进一步 拓展 ,过 去 ,电工 产品 出 口 市 
场 主要 集中 在 中 国 香 港 和 东南 亚 地 区 ,现在 已 经 遍及 亚洲 、 
北美 洲 .欧洲 ,拉丁 美洲 ,非洲 和 大 洋 洲 。 

“ 九 五 "期 间 电 工行 业 技术 引进 、 设 备 进口 工作 也 取得 一 
定 成 绩 。 仅 1996 ~ 1998 年 就 签约 成 交 了 32 项 技术 引进 项 
日 ,主要 有 三 峡 水 电机 组 制造 技术 ,三峡 + 500kV 直流 输电 
换 流 站 设备 制造 技术 600kW 风力 发 电机 组 制造 技术 .500kV 
纸 绝缘 成 型 件 制造 技术 、 重 结晶 碳化 硅 制 造 技 术 等 。 

“ 九 五 "期 间 , 电 器 工业 行业 各 方面 都 发 生 了 很 大 的 变 
化 ,但 企业 制度 改革 方面 发 生 的 变化 最 大 。1995 年 以 前 电 
器 工业 行业 大 部 分 企业 都 是 国有 企业 和 集体 所 有 制 企业 。 
中 外 合资 企业 中 与 港 台 商 合资 的 居多 ,而 与 国外 跨国 公司 合 


资 的 大 型 企业 为 数 很 少 ; 股份 制 企 业 尚 在 起 步 阶段 ;私营 企 ， 


业 也 为 数 不 多 ;外 商 独资 企业 更 属 凤毛麟角 。“ 九 五 "期 间 企 
业 改 制 取 得 了 实质 性 的 重大 进展 。 开 展 了 现代 企业 制度 的 
建立 工作 ,主要 表现 是 有 相当 数量 的 国有 企业 和 集体 所 有 制 
企业 组 建 大 型 企业 集团 ,改制 为 股份 制 企业 .成立 合资 企业 ， 
私营 企业 等 也 蓬勃 发 展 。 


二 ,主要 产品 产量 及 经 济 指标 情况 


2000 年 全 国电 器 工业 行业 国有 独立 核算 企业 及 年 销售 
收入 500 万 元 以 上 的 非 国 有 独立 核算 企业 共 6 743 个 ,职工 
AR 210 万 人 ,工业 总 产值 4 653.8 亿 元 ,利税 总 额 325.44 亿 
元 ,其 中 利润 165.33 亿 元 , 税 160.11 亿 元 ; 工业 增加 值 
1 079.84 公 元 ,销售 收入 4 157.85 亿 元 ,年 末 总 资产 4 989.6 
亿 元 ,固定 资产 原 值 1 962.65 亿 元 ,净值 1310.65 亿 元 ;资产 
负债 率 63.9% 。 

2000 年 原 机 械 工业 局 归口 的 电器 工业 行业 全 部 国有 独 
立 核算 企业 及 年 销售 收入 500 万 元 以 上 的 非 国 有 独立 核算 
企业 共 1 613 家 ,其 中 合资 企业 160 个 ,职工 人 数 BAA, L 
业 总 产值 1 246.07 亿 元 ,其 中 新 产品 产值 300.73 亿 元 ,利税 
总 额 81.3 亿 元 ,其 中 利润 24.23 亿 元 , 税 57.07 亿 元 ,工业 增 
加 值 295.66 亿 元 ,销售 收入 1 100.5 亿 元 ,年 未 总 资产 
2 049.16 亿 元 ,固定 资产 原 值 855.55 12.50, BHA 546.23 亿 元 ， 
资产 负债 率 66% 。 

(一 ) 主 要 产品 产量 

电器 工业 行业 “ 九 五 "期间 产品 产量 总 的 增 速 较 快 ,但 具 
体 产 品 产量 有 增 有 减 。 电 器 工业 行业 产品 是 电力 工业 装备 
的 主要 设备 ,电力 工业 调整 设备 投资 结构 ,改变 了 以 前 “ 重 
EME .不 管用 ”的 投资 结构 ,加 大 了 输 变 电线 路 投 人 ,进行 
城乡 电网 改造 , 输 变 电 产 品 发 展 速 度 高 于 其 他 产品 。 发 电 设 
备 , 特 别 是 火电 设备 ,由 于 “ 九 五 ”进口 过 量 , 并 且 后 3 年 新 
开工 的 常规 火电 项 目 减少 ,造成 任务 严重 不 足 , 发 展 速度 放 
慢 ， 九 五 "生产 总 量 比 “ 八 五 "减少 。 | 

1 发 电 设备 “ 九 五 "期 间 , 按 国家 统计 局 统计 ,全 国共 
完成 93 063 MW (其 中 水 电 16 970.2MW), 2000 年 完成 12 
488.6MW , 比 1995 年 完成 16 679.1MW 减少 4 190.5MW。 按 原 
机 械 系 统统 计 ,“ 九 五 "完成 4 479MW (其 中 水 电 13 
631.7MW), 比 “ 八 五 "完成 67 09494MW 减 少 12 615MW, 下 降 
19% 。2000 年 完成 10 861.7MW, HL 1995 年 完成 16 471.3MW 


4 + 2001 中 国电 十 工业 年 鉴 


减少 5 609.6MW, 下 降 34%。 

“ 九 五 ”期间 , 按 机 械 系统 统计 ,发 电 设备 总 量 减少 ,但 产 
品 结构 发 生 较 大 变化 ,200MW 以 下 火电 机 组 需求 减少 ， 
600MW、300MW 火电 机 组 水 电机 组 需求 增加 。600MW 火电 机 
组 :“ 八 五 "期间 生产 完成 发 电机 2 台 ,汽轮机 4 台 , 锅 炉 3 台 ; 
“ 九 五 ”期间 生 产 完成 发 电机 5 台 , 汽 轮机 5 台 , 锅 炉 4 台 。 
300MW 火电 机 组 :“ 八 五 ”期 间 生 产 完成 发 电机 72 台 ,汽轮机 
64 台 , 锅 炉 74 台 ;“ 九 五 ”期 间 生 产 完成 发 电机 88 台 , 汽 轮机 
3 台 , 锅 炉 % 台 。 由 于 国家 在 “七 五 "“ 八 五 ”及 “ 九 五 "期间 
基建 和 技 改 的 投入 ,使 * 九 五 ”期 间 600MW 火电 机 组 生产 能 力 
JA 6-8 套 ;300MW 火电 机 组 生产 能 力 达 30 套 左右 ,“ 九 五 "期 
间 大 型 火电 机 组 虽然 任务 增加 ;但 总 的 生产 能 力 却 放空 1/3。 
30 F kW OOW 万 火电 设备 " 九 五 "完成 情况 见 表 1。 

R1 30 万 .60 万 kW 火电 发 电 设备 " 九 五 "完成 情况 


60 万 kW( 包 括 65 万 kW) | 30 万 kW( 包 括 355 万 kW) 
T 
1 20 21 19 





水 电 设备 “ 九 五 "期 间 发 展 比 较 快 ,生产 完成 13 631MW, 
比 “ 八 五 ”期 间 生 产 完成 11 863MW 增长 了 14.9% ,其 中 2000 
年 生产 完成 3 699.4MW, EE 1995 年 生产 完成 2 620.8MW 增 长 
了 41.155% ,目前 水 电 生 产能 力 超过 6 000MW, 大 于 市 场 需 
求 。 

“ 九 五 "期 间 生 产 大 型 水 电机 组 有 二 滩 电 站 SSOMW 水 电 
机 组 .小 浪 底 电站 300MW 混流 式 水 电机 组 、 凌 津 滩 水 电站 、 
红 岩 子 水 电站 30MW 贯 流 式 水 电机 组 . 百 龙 滩 33MW 大 型 灯 
泡 式 水 电机 组 ,研制 啊 洪 甸 水 电站 40MW fk REPL, = 
峡 左 岸 14 E 700MW 特大 型 水 电机 组 哈 电 公司 和 东 电 公司 
参加 国际 联合 招标 承担 分 包 制 造 任务 ,为 国内 制造 大 型 水 电 
机 组 创造 条 件 。 

总 之 ,， 九 五 "期间 发 电 设备 制造 任务 总 量 虽然 减少 ,但 
国家 所 需 大 型 火电 机 组 增加 ,300MW 及 以 上 火电 机 组 生产 
总 量 比 " 八 五 "期 间 增 加 ,水 电 设 备 增长 比 “ 八 五 ”期间 快 。 
“ 九 五 ”发电 设备 产品 产量 见 图 A 2。 

2. 变压器 ”变压器 行业 是 “ 九 五 ”期 间 发 展 最 快 的 行 
业 , 根 据 国家 统计 局 统计 ,“ 九 五 "期间 ,全 国 变 压 器 共 完 成 
855 367.6MV + A, 其 中 2000 年 完成 216 703.9MV- A, EL 1995 年 
生产 完成 164 486.6MW + A 增长 了 31.7%。2000 年 完成 产量 
超过 历史 最 高 水 平 。 根 据 原 机 械 系统 统计 ,“ 九 五 ” 共 完 成 
573 868MV A, 其 中 2000 年 生产 完成 162 723MV'A, 比 1995 年 
生产 完成 123 320MV * A 增长 了 31.9% 。 从 全 国 或 机 械 系统 统 
计 ,2000 年 比 1995 年 增长 了 31.7% ~ 31.9%。 产 品 结构 产 
生 很 大 变化 :500kV 大 型 变压器 “ 九 五 "后 2 年 增幅 很 大 ,1996 
年 生产 完成 2 2SOMV: A,1997 年 生产 完成 3 S3OMV - A, 1998 年 
生产 完成 2 140MV.A,1999 年 生产 完成 10 410MV - A, 2000 年 
生产 完成 19 250MV +A, 2000 年 生产 比 1995 年 增长 6 倍 。 
S00kV 大 型 变压器 “ 八 五 "期 间 由 于 国内 产品 出 现 过 这 样 那 


样 的 质量 问题 ,使 得 用 户 大 量 进口 ,国内 企业 经 过 产品 质量 
整顿 ,加 强 服务 ,产品 质量 大 大 提高 ,并 得 到 用 户 认可 ,在 国 
内 能 生产 500kV 大 型 变压器 的 沈阳 变压器 厂 、 西 安 变 压 器 
三 保定 变压器 厂 的 基础 上 又 增加 了 常州 东芝 和 重 央 ABB 
两 个 合资 企业 ,因此 ,国内 500kV 变压器 生产 任务 大 量 增 加 。 
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“ 九 五 "期 间 城 市 高 层 建设 及 开发 区 高 速 发 展 , 对 树脂 绝缘 变 
压 器 需要 增加 ,2000 年 生产 12 220MV + A 比 1995 年 生产 完成 
5 850MV- A 增加 1 倍 多 , 箱 式 变压器 “ 八 五 "需求 很 少 ,“ 九 五 ” 
期 间 发 展 特 别 快 ,2000 年 生产 量 达 到 19 270MV.A。 
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图 1 全 国 机 械 工业 电器 工业 行业 发 电 设备 产品 产量 
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图 2 原 机 械 工业 系统 电器 工业 行业 发 电 设备 产品 产量 


“ 九 五 "期 间 ,沈阳 变压器 厂 试制 成 功 500kV .720MV + A = 
相 变 压 器 ,为 三 峡 制 造 大 型 变压器 打下 基础 。 沈 阻 变压器 
厂 .保定 变压器 厂 与 国外 公司 合作 生产 三 峡 工 程 用 S00kV、 
S40MV +A 大 型 变压器 。 沈 阳 变 压 器 厂 .元 安 变压器 厂 与 国外 
公司 合作 生产 三 峡 工 程 用 + 上 S00kV .300MV.A HKDC 换 流 变 压 
器 。 保 定 变压器 厂 试制 成 功 220kV、180MV :A FEA AER. 
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西安 变压器 厂 与 ABB 公司 合作 生产 三 峡 工 程 用 换 流 变压器 
平 波 电抗 器 。 

变压器 行业 “ 九 五 "期 间 增 速 之 快 创 历 史 最 高 水 平 ,大 型 
变压器 .特种 变压器 增 速 比 一 般 变 压 器 更 快 ,满足 了 电力 发 
展 需 要 。“ 九 五 ”变压器 产品 产量 见 图 3、 图 4。 
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图 3 全 国 机 械 工 业 电 器 工业 行业 变压器 产品 产量 
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图 4 原 机 械 工业 系统 电器 工业 行业 变压器 产品 产量 


3. 高 压 断 路 器 ”根据 开关 分 会 的 统计 资料 ,“ 九 五 ”期 间 
高 压 断 路 器 发 展 很 快 ,共生 产 高 压 断 路 器 475 265 台 , 其 中 
1996 年 86 317 台 ,1997 年 91 761 台 ,1998 年 93 703 台 ,1999 年 
94 794 台 ,2000 年 118 690 台 , 2000 年 比 1995 年 增加 42% o 

“ 九 五 ”期间 生 产 的 高 压 断 路 器 产品 有 :550kV, SES 断路 
器 91 台 (年 平均 18.2 台 ); 封 闭 式 组 合 断 路 器 17 间隔 (年 平 
均 3.4 间 隔 ); 敞开 式 组 合 电器 9 组 (年 平均 2 组 )。363kV， 
SF, 断路 器 153 台 ( 年 平均 31 台 ); 敞 开 式 组 合 电器 18 台 ( 年 
平均 4 台 )。40.5kV 以 下 高 压 断 路 器 “ 八 五 "期 间 以 少 油 为 
主 ， 九 五 "期 间 被 真空 开关 代替 ,如 40.5kV 高 压 断 路 器 1995 
年 生产 少 油 开关 2 492 & ,2000 年 生产 454 & ,减少 2 038 E; 
真空 开关 1995 年 生产 1 577 台 ,2000 年 生产 4 768 台 ,增加 
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3 1918. 12kV 高 压 断 路 器 1995 年 生产 少 油 开关 24 497 E, 
2000 年 生产 2 043 台 ,减少 22 459 E; 真空 开关 1995 年 生产 
33 113 台 ,2000 年 生产 89 680 台 ,增加 56 567 台 。 

城市 电网 改造 使 金属 封闭 开关 设备 . 环 网 柜 和 箱 式 变 电 
站 的 需求 量 增加 ,发 展 迅速 。 金 属 封闭 开关 设备 1995 年 
58 1254 , 2000 年 77 782 €, 增加 33.8%。 环 网 柜 1995 年 
8 523 台 ,2000 年 23 975 台 ,增加 81% 。 箱 式 变电站 1995 年 
1 7176 ,2000 年 5 673 & ,增加 2 4%. 

“FUT.” Sle) ,高 压 断 路 器 加 快 产品 结构 调整 ,向 小 型 化 、 
无 油 化 .智能 化 发 展 , 满 足 了 电力 发 展 的 需要 ,大 大 提高 了 国 
内 市 场 占 有 率 。“ 九 五 "高 压 断 路 器 产品 产量 见 图 5。 
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图 5 原 机 械 工 业 系统 电器 工业 行业 高 压 断 路 器 产品 产量 


4. 电力 电容 器 “ 九 五 "期间, 电力 电容 器 行业 平稳 发 
展 , 根 据 原 机 械 系 统统 计 ,“ 九 五 "期间 共 完成 151 946Mvar, 其 
中 1996 年 完成 25 840Mvar, 1997 年 完成 26 210Mvar, 1998 年 完 
成 30 599Mvar, 1999 年 完成 39 430Mvar, 2000 年 完成 55 
707Mvan 2000 年 比 1995 年 增加 1.4 倍 (1995 年 完成 23 
330Mvar) o 

“ 九 五 "期 间 ,为 了 满足 电力 发 展 需要 ,电力 电容 器 行业 
加 快 了 产品 结构 的 调整 。 如 集合 式 高 压 并 联 电容 器 1995 年 
2 050Mvar,2000 年 生产 3 692.9Mvar ,增长 了 79% ;电容 式 电压 
互感 器 1995 年 2 586 台 ,2000 年 生产 5 247 台 ,增长 了 102%, 
其 中 500kV 互感 器 1995 年 生产 79 台 ,2000 年 生产 344 台 , 增 


套 ,1995 年 生产 1 086 套 , 2000 年 生产 1 385 套 , 增 长 了 
27.5%. 

5. 高 压 绝缘 子 ”根据 电工 陶瓷 行业 分 会 30 多 个 企业 统 
计 ， 九 五 "期 间 高 压 绝缘 子 共 生产 502 4901, 其 中 1996 4F 80 
501t, 1997 年 89 141t, 1998 年 生产 94 912t,1999 年 生产 11 640t, 
2000 年 生产 121 528t. 2000 年 比 1995 年 增长 了 25% (1995 年 
生产 97 148t) 。 

高 压 绝缘 子 主要 用 于 高 压 线路 及 与 大 型 变压器 和 高 压 
开关 产品 配套 。 由 于 “ 八 五 ”末期 及 “ 九 五 ”初期 前 2 年 高 压 
绝缘 子 产 量 下 降 ; 大 型 变压器 及 高 压 开关 进口 过 量 而 影响 高 
压 绝缘 子 生 产量 ,“ 九 五 "后 3 年 由 于 大 型 变压器 及 高 压 开 关 
国内 生产 量 增 加 而 高 压 绝缘 子 相应 增加 , 如 500kV 瓷 套 管 


长 了 3.35 倍 ;“ 九 五 ”期 间 提 供 成 套 电力 电容 器 设备 7 723 
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1996 年 国内 生产 34 只 ,而 2000 年 生产 200 ~ 300 只 。 

“ 九 五 “期 间 ,复合 绝缘 子 、 玻 璃 绝缘 子 , 由 于 体积 小 、 重 
RE .制造 工艺 简单 , 耐 污 性 能 好 ,在 输 变 电线 路 中 得 到 广泛 
应 用 ,发 展 很 快 。 复 合 棒 型 绝缘 子 1996 年 生产 219 960 只 ,其 
中 500kV 2 162 只 ,1997 年 生产 297 970 只 ,其 中 500kV 3 377 
只 ,1998 年 生产 356 394 只 ,其 中 S00kV 6 265 只 。 玻 璃 绝缘 子 
1996 年 生产 4 90$t, 其 中 300kg 级 85t, 1997 年 生产 15 393t, 其 
中 300kg 级 655t, 1998 年 生产 17 710t, 其 中 300kg 级 1 456t。 

6. 电线 电缆 产品 “ 九 五 "期 间 ,电线 电缆 行业 产品 产量 
增长 比较 快 。 根 据 国 家 统计 局 统计 ,“ 九 五 "期 间 共 生产 电 
力 电缆 1 302.82 万 km, 其 中 1996 年 生产 210.5 万 km, 1997 年 
生产 495.57 万 km, 1998 年 136.48 万 km, 1999 年 112.33 万 
km,2000 年 生产 347.94 万 Im, 与 1995 年 生产 326.92 万 Im 基 
本 持平 (从 全 国 统计 出 的 数量 分 析 ,电力 电缆 的 生产 量 过 大 ， 
可 能 统计 时 ,地 方 小 企业 把 电力 电线 与 布 电线 混在 一 起 了 ， 
数字 过 大 )。 根 据 原 机 械 系统 统计 ,“ 九 五 ”期间 电力 电缆 共 
生产 88.73 万 km, 其 中 1996 年 19.41 万 km;1997 年 生产 19.04 
万 km; 1998 年 生产 19.81 万 km; 1999 年 生产 25.05 万 km; 2000 
年 生产 24.83 万 km;2000 年 比 1995 年 增长 了 29%(1995 FÆ 
产 19.24 万 km)。 原 机 械 系统 统计 的 数 比较 符合 实际 。 由 于 
城乡 电网 改造 的 拖 动 , 1999 年 和 2000 年 电力 电缆 生产 量 增 
速 很 快 。 | 

“AE” WE, 国家 统计 局 统计 ,通信 电缆 全 国共 生产 
24 059.1977 Xf km, 其 中 1996 年 5 797.76 万 对 km, 1997 年 
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4 183.267 Xt km, 1998 年 4 643.53 万 对 km, 1999 4F 4161.31 万 
对 km, 2000 4F 5 273.33 万 对 km, 2000 年 比 1995 年 增长 3 倍 多 
(1995 年 生产 1 235.37 万 对 km). “AAA, 国内 通信 行 
业 高 速 发 展 ,推动 通信 电缆 快速 发 展 。 原 机 械 系 统统 计 ,“ 九 
五 "期间 累计 完成 342.588 万 对 km 这 个 数字 比 实际 相差 太 
多 ,国家 统计 局 统计 数字 比较 符合 实际 。 原 邮电 系统 国内 处 
于 行业 垄断 ,其 系统 内 发 展 不 少 企业 ,特别 是 民营 企业 发 展 
较 快 。 机 械 系统 原 大 型 企业 生产 通信 和 电缆 竞争 不 过 小 企业 、 
民营 企业 ,不 少 企业 产量 下 降 , 有 的 企业 停产 。 

“ 九 五 "期 间 ,特别 “ 九 五 "后 2 年 ,由 于 国家 城乡 电网 改 
造 , 使 钢 世 铝 绞 线 需 求 量 猛 增 。 根 据 国 家 统计 局 统计 ， 九 
五 "期 间 ,全国 钢 芯 铝 绞 线 共 生产 完成 548.9881 万 t, 其 中 
1996 年 21.142 6 万 t, 1997 年 25.850 4 万 t, 1998 年 
26.943 2 万 t,1999 年 41.455 1 万 t,2000 年 60.500 8 万 t, 2000 
年 比 1995 年 增加 将 近 3 倍 。 原 机 械 系 统统 计 ， 九 五 "期 间 共 
生产 钢 芯 铝 绞 线 89.911 3 万 t+, 其 中 1996 年 10.979 8 万 t,1997 
年 12.055 万 t,1998 年 16.448 万 t, 1999 年 23.711 8 万 t, 2000 
年 26.772 8 万 t,2000 年 比 1995 年 增长 将 近 2.6 倍 。 从 机 械 
系统 及 全 国 统计 数字 可 以 看 出 ,“ 九 五 ”期间 钢 芯 铝 绞 线 需 求 
快速 增加 。 钢 芯 铝 绞 线 工艺 简单 ,一 般 乡 镇 企业 、 民 营 企业 
都 能 生产 ,机 械 系 统统 计数 是 大 中 企业 为 主 ,统计 不 完整 ， 
家 统计 局 的 统计 数量 符合 实际 需求 量 。“ 九 五 "电力 电缆 产 
品 产量 见 图 6、 图 7。 
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7. 交流 电动 机 ”交流 电动 机 “ 九 五 "期间 是 比较 困难 的 
行业 之 一 。 电 动机 是 配套 产品 , EXA KR ALE 
SH .炼油 化工. 矿山 、 治 金 等 主机 设备 配套 ,由 于 这 些 设备 
受 进口 冲击 ,制造 任务 减少 ,造成 配套 电机 每 年 减少 , 据 全 国 
统计 , 1995 年 产量 60 100MW, 2000 年 为 51 342MW, 下 降 
14.57%。 从 机 械 系统 统计 ,1995 年 为 42 100MW, 2000 年 为 36 
033MW, 下 降 14.41%。 交 流 电动 机 必须 加 快 产品 结构 调整 ， 
加 大 出 口 力度 ,整个 行业 才能 得 到 发 展 。 

8. 分 马力 电机 * 微 电机 ”分 马力 电机 和 微 电 机 ,由 于 “ 九 
五 "期间 家 用 电器 及 汽车 工业 高 速 发 展 带动 分 马力 电机 及 微 
电机 行业 发 展 ,如 空调 器 、 电 冰箱 用 分 马力 电机 2000 年 比 
1995 年 增长 43% ;洗衣 机 电机 2000 年 比 1995 年 增长 90% ; 
泵 用 电机 2000 年 比 1995 年 增长 26%; 离 合 器 电机 .同步 电机 
2000 年 比 1995 年 增长 85%。 根 据 微 电 机 行业 分 会 统计 ,“ 九 
五 "期间 共生 产 微 电机 42 亿 台 左右 ,其 中 微型 直流 电机 40 
亿 台 ,微型 交流 电机 1 亿 台 ,控制 微 电 机 25 万 台 , 步 进 电机 
500 万 台 。“ 九 五 "期间 每 年 增长 10% 左 右 。 

9. 电动 工具 ”电动 工具 行业 是 一 个 以 出 口 推动 国内 发 
展 的 行业 ,2000 年 统计 产量 接近 1 亿 台 ,其 中 83% 出 口 , 出 口 
量 约 占 全 世界 电动 工具 出 口 量 的 83%。“ 九 五 ”累计 销售 各 
种 电动 工具 27 16.998, 比 “ 八 五 ?期间 电动 工具 总 销售 量 
提高 2.3 倍 ,每 年 平均 增加 24.5%。 电 动工 具 出 口 以 中 低档 
产品 为 主 , 国 内 和 需要 的 高 档 产品 的 市 场 仍 由 国外 厂商 占领 ， 
我 国电 动工 具 行 业 应 加 快 发 展 ,继续 调整 产业 结构 ,提高 产 
品 档次 ,满足 国内 外 两 个 市 场 的 需要 。 

10. 铅 酸 蔷 电 池 。“ 九 五 ”期 间 随 着 国民 经 济 的 迅猛 发 
展 , 铅 酸 著 电池 连续 5 年 保持 稳定 的 发 展 。2000 FERRE 
池 产 品 产 量 达 到 11 880MVA*h, 其 中 重点 产品 产量 为 ,起 动用 
MEME 9 040 MVA `h, MEME EN 1 270MVA + h, RFE BB 
W 270MVA'.h, 密 封 著 电 池 180MVA + h, 251 ME ER 150MVA 
h 铁道 用 著 电 池 130MVA:h。“ 九 五 "期间 , 阀 控 密封 蔷 电 池 
产量 增幅 最 大 ,而 铁道 型 蓄电池 是 负增长 。 这 是 由 于 3 个 因 
素 造 成 的 ,一 是 铁路 系统 为 降低 成 本 ,在 自己 系统 内 成 立 了 
MER ,抢占 了 一 些 市 场 份额 ,而 这 部 分 企业 又 不 在 统计 
范围 内 ;二 是 一 部 分 铁路 局 和 车 辆 厂 正在 逐步 地 推广 应 用 阁 
控 密 封 著 电 池 来 替代 老式 的 铁道 型 蓄电池 ;三 是 碱 性 著 电 池 
在 铁路 客车 上 的 冲击 减少 了 铝 酸 蔷 电池 的 应 用 。 

11. 绝缘 材料 “ 九 五 ”期 间 , 绝 缘 材 料 行 业 的 主要 经 济 
指标 因 受 亚洲 金融 风波 及 国内 产业 结构 调整 等 影响 ,其 规划 
的 各 类 绝缘 材料 产品 产量 ,也 未 能 全 面 完 成 计划 。2000 年 绝 
缘 材 料 总 产量 12.67 t, 与 原 规 划 的 16.8 万 t 差距 其 大 ,其 中 
绝缘 漆 与 胶 16 568t, 证 演 纤 维 制品 1 9201, 层 压 制品 48 291t, 
电工 塑料 18 951t, 云母 制品 2 267t, 薄膜 制品 16 5551, 绝缘 纸 
板 9 098t, 其 他 12 679t。 另 外 一 些 新 发 展 的 关键 绝缘 材料 产 
品 由 于 技术 与 应 用 等 原因 ,也 未 得 到 有 力 推 广 , 用 量 仍 较 少 。 

12. 其 他 电工 产品 

总 之 ,“ 九 五 " 比 “ 八 五 "也 都 有 不 同 程度 的 增长 。“ 九 五 ” 
期 间 电 器 工业 行业 ,不 但 产品 产量 有 较 大 增长 ,而 且 产 品 结 
构 调 整 也 较 快 ,满足 了 国民 经 济 各 部 门 需 要 。 


8，2001 中 国电 器 工业 年 监 


(二 ) 主 要 经 济 指标 

电器 工业 行业 是 机 械 工业 的 主要 行业 ,工业 总 产值 约 占 
机 械 行业 20% 左 右 。“ 九 五 "期 间 ,电器 工业 行业 平稳 快速 发 
展 。 根 据 国家 统计 局 统计 ,“ 九 五 "期间 全 国电 器 工业 行业 共 
完成 工业 总 产值 (不 变价 )17 838.8 亿 元 ,1996 年 为 2 838.42 
亿 元 ,1997 年 为 3 176.05 亿 元 ,1998 年 为 3 372.11 亿 元 ,1999 
年 为 3 795.75 亿 元 ,2000 年 为 4 657.8 亿 元 ,2000 年 比 1995 年 
增长 0.9 倍 (1995 年 为 2456.9 亿 元 )。“ 九 五 "电器 工业 行业 
完成 工业 总 产值 情况 见 图 8、 图 9。 

2000 年 ,根据 国家 统计 局 对 电器 工业 行业 27 个 行业 的 
统计 ,工业 总 产值 在 100 亿 元 以 上 的 有 14 个 行业 :其 中 锅炉 
制造 业 131.41 亿 元 ,电动 工具 制造 业 137.26 亿 元 ,电动 机 制 
造 业 144 亿 元 , 微 电 机 制造 业 113.98 亿 元 ,变压器 制造 业 
221.6 亿 元 ,开关 制造 业 321.02 亿 元 ,电器 制造 业 138.75 亿 
元 ,电线 电缆 制造 业 1 031.85 亿 元 , 鞭 电 池 制 造 业 122.27 亿 
元 ,其 他 输 配 电 及 控制 制造 业 143.85 亿 元 , 电 冰 箱 洗衣 机 、 
BRA. .空调 等 家 用 电器 1 800 亿 元 左右 。 

据 原 机 械 系统 统计 ,“ 九 五 ”期 间 电 器 工业 行业 共 完 成 工 
业 总 产值 (不 变价 )5 135.26 亿 元 ,其 中 1996 EX 857.69 亿 
元 ,1997 年 为 903.37 亿 元 ,1998 年 为 1 008.79 亿 元 ,1999 年 为 
1 119.34 亿 元 ,2000 年 为 1 246.07 亿 元 ,2000 年 比 1995 年 增 
长 56%. 2000 年 在 电器 工业 行业 28 个 行业 中 ,工业 总 产值 
超过 100 亿 元 的 有 4 个 行业 :电动 机 制造 业 106.85 亿 元 , 变 
压 器 制造 业 116.15 亿 元 ,开关 制造 业 206.6 亿 元 ,电线 电缆 
制造 业 251.55 亿 元 。 

从 国家 统计 局 和 原 机 械 系统 统计 数字 中 ,可 以 看 出 原 机 
械 系 统 电器 工业 行业 仅仅 占 全 国电 器 工业 行业 的 28.89% (5% 
机 械 系 统 各 省 市 机 械 厅 、 局 以 国营 大 中 企业 为 主 )。 从 2000 
年 全 国 统计 资料 可 以 看 出 ,电器 工业 行业 年 产值 100 亿 元 的 
行业 有 14 个 ,说 明 “ 九 五 "期间 电 器 工业 行业 中 、 小 型 企业 、 
民营 企业 、 乡 镇 企业 , 其 产值 占 全 国电 器 工业 行业 产值 的 
60% 以 上 ,其 发 展 比 国营 大 、 中 型 企业 快 。 
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图 9 原 机 械 工业 系统 电器 工业 行业 总 产值 (不 变价 ) 


“AA” 期间 ,电器 工业 行业 产品 产量 .总 产值 增长 比较 
快 ,但 企业 经 济 效益 不 十 分 理想 。 根 据 国 家 统计 局 统计 “ 九 
五 "期 间 ,全 国电 器 工业 行业 共 实 现 利润 484.43 亿 元 ,其 中 : 
1996 年 为 62.4 亿 元 ,1997 年 为 66.86 亿 元 ,1998 年 为 74.68 亿 
元 ,1999 年 为 115.16 亿 元 , 2000 年 为 165.33 亿 元 , 1996 年 和 
1997 年 利润 下 滑 , 比 1995 年 还 低 (1995 年 实现 利润 71.59 亿 
元 ) ,主要 原因 是 由 于 产品 结构 不 合理 ,部 分 企业 生产 能 力 供 
大 于 求 ,相互 压价 造成 的 。1998 年 以 后 国家 加 大 基础 设施 建 
设 , 进 行 城乡 电网 改造 ,需求 猛 增 ,经 济 效益 开始 好 转 ,2000 年 
利润 165.33 亿 元 , 比 1995 年 73.59 亿 元 增加 1 倍 多 。 

2000 年 ,电器 工业 行业 实现 利润 10 亿 元 以 上 的 行业 有 3 
个 :开关 控制 制造 业 21.07 亿 元 ,电线 电缆 制造 业 40.1 亿 元 ， 
空调 制造 业 26.07 亿 元 ;实现 利润 5 亿 元 以 上 的 行业 有 7 个 : 
电动 工具 制造 业 6.01 亿 元 , 微 电 机 制造 业 7.78 亿 元 ,变压器 


1995 1996 1997 


制造 业 7.84 亿 元 ,电器 开关 制造 业 7.86 亿 元 , Be eb a e 
8.41 亿 元 , 电 冰 箱 制造 业 7.18 亿 元 , 其 他 输 变 电 及 控制 制造 
业 8.73 亿 元 。 而 水 电 设备 和 工业 电炉 两 个 行业 出 现 亏 损 。 

据 原 机 械 系统 统计 ， 九 五 期间 电器 工业 行业 共 实 现 利 
润 90.305 亿 元 ,其 中 1996 年 为 10.664 亿 元 ,1997 年 为 17.7058 
亿 元 ,1998 年 为 14.417 亿 元 ,1999 年 为 23.347 亿 元 ,2000 年 为 
24.232 亿 元 。2000 年 实现 利润 比 1995 年 增加 57.2% (1995 年 
A 15.415 亿 元 ) 。 电 器 工业 行业 28 个 行业 中 ,每 年 有 一 半 以 
上 的 行业 亏损 。1996 年 有 15 个 ,1997 年 有 15 个 ,1998 年 有 17 
个 ,1999 年 有 14 个 ,到 2000 年 还 有 9 个 亏损 。 锅 炉 行业 亏损 
额 最 大 ,为 3.6 亿 元 。 原 机 械 系 统 电 器 工业 行业 以 国营 大 中 
企业 为 主 ， 九 五 "期 间 经 济 效益 没有 根本 好 转 ,企业 还 是 十 分 
困难 。“ 九 五 ”电器 工业 行业 利润 总 额 见 图 0 图 11, 
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图 10 全 国 机 械 工业 电器 工业 行业 利润 总 额 


据 原 机 械 系统 统计 ,2000 年 电器 工业 行业 利润 超 1 亿 元 的 
有 6 个 行业 :变压器 制造 业 3.529 亿 元 ,开关 控制 制造 业 1.088 42, 
元 ,电线 电缆 制造 业 4.755 亿 元 , 蔷 电 池 人 制造 业 1.529 亿 元 ,空调 
制造 业 1.3% 亿 元 ,其 他 电器 机 械 制 造 业 4.523 亿 元 。 

2000 年 原 机 械 系统 电器 工业 行业 工业 总 产值 和 利润 总 


额 前 20 名 企业 见 表 2,. 表 3。“ 九 五 "电工 行业 产品 产量 见 表 
4、 表 5$。“ 九 五 "电工 行业 产值 完成 情况 见 表 6、 表 7。1995 年 
第 三 次 全 国 工业 普查 统计 资料 见 表 8、 表 9。2000 年 电工 行 
业主 要 经 济 指标 见 表 10、 表 11。“ 九 五 ”电工 行业 利税 指标 
见 表 12、 表 13。 
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图 11 原 机 械 工业 系统 电器 工业 行业 利润 总 额 


表 2 2000 年 原 机 械 系 统 工业 总 产值 前 20 名 企业 
























广东 科 龙 集团 公司 
西安 电力 机 械 制 造 公司 


806 895 山东 鲁能 泰山 电缆 有 限 公 司 
291 918 上 海 汽轮机 有 限 公 司 



















1 

2 

3 | 正泰 集团 有 限 公司 281 101 宝 胜 集团 有 限 公司 106 520 
4 | 德 力 西 集团 有 限 公 司 220 145 佛山 通宝 股份 有 限 公 司 103 086 
5 | 三 赣 电 机 上 区 空调 机 电器 有 限 公司 201 898 新 疆 特 种 电工 股份 有 限 公司 94 802 
6 | 上 海 日 立 家 用 电器 有 限 公 司 164 853 沈阳 变压器 厂 86 261 
7 | 许昌 集团 有 限 公司 160 455 上 海 电 机 有 限 公 司 84 612 
8 | 上 海 锅炉 有 限 公 司 133 606 上 海 电 缆 厂 81 196 
9 | 江苏 上 上 电缆 集团 有 限 公司 112 147 保定 天 威 集团 有 限 公司 80 118 
10 | 江苏 新 远东 电缆 有 限 公 司 110 299 浙江 卧龙 有 限 公司 









注 : 本 表 数 字 摘 自 中 国 机 械 联 合 会 4 机 械 工 业 大 中 型 企业 概况 》。 
表 3 2000 年 原 机 械 系 统 利润 前 20 名 企业 

















许 继 集团 有 限 公 司 LERMA SAA RA 
























1 

2 | 山东 鲁能 泰山 电缆 股份 有 限 公司 浙江 卧龙 集团 公司 11 568 
3 | 上 海上 鞭 电 器 股份 有 限 公 司 佛山 通宝 股份 有 限 公司 11 244 
4 | 正泰 集团 公司 保定 天 威 集团 有 限 公 司 11 192 
5 | 德 力 西 集团 有 限 公司 东方 汽轮机 厂 9 923 
6 | 三 凌 电 机 上 芋 空 调 机 电器 有 限 公 司 宁波 天 安 集团 股份 有 限 公 司 9 522 
7 | 西安 电力 机 械 制造 公司 LEPE 8 718 
8 | 新 疆 特 种 电工 股份 有 限 公司 山东 阳 谷 电缆 集团 公司 8 191 
9 | 上 海 施耐德 配 电 电器 有 限 公 司 顺德 特种 变压器 厂 8 059 


= 


上 海 日 立 家 用 电器 有 限 公司 
注 :本 表 数 字 搞 自 中 国 机 械 联合 会 《机械 工业 大 中 型 企业 概况 》。 


江苏 长 江 电 器 集团 公司 


表 4 “ 九 五 "期 间 全 国 机 械 工 业 电 器 工业 行业 电工 产品 产量 










464 258.32 
9 306.30 
249 949 
5 524 
1 697.02 
24 487.08 
1 079.98 
85 536.76 
454.78 
11 712.30 


2 353.47 
58 700 
1 220.03 
333.82 
5 312.83 
474.67 
15 103.72 













4 310.33 








16 133,84 
157.94 
3 265.52 


14 909.58 
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高 压 开关 板 314 844.50 
低压 开关 柜 1 146.85 
电力 电线 1 302.82 
通信 电缆 4 161.31 24 059.19 
电线 . . 896.18 6 599.98 
钢 芯 铝 绞 线 4 145 511.36 5 489 881.92 
微 电 机 110 212.63 | 93731.49 203 944.12 
18 裸 铜 线 及 铜 电车 线 257 100 266 100 201 542.56| 264 645.16| 1 199 655.72 
19 绝缘 制品 154 236.92 | 227622.52| 467 876.44 
20 电焊 机 438 300 419 200 1 061 824 
21 工业 用 电炉 17 300 
22 电焊 条 87.63 93.70 411.28 
23 电工 专用 设备 58 506 47 683 106 189 
24 电动 工具 35 797.33 3 224.20 2 730.41 41 751.94 
25 Beth 2 019.20 1 875.44 1 246.41 5 141.05 
26 家 用 洗衣 机 1 074.72 1254.48 | 12077.31 14 406.51 
27 吸尘器 879.74 976.40 519.19 2 375.33 
28 家 用 电 冰 箱 979.65 1 044.43 1 026.65 3 050.73 
29 ES LS 10 291.68 8 171.42 6 724.49 25 187.59 
30 抽 油 烟 机 309.18 287.59 258.15 854.92 
表 5 “ 九 五 ”期间 原 机 械 工 业 系 统 电 器 工业 行业 电工 产品 产量 
Laca 产品 jee | oes | one | wee | woe | moe ‘sit 
1 工业 锅炉 39 607 30 977 142 469.6 
2 发 电 设备 1 708.5 1 159.1 5 447.9 
3 电站 锅炉 57 577 37 723 191 188.5 
4 汽 轮 发 电机 组 1 278.6 838 3915.1 
5 水 轮 发 电机 组 308.2 296 1 363.1 
6 交流 电动 机 3 754.8 3 502.5 14 189.3 
7 直流 电动 机 146.2 144.7 566.6 
8 变压器 12 355.3 15 354 57 386.8 
9 电力 整流 器 71.7 60.8 314.4 
10 电力 电容 器 2 621 3 943 15 194.6 
11 高 压 开 关 板 51 817 51 297 208 392 
12 低压 开关 柜 104.35 26.43 178.27 
13 电力 电缆 19.04 25.05 88.73 
14 通信 电缆 95.17 11.05 342.718 
15 电线 218.41 247.97 1 203.01 
16 MEE 120 549 237 118 167 228 899 141 
17 微 电 机 837.7 3 322.7 3 293.5 7 998.9 
18 裸 铀 线 及 铀 电车 线 t 83 684 50 766 60 151 278 291 
19 绝缘 制品 t 43 420 41 274 35 231 161 215 
20 电 碳 制品 t 6 016 2 520 850 11 579 
21 电焊 机 台 60 087 56 182 35 742 196 347 
22 工业 用 电炉 台 3 896 3 019 3 181 12 $22 
23 电焊 条 万 1 43.93 50.72 43.92 182 
24 电工 专用 设备 台 8 969 2 851 27 285 
25 电动 工具 台 692.4 771.9 4 187.1 
26 BH A: 735.2 1 169 3 436.6 
27 家 用 洗衣 机 台 1.6 26.6 73.2 
28 吸尘器 台 0.1 2.9 15.2 
29 家 用 电 冰 箱 台 327.2 373.4 1 450.9 
30 HE KUA fí 271.5 190.7 1 136.2 
31 抽 油 烟 机 台 
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表 6 “ 九 五 "期 间 全 国 机 械 工业 电器 工业 行业 


ore 
fF 业 名 称 企业 数 | “工业 总 产值 a 工业 cun 工业 总 产值 nn 工 业 


(个) a | | (个 et 






AE 
锅炉 制造 业 

汽轮机 制造 业 

水 轮机 制造 业 

其 他 锅炉 及 原 动 机 制造 业 
电动 工具 制造 业 
电工 专用 设备 制造 业 
发 电机 制造 业 
电动 机 制造 业 

微 电 机 制造 业 
变压器 制造 业 
整流 器 制造 业 
电容 器 制造 业 

开关 控制 制造 业 
电器 设备 制造 业 

其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 业 
电线 电缆 制造 业 
绝缘 制造 业 

蓄电池 制造 业 
洗衣 机 制造 业 
吸尘器 制造 业 

电 冰 箱 制造 业 

电 风扇 制造 业 
空调 器 制造 业 

排 抽烟 机 制造 业 
电焊 机 制造 业 
工业 用 电炉 制造 业 
小 计 








14 245| 3 176.05| 312.24| 3001.27| 765.01 


R7 “ 九 五 "期 间 原 机 械 工业 系统 电器 工业 行业 工业 


1997 年 


工业 总 产值 


AL 

汽轮机 制造 业 

水 轮机 制造 业 

其 他 锅炉 及 原 动 机 制造 业 
发 电机 制造 业 
电动 机 制造 业 

微 电 机 制造 业 
电动 工具 制造 业 
电工 专用 设备 制造 业 
变压器 制造 业 
电容 器 制造 业 
MU 

开关 控制 制造 业 
电器 设备 元 件 制造 业 
工业 用 电炉 制造 业 
电焊 机 制造 业 
电焊 条 制造 业 

电线 电缆 制造 业 
Tall 
电工 用 碳 素 制 品 业 
绝缘 制造 业 

车 电池 制造 业 
洗衣 机 制造 业 

电 冰 箱 制造 业 
IB i 
空调 器 制造 业 
吸尘器 制造 业 

其 他 电气 机 械 及 器 材 制造 业 
计 





小 
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产值 完成 情况 (单位 : 亿 元 ) 


I 业 


[ran sea Be Seg a O at Ee any 当年 从 | mt 


10.59 
37.77 
14.05 
1.40 
3.74 
23.95 
4.41 
20.62 
40.66 
41.44 
56 .09 
5.02 
9.98 
93.24 
38.04 
47.04 
236.49 
13.34 
31.78 
29.79 
6.51 
128 
45.52 
124.92 
6.71 
7.63 
. . 1.11 
4 653.80 | 4 287.24] 1 013.80; 4 157.85| 1 070.84 





(单位 : 亿 元 ) 
2000 年 


业 总 产值 工 
cun | tere T 
(个 Mh 其 中 pooR 
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ES 全 国 机 械 工业 电器 工业 行业 1995 年 第 三 次 全 国 工业 普查 主要 经 济 指标 (单位 : 亿 元 ) 


Tw! 
序 人 LEE |i yla ml aw bev 
号 (个 ) | 当年 价 | 不 变价 | 增加 值 | 总 额 | 总 额 | 总 it 
新 规定 | 新 规定 
356 6.97 


工业 陶瓷 制造 业 





























































l 
2 | 电工 用 碳 素 制 品 业 120 1.39 
3 | 焊条 制造 业 368 9.04 
4 | 锅炉 制造 业 
5 | 汽轮机 制造 业 
6 | 水 轮机 制造 业 
7 | 其 他 锅炉 及 原 动 机 制造 业 
8 | 电动 工具 制造 业 
9 | 电工 专用 设备 制造 业 
10 | 发 电机 制造 业 
li | 电动 机 制造 业 
12 | 微 电 机 制造 业 
13 | 变压器 制造 业 
14 | 整流 器 制造 业 
15 | 电容 器 制造 业 
16 | 开关 控制 设备 制造 业 
17 | 电器 设备 元 件 制造 业 
18 | 其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 业 
19 | 电线 电缆 制造 业 
20 | 绝缘 制品 业 
21 | 鞭 电 池 制 造 业 
22 | 洗衣 机 制造 业 
23 | Mille 
24 | 电 冰 箱 制 造 业 
25 | 电 有 风扇 制造 业 
26 | 空调 器 制造 业 
27 | 排 抽 烟 机 制造 业 
28 | 电焊 机 制造 业 
29 | 工业 用 电炉 制造 业 
30 | 其 他 电气 机 械 及 器 材 制造 业 
小 y 
注 : 表 中 数据 搞 自 1995 年 第 三 次 全 国 工 业 普 查办 《普查 资料 汇编 》( 乡 以 上 独立 核算 工业 企业 )。 
表 9 原 机 械 工 业 系统 电器 工业 行业 1995 年 第 三 次 全 国 工业 普查 统计 资料 (单位 : 亿 元 ) 
序 销售 额 | 工 业 
Y SAA 当年 价 | 增加 值 
1 | 锅炉 制造 业 80 19.83 51.86 | 26.23 
2 | 汽轮机 制造 业 34.93) 11.09 32.92 | 17.56 
3 | 水 轮机 制造 业 . 4.03| 1.34 5.4 2.54 
4 | 其 他 锅炉 及 原 动 机 制造 业 13 0.81 0.82] 0.79} 0.21 0.58 0.3 
S | 发 电机 制造 业 63 47.7| 44.91| 47.77| 15.65 44.43 22.8 
6 | 电动 机 制造 业 272 | 95.46| 86.54| 96.26| 26.68 75.56 | 35.46 
7 | 微 电 机 制造 业 62 | 16.08! 17.04| 16.85) 3.81 10.79 7.06 
8 | 电动 工具 制造 业 38 17.46| 19.85) 17.77| 3.71 6.5 3.85 
9 | 电工 专用 设备 制造 业 10 3.8| 3.46] 4.18, 1.44 5.52 2.99 
10 | 变压器 制造 业 178 | 66.52| 61.82| 69.14| 17.82 49.68 25.7 
11] 电容 器 制造 业 23 4.7 5.1 5.05| 1.29 3.43 2.25 
12 | 整流 器 制造 业 16 1.6 1.65 1.79| 0.49 2.09 1.15 
13 | 开关 控制 设备 制造 业 237 | 98.71} 95.35| 99.3) 28.1 57.77 | 30.78 
14 | 电器 设备 元 件 制 造 业 174 | 19.09| 17.78| 19.48| 5.79 13.91 7.11 
IS | 工业 用 电炉 制造 业 26 2.93| 3.01 2.94| 0.95 3.38 1.89 
16 | 电焊 机 制造 业 50 6.19| 5.97 6.3| 1.92 5.75 3.07 
17 | 电焊 条 制造 业 59; 23.84) 18.14) 25.87) 6.61 12.68 6.57 
18 | 电线 电缆 制造 业 254 | 171.31| 158.53| 182.11! 26.15 1| 98.97 | 56.28 
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企 业 | 工业 总 产值 | asali w 
个 数 | 当年 价 | 不 变价 | 当年 价 | 增加 值 | 上 
(个 ) | 新 规定 | 新 规定 








工业 陶瓷 制造 业 












20 | 电工 用 碳 素 制品 业 . 
21 | 绝缘 制造 业 5.55 
22 | 蒿 电池 制造 业 6.56 
23 | 洗衣 机 制造 业 0.21 
24 | 电 冰 箱 制造 业 18.1 
25 | FE BUA ait et lb 2.36 
26 | 空调 器 制造 业 1.9 
27 | 其 他 电气 机 械 及 器 材 制造 业 12.99 






计 
注 : 才 中 数据 摘自 原 机 械 工 业 部 统计 资料 。 
表 10 II 


工业 MO 


企业 数 a 


小 









di R 





电焊 条 制造 业 
锅炉 制造 业 
汽轮机 制造 业 
水 轮机 制造 业 

其 他 锅炉 及 原 动 机 制造 业 
电动 工具 制造 业 
电工 专用 设备 制造 业 
发 电机 制造 业 
电动 机 制造 业 

微 电 机 制造 业 

变压器 制造 业 
整流 器 制造 业 
电容 器 制造 业 

开关 控制 制造 业 

电器 设备 制造 业 

其 他 输 配 电 及 控制 设备 业 
电线 电缆 制造 业 

绝缘 制造 业 

蓄电池 制造 业 
洗衣 机 制造 业 

吸尘器 制造 业 

电 冰 箱 制 造 业 

电 风 扇 制 造 业 
空调 器 制造 业 

排 抽 烟 机 制造 业 
电焊 机 制造 业 
工业 用 电炉 制造 业 

计 
注 : 表 中 数据 摘自 中 国 机 械 工业 联合 会 《全 国 机 械 工 业 行 业 统计 资料 》。 

Hit 2000 年 原 机 械 工业 系统 电器 工业 行业 主要 经 济 指 标 


企业 数 业 总 产值 ( 亿 元 


序号 行 业 名 称 (个 ) 当年 价 | 不 变价 
新 规定 












D Oo DA ta BE WY N me 


























小 








1 | 锅炉 制造 业 3169 | 196.26| 145.95| 75.71| 42.98 
2 | 汽轮机 制造 业 1258 | 112.28) 70.22| 51.98| 31.08 
3 | 水 轮机 制造 业 163 11.92 9.14 7.23 4.85 
4 | 其 他 锅炉 及 原 动 机 制造 业 198 | 124| 0.89| 0.56| 0.29 
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工业 总 产值 ( 亿 元 


企业 数 
(个 ) 当年 价 | 不 变价 
新 规定 


发 电机 制造 业 
电动 机 制造 业 

微 电 机 制造 业 
电动 工具 制造 业 
电工 专用 设备 制造 业 
变压器 制造 业 
电容 器 制造 业 
整流 器 制造 业 

开关 控制 制造 业 
电器 设备 元 件 制造 业 
工业 用 电炉 制造 业 
电焊 机 制造 业 
电焊 条 制造 业 

电线 电缆 制造 业 
工业 中 次 制造 业 
电工 用 碳 素 制品 业 
绝缘 制造 业 

E E te h ely 
洗衣 机 制造 业 

电 冰 箱 制 造 业 

电 风 户 制 造 业 
空调 器 制造 业 
吸尘器 制造 业 

其 他 电气 机 械 及 器 材 制造 业 
小 + 


注 : 表 中 数据 摘自 中 国 机 械 工业 联合 会 《机 械 工业 年 报 提要 》。 
表 12 r T s oe (单位 : 亿 元 ) 




















OO E | | 1997 年 | 198 ú MET 2000 年 

序号 利 利 利 IS 利 利 8 

Me i 总 = 总 总 . 总 总 总 本 总 M a 
1 电焊 条 制造 业 -0.6 -0.18| 147 0.77| 2.44 
2 锅炉 制造 业 2.24| 10.23 1.64| 9.34 8.04 1.2 7.66 
3 汽轮机 制造 业 1.14 3.8 1.55| 4.92 4.28 l 4.15 
4 水 轮机 制造 业 -0.1 0.33| 0.03 0.46 0.23} -0.34| -0.09 
5 其 他 锅炉 及 原 动 机 制造 业 0.19| 0.75| 0.09| 0.66 0.69| 0.45 1.07 
6 电动 工具 制造 业 0.16 1.52| 0.74) 2.42 4.921 6.01 9.63 
7 电工 专用 设备 制造 业 013 0.47| -0.01| 0.32 0.6| 1.61 2.35 
8 发 电机 制造 业 -0.26| 3.56! 0.13 3.61 3.74| 0.34| 4.45 
9 电动 机 制造 业 0.61 7.26 0.26 6.95 6.07 1.17 7.86 
10 微 电 机 制造 业 0.47 2.5 0.87 2.98 7.38{ 7.87| 12.9 
11 变压器 制造 业 2.88 8.52 3.34 9.66 13.05 7.84; 17.81 
12 整流 器 制造 业 -0.3| 0.11| -0.31| -1 0.79| 0.92 1.53 
13 电容 器 制造 业 -0.09| 0.75 0.22 1.23 1.95 1.76 3.23 
14 开关 控制 制造 业 5.57} 15.37) 7.71) 19.21 27.54{ 21.07! 36.13 
15 电器 设备 制造 业 2.65| 6.29 3.79| 7.98 8.72|  7.86| 14.16 
16 其 他 输 配 电 及 控制 设备 业 4.631 10.48! 6.61] 13.59 18.8| 8.73| 16.59 
17 电线 电缆 制造 业 15.131 35.85 18.71 40.62 46.47} 40.13| 71.66 
18 绝缘 制造 业 -0.08 1.96| 0.58] 20.22 2.84 1.78| 3.89 
19 蓄电池 制造 业 0.23 2.96| 0.97 3.58 7 0.58 12.5 
20 洗衣 机 制造 业 3.94| 8.14) 5.171 10.01 9.62| 3.33| 9.15 
21 吸尘器 制造 业 0.32| 0.85| 0.46; 0.94 2.521 2.21 3.25 
22 电 冰 箱 制 造 业 12.94) 21.48| 7.14| 18.52 30.25| 7.18| 25.11 
23 电 风 扁 制造 业 -0.87 2.27| -1.02 1.5 7.34) 4.99) 11.17 
24 空调 器 制造 业 11.75| 23.07 8.31| 20.52 33.61| 26.07| 41.33 
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排 抽烟 机 制造 业 
电焊 机 制造 业 






27 工业 用 电炉 制造 业 
& +4 


注 : 表 中 数据 摘自 原 机 械 工业 部 .国家 机 械 局 统计 年 报 提 要 。 
表 13 “ 九 五 "期 间 原 机 械 系 统 电器 工业 行业 利润 总 额 


1996 年 1997 年 1998 年 
利润 总 额 Ali BH 利润 总 额 
707 


= 
«E 


7 名 称 


锅炉 制造 业 





汽轮机 制造 业 
水 轮机 制造 业 
其 他 锅炉 及 原 动 机 制造 业 
发 电机 制造 业 
电动 机 制造 业 
微 电 机 制造 业 
电动 工具 制造 业 
电工 专用 设备 制造 业 

10 变压器 制造 业 

11 E A E 

12 整流 器 制造 业 

13 开关 控制 制造 业 

14 电器 设备 元 件 制造 业 

15 工业 用 电炉 制造 业 

16 电焊 机 制造 业 

17 电焊 条 制造 业 

18 电线 电线 制造 业 

19 工业 陶瓷 制造 业 

20 电工 用 碳 素 制品 业 

21 绝缘 制造 业 

22 蓄电池 制造 业 

23 洗衣 机 制造 业 

24 电 冰 箱 制 造 业 

25 EA Dx Bd Fil d 

26 空调 器 制造 业 

27 吸尘器 制造 业 

28 其 他 电气 机 械 及 器 材 制造 业 

小 + 

注 : 表 中 数据 摘自 原 机 械 工业 部 .国家 机 械 工业 局 统计 年 报 提要 。 

三 、 科 技 发 展 与 产品 创新 

机 械 工业 “ 九 五 ”科技 发 展 规 划 从 面向 国民 经 济 各 部 门 
的 需求 出 发 ,围绕 机 械 工 业 振兴 目标 ,重点 规划 了 机 械 工 业 
发 展 中 的 难点 和 热点 问题 , 共 50 项 重点 科技 发 展 任务 ,其 中 
电器 工业 行业 有 16 项。 对 这 些 任 务 的 规划 要 点 和 关键 技术 
分 别 做 了 较为 系统 的 描述 ,以 便 促进 项 日 的 落实 和 实施 。 

(一 ) 电 器 工业 “ 九 五 "科技 发 展 规划 的 主要 项 目 和 内 容 

电器 工业 是 机 械 工 业 中 一 支 重 要 的 骨干 力量 ,无 论 其 总 
产值 所 占 的 比重 和 服务 领域 的 宽广 都 具有 举足轻重 的 作用 。 
因而 电 右 工业 行业 在 整个 机 械 工 业 “ 九 五 "科技 发 展 规划 的 
50 项 重点 科技 发 展 任务 中 ,有 涉及 重大 成 套装 备 的 10 项 ; 重 
要 基础 件 及 系统 成 套 产品 3 项 ;综合 自动 化 1 项 ;环保 产品 2 


一 







利润 | 利税 | 利润 | 利 税 | 利 w 
总 额 | 总 额 | 总 额 | 总 额 | 总 额 


税 
总 HE 额 
0.46 


-0.32 
115.2 








(单位 :万 元 ) 
1999 年 2000 年 
利润 总 额 利润 总 额 


- 36 089 
9 100 
~ 4 169 
343 

- 10 765 
3 428 

6 084 

1 010 

- 873 
35 289 
1 622 

- 55 
108 792 
7373 

- 1 643 
3 429 

2 801 
47 548 
- 927 
411 

2 991 
15 293 
41 

- 7813 
337 

13 767 
~ 242 
45 233 
242 316 


项 。 在 整体 规划 的 50 大 项 科技 发 展 任务 中 ,还 有 列 入 为 其 
他 行业 配套 服务 的 电工 类 产品 科技 攻关 与 开发 内 容 。 如 “ 数 
控 系 统 及 装备 工程 化 "项目 中 的 伺服 系统 与 主轴 电机 ;新 型 
矿井 提升 及 井下 无 轨 采 掘 成 套 设 备 中 的 大 功率 交 - 交 变 频 
装置 等 。 

下 面 对 16 项 整 装 电工 产品 “ 九 五 "科技 发 展 项 目 简 归 摘 
述 如 下 : 

1. 超 临 界 火电 机 组 ”以 24 MP a/540/566'C 的 参数 为 预期 
目标 ,开展 600MW 超 临界 机 组 容量 参数 选择 和 成 食 设 计 技 
术 研 究 ,重点 突破 锅炉 .汽轮机 .发 电机 的 可 靠 性 技术 .关键 
材料 和 加 工 工 艺 及 自动 控制 技术 和 系统 ，“ 九 五 "末期 完成 首 
台 机 组 的 研制 ,并 投入 商业 运行 ， 
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2. 大 型 空冷 机 组 ”研究 300MW 和 600MW 大 型 空冷 机 组 
冷却 系统 .汽轮机 .表面 式 冷凝 器 . 换 热 元 件 . 背 压 自动 保护 
技术 。“ 九 五 " 末 研 制 出 适合 国情 的 300 ~ COOMW 空冷 机 组 ， 
并 投入 商业 运行 。 

3. 大 型 整体 煤气 化 燃气 一 蒸汽 联合 机 组 (IGCC) 结 合 示 
范 电站 的 建设 ,采用 制造 分 包 或 合作 生产 ,引进 技术 与 自主 
开发 相 结合 的 方式 ,重点 进行 IGCC 中 设备 系统 匹配 技术 研 
究 ; 消 化 吸收 煤气 化 炉 及 高 温 脱硫 技术 ;开展 高 温 燃气 轮机 
高 温 部 件 .材料 和 加 工 工艺 及 氯气 回 注 燃烧 技术 研究 ;开展 
余热 锅炉 及 配套 多 压 汽轮机 设计 、 制 造 技 术 研 究 , 以 掌握 
IGCC 关键 部 件 的 设计 与 制造 技术 ,为 21 世纪 实现 国产 化 创 
造 条 件 。 

4. 城市 电网 关键 技术 和 成 套 设备 ”重点 开发 一 批 高 参 
数 .小 型 化 的 全 封闭 组 合 电器 (GIS) , 柜 式 立体 绝缘 金属 封闭 
开关 设备 ,高 阻抗 , 低 噪声 变压器 , 防 燃 无 油 化 设备 及 向 无 人 
值班 过 渡 的 变 电 所 用 综合 自动 化 装置 。 为 在 城市 中 心 或 高 
层 建筑 下 建设 110 ~ 220kV 变 电 所 ,提供 高 性 能 .高 可 靠 性 输 
变 电 成 套 设备 。 

5. + SOOV 直流 输 变 电 成 套 设 备 ”结合 技术 引进 ,开发 
KaM 7 $6 Dt PAAR .直流 500kV SF, 电流 互感 器 、 氧 化 锌 避雷 
器 . 换 流 变 压 器 套 管 .直流 S00ky 穿 墙 套 管 、 棒 型 支柱 绝缘 
子 .有 机 复合 棱 型 其 式 绝 缘 子 、 电 站 阀 控 及 直流 保护 装置 ,使 
RI + SOOkV 直流 输电 成 套 设备 的 技术 达到 国际 90 年 代 先 
进 水 平 。 

6. 大 型 循环 流 化 床 锅炉 岛 ” 结 合 国 内 煤 种 进行 炉 内 燃 
烧 燃料 反应 特性 和 炉 内 传 热 规律 的 研究 ,并 提出 相应 的 热 
力 计算 方法 ;建立 开放 的 分 离 器 冷 , 热 试 验 台 ,对 循环 流 化 床 
锅炉 关键 部 件 高 温 高 效 低 阻 分 离 器 进行 试验 评估 ;研制 各 种 
辅 机 .给 煤 .石灰 石和 返 料 系统 及 大 型 高 压 风机 ;开发 自动 控 
制 和 监测 系统 。 最 终 目 标 是 建成 采用 循环 流 化 床 锅炉 的 200 
~ 300MW 商业 运行 电站 。 

7. 增 压 .循环 流 化 床 联合 循环 (PFBC - CC) 机 组 ”研究 
由 锅炉 .汽轮机 .燃气 轮机 ,发 电机 和 相关 辅 机 构成 的 热力 系 
统 最 优 组 会 和 提高 热效率 ;开发 增 压 循环 流 化 床 锅炉 的 设计 
制造 技术 .燃料 制备 和 输送 . 床 料 回收 和 灰 潮 排放 设备 ;开发 
双 轴 燃气 轮机 。 以 建立 商业 性 示范 电站 方式 ,达到 掌握 先进 
的 PFBC - CC 发 电 技术 的 目标 。 

8. 二 峡 工 程 水 电机 组 ”为 三 峡 工 程 开 发 700MW 水 轮机 
组 成 套 设 备 及 控制 系统 。“ 九 五 "目标 是 :为 完成 水 轮机 通 流 
部 件 优 化 计算 程序 的 开发 ,提供 700MW 机 组 转 轮 模型 ;完成 
机 组 刚强 度 和 轴 系 稳定 性 计算 及 大 部 件 刚 强度 结构 优化 设 
计 ; 完 成 转 轮 选材 ,铸造 焊接 工艺 ;研制 出 新 型 绝缘 材料 和 
绝缘 结构 工艺 ;提出 6 000t 推力 轴承 结构 方案 ;完成 辅 机 及 
控制 系统 研制 ;使 我 国 具 备 独立 承担 巨型 水 轮机 组 成 套 设备 
的 供 货 能 力 , 并 为 承接 三 峡 工 程 首 批 700MW 水 轮机 组 及 大 
份额 的 合作 制造 任务 正定 基础 。 

9. 大 型 水 电 设 备 及 辅 机 对 500 ~ 700MW 混流 式 机 组 
的 制造 工艺 .设计 关键 技术 进行 攻关 ,使 提供 二 浴 、 李 家 峡 的 
大 型 混流 式 机 组 达到 国际 当代 先进 水 平 ,同时 做 好 溪洛渡 
700MW 机 组 前 期 研究 工作 ;对 抽水 蓄 能 机 组 的 引进 技术 进行 
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消化 吸收 ,并 形成 自主 设计 制造 300MW 单机 容量 抽水 蓄 能 
机 组 的 能 力 ;自主 开发 20 ~ 30MW 贯 流 式 机 组 ,提供 江口 A 
津 淮 和 贵港 电站 使 用 ;通过 对 含 沙 流 场 . 抗 磨损 转 轮 和 过 流 
部 件 的 水 力 研 究 和 抗 磨 蚀 材料 的 开发 ,使 在 多 泥 沙 条 件 下 工 
作 的 水 轮机 抗 磨 能 力 提 高 1 倍 左 右 ; 开发 辅 机 系统 及 自动 化 
元 件 和 装置 ,使 之 与 主机 的 发 展 相 协调 。 

10. 大 型 压 水 堆 核 电站 成 套 设备 及 关键 技术 TENA" 
攻关 的 基础 上 ,配合 重点 工程 开发 核 岛 主要 设备 HMAK 
键 设备 .关键 大 型 铸 急 件 .核电 站 仪表 及 控制 系统 ,逐步 提高 
国产 化 比例 , 按 产值 计算 占 核电 站 设备 的 70% 左 右 。 

11. 城市 轨道 交通 装备 ”为 满足 我 国 城市 现代 化 快速 交 
通 发 展 需要 ,重点 开发 地 铁 和 轻轨 车 辆 电机 、 电 器、 传动 及 控 
制 技术 与 装备 。 结 合 老 车 技术 改造 和 新 车 制造 ,选择 1~2 个 
城市 完成 地 铁 机 车 直流 斩 波 调 压 装置 的 工程 应 用 ,并 形成 规 
模 生 产 , 地 铁 .轻轨 车 辆 交流 变频 调 速 系统 投入 商业 试 运行 。 

12. 大 型 .精密 .复杂 模具 及 相关 技术 ”围绕 汽车 .通信 
设备 .电子 .电机 与 电器 、 仪 器 仪表 .计算 机 等 行业 急需 的 精 
密 .复杂 .大 型 .长 寿命 模具 中 的 关键 技术 进行 研究 开发 。 重 
点 是 大 型 .精密 .复杂 模具 的 结构 .工艺 ;大 型 .精密 SAR 
HAY CAD/CAM/CAE 一 体 化 技术 ;新 型 标准 件 ;经 济 .快速 制 
RRA ;模具 加 工 技术 .模具 数据 库 与 信息 库 等 。 

13. 高 性 能 ,高 可 靠 低压 电器 ”从 低压 电器 可 靠 性 技术 
研究 着 手 , 重 点 开发 三 大 主要 系列 产品 (框架 断路 器 Be 
路 器 ,交流 接触 器 ) 和 控制 系统 中 用 的 高 可 靠 性 电子 化 电器 ， 
形成 批量 生产 能 力 。 开 发 新 型 接 插件 .新 型 组 合 件 .功能 模 
块 及 组 件 等 功能 元 器 件 ,为 电站 和 石化 工业 .汽车 .通信 等 重 
点 工程 项 目 配套 。 

14. 电力 电子 技术 ”研究 开发 以 IGBT 为 重点 的 新 型 高 
频 .大 中 功率 变频 装置 和 电源 , 谐 波 抑制 和 无 功 补偿 技术 新 
型 IGBT 器 件 生产 技术 ,以 及 为 重点 工程 配套 的 电力 电子 器 
件 .电力 半导体 应 用 装置 ,满足 城市 交通 轨道 牵引 .交流 变频 
传动 .功率 电源 .直流 输 变 电 汽车 电子 等 各 类 工业 生产 需 
要 ,达到 国际 90 年 代 初 先进 水 平 , 新 型 电力 电子 器 件 实现 批 
量 生产 ,形成 经 济 规模 。 

1S. 烟 气 脱硫 . 脱 硝 一 体 化 装备 ”研究 电子 辐 照 氨 法 处 
理工 艺 ,实现 在 一 套 系统 中 同时 消除 燃 煤 烟 气 中 的 灰尘 SO, 
和 NOx ,并 获得 硫 钻 和 硝 铵 混合 化 肥 。“ 九 五 ”期间 建 立 示 范 
工程 ,脱硫 脱 硝 能 力 达 到 SO,90% 以 上 ,NOx80% 以 上 ,无 二 次 
污染 ;用 于 100MW 电厂 ,燃料 含 硫 量 20% 时 ,副产品 琉 铵 和 
确 铵 混合 化 肥 年 产 约 3.5 万 to 

16. 节能 节 材 技术 应 开发 的 节能 技术 主要 是 :风机 、 
Fe .电焊 机 等 量 大 面 广 的 产品 应 用 变频 调 速 技 术 ,余热 RE 
利用 技术 ,开发 和 推广 高 效 .节能 和 智能 化 的 能 源 管理 和 控 
制 技术 。 节 材 技术 发 展 的 重点 是 ,通过 新 工艺 .新 材料 .新 设 
计 方 法 的 开发 及 推广 应 用 ,提高 材料 的 综合 利用 率 ， 

(二 ) 科 技 发 展 规划 中 16 项 电器 工业 产品 预期 日 标 与 实 
施 情况 

16 项 电器 工业 产品 与 技术 发 展 项 目 在 机 械 工 业 “ 九 五 ” 
科技 发 展 规划 中 占据 了 相当 重要 的 位 置 。 这 16 项 的 发 展 目 
标 .主要 内 容 和 实施 情况 多 表 14。 


RUM “ 九 五 "电器 工业 科技 规划 午 点 项 目 发 展 目标 ,主要 内 容 及 实施 情况 


超 临界 火电 机 组 通过 国际 合作 或 技 贸 结合 , 引 
进 技术 ,完成 首 台 商业 化 600MW 


超 临 界 火电 机 组 并 投入 运行 


通过 引进 消化 吸收 及 自主 开 
发 ,建立 300MW 直 冷 系统 或 
600MW 哈 蒙 间 冷 系统 示范 机 组 


参与 引进 建造 的 IGCC 示范 电 
站 ,通过 设备 制造 分 包 与 关键 设 
备 技术 引进 ,掌握 IGCC 关键 部 
套 的 设计 和 制造 技术 

研究 开发 无 油 化 .小 型 化 .无 
污染 .自动 化 和 高 可 靠 性 的 城 网 
输 变 电 成 套 设备 ,建立 起 种 类 齐 
备 .参数 齐全 的 系列 产品 。 采 用 
微 电 子 技术 开发 新 一 代 机 电 一 
ki .智能 化 装置 


机 组 参数 :24.2MPa; 538/ 
536°C ;煤耗 300g/kW .h, 可 用 率 
90% ;国产 化 率 70% 


授 热 元 件 特性 .大 规模 风机 群 
程控 .系统 防冻 及 关键 部 件 攻关 















大 型 空冷 机 组 























大 型 整体 煤气 化 燃 
气 一 蒸汽 联合 循环 
(1GCC) 


系统 技术 匹配 优化 研究 ;煤气 
高 温 除尘 、 脱 硫 技术 与 设备 研 
AA ELA RA 
等 


城 网 用 变压器 ;高 压 开关 设备 
( 自 能 灭 弧 式 SFe EA as BLA -7 
体 化 开关 柜 .真空 开关 、 小 型 化 、 
全 封闭 组 合 电器 GIS 及 柜 式 气体 
绝缘 金属 封闭 开关 设备 C - 
GIS); 城 网 用 电容 器 .互感 器 . 电 
次 及 避雷 器 .电站 微机 综合 自动 
化 控制 系统 . 静 补 装置 等 


对 PFBC - CC 热力 系统 设备 
选 型 ;燃料 制备 及 输送 系统 配置 
研究 ; 双 轴 燃气 轮机 开发 ; 

850°C 以 上 高 效 除 尘 器 A E 
循环 流 化 床 和 PFBC - CC 整 机 
自控 系统 的 开发 ; 

对 第 二 代 PFBC - CC 关键 技 
术 进 行 预 研 

700MW 水 轮机 优化 设计 :水 轮 
发 电机 组 研制 ;水 轮机 加 工 工艺 
及 材料 研究 ;700MW 机 组 辅 机 研 
究 及 三 峡 机 组 状态 监测 故障 诊 
断 系 统 开发 等 










城市 电网 关键 技术 
和 成 套 设 备 


























增 压 .循环 流 化 床 联 
合 循环 (PFBC - CC) 机 
组 


结合 建设 先进 的 增 压 流 化 床 
联合 循环 机 组 示范 电站 ,采用 多 
种 合作 方式 参与 建造 的 全 过 程 、 
消化 吸收 先进 技术 , 尽 可 能 多 承 
担 硬 件 分 包 加 工 任务 





三 峡 工 程 水 电机 组 三 峡 水 电工 程 装 机 26 台 ( 后 
期 扩建 至 32 台 ) 单 机 容量 
700MW。 总 装机 18 200MW; 前 
12 台 以 国外 为 主 ,从 第 一 台 开 始 
联合 设计 合作 生产 。 后 14 台 机 


组 则 以 国内 为 主 


作 好 抽水 蕾 能 机 组 的 吸收 与 
转化 工作 ,加快 抽水 著 能 机 组 和 
贯 流 式 机 组 的 开发 ,主要 技术 经 
济 指标 达到 90 年 代 国 际 水 平 






高 水 头 大 容量 混流 式 机 组 研 
制 模型 效率 93%; 整 机 效率 
95%; 含 泥 沙 河流 水 轮 发 电机 组 
的 研制 ; 

大 型 抽水 蓄 能 机 组 国产 化 研究 ; 

20 ~ 40MW 大 型 灯泡 贯 流 式 机 
组 研制 


完成 250kV .3 000A da P FF HR 
流 阀 单 交 样品 研制 并 通过 全 部 
型 式 试验 ;500kV 换 流 变压器 及 
平 波 电抗 器 研究 ;微机 分 层 控制 
及 直流 保护 系统 样机 研制 ;研制 
滤波 电抗 器 ,电压 电流 .互感 器 、 
HVDC 氧化 锌 避雷 器 , 穿 墙 套 管 
及 线路 绝缘 子 .直流 低 庄 快速 开 
关 及 直流 侧 LC 调谐 滤波 器 配合 
使 用 的 有 源 波 波 器 等 


燃 用 低 发 热量 Quera = 19MJ/ 


大 型 水 电 设备 及 畏 
机 






+ SOOkV 直流 输电 成 
套 设 备 


通过 天生桥 - 广州 及 三 峡 直 
流 输电 工程 与 外 商 合作 制造 与 
技术 引进 ,掌握 + 500kY 直流 输 
电 系 统 工 程 设 计 技术 .控制 保护 
技术 及 主 设备 的 设计 制造 技术 


















通过 对 技术 引进 .合作 生产 等 
方式 对 200 ~ 300MW 循环 流 化 床 
锅炉 制造 技术 进行 消化 吸收 。 
并 研制 出 适合 国情 的 同 容量 锅 
炉 ,完成 锅炉 与 辅 机 设计 的 消化 
RO RL 





大 型 循环 流 化 床 锁 
FS 


kg 

烟 、 贫 煤 时 ， 

燃烧 效率 二 98% ,锅炉 效率 > 
90% ,脱硫 效率 > 90% (Ca/S = 
2.2), 负荷 调节 范围 40% ~ 
100% ,年 运行 小 时 >>6 000h 













大 型 压 水 堆 核电 站 
成 套 设备 及 关键 技术 


在 “ 八 五 科技 攻关 的 基础 上 ， 
结合 新 建 核电 设备 工程 参与 分 
包 生 产 ,通过 必要 的 技术 引进 和 
科技 攻关 提高 国产 化 比例 ,争取 
国产 化 比例 达 70% 


核 岛 主要 设备 制造 ;常规 岛 关 
键 设 备 制造 ;大 型 链 锻 件 研制 ; 
核电 站 仪表 及 控制 系统 的 人 研究; 
核电 站 关键 设备 可 靠 性 及 其 他 
共性 技术 研究 




















实施 情况 


开发 了 100MW 及 125MW 空冷 
汽 轮 发 电机 


科技 部 安排 了 “ 季 .8m 加 压气 
化 炉 关 键 设备 研制 "和 "余热 锅 
炉 和 蒸汽 轮机 技术 研究 "等 课题 


国家 经 贸 委 1906 年 安排 了 
“城市 电网 关键 技术 和 成 套 设 
备 " 技 术 开 发 项 目 。 科 技 部 安排 
了 " 非 唱 铁心 配 电 变压器 优化 设 
计 及 产业 化 "科技 攻关 项 目 


国家 计 委 .经 贸 委 1997 FR 
HET ik 工程 中 “水 轮 发 电机 组 
及 畏 机 设备 研制 "重点 科技 攻关 
项 日 


完成 了 “ 滩 SSOMW 水 轮机 组 
开发 

Se RL Oe) PE fay FH ok Be BE E oA 
40MW 55MW 47K E BÉ SLL 

完成 了 20MW.30MW HAR 
机 组 


国家 计 委 ,经贸 委 1997 年 在 
二 峡 水 科 枢 组 工程 成 套 设 备 研 
制 中 安排 r + SOOKV 给 变 电 成 
套 设备 研制 "重点 科技 攻关 项 目 


科技 部 安排 了 “100MW 级 循环 
DA E UK 
产 装置 研究 ”及 “大 型 煤 粉 燃烧 
系统 完善 化 工程 应 用 技术 研究 ” 
科技 攻关 项 目 

大 型 煤 粉 燃烧 系统 完善 化 工 
程 应 用 技术 研究 


国家 计 委 ,经委 1997 年 安排 
了 “大 型 压 水 堆 核 电站 成 套 没 备 
研制 "重点 科技 攻关 项 上 县。 结合 
秦山 二 期 建设 ,完成 600MW $ 
电 成 套 设 备 研 制 ;结合 岭 澳 核电 
站 建设 ,利用 中 外 合作 ,技术 转 
让 及 分 包 制 造 的 条 件 . 预 研 百 万 
千 所 级 核电 有 关 设 备 
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11 城市 轨道 交通 装备 研究 与 开发 VVVF 变频 调 速 
技术 ,GTO 直流 轿 波 调 速 技术 工 
程 化 ,全 数字 控制 技术 ,使 我 国 
城市 轨道 交通 技术 装备 形成 规 


模 


12 大 型 .精密 .复杂 模 
具 及 相关 技术 


围绕 国民 经 济 支柱 产业 如 机 
RAE .电子 等 行业 所 需 的 大 
型 精密、 复杂 ,长 寿命 模具 生产 
中 的 关键 技术 进行 开发 研究 , 推 
广 应 用 


13 电力 电子 技术 以 市 场 和 国家 重点 工程 需要 
为 导向 ,以 IGBT 器 件 及 其 变频 
装置 和 电源 谐 波 抑制 及 无 功 补 
E .IGBT 新 型 电力 电子 器 件 、 重 
点 工程 配套 器 件 4 个 方面 的 工 
程 化 研究 为 主 ,形成 规模 生产 ， 
大 功率 唱 曾 管 达 到 国外 当代 生 
产 水 平 


采用 电子 辐 照 烟 气 处 理工 艺 ， 
可 同时 消除 灰尘 .SO, 和 NOx , 引 
进 技术 ,建立 示范 工程 


14 烟 气 脱 硫 . 脱 硝 一 体 
化 设备 


15 节能 节 材 技术 


采用 新 工艺 .新 设计 ,应 用 新 
材料 等 多 方面 配套 节 材 技术 , E 
高 全 行业 平均 钢材 利用 ,2000 年 
争取 达到 70% ;铸件 综合 废品 率 
下 降 到 6% ~ 8% BF Bub FRE 
Bl 4% ~ 5% 


通过 低压 电器 可 靠 性 关键 技 
术 研究 ,设计 试制 一 批 高 性 能 、 
ALLEN ETE 
器 ,交流 接触 器 漏电 断路 器 . 电 
子 电 器 和 专用 电子 功能 单元 等 
产品 


16 高 性 能 .高 可 靠 低压 
电器 


由 于 该 规划 是 指令 性 与 指导 性 并 存 的 规划 , 除 积极 申请 
列 人 国家 级 科技 攻关 .产品 开发 和 技术 创新 各 类 计划 以 保证 
国家 能 给 以 相应 的 资金 和 政策 支持 外 ;同时 该 规划 内 容 还 有 
效 地 指导 地 方 各 级 机 械 与 科技 等 综合 部 门 ,根据 地 方 发 展 重 
点 和 优势 产业 进行 相应 的 安排 ,以 推进 机 械 ,汽车 行业 的 科 
技 进 步 和 技术 创新 。 对 电器 工业 而 言 这 一 政策 也 具有 相同 
的 指导 作用 。 

DAB 14 中 可 以 看 出 , 绝 大 部 分 的 电工 科技 发 展 项 目 均 
不 同 程度 地 得 到 了 国家 计 、 经 委 和 科技 部 的 支持 .并列 人 了 
“ 九 五 "国家 科技 攻关 计划 或 技术 开发 创新 计划 。 其 中 有 紧 
密 结合 国民 经 济 建设 的 重点 工程 如 三 峡 工 程 水 电机 组 ;二 滩 
SSOMW 水 轮机 组 及 啊 洪 多 抽水 蓄 能 电站 40MW .55MW 机 组 
等 大 型 水 电 设备 及 辅 机 制造 项 目 ; + 500kV 直流 输电 中 
+ SOOkV ,300MV - A 换 流 变压器 及 平 波 电抗 器 制造 都 已 完成 
预计 攻关 内 容 。“ 大 型 循环 流 化 床 锅炉 岛 " 项 目 , 不 仅 承 担 了 
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CTO 直流 斩 波 调 压 技术 工程 
化 研究 ,结合 新 型 地 铁 车 辆 制 
造 , 形 成 适度 规模 生产 ; 

VVVF 交流 调 速 技术 研究 :500 
~ 600kVA 轻轨 车 用 IGBT - 交流 
调 速 技术 研究 ; 800 ~ 1 ODOKVA 
地 铁 车 用 GTO - VVVF 交流 调 速 
技术 研究 


多 工 位 级 进 模 , 多 功能 复合 
模 、 多 型 腔 注 射 模具 的 结构 与 工 
艺 技术 研究 ; 大 型 精密 模具 
CAD/CAM/CAE 一 体 化 技术 研 
究 ; 新 型 标准 件 的 开发 ;模具 精 
DAT. .抛光 .表面 强化 技术 研究 


大 、 中 功率 IGBT. .CTO .SCR 等 
电力 电子 装置 开发 ;新 型 电力 电 
子 器 件 开 发 一 一 100 ~ 600A, 
1 200VIGBT 器 件 与 模块 ;新 型 无 
功 补偿 装置 和 有 源 滤波 装置 开 
发 ;新 型 晶 曾 管 和 GTO 器 件 ( 组 
件 ) 开 发 ;配套 器 件 .材料 及 工艺 
技术 研究 


引进 一 套 可 供 100 ~ 200MW 机 
组 使 用 的 电子 辐 照 法 (EB 法 ) 脱 
硫 . 脱 硝 一 体 化 装备 ,在 示范 工 
程 运行 并 消化 吸收 。 在 此 基础 
上 上 自行 研制 一 套用 于 100MW 电 
站 的 EB 法 装置 ,达到 脱硫 90% ; 
脱 NOx80% 无 二 次 污染 


大 力 推进 产品 轻 量 化 设计 ;人 先 
进 下 料 技术 研究 ;扩大 拼 焊 技术 
应 用 ;汽车 .农机 等 行业 推广 精 
密 铸 造 技术 ;大 批量 锻件 节 材 新 
技术 ; 少 无 氧化 热处理 技术 ; 工 
程 材料 与 复合 材料 应 用 及 高 强 
度 粉 未 冶金 制品 开发 


低压 电器 可 靠 性 设计 方法 研 
究 ,低压 断路 器 触 头 灭 弧 系 统 研 
究 及 操作 机 构 研 究 ; 

大 容量 交流 接触 器 塑料 灭 弧 
室 及 高 可 靠 节能 电磁 系统 研究 ; 

智能 化 脱 扣 器 及 电子 脱 扣 器 
可 靠 性 试验 及 低压 电器 可 靠 性 
试验 装置 研制 





( 续 ) 
E ih NW A 


原 机 械 部 安排 “Hh BE HAE 
引 系统 研制 行业 科技 攻关 项 
目 。 主 要 内 容 为 GTO 直流 斩 波 
油 速 系统 产业 化 及 交流 VVVF 
调 速 系 统 预 研 


科技 部 在 1996 年 安排 了 “高 
速 多 工 位 级 进 冲 压 成 形 工 艺 及 
模具 设计 制造 技术 研究 ”项目 


在 国家 计 委 ,经 贸 委 安排 的 
“三 峡 水 利 枢 纽 工程 成 套 设 备 研 
制 “ 重 点 科技 攻关 项 中 中 包含 有 
大 功率 晶闸管 及 几 堆 的 攻关 内 
容 。 国 家 计 委 还 安排 了 “电力 电 
子 工程 研究 中 心 "的 建设 项 目 以 
及 “GTO 组 件 产 业 化 "项 目 。 原 
机 械 部 还 安排 了 “电力 半导体 
IGBT 模块 产业 化 "攻关 项 目 


1996 年 科技 部 安排 了 “中 小 型 
实用 脱硫 除尘 技术 与 装备 研究 
及 产业 化 "科技 攻关 项 目 和 " 吸 
收 喷射 烟 气 脱硫 技术 与 装备 " 科 
技 攻关 项 目 


原 科技 部 安排 了 “机 械 \ 汽 车 
产品 .环境 适应 性 共性 基础 技术 
研究 攻关 项 目 


1996 年 经 贸 委 下 达 的 “城市 电 
网 关键 技术 和 成 套 设备 "开发 项 
目 中 安排 了 智能 化 框架 断路 器 、 
塑 充 断路 器 自 配 合 控制 与 保护 
电器 和 智能 化 配 电 装 置 等 内 容 
的 技术 开发 。 原 机 械 部 安排 了 
“智能 化 低压 配 电 装置 及 关键 技 
术 行业 科技 攻关 项 目 


科技 部 安排 的 “100MW 级 循环 流 化 床 成 套 设 计 及 煤气 蒸汽 联 
产 装置 研究 ”和 “大 型 煤 粉 燃烧 系统 完善 化 工程 应 用 技术 人 研 
究 " 课 题 的 攻关 任务 ,而 且 还 开发 出 了 1025 At A 2 008 7% 4 
亚 临 界 循环 流 化 床 锅炉 产品 ;大 型 核电 成 套 设 备 项 目 完 成 了 
Zil 650MW 核电 机 组 ;“ 城 市 电网 关键 技术 和 成 套 设备 ”项 
目 中 已 完成 了 12.40.5kV 大 容量 真空 断路 器 .户外 真空 断路 
器 .1l2kv 户 内 真空 负荷 开关 和 小 型 化 气体 绝缘 金属 封闭 开 
关 (GIS) 等 多 种 高 压 电 器 及 智能 化 低压 断路 器 和 智能 化 配 电 
装置 ,并 已 大 量 应 用 于 城 网 改造 工程 中 。“ 城 市 轨道 交通 项 
目 " 主 要 针对 大 中 城市 发 展 地 铁 和 轻轨 交通 的 规划 内 容 , 北 
京 市 地 铁 已 完成 二 组 (18 辆 车 ) 应 用 CTO ARPA AE | 
系统 的 地 铁 车 辆 .安全 运行 了 5 万 km, “十 五 "期 间 将 相继 
开工 的 南京 天津 和 沈阳 等 地 铁 工程 将 有 完全 日 主 产 权 的 牵 
引 技术 和 装备 参与 竞争 。 为 增强 企业 在 发 展 城市 轨道 交道 
中 提供 电工 装备 的 能 力 ,国家 还 分 别 为 湘潭 电机 三 和 西安 电 


力 电子 研究 所 等 安排 了 相应 的 基建 和 技 改 项 目 。“ 电 力 电子 
技术 "项 目 中 已 实现 了 大 容量 CTO 组 件 产业 化 和 IGBT( 绝 缘 
门 极 双 极 晶体 管 ) 模 块 产业 化 的 目标 。 为 解决 三 峡 工 程 中 
+ S00kV 直 流 输电 工程 ,国家 还 安排 了 5 寸 大 直径 晶闸管 攻 
关 与 产业 化 的 项 目 和 相应 的 技 改 项 目 ,为 配合 城市 轨道 交通 
的 发 展 ,国家 在 高 技术 产业 化 的 计划 中 安排 了 电机 牵引 控制 
系统 和 CTO 组 件 项 目 ,这 些 都 为 电工 行业 增强 竞争 力 和 技术 
创新 能 力 创造 了 条 件 。 在 “大 型 .精密 .复杂 模具 及 相关 技 
术 "项 目 中 ,通过 科技 攻关 ,我国 现 已 能 够 提供 高 速 .多 工 位 
级 进 冲模 和 大 型 型 腔 模 的 设计 与 制造 .部 分 产品 还 可 出 口 。 
有 力 地 支持 了 电子 ,汽车 及 摩托 车 行业 的 发 展 。 

在 列 和 机械 工业 “ 九 五 "科技 发 展 计划 中 的 16 项 电工 行 
业 的 科技 项 目 中 ,已 有 12 项 得 到 了 国家 计 委 经 贸 委 科技 
部 和 原 机 械 部 的 支持 ,进入 了 科技 攻关 ,技术 开发 等 不 同 计 
划 项 目 中 。 由 于 “ 九 五 ”科技 发 展 规划 是 指令 性 和 指导 性 相 
结合 的 计划 ,部 分 未 能 列 人 国家 计划 的 项 目 , 也 有 企业 或 企 
业 集 团 进行 了 不 同 程度 的 前 期 预 研 或 技术 引进 ;如 上 海外 高 
桥 900MW 超 临界 锅炉 部 组 件 的 分 包 制 造 ; P800 型 增 压 流 化 
床 锅 炉 的 技术 引进 (正在 谈判 中 ) 等 等 。 

由 此 可 见 ,围绕 国家 支柱 产业 .重大 工程 和 重大 装备 重 
点 组 织 科技 攻关 项 目 , 集 中 力量 攻克 一 批 重大 关键 技术 ,在 
若干 领域 达到 国际 先进 水 平 ;以 先进 制造 技术 为 重点 ,安排 
关系 到 机 械 工业 整体 竞争 力 和 提高 产品 质量 的 关键 技术 , 具 
有 较 大 辐射 力 , 能 产生 重大 经 济 效益 和 社会 效益 的 适用 先进 
技术 及 示范 工程 项 目 。 着 眼 21 世纪 发 展 需要 ,为 未 来 重大 
工程 项 目 和 重点 换代 产品 并 能 形成 新 的 经 济 增长 点 ,新 兴 产 
业 形 成 和 缩小 与 国际 先进 水 平 的 差距 的 高 技术 发 展 项 目 , 是 


“ 九 五 "电工 行业 科技 开发 与 产品 创新 的 重要 目标 。 

(三 ) 电 器 工业 产品 创新 

在 市 场 经 济 的 大 环境 中 ,任何 企业 要 在 激烈 的 竞争 中 占 
有 一 席 之 地 并 求 得 发 展 ,技术 与 产品 创新 是 这 一 过 程 的 关键 
内 容 。 特 别 在 “ 九 五 "期 间 ,电工 行业 的 各 类 产品 都 面临 着 国 
内 外 两 个 市 场 的 激烈 竞争 。 竞 争 的 内 容 主 要 围绕 产品 技术 
含量 与 水 平 ; 产 品质 量 与 可 靠 性 ;产品 更 新 周期 与 成 套 能 力 ; 
产品 价格 与 服务 等 方面 。 对 于 市 场 竞争 中 的 产品 ,国家 基本 
不 再 给 予 文 持 ,主要 靠 企业 自身 的 创新 能 力 去 占领 市 场 。 电 
器 工业 行业 中 有 相当 多 的 企业 或 企业 集团 已 经 充分 认识 到 
技术 创新 与 产品 创新 是 企业 生存 的 头等 大 事 。 有 的 企业 以 
产 .学 . 研 结合 ,技术 转移 或 行业 联合 开发 等 多 种 方式 开发 新 
产品 。 因 此 “ 九 五 ”期间 电 工行 业 新 产品 开发 速度 明显 加 快 ， 
开发 周期 也 明显 缩短 。 许 多 进 人 市 场 的 产品 在 技术 水 平 与 
产品 质量 上 与 进口 产品 相 比 都 具备 了 较 强 的 竞争 力 , 部 分 电 
工 产品 的 出 口 也 呈现 较 好 的 上 升 趋势 。“ 九 五 ”期间 , 据 14 个 
分 会 统计 ,完成 新 产品 开发 284 项 ,其 中 完成 较 多 的 行业 有 
电炉 及 工业 炉 61 项 ,电焊 机 55 项 ,电站 锅炉 31 项 ,绝缘 材料 
31 项 ,电工 专用 设备 20 项 ,电线 电缆 12 项 ,中 小 电机 11 项 。 
完成 的 重要 新 产品 有 二 滩 550MW 水 轮 发 电机 组 . 响 洪 多 
40MW 抽水 蓄 能 机 组 BERE 30MW 贯 流 机 组 ,100MW 循环 流 
化 床 锅炉 .500kV 720KV + A 三 相 变 压 器 、500kV 300MV - A 换 流 
变压器 (合作 生产 ) .126 ~ SSOKV SF, KHER RAE HH 
合 电器 (GIS) ,其 中 500kV GIS 为 双 断 口 , 开 断 短路 电流 63kV o 
126kV 实现 了 三 相 共 简化 ,GIs 已 开始 向 三 相 共 简化 、 复 合 
化 ,小 型 化 和 二 次 智能 化 方向 发 展 。 部 分 行业 “ 九 五 ”期间 开 
发 完成 的 新 产品 情况 见 表 15。 


表 15 “ 九 五 "电器 工业 行业 部 分 新 产品 完成 情况 


序号 产 å m 名 K 
大 电机 行业 
550MW 水 轮 发 电机 组 
20MW .30MW .33MW 贯 流 式 机 组 
400MW 绕组 蒸发 冷却 水 轮 发 电机 组 
40MW .55MW 抽水 蓄 能 机 组 ;600MW 汽 轮 发 电机 组 
650MW 核电 机 组 
30MW ,SOMW .60MW , 100MW 及 125MW 空冷 汽 轮 发 电机 
8 000kW 变频 调 速 大 型 轧钢 电机 
3 S00kW 增 安 型 无 刷 励磁 同步 机 
5 500kW 给 水 泵 电机 
中 小 电机 行业 
l 9 000kW 三 相 异 步 电动 机 
2 Y2 系列 三 相 异 步 电 动机 
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3 YAKS900 高 压 增 安 型 三 相 异 步 电 动机 
4 YZ2 ,YZR2 系列 起 重 冶金 专用 三 相 异 步 电 动机 


5 YB2 系列 隔 爆 三 相 异 步 电 动机 


6 1 000kW 一 18P 增 安 型 异步 电动 机 


7 4 000k W—20P 增 安 型 无 刷 励 磁 同 步 电 动机 


8 YBZU 型 振动 源 三 相 异 步 电 动机 
9 YBDF 系列 隔 爆 型 国门 电动 装置 用 三 相 异 步 电动 机 





主 要 性 能 


二 滩 电 站 

江口 . 凌 津 浴 电 站 

李 家 峡 电 站 4* 机 组 

响 洪 旬 抽 水 蓄 能 电站 与 日 立 合作 研制 
秦山 核电 站 


Y2 系列 电机 换代 产品 比 Y 系列 高 效 节能 .可靠 性 较 高 . 低 唤 
声 .振动 小 

高 效 节能 .噪声 低 .振动 小 .重量 轻 ,性 能 可 靠 .安装 维修 方便 

换代 产品 . 品 声 低 .振动 小 .效率 高 


YB 系列 换代 产品 ,使 用 寿命 长 .运行 安全 可 靠 .增加 了 负载 
噪声 的 考核 


计算 机 优化 设计 ,采用 新 材料 新 工艺 .高效 节能 ,性 能 可 靠 、 
安装 维修 方便 


适用 于 石化 系统 可 能 有 氧气 的 场 矿 。 用 于 拖 动 复式 氧气 讨 
缩 机 
适用 于 含有 所 斯 或 煤 尘 的 爆炸 性 矿井 中 , 激 振 力 可 无 级 凋 速 


适用 于 了 [类 A.B 级 TI.2.T3.T4 组 可 燃气 体 与 空气 形成 爆 
炸 性 气体 环境 中 驱动 隔 爆 型 阀门 电动 装置 


ERR + 21 


22 + 


电站 锅炉 行业 
2 008 车 1 亚 临 界 控制 循环 锅炉 
1 025 Kt 亚 临界 控制 循环 锅炉 
1 025 蒸 t 亚 临界 压力 自然 循环 锅炉 
油气 两 用 锅炉 
自然 循环 锅炉 
循环 流 化 床 锅炉 
核电 一 回路 主 设备 
560t 加 氧 裂变 反应 电容 器 
OA: AS RI 
1 246 Hi 亚 临 界 自然 循环 燃 煤 锅炉 
W 炉 型 塔 式 液 态 除 渣 本 身 直流 锅炉 
400 E t( 麦 草 浆 ) 垃 圾 焚烧 余热 锅炉 
WMV 燃气 一 蒸汽 联合 循环 余热 锅炉 
20~ 40 万 Ya 制 酸 系统 硫酸 余热 锅炉 
220 A 1 燃烧 高 炉 煤 气 锅炉 
25 LT 系统 /210t 或 3401 OG 系统 转炉 余热 锅炉 
220 HAN RIP 
200 ~ 300t/d 垃圾 煤 混 烧 锅炉 
350t/d 垃圾 焚烧 余热 锅炉 
垃圾 焚烧 烟 气 处 理 装 置 
| OOOMW 级 核电 常规 岛 电站 输 机 
我 国 第 一 台 B&W 技术 425MW 超 临界 压力 锅炉 
1 OOOMW 核电 
循环 流 化 床 DG220( 蒸 1)/9.8 一 13 型 
循环 流 化 床 DG75( 蒸 0/3.82 一 8 型 
循环 流 化 康 DG65(% t)/3.82—1 型 
循环 流 化 床 DG35( AE 1)/3.82—17 型 
循环 流 化 床 DG35 GA 19/3.82—15 型. 
多 火焰 锅炉 DG1025(A 1)/18.2— 117 型 
100MW 及 以 上 循环 流 化 床 锅炉 
IGCC 余热 锅炉 

工业 锅炉 行业 
固体 废弃 物 处理 设 备 

城市 生活 垃圾 焚烧 处 理 成 套 设备 (往复 式 炉 排 禁 烧 炉 ) 





有 毒 有 害 固体 废弃 物 禁 烧 处 理 成 套 设备 


AAA Py EER 
节能 与 可 再 生 能 源 利 用 设备 


循环 流 化 床 锅炉 


低 NOx 燃烧 器 
余热 锅炉 


节 煤 

75th 异型 水 冷 分 离 循 环流 化 床 锅炉 QDR20 型 (WJ6GIT 型 ) 
热电 联 供 机 组 利用 焦 炉 煤气 联合 循环 发 电 
CLSH 系列 双 层 炉 排 常 压 锅炉 
节气 

WNS2.8—0.7/95/70—Q .WNS4 .2— 1 .0/115/710—Q 型 全 自动 燃 
气 锅炉 


( 续 ) 
E 要 性 能 


效率 高 .振动 小 .噪声 低 。 适 用 于 有 爆炸 性 粉尘 危险 场所 (如 
冶金 .粮食 储备 ) 


适用 于 工厂 2 级 爆炸 性 危险 场 矿 中 具有 温度 组 别 不 低 于 下 
组 的 爆炸 性 气体 混合 物 ,并 具有 轻微 腐蚀 介质 的 场所 


烟煤 . 贫 煤 . 低 挥发 分 燃烧 
烟煤 . 贫 煤 . 低 挥 发 分 燃烧 


Ac 300 ~ 325MW 系列 
400 ~ 420 kt 系列 
75 ~ 410 % 1 系列 
300MW/600MW 


国产 级 重点 新 产品 
40 万 级 世界 单 台 最 大 
国内 首 台 


国内 首 台 


高 加 / 低 加 /冷凝 器 / 除 氧 器 


洗煤 泥 BROT a EE 


处 理 量 :150 ~ 1 000Vd; 炉膛 温度 :850% 以 上 ; 烟 气 停 留 时 间 : 
= 2s; 氧气 含量 : >6%; 烟 气 排放 达到 国家 排放 标准 


处 理 量 :20Vd 以 上 ;回转 窑 温 度 ; 850 ~ 1 0000; “ME: 
1 000T ~ 1 200 ;有毒 成 分 破坏 率 (DRE):99.99%; 烟 气 排放 
达到 国家 排放 标准 

焚烧 量 ;30 ~ 500kg/h; 烟 气 排放 达到 国家 排放 标准 


RRB 75Vh 及 以 上 ;燃烧 效率 5% 以 上 ,脱硫 效率 在 85% 
时 ,对 不 同 含 硫 量 的 煤 种 ,Ca/S < 2 ~ 2.8; 锅 炉 连 续 运 行 时 间 > 
4 000h 

降低 NOx 排放 40% 以 上 ;对 不 同 煤 质 , 锅 炉 不 投 油 的 最 低 负 
FE < 40% ~ 55% 

干 熄 焦 余 热 锅 炉 .转炉 余热 锅炉 ;粉尘 去 除 率 在 90 LL i; 0 
大 幅度 降低 原 排 空 的 热 污 染 








2001 中 国电 器 工业 年 鉴 














—) DW lA E Ww An m 


Oo co Uu OA v A uv N 


= 


11 


主 要 人 性 能 











综合 节能 与 环保 
65t/h 低 倍率 循环 床 油 页 岩 电 站 锅炉 城市 生活 垃圾 流 化 床 焚 
烧 新 技术 及 发 电 示 范 工 程 
牵引 电气 设备 行业 
MW 工矿 小 机 车 .224t 准 轨 工矿 电机 车 .60t 防爆 牵引 车 .18t B 
电池 牵引 车 
YK4 - 600 四 轴 双 向 运行 有 轨 电 车 采用 IGBT 自 关 断 器 件 构成 斩 波 调 速 系统 .微机 控制 单元 . 弹 
性 车 轮 等 新 技术 
ZQ;ZA 及 22J 一 800 系列 直流 电机 
YK1600—2/990; 1600kW 6FV 中 型 高 速 电 机 
YK2000— 16/18 大 型 立 式 三 相 双 向 电机 
H355—630kW 6kV 大 贯 量 风力 发 电机 
变压器 行业 
500kV SFs 气体 绝缘 互感 器 
500kV 300MV +A 换 流 变压器 合作 生产 ,用 于 三 峡 工 程 
换 流 变压器 与 平 波 电抗 器 合作 生产 ,用 于 三 峡 工 程 
S00kV 250MV - A; 500kV 840MV.A 变压器 合作 生产 ,用 于 三 峡 工 程 及 500kV 输 变 电 工程 
用 于 600MW 发 电机 组 大 型 电力 变压器 | ”秦山 核电 二 期 工程 
360MVA 大 型 电力 变压器 | “小 浪 底 水 电工 程 
500kV 电力 变压器 | EKRIR o | 
电力 电容 器 行业 
SOOkV 0.2 级 超 高 压 大 容量 .高 精度 电容 式 电 庄 互感 器 
全 膜 大 容量 高 压 并 联 电 容器 400kvar; 500kvar 
500kvar 大 容量 箱 式 高 压 并 联 电容 器 体积 小 ,重量 轻 ,容量 大 ,比特 性 好 
10 000kvar 特大 容量 集合 式 高 压 并 联 电容 器 容量 大 , 占 地 面积 小 , 易 维 护 
全 膜 介 质 高 压 滤 波 电 容器 及 成 套装 置 
高 压 自 您 式 并 联 电容 器 
2 000kvar;4 800kvar 大 容量 集合 式 充气 高 压 并 联 电容 器 电容 器 与 外 壳 之 间 充 SF. 气体 ,提高 安全 运行 可 靠 性 和 不 燃 性 
防爆 电器 行业 
BGP9L 一 6 型 矿 用 隅 爆 型 高 压 真 空 配 电 装 置 体积 小 .重量 轻 .保护 功能 齐全 .性 能 稳定 可 靠 
BCGOL—200/6 型 矿 用 隔 爆 型 高 压 电缆 连接 器 采用 了 高 绝缘 性 材料 制造 主 缘 件 . 插 接 结构 作 了 较 大 改进 ， 
提高 了 触 头 接触 压力 
粉尘 防爆 动力 控制 箱 .照明 配 电 箱 及 防爆 荧光 灯 结构 合理 紧凑 ,使 用 安全 可 靠 符 合 IEC 标准 


3.3kV 400A 矿 用 隅 爆 型 高 于 真空 馈 电 开关 ;3.3kV 3154 矿 用 填补 空白 
隔 爆 型 双 回 路 真空 电磁 起 动 器 ;3.3kV 315A Y HR UE R 


空 电磁 起 动 器 及 配套 电子 保护 组 件 

85KC9215 系列 矿 用 防爆 多 回路 低 .中 .高压 组 合 开 关 在 1 140V 可 任意 组 合 2~ 10 个 回路 及 双 速 多 回路 ;在 中 .高 

FE 3.3kV 以 上 可 任意 组 合 1~4 个 回路 及 双 速 双 回 路 
高 压 开 关 行 业 

126 ~ 550kV SF; 全 封闭 组 合 电 器 (GIS) 550kV GIS 双 断 口 , 开 断 短路 电流 63kA，GIS To] 三 相 共 简化 、 
复合 化 .小 型 化 和 二 次 智能 化 方向 发 展 。126kV XA y AHR 
简化 

126 ~ SSOKV 瓷 柱 式 SF, 断路 器 SSOKV 瓷 柱 式 和 经 式 断路 器 均 达 到 4 000A ,63kA . 双 断 口 

363 ~ SSOKV ML SF, 断路 器 

72.5 ~ 252kV 自 能 式 配 弹簧 操 动 机 构 的 SF, 断路 器 126kV 产品 达到 3 150A .40kA;252kV 产品 达到 4 000A .40kA 

组 装 中 置式 (或 落地 式 ) 金 属 封 闭 开 关 设 备 

12kV ,31.5kA 真空 断路 器 配 永 磁 操 动机 构 

40.5kV 柜 式 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 (C - GIS) 1 250A .25kA 

12kV 高 可 靠 性 真空 断路 器 分 断 能 力 :31.5kA, 机 械 寿 命 30 000 次 

ZWO—12 户外 柱 上 真空 断路 器 12kV .630A .20kA .10 000 次 ( 农 网 用 重合 器 ) 

分 段 器 12kV,10 ~ 630A .16kA ,最 大 负荷 开 断 电流 SODA 

环 网 柜 三 工 位 负荷 开关 ,真空 SK, 负荷 开关 

大 容量 真空 断路 器 12kV .4 000A ,63kA 

中 压 真 空 断路 器 及 真空 负荷 开关 12 .40.5kV 大 容量 真空 断路 器 .户外 真空 断路 器 , 12ky 户 内 
真空 负荷 开关 

高 庄 自 能 式 SF, 断路 器 40.5kV 自 能 灭 弧 错 式 断路 器 .72.5 ~ 252 kV 自 能 式 SF, 断路 器 

小 型 化 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 (GIS) 72.5 ~ 220 kV 三 相 共 箱 式 GIS 

智能 式 高 压 开 关 柜 


40.5kV 柜 式 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 (C - GIS) 


综述 :23 


21 


(5) 













产 品 名 R + 要 ft 能 
126 ~ 550 kV 气体 绝缘 封闭 式 组 合 电器 合作 开发 .制造 
HEX (CCBP) Mist (CCBT)SF, 断路 器 合作 开发 制造 
SOOkV 断路 器 双 断 器 ,7 :4 000A, 短 路 开关 电流 63kA 
500kV SF, 组 合 电器 (GIS) 三 峡 工 程 ,引进 技术 





电炉 及 工业 炉 行业 
1$t 工 频 无 心 感应 熔炼 炉 ( 开 发 产品 ) 





一 套 电 源 对 两 台 炉 子 同 时 供电 进行 熔炼 ,保温 和 升温 ,全 部 
电气 参数 和 物理 参数 实行 微机 控制 ,提高 了 工作 效率 


属 大 吨位 国内 新 开发 产品 

每 套 可 节省 外 汇 100 万 美元 ,每 吨 铜 杆 加 工 成 本 可 降低 530 
元 ,每 年 可 节省 成 本 400 万 元 

以 模块 取代 集成 电路 ,熔化 周期 比 老 产 品 缩短 一 半 

简易 型 中 频 炉 ,增加 了 市 场 竞争 力 

炉子 性 能 达到 日 本 东方 公司 80 年 代 同 类 产品 水 平 ,荣获 
1995 年 度 国家 新 产品 奖 和 上 海 市 第 三 届 科 技 博 览 会 金奖 

多 用 途 .多 功能 

采用 PLC 控制 实现 全 程 自动 化 生产 线 ,通过 摄像 系统 实施 
CRT 全 程 监测 ,实现 无 氧化 无 脱 碳 新 工艺 。 整 体 结构 和 性 能 指 
标 达 到 国外 同期 先进 技术 水 平 。 填 补 国内 空 日 

软件 功能 齐全 , 达 国 外 同期 同类 产品 水 平 


6t 熔 锌 炉 ( 开 发 产品 ) 
FGF - 保温 炉 成 套 机 组 












7t 中 频 熔 炼 炉 (研制 产品 ) 
GW—0.5—250/1 JJ—B 型 中 频 感 应 熔炼 炉 ( 研 制 产品 ) 


可 控 气 氛 弹 簧 棒 料 热处理 生产 线 ( 开 发 产品 ) 






















PUE AAA GER IEA) 
大 型 可 控 气 氛 保 护 热 处 理 井 式 联合 炉 组 (开发 产品 ) 


微机 控制 保护 气氛 无 马 弗 链 带 炉 机 组 (研制 产品 ) 
微机 滴 控 箱 式 多 用 炉 机 组 (研制 产品 ) 

SL94 一 404 推 杆 式 热处理 生产 线 (开发 产品 ) 
CQQ9/6—80—6 型 带 钢 热处理 生产 线 (开发 产品 ) 
RH 一 433/247 x 40 型 转 底 式 烧结 炉 ( 开 发 产品 ) 
CSwW3 一 190 一 4 型 铝 合 金 泵 壳 体 热处理 自动 生产 线 ( 开 发 产品 ) 
RH9 一 250 x 30 型 转 底 式 电阻 炉 ( 开 发 产品 ) 

子午 线 轮 胎 钢 帘 线 热处理 设备 (开发 产品 ) 
光亮 淳 火炉 (开发 产品 ) 

高 温 熔 炼 炉 (开发 产品 ) 


10t 直流 电弧 炉 ( 开 发 产品 ) 


采用 热 差 比 控制 方式 


采用 炉 盖 旋 开 顶 装 料 和 偏心 底 出 钢 结构 ,以 单 根 石墨 电极 为 
阴极 , 风 冷 触 针 式 底 电 极为 阳极 ,整个 设计 .制造 及 工艺 技术 达 
到 国内 先进 水 平 , 在 小 容量 电炉 上 所 开发 的 偏心 底 出 钢 - 钢 包 
炉 冶 炼 工 艺 流程 ,取得 了 先进 的 技术 指标 ,在 国内 处 于 领先 地 
位 。 通 过 冶金 部 鉴定 


KAKAA - 钢 棒 结构 底 电 极 等 多 项 先进 技术 ,很 好 地 解决 
了 偏 弧 问 题 ,机 械 化 和 自动 化 的 程度 较 高 ,在 国产 直流 电弧 炉 
中 为 当时 的 最 先进 技术 水 平 

对 感应 器 及 水 冷 电缆 结构 进行 特殊 设计 ,成功 解决 了 铁心 及 
PEREA AER AE, ARAN AC A 
炼 炉 设备 的 空白 ,达到 国外 90 年 代 先进 水 平 

解决 了 高 温 条 件 下 发 热 元 件 的 寿命 问题 


可 将 工 频 有 心 感应 铸铁 保温 炉 容 量 提高 到 60 ~ 100t。 填 补 
国内 空白 。 专 利 号 为 %2489317 

缩短 处 理 时 间 和 环节 ,提高 工效 

适用 于 军工 .航空 用 品 热处理 系统 PB EIA + BC 


30 ,40t 直流 电弧 炉 ( 研 制 产品 ) 


21 1 500kW 中 频 感 应 熔炼 炉 ( 研 制 成 功 ) 

















i 800 乞 双开 门 烧结 炉 ( 研 制 产品 ) 
45t 1 500kW 工 频 有 心 感应 铸铁 保温 炉 ( 研 制 产 品 ) 





高 温 网 带 炉 机 组 (研制 产品 ) 
大 型 台 车 回 火炉 (研制 产品 ) 
GW10— 2600 工 频 有 心 熔炼 炉 ( 新 产品 ) 
GWB10 一 800(1500) 工 频 有 心 保温 炉 ( 新 产品 ) 
KCPS 一 250/1 一 8 宽频 带电 源 ( 新 产品 ) 
GGC 一 80 高 频 电 源 ( 新 产品 ) 

工 频 微机 控制 系统 (研制 产品 ) 

CF 型 碳纤维 氧化 碳化 生产 线 (研制 产品 ) 


彩色 显像管 热处理 设备 (研制 产品 ) 


通过 江苏 省 鉴定 

该 生产 线 主 要 参数 全 部 符合 国家 标准 ,通过 省 级 和 国家 级 鉴定 

消化 吸收 日 本 先进 技术 研制 的 新 产品 ,其 技术 性 能 达到 国外 
同类 产品 水 平 


极限 真空 度 达 6.7 x 10Pa, 比 一 般 真 空 炉 真空 度 高 出 -个 数 
量 级 。 工 件 容 量 为 400kg, 为 国内 当时 容量 最 大 的 真空 热处理 
炉 

主要 性 能 基本 达到 从 德国 引进 的 同类 产品 性 能 

为 佛 出 市 重点 工程 热 双 金属 精密 生产 项 上 县 的 复合 钢 带 有 光 
亮 退 火 开发 的 设备 ,得 到 美国 制造 商 的 称赞 

国家 重点 技术 改造 项 目 , 通 过 南京 市 科 委 鉴定 


ZRW 一 13 型 全 冷 式 真空 热处理 炉 ( 开 发 产品 ) 


轴承 钢 球 滚 简 式 保护 气氛 热处理 炉 机 组 (开发 产品 ) 
钢 带 光亮 退火 炉 (研制 产品 》 


NS90 一 110 微机 控制 保护 气氛 无 马 弗 全 连带 炉 机 组 (改造 产品 ) 
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产 fh 名 K 
NS88— 180 高 温 网 带 炉 机 组 (改造 产品 1997 
带 钢 热处理 生产 线 (新 产品 ) 


特种 容器 热处理 全 自动 生产 线 (技术 改造 ) 


模具 加 热 炉 ( 研 制 产 品 ) 


铝 材 时 效 炉 ( 研 制 产品 ) 


半自动 连续 式 多 功能 网 带 式 电阻 炉 ( 研 制 产品 ) 


铸 链 炉 生 产 线 (研制 产品 ) 
晶体 管 式 高 频 感 应 加 热电 源 (研制 产品 ) 


JL97804 辊 底 炉 (新 产品 ) 


新 型 45t 工 频 有 心 感应 铸铁 保温 炉 ( 研 制 产品 ) 


大 型 化 学 气相 沉积 炉 ( 新 产品 ) 
lt 真空 感应 熔炼 炉 ( 研 制 产品 ) 


真空 感应 悬浮 熔炼 炉 ( 研 制 产 品 ) 
真空 感应 高 温 石墨 化 炉 ( 研 制 产 品 ) 


JL97600 推 杆 炉 ( 研 制 产品 ) 


CVD 热处理 真空 电阻 炉 ( 研 制 产品 ) 


3t 钳 管 真空 退火 炉 ( 新 产品 ) 


RCWES 系列 网 带 式 保护 气氛 光亮 退火 炉 生 产 线 (研制 产品 ) 


高 阻抗 电弧 炉 (研制 产品 ) 


液压 倾 动 式 抢 型 铝 液 保 温 炉 (研制 产品 ) 


高 精度 铝板 . 带 . 箱 退 火炉 (研制 产品 ) 


工业 废弃 物 焚 烧 炉 (新 产品 ) 


高 温 快 速 升温 箱 式 炉 系列 (研制 产品 ) 
RTF 型 自动 翻转 台 车 炉 系列 (开发 产品 ) 


半 连 续 氨 气 还 原 炉 (开发 产品 ) 


电焊 机 行业 


RE LEE R A E 


IGBT 焊 机 可 靠 性 系统 设计 
逆 变 等 离子 切割 机 
BX1C 一 500 节能 型 交流 焊 机 





( 续 ) 
E 要 性 能 
国家 重点 技术 改造 项 目 ,通过 南京 市 科 委 鉴 定 


技术 性 能 达到 国外 同类 产品 先进 水 平 , 获 1997 年 度 国家 级 
新 产品 称号 

采用 SPC 计算 机 控制 系统 ,具有 二 次 开发 功能 的 组 态 式 工控 
软件 和 最 新 的 Windows 窗口 ,全面 提高 了 控制 水 平 


各 项 经 济 技 术 指 标 与 性 能 参数 , 均 达 到 或 接近 美国 MIL 一 
F—80133B 军用 标准 ,达到 80 年 代 末 同类 产品 先进 水 平 


可 编程 ,具有 炉 温 均匀 性 好 ,升温 速度 快 ,控制 温度 高 ,节约 
能 源 等 特点 。 性 能 参数 达到 国家 C 级 产品 标准 的 要 求 


采取 了 自行 研制 的 气动 控制 专利 技术 ,具有 网 带 运行 平稳 ， 
炉 温 均匀 性 好 , 控 温 精度 高 ,冷却 性 能 优良 ,生产 效率 高 ,能 耗 
低 等 特点 ,达到 国内 同类 产品 先进 水 平 


成 套 性 强 , 结 构 合理 


主 电路 采用 交 - 直 - 交 变 频 方 式 , 与 真空 管 式 高 频 电 源 装 置 
相 比 , 整 机 电 效 率 提高 25% 以 上 ,体积 减少 2/3, 重 量 减 轻 60%， 
主要 技术 指标 达到 90 年 代 国 际 先进 水 平 ,填补 国内 空白 


产品 结构 简单 ,运行 可 靠 ,技术 性 能 指标 高 于 国内 其 他 炉 型 
的 同类 产品 ,节能 效果 好 ,具有 国内 先进 水 平 ,1998 年 通过 省 科 
FEE 

国内 首次 使 用 空心 炊 沟 起 熔 , 基 有 大 截面 单 向 流动 熔 沟 的 优 
良性 能 

用 于 国家 级 重点 实验 室 研制 碳 - 碳 复合 材料 的 实验 设备 , 替 
代 进 口 

采用 计算 机 编程 ,国内 先进 水 平 

采用 计算 机 编程 ,国内 先进 水 平 

采用 计算 机 编程 ,国内 先进 水 平 

采用 强 对 流 气 氛 循 环 结构 ,微机 智能 控 温 ,PLC 程序 控制 技 
AR , 炉 温 均 匀 ,运行 稳定 ,噪声 低 ,达到 国外 90 年代 同类 产品 的 
先进 水 平 ,1999 年 通过 科 委 鉴定 

采用 国内 最 大 的 圆 简 状 石墨 质 的 发 热 体 , 用 直流 供电 ,投入 
运行 长 期 使 用 ,效果 良好 


该 类 国内 最 大 的 容量 炉子 ,性 能 参数 达到 国际 先进 水 平 。 填 
补 国内 空白 


将 引进 国外 炉 型 国产 化 ,所 有 性 能 指标 、 制 造 质量 全 部 达到 
原装 进口 炉 的 同等 水 平 ,控制 系统 优 于 进口 设备 ,实现 系列 化 ， 
填补 国内 空白 


电弧 炉 炼 钢 最 新 技术 ,具有 目前 最 佳 的 运行 参数 ,在 较 高 的 
功率 因数 下 不 产生 电压 内 变 ,运行 品 声 小 等 


国内 首先 采用 激光 测 距 .PLC 控制 .液压 比例 控制 的 闭路 控 
制 系统 ,其 主要 性 能 和 所 采用 的 液 面 控制 技术 达到 国际 先进 水 
平 


采用 先进 的 变频 调 速 技术 ,改进 了 炉 内 导 流 系统 和 吹 洗 系统 
的 结构 等 ,其 技术 性 能 达到 国际 先进 水 平 ,2000 年 12 月 通过 省 
科 委 鉴定 


采用 两 室 型 焚烧 方式 及 相应 焚烧 工艺 ,对 固体 和 液体 垃圾 处 
理 能 力 可 达到 国内 领先 水 平 ,经 上 海 市 环境 监测 中 心 检测 验收 


升温 快 , 节 时 .节能 ,2000 年 通过 省 级 鉴定 
采用 自动 翻转 式 ,确保 高 合金 钢 的 冷却 工艺 要 求 


采用 PLC 控制 全 程 自动 化 ,主要 性 能 达到 国内 先进 水 平 。 填 
补 国内 空白 


将 各 类 品 曾 管道 变频 率 由 3kHz 提高 到 6kHz 以 上 ,使 其 体积 、 
质量 .焊接 性 能 进 -一 步 得 到 优化 


提高 IGBT 可 靠 性 
各 种 规格 切割 机 达到 国内 一 流水 平 


通过 电路 控制 和 电容 补偿 ,实现 焊接 电流 全 范围 内 的 补偿 ， 
功率 因数 达 0.9 以 上 , 焊 机 效率 达 8$% 以 上 
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ZX7—500 MIG/MAG 焊 机 
微机 控制 多 功能 组 合式 气体 保护 焊 机 


交流 弧 烛 机 优化 设计 
道 变 式 弧 焊 电 源 的 研究 


逆 变 式 电阻 焊 机 
研磨 盘 专 用 点 焊 机 DZ 一 40A 及 焊接 工艺 的 研究 


真空 电子 束 焊 机 研制 


NBC 一 20 .350 .500 一 1 
MARKER [| —350—3 
ZX7—400—2 

MZ— 1000 

MZ—630 .800 

WSM—315 

ZXE1—-500 x 6 

ZXE1—-500 x 3 

NT 一 6000 

MZ3 一 630 

NZ3—-350 x 2 

UN3—25 x 6 

NZAR—315 x 2 
NZE3—SOOHC 

NZAR4—315 

WSM—315 

WSME—315 

ZX—400 

BX1—500 

G130SP/FP—SAN RER APL 
S 一 62A 型 CO, 气体 保护 焊 机 
ZX7—315 

FN 一 100 WSR HL 
DZ 一 63SH 次 极 整流 点 焊 机 
ZX5—400SH 

DN3—265SH 悬挂 式 点 焊 机 
DR 一 600 贮 能 点 焊 机 


沫 油 机 驱动 直流 弧 焊 机 


AR A Hee 

焊接 成 套 设 备 

IGBT 逆 变 焊 机 

CO, 气 保 焊 .手工 焊 两 用 焊 机 

CO, ARE .手工 焊 . 氨 弧 焊 三 用 焊 机 
逆 变 螺 柱 焊 机 

BX1 一 500 一 5 交 焊 机 

DNK1—200Z 在 线 高 速 滚动 点 焊 机 
ZX5 一 450] 焊 机 改进 

NBC—200—2 

WSM—400 氨 弧 焊 机 (一 体式 ) 
KD3—2001V 电阻 微机 控制 器 
KD3 一 200 亚 微机 点 链 焊 控制 器 
NB—SOOMIG/MAG 气 保 焊 机 
WSM 一 31$ICBT 

ZX7—400IGBT 

M2 一 630 自动 埋 弧 焊 机 
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E 要 t 能 
采用 软 开关 逆 变 电路 ,提高 焊 机 性 能 UR. AE O! 
高 效 节 能 动态 响应 快 ,控制 精度 高 .体积 小 .质量 轻 、 多 功 


能 .智能 化 


节能 材料 ,提高 技术 性 能 


频率 高 . 抗 于 扰 ,体积 小 .质量 轻 .节能 .动态 响应 快 ,焊接 速 
度 高 


控制 精度 高 .焊接 性 能 好 .质量 轻 .体积 小 .可靠 性 高 
节能 .焊接 电流 稳定 .电极 磨损 和 飞溅 小 
额定 功率 :1SkVA 

额定 加 速 极 电压 :7$kV 

高 压 稳定 度 不 低 于 +1% 

东 流 稳定 度 不 低 于 +1% 

育 焦 电流 稳定 度 不 低 于 + 1% 

一 元 化 控制 和 FTT 功能 ,国内 领先 

IGBT EARL 

MOSFET 集成 控制 

节能 型 

单 . 双 丝 埋 弧 焊 机 

AC/DC 脉冲 控制 


多 头 焊 机 


切割 /TIG/ 手 弧 多 用 

钢瓶 自动 埋 弧 焊 机 

轧辊 双环 CO, 自动 焊 机 
网 格 多 点 自动 电 胃 焊 机 
变压器 铁心 自动 氨 弧 焊 机 
液压 油 红 环 颖 自动 焊 机 
汽车 轮 圈 自动 氨 焊 机 

手工 直流 脉冲 TIG 
手工 交 直 流 脉 冲 TIG 交流 方 波 
IGBT 手工 焊 机 

交流 弧 焊 机 

微机 控制 .进口 气动 元 件 
整 机 研制 

逆 变 式 弧 焊 整流 器 (1GBT) 
微机 控制 ,进口 气动 元 件 . 油 浸 式 电极 座 
微机 控制 

JUE A ES 

微机 控制 .进口 气动 元 件 
整 机 研制 


1. AXC—500 型 风 冷 式 柴 油 机 豫 动 直流 弧 焊 机 组 
2.ZXF - 2 x 400 型 柴油 发 电机 直流 焊接 机 组 BR IR, 


AIRAA A -- 体 的 多 功能 成 套 机 组 


小 车 式 和 门 架 式 自 动 控制 埋 弧 焊 机 及 ZDS— 1000 型 弧 焊 整流 器 
型 钢 焊 接生 产 线 及 钢筋 网 焊接 成 套 设 备 
国际 先进 水 平 
国内 领先 
国内 领先 
国内 首创 
E GB/T8118 一 1995 负载 持续 率 35% 风 冷 , 焊 机 质量 < 130kg 
实现 高 速 点 焊 , 采 用 微机 控制 
改进 原 三 个 晶闸管 整流 管 ,控制 板 简 化 
+& GB/T8118 一 1995 标准 
国际 先进 水 平 .国内 领先 
国际 先进 水 平 .国内 领先 
国际 先进 水 平 
国内 先进 水 平 
国际 水 平 .国内 先进 领先 
国际 水 平 .国内 先进 领先 
国内 先进 水 平 














> FR Bes = Ill 


ay 


A 


架空 线 
大 截面 导线 、. 铝 合金 绞 线 .OPGW HAAR .特大 跨越 导 


线 . 耐 蚀 防 振 导 线 


建筑 用 电线 电缆 
PVC 绝缘 尼龙 护 套 电线 (BVN BVNV) 
硅烷 交 联 与 辐 照 交 联 布 线 


ADA 


汽车 低压 电线 
核电 站 用 电缆 


船用 电缆 
TRS ARAN A A 


低压 电力 电线 


110kV 及 以 上 高 压 电缆 


电力 电缆 附件 


光纤 
B4 类 非 零 色散 位 移 单 模 光 纤 ( G655) 


光缆 


全 介质 自 承 式 光缆 (ADSS) 与 带 状 光缆 
薄型 光纤 带 及 108 芯 带 状 光线 ;960 RARO 


数字 用 对 称 通信 电缆 


绝缘 材料 行业 


F 级 环 氧 桐 马 玻 纤 布 粉 母 带 


F 级 高 云母 含量 多 胶 粉 云母 带 


F 级 环 氧 粉 云母 绝缘 


耐火 粉 云母 带 

聚 酰 亚 胺 薄膜 单 OL i A 
1441F 级 水 溶性 玻 纤 丝 包 线 漆 

iit a E e PE E Aa A 

F 级 水 溶性 硅钢 片 漆 

] 一 1040 一 1F 级 少 溶剂 快 固化 浸渍 漆 
ERA AR 


AER RRA a 


RA BR AR 

F40 MER RARA 

DO26F A FHA REM TPS FA a2 it A 
J—1146—D 环 氧 滴 浸 树脂 

ZB 153 EME ZAR 

高 定量 云母 纸 

]5740 一 1A(5748 一 1) 云 母树 脂 混 合板 


D350 ee ft aE Ae Ee Ae Be AF A 





(E) 
+ 要 性 能 


国外 于 1995 年 成 功 地 开发 出 全 废钢 连 铸 连 轧 生 产 线 ,省 掉 
了 生产 电解 铜 的 工序 , 铜 杆 性 能 及 导电 率 等 指标 达到 ISO 标准 
ER ,原材料 价格 可 节省 8% ~ 15%. REF 2000 年 研制 成 功 
我 国 第 一 台新 型 全 废 铜 连 铸 连 轧机 组 生产 线 , 制造 出 符合 国家 
标准 的 低 氧 光亮 钢 杆 


应 用 于 三 峡 工程 及 电网 建设 ,其 中 OPCW 已 被 采用 ,投入 运 


A 


行 
与 聚 毛 乙 烯 (BV、BVV) 相 比 , 性 能 高 ,效益 好 


大 量 使 用 
已 能 按 国外 汽车 厂商 相应 标准 生产 


目前 只 能 生产 核 岛 外 围 电缆 ,并 已 试制 核 岛 部 分 用 电缆 ,但 
尚未 进行 完整 的 LOCA 试验 


已 有 相当 多 的 企业 已 获 国 外 船 级 社 认 可 


硅烷 交 联 电力 电费“ 九 五 "期 间 得 到 较 大 发 展 。 过 载 能 力 玉 
温 升 载 流 量 均 高 于 PVC 电缆 


全 国 已 有 0% VEV 主 塔 生产 线 ,其 中 7 条 线 生 产 的 110kY 
交 联 电缆 已 通过 技术 鉴定 。 个 别 企业 220kY 交 联 电缆 及 电缆 
附件 已 通过 预览 定 试验 

中 低压 电缆 附件 品种 齐全 ,浇注 型 . 绕 包 型 . 热 冷 收缩 型 . 预 
制 插 入 型 多 种 结构 , 均 有 大 量 产 品 安全 运行 


与 相关 设备 组 合 ,为 光纤 通信 向 高 速 . 超 长 中 继 方向 发 展 提 
供 了 更 为 理想 的 传输 介质 


ADSS 光缆 适用 于 电力 线路 的 改造 

带 状 光缆 可 提高 光纤 密度 ,降低 成 本 ;可 整体 接续 、 节 省 时 
间 .光纤 便于 识别 及 维护 

适用 于 智能 化 大 楼 ,智能 小 区 及 各 类 专用 网 


在 大 型 高 压 发 电机 中 全 面 推广 ,成 功 地 用 于 300MW 和 
600MW 汽 轮 发 电机 ,以 及 李 家 峡 400MW 水 轮 发 电机 组 ,主要 性 
能 达到 IEC 371 一 36 标准 要 求 。 


云母 含量 超过 50% ,已 用 于 我 国 最 大 的 发 电机 组 (二 滩 机 组 ) 
定子 线圈 绝缘 

已 在 三 峡 高 压 发 电机 上 得 到 成 功 的 试验 性 应 用 ,主要 性 能 接 
近世 界 先进 水 平 

广泛 用 于 耐 高 温 电 器 绝缘 ,技术 指标 达到 TEC 标准 

应 用 于 信息 行业 ,技术 指标 接近 美国 杜邦 公司 水 平 

无 毒 .不 燃烧 

应 用 于 航空 航天 高 可 靠 性 线 簧 电 连 接 器 

环保 产品 

节能 , 低 成 本 

适合 于 高 速 涂 线 要 求 

具有 良好 的 柔软 性 ,优异 的 电气 .力学 和 耐 辐射 性 能 ,适用 于 
军工 产品 ,核电 站 电机 用 主 绝缘 

无 盐水 孔 .替代 进口 

气 塑 料 绝缘 航空 电线 关键 材料 

贮存 期 长 ,价格 低 

与 日 立 KE578 树脂 相当 

柔软 .电气 人 性 能 好 ,适用 于 HH 级 电机 槽 绝缘 及 守 垫 绝缘 

定量 :160g/m 

胶 含 量 减 少 5% ~ 10% 


达到 GB/T 6218 一 92 国家 标准 ,已 用 于 H 级 高 速 电力 机 车 替 
引 电 机 .变压器 


综述 .27 


382 环 氧 玻璃 丝 纺 绕 管 
高 TgFR MA 

高 耐 漏电 痕迹 指数 (CIT) 的 CEM AAA 
低 介 电 常 数 (&) 的 玻 纤 布 基 铸 钢 箱 板 
TJ1160 LR MA 

电线 .电缆 用 耐火 云母 带 

上 3248 环 氧 玻璃 布 层 压板 
FAEH IE A i 

178 FRAG PR ER 

LED DADA AR 

BE Tb HE BELTS AAA A A A 

RM TRZE 
电工 专用 设备 
变压器 专用 设备 
MOY 以 上 用 煤油 气相 干燥 设备 
HOkV 以 下 用 变 压 法 干燥 设备 
纵 剪 生产 线 

横 剪 生产 线 

立 式 绕 线 机 

环 氧 树脂 浇注 设备 

Re AWS 

$800mm 真空 练 泥 机 
数控 修 坏 机 

电机 专用 设备 

VPI 设备 

多 工 位 冲模 机 
自动 绕 线 机 及 下 线 机 

电线 电缆 专用 设备 

铜 杆 连 铸 连 轧 生产 线 

钢 杆 上 引 法 生产 线 

全 废钢 连 铸 连 轧 生 产 线 

铜 大 拉 机 (高 速 ) 

铝 大 拉 机 (高 速 ) 

铝 镁 硅 合 金 拉丝 机 
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24 KI ERYL 
HR ERAR) $4 000mm 盘 绞 机 
$45 ~ $200mm 系列 连续 硫化 生产 线 
“和 ”号 电缆 用 EXW 一 800 星 绞 式 成 缆 机 
(四 ) 科 技 成 果 
“ 九 五 "期 间 ,在 多 层次 科技 攻关 与 技术 创新 的 过 程 中 ， 
电器 工业 各 行业 都 取得 了 一 批 技术 含量 高 .符合 市 场 需求 且 
有 相当 竞争 力 的 产品 与 技术 , 投 人 市场 后 不 仅 取 得 了 明显 的 
经 济 效益 和 社会 效益 ,也 迅速 占有 了 一 定 的 市 场 份额 。 这 些 
技术 与 产品 在 国家 或 行业 科技 成 果 评 审 中 都 得 到 了 重视 与 
HE. M 1996 ~ 1999 年 (2000 年 度 因 机 构 改 革 和 评奖 办 法 的 
改变 而 停 一 年 )4 年 当中 电器 工业 行业 共 获 得 国家 级 科技 进 


世界 上 最 大 的 光纤 复合 架空 地 线 (OPGW) 用 的 JL—800 12 + 


( 续 ) 
+ 要 # 能 
具有 突出 的 防潮 性 能 ,适用 于 输 变 电 设备 中 重要 的 绝缘 结构 件 
Tg: 150 ~ 170; aT Se ER 
CTI = 600V 
适用 于 移动 通信 
适用 于 恶劣 环境 电机 , 耐 热 等 级 200Y 
SOO F HRS hR 900T ，1.S) 仍 能 保证 电力 供应 和 通信 畅通 
良好 的 高 温 机 电 性 能 ,适用 于 大 型 高 压 电 机 .电器 
适用 于 大 型 水 轮 发 电机 及 核电 站 的 固定 材料 
耐 热 等 级 :F.H 级 
具有 较 高 的 白 度 和 不 透明 度 ; 反 射 率 REE , 耐 泛 黄 性 好 
符合 正 C 一 4101 标准 
良好 的 高 温 力学 性 能 及 耐 辐射 性 能 


接近 国外 先进 水 平 , 已 成 批 生产 
国内 独创 ,已 成 批 生产 

接近 国外 先进 水 平 ,已 成 批 生 产 
接近 国外 先进 水 平 ,已 成 批 生产 
已 达 国 外 先进 水 平 ,已 成 批 出 口 
已 成 批 生产 


国内 已 研制 成 功 
国内 已 研制 成 功 


已 有 专业 三 生产 
已 研制 成 功 , 需 推广 
已 有 专业 三 生产 


接近 国际 先进 水 平 ,已 成 批 生产 
RE 2000 年 研制 成 功 第 -- 台 (国外 1995 年 研制 成 功 第 一 台 ) 


接近 国外 先进 水 平 ,已 批量 生产 
接近 国外 先进 水 平 ,已 批量 生产 
已 研制 成 功 投产 


2000 年 已 研制 成 功 , 达 国 外 先进 水 平 


1998 年 已 研制 成 功 投产 

接近 国外 先进 水 平 ,成 批 生产 

2000 年 已 研制 成 功 

BR 13 项 (特等 奖 ] 项 ,二 等 奖 5 项 ,三 等 奖 7 项 ), 其 中 由 上 
海 锅炉 三 和 上 海 汽轮机 厂 等 单位 完成 的 “秦山 300MW 核电 
三 设计 与 建造 "项 目 获 得 了 1997 年 度 国 家 科技 进步 特等 奖 。 
获得 部 级 科技 进步 奖 235 项 (特等 奖 1 项 ,一 等 奖 11 项 ,二 等 
奖 86 项 ,二 等 奖 137 项 ) ,其 中 由 天 水 电气 传动 研究 所 和 兰州 
电机 厂 等 5 个 单位 完成 的 “6 000m 电 驱 动 沙漠 销 机 "获得 
1996 年 度 部 级 特等 奖 。 现 将 1996 ~ 1999 年 荣获 国家 与 部 级 
科技 进步 奖项 目 列 人 表 16。 


表 16 电器 工业 行业 “ 九 五 RARE RM RIL 





k RF 项 HE 名 FH 
200T 高 速 动 平衡 试验 室 整套 工程 项 目 














互感 器 研究 
DG670/13.7—9 带 中 则 负荷 的 调 峰 机 组 锅炉 


空调 器 生产 用 成 套 检 测 设备 的 开发 与 应 用 








获奖 等 级 kO RK 单 位 











TYD, 500M3 一 0.005(H) 型 高 准确 度 电容 式 电压 









国家 二 等 | ”机 械 部 第 二 设计 院 ,东方 汽轮机 厂 
国家 二 等 | ”西安 电力 电容 器 三 

国家 三 等 | 。 东方 锅炉 厂 

国家 三 等 | ”广州 电器 科学 研究 所 

| 国家 三 等 | ”沈阳 高 压 开关 有 限 责任 公司 











LW12 一 500 A FA {E ir AE a8 


28 - 2001 中 国电 器 工业 年 鉴 


区 


6 000m 电 驱 动 沙漠 钴 机 














电 设备 制造 项 目 工程 设计 
D373F 一 40 HI rp EE RARA 


称 量 给 煤 机 研制 
EEN ERD H 


研制 


斜 击 式 水 轮机 研究 


大 型 单 绕组 双 速 异步 电动 机 


模块 化 终端 保护 电器 


注射 型 脲醛 塑 料 的 研究 






































动机 构 
内 通信 电缆 
计 规 程 》 


第 一 期 工程 ” 


专家 系统 
QQF 一 80Y “Cah BR HDF i 


燃烧 设备 和 燃烧 试验 研究 
换 位 导线 生产 线 国产 化 


CJ24 系列 转动 式 交 流 接触 器 
轴 系 振动 与 轴 系 稳定 性 研究 


联 电抗 器 


大 型 轴 流 式 水 轮 发 电机 组 的 研究 
宝钢 高 炉 鼓风机 静止 变频 起 动 装置 


西安 高 压 开关 三 “七 五 ““ 八 五 ” 高压 交 直流 输 变 


LUV3S0X2 一 475/1 型 强制 循环 泵 














LUV6/4CQ35—305 型 湿式 电动 机 
15kV 热塑性 塑料 绝缘 多 线 对 导 引 电缆 及 附件 的 


CM1—100 ~ 630A( 含 二 .MI .H 型 ) 塑 料 外 壳 式 


ZHS 一 150000A/125Y 硅 整 流 装置 


中 国 动力 用 煤 一 锅炉 设计 型 谱 ( 第 二 版 ) 


电子 束 焊 机 新 结构 电子 枪 及 其 控制 系统 的 研制 
ABER 5% 亚 临界 压力 自然 循环 锅炉 的 研制 





HJ 一 65/25 + (150/20 - 90) 型 干 法 交 联 生产 线 
LW13—500 BE SF, 断路 器 及 其 CQ 一 1 气动 操 


CB/T13849.1 ~ 5 一 1993 BREA Se Se BR BS SPE TH 
JBJ12—1993 行业 标准 《机 械 工 厂 单 层 厂房 抗震 设 


东北 输 变 电 设备 项 目 “ 沈 阳 虎 石 台 强 电流 试验 站 


QFM 一 1 型 光纤 多 参数 测试 仪 
BFFI2 x 2—4000—1 W 集合 式 并 联 电 容器 


大 型 电站 锅炉 过 热 器 和 再 热 器 故障 诊断 计算 机 


FXB 一 500/160 有 机 复合 绝缘 子 
煤 燃烧 特性 分 析 研 究 和 燃烧 资源 数据 库 
NB 系列 无 触 点 式 CO,/MAG ME BL 


58—500 型 免 维 护 铅 酸 蓄电池 (起 动用 ) 
YTVT 来 气 乙 烯 绝缘 和 护 套 电梯 电缆 





DZKL/I 型 锅炉 快速 冷却 监控 系统 
Y.YR 系列 中 型 高 压 三 相 异 步 电 动机 
110kV 油 浸 纸 绝缘 自 容 式 充 油 电缆 

蓄电池 极 板 多 阶段 化 成 的 研究 与 推广 


CKSKL—915/10—8W 三 相 树 脂 绝 缘 干 式 空 心 牛 


300MW 机 组 大 型 可 倾 瓦 轴承 设计 制造 试验 研究 
S10 一 Ma 一 250 ~ 1600/6 ~ 10 全 密封 节能 变压器 系列 


部 级 特等 
部 级 一 等 
部 级 一 等 
部 级 一 等 


部 级 二 等 
部 级 二 等 
部 级 二 等 
部 级 二 等 


部 级 一 等 
部 级 二 等 


部 级 二 等 
部 级 二 等 
部 级 二 等 
部 级 二 等 
部 级 二 等 


部 级 二 等 


部 级 :二 等 
部 级 .一 等 
部 级 二 等 


部 级 一 等 
部 级 等 


部 级 二 等 


部 级 -等 


部 级 . .等 


部 级 三 等 
部 级 二 等 
部 级 三 等 


部 级 三 等 
部 级 三 等 
部 级 二 等 
部 级 二 等 
部 级 二 等 
部 级 三 等 
部 级 三 等 
部 级 三 等 
部 级 三 等 
部 级 三 等 


部 级 三 等 
部 级 三 等 
部 级 三 等 
部 级 三 等 
部 级 三 等 


部 级 三 等 
部 级 三 等 





( 续 ) 
KR LK 单 位 
天 水 电气 传动 研究 所 HE SPA 
天 津 电气 传动 设计 研究 所 
上 海 电缆 研究 所 


机 械 部 第 七 设计 研究 院 .西安 高 压 开关 厂 


上 海 发 电 设备 成 套 设 计 研 究 所 等 2 个 单位 
哈尔滨 电机 三 等 2 个 单位 

上 海 发 电 设备 成 套 设计 研究 所 等 2 个 单位 
哈尔滨 锅炉 厂 有 限 责任 公司 上海 发 电 设备 成 套 
设计 研究 所 等 3 个 单位 
哈尔滨 电机 有 限 责 任 公司 

沈阳 电缆 厂 


常熟 开关 厂 
天 津 电气 传动 设计 研究 所 

西安 电力 电子 技术 研究 所 

湘潭 电机 厂 

东方 锅炉 厂 .上海 锅 炉 厂 .哈尔滨 锅炉 厂 有 限 责 
任 公司 .武汉 锅炉 厂 上海 发 电 设备 成 套 设计 研究 
所 ,哈尔滨 发 电 设备 成 套 研 究 所 等 6 单位 

上 海 电器 科学 研究 所 .大连 低压 开关 三 ,南通 低 
压 电器 厂 .宁波 开关 厂 等 7 个 单位 

桂林 电器 科学 研究 所 

桂林 电器 科学 研究 所 

上 海 发 电 设备 成 套 设 计 研 究 所 .上 海 锅炉 厂 , 哈 
尔 滨 锅炉 有 限 公 司 ,东方 锅炉 厂 

上 海 电工 机 械 厂 

西安 高 压 开关 厂 


上 海 电缆 研 究 所 等 2 个 单位 


机 械 部 设计 院 .第 一 设计 院 .第 七 设计 院 等 5 个 
单位 
机 械 部 第 七 设计 院 .沈阳 变压器 研究 所 


上 海 电缆 研究 所 
无 锡 电 力 电 容器 三 


LRA) 等 2 个 单位 


két 

机 械 工 业 北 京 电 工 技 术 经 济 研 究 所 
哈尔滨 发 电 设备 成 套 设 计 研 究 所 等 2 个 单位 
哈尔滨 发 电 设备 成 套 设计 研究 所 等 2 个 单位 
天 津 市 电磁 线 厂 

天 津 市 电焊 机 总 厂 

天 津 市 蓄电池 厂 

大 津 市 电线 总 厂 等 2 个 单位 

天 水 长 城 控 制 电器 厂 

上 海 发 电 设备 成 套 设计 研究 所 、 上 海 汽 轮机 广 、 
上 海 电 机 厂 . 哈 尔 演 汽轮机 广 等 5 个 单位 
东方 电机 锅炉 厂 .出 东 邹 县 发 电厂 
ERRE 

ALLA AS 

广州 蓄电池 企业 有 限 公司 

顺德 特种 变压器 三 


东方 汽轮机 厂 等 2 个 单位 
沈阳 全 密封 变压器 上 ,沈阳 机 电 成 套 设备 公司 
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叙利亚 迪 什 林 水 电站 105MW E 

出 口 巴林 用 220kV 充 油 电缆 系列 附件 (SFs 气体 
封闭 水 平 式 终端 . 塞 止 连接 盒 ) 

主要 电镀 化 工 材 料 有 害 杂 质 允 许 含量 的 研究 


JB/T6454 一 1992 发 热电 阻 合金 技术 条 件 


GB/T14820.1 ~ 3 一 1993 公路 车 辆 用 高 压 点 火电 线 

JB/T7573— 1994 高 原 环 境 条 件 下 电工 产品 通用 技 
术 条 件 

GB/T1029 一 1993 三 相同 步 电 机 试验 方法 


华 意 电器 总 公司 引进 无 所 制冷 压缩 机 技术 改造 
项 目 


开封 高 压 阐 门 厂 铸 钢 车 间 树 脂 砂 箱 造型 自动 生 
产 线 工程 


玻璃 钢 方 仓 研究 

印 制 绕组 电机 开发 .应 用 及 产业 化 

秦山 300MW 核电 厂 设计 与 建造 

大 型 轴 流 式 水 轮 发 电机 组 的 研制 

宝钢 高 炉 鼓 风机 静止 变频 起 动 装置 

西安 高 压 开关 厂 * 七 五 ”“ 八 五 ”高 压 交 直流 输 变 
电 设备 制造 项 目 

同 相 逆 并 联 4SkA/SO0YV 晶闸管 整流 电源 

lm 长 叶片 设计 及 试验 研究 

GB4343 一 1995 家 用 和 类 似 用 途 电动 .电热 器 具 、 


电动 工具 以 及 类 似 电 器 无 线 电 干 扰 特 性 测量 方法 
和 允许 值 


辐 照 交 联 与 非 辐 照 交 联 Fw 绝缘 航空 导线 研制 


3 000kVA 交 一 交 变 频 调 速 装置 研究 

地 铁 电动 客车 304kW 直流 斩 波 调 压 系统 大 功率 
GTO 组 件 

特大 功率 唱 曾 管 的 研制 


小 型 电机 专用 系列 产品 开发 及 关键 技术 研究 
锅炉 用 钢 系 列 化 和 性 能 补充 试验 


汽轮机 用 钢 系 列 化 和 性 能 补充 试验 


智能 化 建筑 用 宽带 数字 通信 电缆 研究 

XP 一 300 悬 式 赛 绝 缘 子 

干 式 不 饱和 聚 酯 模 塑 料 系列 产品 开发 研究 

ZF6 一 500 型 六 气 化 硫 封闭 式 组 合 电 器 

ZN8 一 10 系列 真空 断路 器 

ZF8 一 500 SF, 封闭 式 组 合 电器 

地 铁 电动 客车 304kWGTO 直流 斩 波 调 讨 系统 

GB/T15291 一 1994 半导体 器 件 第 6 部 分 晶闸管 

$2500mm x 3000mm(20t) 立 式 绕 线 机 

无 锡 叶 片 三 精 锻 扭曲 大 叶片 国产 化 建设 项 目 

C 一 2700 型 中 型 冲击 机 

307} Va 合成 氮气 化 炉 

SOCHZ/S 型 高 压 锅炉 给 水 泵 

3DT TE ER OT 

110kYV 高 抗 短路 强度 电力 变压器 

L0- 220kV 电容 式 穿 墙 套 管 与 电流 互感 器 组 合 
电 

GDL1 型 交流 低压 配 电 柜 


电压 型 胀 宽 调 制 绝缘 机 双 极 晶体 管 系列 变频 调 
速 装置 








部 级 三 等 
部 级 三 等 


部 级 三 等 
部 级 三 等 


部 级 三 等 
部 级 三 等 


部 级 三 等 
部 级 三 等 


部 级 三 等 


部 级 三 等 
部 级 三 等 
国家 特等 
国家 二 等 
国家 三 等 
国家 三 等 


国家 三 等 
部 级 一 等 
部 级 一 等 
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( 续 ) 
获 RF A 位 
阜新 封闭 母线 有 限 责任 公司 
沈阳 电线 三 


广州 电器 科学 研究 所 


上 海 电 器 科学 研究 所 、 
料 总 厂 


上 海 电 缆 研 究 所 等 4 个 单位 
昆明 电器 科学 研究 所 


上 海 合金 厂 . 上 海 合金 材 


哈尔滨 大 电机 研究 所 .上海 电器 科学 研究 所 
机 械 部 第 二 设计 院 , 华 意 电器 总 公司 


机 械 部 第 二 设计 院 FE Be RW N 


兰州 电源 车 辆 研究 所 等 2 单位 
桂林 电器 科学 研究 所 

上 海 锅炉 厂 .上海 汽 轮机 厂 等 单位 
哈尔滨 电机 有 限 责任 公司 ,哈尔滨 大 电机 研究 所 
天 津 电气 传动 设计 研究 所 

机 械 部 第 七 设计 院 ,西安 高 压 开关 厂 


天 津 电气 传动 设计 研究 所 等 2 个 单位 
哈尔滨 汽轮机 有 限 责 任 公司 
上 海 电 动工 具 研究 所 .广州 电器 科学 研究 所 


上 海 电 缆 研究 所 .桂林 电器 科学 研究 所 .上 海 电 
BT” .沈阳 电缆 三 等 6 个 单位 


天 津 电气 传动 设计 人 研究 所 

西安 电力 电子 技术 研究 所 .湘潭 牵引 电气 设备 研 
究 所 等 4 个 单位 

西安 电力 电子 技术 研究 所 


上 海 电 器 科学 研究 所 .苏州 电机 厂 .山西 电机 三、 
湖北 电机 三 . 呼 兰 阀门 电机 厂 


上 海 发 电 设备 成 套 设 计 研 究 所 .哈尔滨 锅炉 有 限 
责任 公司 .上海 锅 炉 厂 .东方 锅炉 厂 武汉 锅炉 广 


上 海 发 电 设备 成 套 设计 研究 所 .哈尔滨 汽轮机 有 
限 责任 公司 上海 汽轮机 有 限 公司 .东方 汽轮机 厂 

上 海 电缆 研究 所 

KERRI 

桂林 电器 科学 研究 所 

沈阳 高 压 开 关 有 限 责 任 公司 

西安 高 压 电器 研究 所 等 7 个 单位 

西安 高 压 开关 广 

湘潭 牵引 电气 设备 研究 所 .湘潭 电机 厂 等 5 个 单位 

西安 电力 电子 技术 研究 所 

机 械 部 第 七 设计 研究 院 

机 械 部 第 二 设计 研究 院 等 2 个 单位 

上 海 电 器 科学 研究 所 等 3 个 单位 

哈尔滨 锅炉 有 限 责任 公司 

WEKE 

本 溪水 条 三 

衡阳 现代 电气 设备 集团 有 限 公 司 

DELEG 


天 津 电气 传动 设计 研究 所 等 5 个 单位 


天 津 电气 传动 设计 研究 所 ,西安 电力 电子 技术 研 
究 所 等 3 个 单位 
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x XK 项 H 
大 功率 GTR 模块 研究 
LOOkVA.150kV AGTRPWM 变频 调 速 装置 研究 
CJ40 一 63 ~ 500 系列 交流 接触 器 
CW 一 3 型 铜 - Y - REBAR SMH 
35vh 下 排 气 循环 流 化 床 锅炉 
家 用 空调 岸 可靠 性 评定 方法 
机 械 产品 大 气 暴露 和 海洋 环境 技术 要 求 研究 
重大 装备 用 螺纹 装配 与 安装 工具 开发 研究 
循环 床 沸腾 锅炉 系列 开发 
弯 扭 导 叶 研制 
真空 接触 器 触 头 材料 研究 
SZ8—40000/ 110 电力 变压器 
9 000kV 三 相 异 步 电 动机 
微机 发 变 组 成 套 保护 装置 


量度 继电器 可 靠 性 试验 和 评估 方法 


电力 线路 用 110 ~ SO0KV 有 机 复合 绝缘 子 
ATIRSAN LB PROBARON 

大 功率 交 交 变频 调 速 及 矢量 控制 技术 

沈阳 松下 蓄电池 有 限 公 司 废水 治理 工程 

喷漆 废水 治理 技术 

GB/T3965— 1995 ERER PI RAMENE 

CBI408.4— 199 低压 开关 设备 和 控制 设备 低压 机 电 
式 接触 器 和 电动 机 起 动 器 

JB/T7600.1 ~ 5 一 1994 电线 电缆 PNS 系列 机 用 线 盘 

JB/T7599.1 ~ 8 一 1994 HU 28 4H HE a 

JB7562— 1994 YEZX 系列 起 重用 锥 形 转子 制 动 三 
相 异 步 电 动机 技术 条 件 

JB/T7642. 1 一 7653 一 1994 冲模 零件 及 其 技术 条 件 

JB/T7610 一 1994 锅炉 煤 粉 燃烧 特性 试验 规范 

长 征 电 器 一 广 * 八 五 ”技术 改造 项 目 设计 

郑州 电缆 股份 有 限 公 司 110 ~ 220kV 防水 高 于 交 
联 电缆 技 改 工程 

耐 高 温 有 溶剂 浸 溃 漆 (GJ 一 250) 的 研制 及 应 用 技 
术 的 研究 

单 相 串 激 电 机 绝缘 结构 选择 及 评定 方法 研究 

同 相 逆 并 联 4SkA/500V 晶闸管 整流 电源 

GB4343— 1995 家 用 和 类 似 用 途 电动 .电热 器 具 、 
电动 工具 以 及 类 似 电器 无 线 电 干扰 特性 测量 方法 
和 人 允许 值 

用 户 ( 接 人 ) 网 光缆 系列 研究 

智能 型 框架 式 断 路 器 

大 型 发 电机 用 半 无 机 硅钢 片 漆 的 开发 及 应 用 

大 型 汽 轮 发 电机 通风 冷却 系统 的 优化 

空冷 汽轮机 的 研制 

大 型 汽 轮 发 电机 组 故障 诊断 数据 知识 库 


GTR 模块 GTO 组 件 及 应 用 模块 测试 技术 和 设备 
究 


高 压 SF, 开关 用 环 氧 树脂 国产 化 研制 

ZF8 一 363 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 

新 SO 系列 配 电 变 压 器 

WXH 一 25 型 微机 线路 保护 装置 

S106B 燃气 一 蒸汽 联合 循环 发 电 设备 

漫 湾 电 站 $7 450mm 简 形 阀 设计 与 应 用 

DG220/9 .8—S 型 流 化 床 锅炉 

科 龙 牌 分 体 挂 整 式 变频 房间 空调 器 

机 械 工 业 产品 高 原 环境 大 气 暴露 试验 方法 及 湿 
热 环 境 对 比分 析 研 究 


( 续 ) 
KR 奖 单 位 


西安 电力 电子 技术 研究 所 等 3 个 单位 
西安 电力 电子 技术 研究 所 等 2 个 单位 
上 海 电器 科学 研究 所 

上 海 电器 科学 研究 所 

湖北 武昌 锅炉 容器 三 等 2 个 单位 
广州 日 用 电器 科学 研究 所 
广州 电器 科学 研究 所 

上 海 电动 工具 研究 所 .山东 电动 工具 厂 
湘潭 锅炉 厂 
哈尔滨 汽轮机 有 限 责任 公司 
桂林 电器 科学 研究 所 

江西 变压器 厂 

兰州 电机 集团 有 限 责任 公司 

许昌 继电器 研究 所 等 2 个 单位 

许昌 继电器 研究 所 . 阿 城 继电器 厂 .许昌 继电器 
三 等 5 个 单位 

西安 电瓷 研究 所 
广州 电器 科学 研究 所 


KRE EA RT RET 

机 械 部 第 七 设计 研究 院 .沈阳 松下 蓄电池 有 限 公司 
机 械 部 第 八 设 计 研究 院 

昆明 电器 科学 研究 所 广州 电器 科学 研究 所 


上 海 电器 科学 研究 所 


上 海 电缆 研究 所 
上 海 电 绕 研究 所 


大 连 第 二 电机 厂 


桂林 电器 科学 研究 所 

哈尔滨 电站 设备 成 套 设计 研究 所 

机 械 部 第 七 设计 研究 院 .长 征 电器 一 厂 
郑州 电缆 股份 有 限 公司 等 2 个 单位 


桂林 电器 科学 研究 所 等 2 个 单位 


上 海 电 动工 具 研 究 所 
天 津 电气 传动 设计 研究 所 


上 海 电 动工 具 研 究 所 .广州 电器 科学 研究 所 


上 海 电 缆 研 究 所 

上 海 电 器 科学 研究 所 

哈尔滨 大 电机 研究 所 等 2 个 单位 
哈尔滨 大 电机 研究 所 
哈尔滨 汽轮机 有 限 责任 公司 

上 海 发 电 设备 成 套 设计 研究 所 
西安 电力 电子 技术 研究 所 


西安 高 压 电器 研究 所 等 7 个 单位 

西安 高 压 开关 厂 

沈阳 变压器 研究 所 

许 继 电气 股份 有 限 公司 等 3 个 单位 

南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责任 公司 

东方 电机 股份 有 限 公司 

东方 锅炉 三 

广东 科 龙 空调 器 有 限 公司 

昆明 电器 科学 研究 所 ,广州 电器 科学 研究 所 海南 
湿热 试验 站 等 3 个 单位 
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( 续 ) 


序号 | 获奖 年 度 获 E 项 A 名 K 获奖 等 级 KR KK BF 位 


GB1094.1 一 1996 电力 变压器 第 1 部 分 总 则 | 部 级 二 等 沈阳 变压器 研究 所 等 5 个 单位 
GB1094.2 一 1996 电力 变压器 第 2 部 分 温 升 


GB14536.2 ~ .13 一 1996 家 用 和 类 似 用 途 电 自动 | 部 级 二 等 | 广州 电器 科学 研究 所 等 2 个 单位 
控制 器 的 特殊 要 求 

GB15092. 1 一 1994 器 具 开 关 第 1 部 分 :通用 要 求 | 部 级 二 等 | 上 海 电 动工 具 研 究 所 

精密 多 工 位 级 进 冲 模 设 计 与 制造 技术 系统 研究 | 部 级 二 等 | ”桂林 电器 科学 研究 所 、 上 海 华 通 开关 厂 

广州 萃 电池 厂 技术 改造 项 目 部 级 二 等 | ”机 械 部 第 七 设计 研究 院 .广州 蔷 电 池 企业 有 限 公司 

陕西 鼓风机 (和 集团) 有限 公司 大 型 风机 试验 站 部 级 二 等 eee 并 设计 研究 院 .陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 

d A 

交通 银行 杭州 金融 大 楼 新 技术 示范 工程 部 级 二 等 | ”机 械 部 第 二 设计 研究 院 等 2 个 单位 

常州 常 新 发 电 有 限 公司 燃气 一 蒸汽 联合 循环 电厂 “| 部 级 二 等 | ”机 械 部 第 二 设计 研究 院 .常州 常 新 发 电 有 限 公 司 

JZZP—S .5—412 舰 用 中 频 直 流 电动 发 电机 组 部 级 二 等 | 上海 电器 科学 研究 所 

低 挥 发 分 煤 燃 烧 特 性 分 析 研 究 部 级 三 等 | ”哈尔滨 电站 设备 成 套 设计 研究 所 


WJH-2 型 牵引 变 电 所 微机 保护 监控 综合 自动 化 | 部 级 三 等 | ” 阿 城 继电器 厂 等 4 个 单位 
装置 


自动 反 冲 洗 滤 网 装置 国产 化 部 级 三 等 | ” 上海 发 电 设备 成 套 设计 研究 所 

织物 类 非 金属 膨胀 节 成 果 推 广 应 用 部 级 三 等 上 海 发 电 设备 成 套 设计 研究 所 

GTO GTR 应 用 共性 基础 技术 研究 部 级 三 等 | ”西安 电力 电子 技术 研究 所 等 3 个 单位 

简易 型 交流 变频 调 速 控制 器 的 研究 部 级 三 等 | ”天 津 电气 传动 设计 研究 所 

防腐 密封 型 低压 成 套 开 关 设备 部 级 三 等 | ”天 津 电气 传动 设计 研究 所 ,镇 江 电 器 设备 厂 

三 相交 流 异 步 乱 型 感应 电动 机 半导体 软 启动 装 | 部 级 三 等 | 天津 电 气 传 动 设计 研究 所 ,苏州 市 华中 电器 有 限 
置 新 产品 开发 a 

额定 电压 1OKV 架空 绝缘 电线 部 级 三 等 | ”天 津 市 电线 总 广 

ZF9 一 252 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 部 级 三 等 西安 高 压 开关 广 

EE PARE AA GFMD 铅 酸 蓄电池 部 级 三 等 | ”沈阳 东北 蓄电池 有 限 责 任 公司 

ZF6 一 252 型 六 气 化 硫 封闭 式 组 合 电器 部 级 三 等 | 沈阳 高 讨 开关 股份 有 限 公司 

SHI 非 晶 合 金 电力 变压器 部 级 三 等 | 沈阳 变压器 研究 所 

13S11(22SkN) 耐 污 盘 形 悬 式 寞 绝缘 子 部 级 三 等 大 连 电 瓷 厂 

电动 工具 用 开关 .不 可 重 接 插头 部 级 三 等 上 海 电 动工 具 人 研究 了 所 等 5 个 单位 


科 龙 牌 KFR—SOLW/Y 分 体 落 地 式 房间 空调 器 部 级 三 等 | SORES AA RZ a] 


大 型 火电 机 组 汽 / 电 给 水 有 泵 组 监控 设备 的 成 果 推 | 部 级 三 等 | ”上 海 发 电 设备 成 套 设 计 研 究 所 
三 应 用 


FR WBE (PPS) JE Jè 66(PA66) 工 程 塑 料 合金 的 研 | 部 级 三 等 | ”广州 电器 科学 研究 所 等 2 个 单位 
究 





Fl2 钢 焊 接 工 艺 研 究 及 其 生产 应 用 部 级 三 等 | ”武汉 锅炉 厂 等 2 个 单位 

耐 户外 气候 粉末 涂料 部 级 三 等 | 广州 电器 科学 研究 所 

300MW 汽轮机 隔 板 深 坡 口 焊接 技术 的 研究 部 级 三 等 | ”东方 汽轮机 厂 等 2 个 单位 

汽轮机 关键 零件 用 钢 疲 劳 断 裂 性 能 的 研究 部 级 三 等 | ”东方 汽轮机 厂 等 2 个 单位 

火电 厂 烟 气 脱 硫 试验 研究 部 级 三 等 。 ”哈尔滨 电站 设备 成 套 设计 研究 所 

JB/T7775.1 一 1995 FILE A RLM ROE | 部 级 三 等 上 海 电 器 科学 研究 所 、 天 水 长 城 电 工 合金 材料 
分 析 方 法 三. 桂林 电器 科学 研究 所 
ere 1994 船用 稳 索 绞车 三 相 异 步 电 动机 技 | 部 级 三 等 上 海 电 器 科学 研究 所 

GB/T15613—1995 水 轮机 模型 验收 试验 规程 部 级 三 等 哈尔滨 大 电机 研究 所 等 2 个 单位 

GB/T15468 一 1995 水 轮机 基本 技术 条 件 部 级 三 等 哈尔滨 电机 有 限 责任 公司 等 2 个 单位 

JB/T4014.1 ~ 4 一 1996 潜水 电机 绕组 线 部 级 三 等 上 海 电 缆 研究 所 

JB/T8310.1 ~ 3 一 1996 光缆 连接 器 部 级 三 等 上 海 电 缆 研究 所 

JB/T7844— 1995 气压 宽 套 通用 技术 条 件 部 级 三 等 | ”西安 电瓷 研究 所 

GB/T16508— 1996 锅 完 锅炉 受 压 元 件 强 度 计算 部 级 三 等 上 海 工业 锅炉 研究 所 

城市 轨道 交通 工程 设备 国产 化 研究 部 级 三 等 上 海 电 气 ( 和 集团) 总 公司 技术 中 心 

淄博 牵引 电机 集团 股份 有 限 公 司 发 展 东 风 型 内 | 部 级 三 等 | ”机 械 部 第 八 设 计 研 究 院 . 滥 博 牵引 电机 集团 股份 
燃 机 车 牵引 电机 组 “ 八 五 "技术 改造 有 限 公 司 

厦门 ABB 工业 园 新 建 项 目 部 级 三 等 | ”机 械 部 第 七 设计 研究 院 .厦门 ABB 开关 有 限 公 司 

电抗 器 铁心 饼 环 氧 树脂 真空 - 加 压 浇注 生产 线 | 部 级 三 等 | 机械 部 第 七 设计 研究 院 

机 械 工 三 采暖 通风 与 空气 调节 设计 规范 部 级 三 等 | ”机 械 部 第 二 设计 研究 院 等 9 个 单位 


上 海 动力 设备 有 限 公司 技 改 工程 专项 一 一 热 处 | 部 级 三 等 机 械 部 第 二 设计 研究 院 等 2 个 单位 
理 炉 模糊 控制 系统 研制 
862 工程 YF 一 75 发 动机 用 M213TF 石 黑 密封 材料 | 部 级 三 等 哈尔滨 电厂 研究 所 等 2 个 单位 
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189 GJB2430— 1995 舰 炮 用 机 械 式 位 置 传感器 规范 部 级 三 等 
190 空冷 汽轮机 研制 国家 二 等 



















































191 额定 电压 64V/110kV SER LABRAR GIS 终端 ”| 部 级 一 等 
192 OSFPSZ2—360000/500 = #95 BA R HEREJE | 部 级 一 等 
FE #8 
193 武钢 硅钢 扩建 工程 CAS 机 组 电气 自动 化 系统 部 级 一 等 
194 2 500A .4 000A 舰 船用 框架 式 低压 断路 器 部 级 一 等 
195 SOOMW 级 水 电机 组 刚强 度 研 究 部 级 二 等 
196 Y2 系列 三 相 异 步 电 动机 部 级 二 等 
197 SE2500 型 双 轴 定向 聚 酯 薄膜 生产 机 组 的 研制 部 级 二 等 
198 FGM 一 1 光纤 几何 参数 测试 仪 部 级 二 等 
199 大 型 水 轮 发 电机 定子 三 维 温度 场 计 算 与 实验 研究 | 部 级 一 等 
200 KER NRK $.6 号 机 水 轮机 转 轮 水 力 性 | 部 级 二 等 
能 研究 
201 YS 紧凑 型 三 相 异 步 电 动机 部 级 二 等 
202 谏 壁 发 电厂 10 号 机 组 DCS 改造 部 级 二 等 
203 9 型 导 10kY 系列 大 型 电力 变压器 部 级 一 等 
204 LW6B—252 型 六 气 化 硫 断 路 器 部 级 二 等 
205 LW 口 一 126/2500 一 31.5 型 户外 高 压 六 氟 化 硫 新 | 部 级 二 等 
路 器 ( 自 能 式 灭 弧 室 配 弹 签 操 动 机 构 
206 干 式 整流 变压器 部 级 一 等 
207 220kV 大 截面 分 裂 导 体 充 油 电线 部 级 二 等 
208 SSP7 一 450000/330 三 相 强 油水 冷 电 力 变压器 部 级 二 等 
209 大 型 三 相 隐 极 迭 片 转子 同步 电动 机 研制 - 部 级 二 等 
210 武钢 大 型 厂 860 主 传动 电气 系统 改造 部 级 二 等 
211 杭州 天 子 岭 垃圾 填 埋 场 填 埋 气体 利用 项 目 部 级 二 等 
212 江西 东风 制药 厂 青霉素 废水 治理 工程 部 级 二 等 
213 双 速 砂 滤器 研制 及 应 用 部 级 二 等 
214 GB/T17007 一 1997 绝缘 栅 双 极 型 品 体 管 测试 方法 | 部 级 二 等 
215 GB13960 可 移 式 电动 工具 的 安全 系列 标准 部 级 二 等 
216 电工 行业 采用 国际 标准 (IEC) 若 干 问题 的 研究 部 级 二 等 
217 GB/T7064— 1996 透 平 型 同步 电机 技术 要 求 部 级 二 等 
218 三 维 涡流 场 问 题 的 工程 模拟 技术 部 级 二 等 
219 秦皇岛 港 煤 码头 四 期 工程 供电 与 昭明 系统 部 级 二 等 
220 煤 粉 锅炉 燃烧 器 一 次 风气 流 着 火 特 性 试验 研究 ”| 部 级 三 等 
221 智能 化 塑料 外 壳 式 断路 器 部 级 三 等 
222 16112(70kN) 棒 形 悬 式 绝缘 子 部 级 三 等 
223 火力 发 电厂 锅炉 补给 水 处 理 程控 系统 部 级 二 等 
224 ERE OL Fas E 部 级 三 等 
225 GED 系列 发 电机 励磁 用 整流 灭 磁 装 辐 部 级 三 等 
226 换 向 器 专用 测试 装置 研制 :1. 高 速 试验 机 ,2. KR | 部 级 三 等 
差 测试 仪 ,3. 绝缘 测试 仪 
227 自 愈 式 高 电压 并 联 电容 器 部 级 := 等 
228 FLN24 一 126 .145 型 六 氢化 硫 封 闭 式 负荷 开关 部 级 二 等 
229 微机 变压器 成 套 保 护 装 置 部 级 二 等 
230 LW12—220 型 六 氢化 硫 色 式 断路 器 部 级 三 等 
231 SFP7—370000/500 三 相 低 损耗 电力 变压器 部 级 三 等 
232 非 正 常 运行 工 况 对 600MW 汽 轮 发 电机 的 影响 | 部 级 三 等 
一 一 汽 轮 发 电机 各 项 电抗 饱和 值 的 计算 方法 
233 LW23 一 252 型 钢 式 六 氢化 硫 断 路 器 部 级 二 等 
234 SFZ7—31500/63 高 阻抗 有 载 调 压 电力 变压器 部 级 三 等 
235 SFPSZ7— 120000/220 有 载 调 压 电力 变压器 部 级 三 等 
236 WFB 一 1 型 微机 式 发 电机 变压器 组 成 套 保护 系统 | 部 级 三 等 





( 续 ) 
ko X 位 
上 海 电 器 科学 研究 所 
哈尔滨 汽轮机 有 限 责 任 公司 
土 海 电缆 研究 所 等 2 个 单位 


沈阳 变压器 有 限 责 任 会 司 


单 


天 津 电气 传动 设计 研究 所 

上 海 电器 科学 研究 所 

东方 电机 有 限 责 任 公司 

上 海 电器 科学 研究 所 ,大连 电 机 三 ,北京 电机 总 
厂 . 西 安 电机 广 等 7 个 单位 

桂林 电器 科学 研究 所 

上 海 电缆 研究 所 

哈尔滨 大 电机 研究 所 

哈尔滨 大 电机 研究 所 


兰州 电机 有 限 责 任 公司 
EER UN ELIO ERAS OL 
海 福 克 斯 波 罗 有 限 公司 

KEEFE E TRARA a EIE E 
FTUAR RAA RREA] 
广州 高 压 电 器 厂 


ES ETS: 

沈阳 电缆 三 

沈阳 变压器 有 限 责 任 公司 

东方 电机 有 限 责任 会 本 等 2 个 单位 

天 津 电气 传动 设计 所 

国家 机 械 工业 局 第 二 设计 研究 院 

国家 机 械 工业 局 第 七 设计 研究 院 

国家 机 械 工业 局 第 八 设 计 研 究 院 

西安 电力 电子 技术 研究 所 .西安 电力 整流 器 入 
土 海 电 动工 具 研究 所 

机 械 工业 北京 电工 技术 经 济 研究 所 

哈尔滨 大 电机 研究 所 等 5 个 单位 

保定 天 威 集团 大 型 变压器 分 公司 等 2 个 单位 
国家 机 械 工业 局 第 七 设计 研究 院 .中 国电 工 设备 
总 公司 等 3 个 单位 

哈尔滨 电站 设备 成 父 设 计 研 究 所 

上 海 电器 科学 研究 所 

KERRE 

天 水 电气 传动 研究 所 RHR E3 NR 
上 海 发 电 设备 成 食 设 计 人 研究 所 

上 海 发 电 设备 成 套 设计 研究 所 ,上海 汽 轮 发 电机 
有 限 公司 

上 海 电动 工具 研究 所 Sind“ “EE AAT Ha a Fg BZ i] 


FE PR HAA AS ie PR E aD 
PTA ERA RHEA 
许昌 继电器 研究 所 等 2 个 单位 
沈阳 高 压 开 关 有 限 责 任 公司 
沈阳 变压器 有 限 责 任 公司 
上 海 汽 轮 发 电机 有 限 公司 等 2 个 单位 


西安 高 压 开关 厂 
哈尔滨 变压器 广 
哈尔滨 变压器 上 小 
阿 城 继 电器 股份 有 限 公 司 等 2 个 单位 


综述 ，33 


CE 


k 奖 项 A 名 称 


CKWK—1—200/11 x 2 一 6 型 (35kY 级 ) 干 式 空 心 
串联 电抗 器 


YZR2 系列 起 重 及 冶金 用 绕 线 转子 三 相 异 步 电 动 
机 











续 ) 


—, 


x KF 单 位 
E IA LA 


佳木斯 防爆 电机 研究 所 .大连 第 二 电机 厂 KR 


市 起 重 电 机 厂 
国外 发 电 设 备 和 大 中 型 电机 图 册 东方 电机 股份 有 限 公司 
电气 自动 化 关键 技术 国内 外 发 展 趋势 研究 机 械 工业 北京 电工 技术 经 济 研究 所 
Q3Q—SS1—600 水池 清洗 器 上 海 电 动工 具 研 究 所 
GB/T3783 一 1994 船用 低压 电器 基本 要 求 上 海 电 器 科学 研究 所 
GB/T11348.2 一 1997 旋转 机 械 转 轴 径 向 振动 的 测 上 海 发 电 设备 成 套 设计 研究 所 .哈尔滨 大 电机 研究 
量 和 评定 第 2 部 分 :陆地 安装 的 大 型 汽 轮 发 电机 组 所 等 5 个 单位 
JB/T8502—1996 通信 电缆 用 填充 高 上 海 电 缆 研 究 所 等 2 个 单位 
GB1207 一 1997 电压 互感 器 沈阳 变压器 研究 所 .西安 变压器 三 ,沈阳 变压器 
有 限 责 任 公司 等 5 个 单位 
陕西 咸阳 505 药 业 有 限 公 司 新 建 项 目 国家 机 械 工业 局 第 七 设计 究 院 
IR ARA, 公司 “ 八 五 "一 期 技术 改 国家 机 械 工业 局 第 二 设计 研究 院 
航空 航天 高 可 靠 线 簧 电 连 接 器 用 耐 漏电 改 性 聚 桂林 电器 科学 研究 所 
国家 三 等 | 小 计 部 级 一 等 部 级 三 
本 
9% 年 | wo | os | =- | = | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 |» | a 
9 年 | @ {| s | 1 | > | s | 3 | we | > | 3 | 7 | 3 
ie | 6 | 2 | => | > | 1 | 1 |ó | -= | i |» j» 
ie | os | 1 [| = | > | 1 | > | 58 | — | 4 | 2% | 39 
TE :2000 年 度 因 机 构 改革 和 评奖 办 法 的 改变 而 停 一 年 。 
(五 ) 其 他 情况 见 表 18,% 19. 


国家 在 “ 九 五 "期 间 ,为 增强 我 国 制造 业 技术 开发 与 创新 
能 力 , 为 加 快 科技 成 果 转 化 为 现实 生产 力 的 能 力 ,利用 世 行 
贷款 和 国家 基建 资金 建设 了 一 批 “ 国 家 工程 研究 中 心 "或 “ 国 
家 工程 技术 研究 中 心 "。 原 机 械 工业 部 和 国家 机 械 工业 局 也 
相应 建设 了 一 批 机 械 工业 工程 研究 中 心 ,名 单 见 表 17。 

四 、 固 定 资产 投资 完成 情况 

(一 六 九 五 "计划 执行 情况 

“ 九 五 "期 间 ,电器 工业 行业 完成 固定 资产 投资 256.89 亿 
元 ,与 * 八 五 "期 间 完 成 的 242.17 亿 元 相 比 ,增长 6.1% 。 其 
中 ,基建 150.61 亿 元 ,与 “ 八 五 "期 间 完 成 的 111.3 亿 元 相 比 
增长 35.3%; 技 改 106.28 亿 元 ,与 “ 八 五 "期 间 完成 的 130.86 
亿 元 相 比 减少 18.8%。5 年 中 ,年 度 投资 呈 前 高 后 低 的 走势 ， 
1996 年 至 2000 年 每 年 投资 依次 为 54.08 亿 元 、$9.9% 亿 元 、 
52.47 亿 元 .44.69 亿 元 .45.69 亿 元 。5 年 投资 合计 在 30 亿 元 
( 含 近 30 亿 元 ) 及 以 上 的 行业 有 6 个 ,依次 为 发 电 设备 ( 含 工 
业 锅 炉 )42.% 亿 元 ,电线 电缆 40.01 亿 元 ,高 压 电 器 35.57 亿 
元 ,电机 ( 含 微 电 机 .电动 工具 )31.94 亿 元 ,日 用 电器 31.68 亿 
元 ,变压器 28.93 亿 元 ,电工 行业 * 九 五 "基建 . 技 改 投资 完成 


|| 电力 电子 国家 工程 研 
究 中 心 


2 电气 传动 国家 工程 研 
究 中 心 


3 高 效 焊 接 新 技术 国家 
工程 研究 中 心 


4 发 电 设备 国家 工程 研 
究 中心 


5 低压 电器 工程 研究 中 
4 Ù 


6 精密 模具 工程 研究 中 
心 


7 电工 材料 工程 研究 中 


表 18 电器 工业 行业 “ 九 五 " 基建 、 技 改 投资 完成 情况 


1. 发 电 设备 
2. 电线 电缆 
3. 高 压 电器 
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西安 电力 
电子 研究 所 


天 津 电 气 
传动 设计 研 
究 所 

哈尔滨 焊 
接 研 究 所 


哈尔滨 电 
站 设备 集团 
公司 .哈尔滨 
动力 设备 股 
份 有 限 公司 

上 海 电器 
科学 研究 所 


桂林 电器 
科学 研究 所 


桂林 电器 
科学 研究 所 


依托 单位 名 称 | “中心 性质 


国家 计 委 批复 


国家 计 委 批复 


国家 计 委 批复 


国家 计 委 批复 


原 机 械 部 批复 


原 机 械 部 批复 


原 机 械 部 批复 


(单位 : 亿 元 ) 


(% ) 
100 


19.6 
17.8 
8.6 


各 行业 
占 比 重 


oe 
增长 % 
6.1 
-9.6 


-7.4 
71.6 








( 续 ) 





T 业 名 称 “He A geo 
增长 (和 ) 

4. 电机 -92 | 
5. FA FAS a 55.9 
6. 变压器 30.1 
7. 绝缘 材料 40.4 
8. UE - 26.8 
9. 低压 电器 - 43.6 
10. 其 他 - 10.5 
表 19 “ 九 五 "期 间 原 机 械 工业 系统 电器 工业 行业 基建 、. 技 改 完 成 情况 (单位 : 亿 元 ) 






1 | 锅炉 制造 业 

2 | 汽轮机 制造 业 

3 | 水 轮机 制造 业 

4 | 其 他 锅炉 及 原 动 
机 制造 业 

5 | 发 电机 制造 业 

6 | 电动 机 制造 业 

7 | 微 电 机 制造 业 

8 | 电动 工具 制造 业 

9 | 电工 专用 设备 制 
造 业 


10 | 变压器 制造 业 
11 | 电容 器 制造 业 
12 | 整流 器 制造 业 
13 | 开关 控制 制造 业 


14 | 电器 设备 元 件 制 
造 业 


15 | 工业 用 电炉 制造 业 
16 | 电焊 机 制造 业 
17 | 电焊 条 制造 业 
18 | 电线 电缆 制造 业 
19 | 工业 陶 次 制造 业 
20 | 电工 用 碳 素 制品 业 
21 | 绝缘 制造 业 
22 | 蓄电池 制造 业 
23 | 洗衣 机 制造 业 
24 | 电 冰 箱 制 造 业 
25 | He DA pd 138 Mb 
26 | 空调 器 制造 业 
27 | 吸尘器 制造 业 
28 | 其 他 电气 机 械 及 
器 材 制造 业 


a 
A 


注 : 表 中 数据 摘自 原 机 械 工 业 部 .国家 机 械 工业 局 统计 年 报 提要 。 

“ 九 五 "期 间 , 国 家 安排 并 已 实施 的 重点 专项 主要 有 4 
项 , 共 51.79 亿 元 及 3 000 万 美元 投资 。 其 中 :500kV 超 高 压 
输 变 电 专 项 5 20.8 亿 元 (基建 4 项 11.3 亿 元 、 技 改 21 项 
9.5 亿 元 ) ;三峡 大 型 水 电 专 项 基建 项 目 2 项 21.5 亿 元 ;大 型 
火电 项 目 6 项 国债 9.49 亿 元 ;GEF( 全 球 环境 基金 会 ) 中 国 高 
效 工 业 锅炉 项 目 ,世界 银行 赠 款 3 000 万 美元 及 国内 配套 人 
民 币 。 


1996 ~ 2000 年 合计 
完成 技 改 


2000 年 


7.48 
7.52 
0.39 


0.03 


2.12 
0.06 


6.42 
11.87 
2.23 
1.09 


0.15 


15.31 
0.94 
0.08 
15.4 


1.48 


0.03 
0.86 
1.89 
16.86 
1.88 
0.12 
4.26 
1.95 
0.02 
3.99 
0.08 
0.75 
0.03 


3.17 


106.28 


从 近 10 FARA, RIMA ERAN K 
明显 减缓 ,“ 八 五 ”期 间 比 “七 五 "期 间 增 长 40% ,年 平均 增长 
6.9% ,而 “ 九 五 "期 间 比 “和 八 五 "期间 只 增长 6.1% ,年 平均 增 
长 1.3% .。“ 九 五 "期 间 固 定 资产 投资 平均 每 年 51.378 (Lu, 
相当 于 “ 八 五 "末期 全 行业 固定 资产 原 值 546.22 亿 元 的 
3.3%。“ 九 五 ”期间 固定 资产 投资 减缓 的 主要 原因 ,一 是 市 
场 经 济 的 发 展 ,促进 电器 工业 行业 产品 结构 的 调整 影响 了 辕 
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定 资产 投入 ;二 是 国家 对 固定 资产 投资 的 控制 ,减少 了 重复 
建设 及 盲目 投资 ;三 是 企业 经 济 效益 较 差 ,资金 紧张 。 

“ 九 五 ”期 间 固定 资产 投资 的 大 户 仍 然 是 “ 八 五 "期间 的 
6 大 行业 ,如 发 电 设备 ,电机 变压器、 高 压 电 器 .电线 电缆 .日 
用 电器 。 由 于 城乡 电网 建设 的 拉动 及 人 民生 活水 平 的 提高 ， 
高 压 电器 .变压器 .电线 电缆 ,日 用 电器 的 投资 额 显 著 增加 。 
而 发 电 设备 .电机 的 投资 额 有 所 减少 。 

“ 九 五 "期 间 固 定 资产 投资 的 安排 与 “^ 八 五 "期 间 有 一 个 
明显 的 不 同 , 按 不 机 械 部 部 署 ,电器 工业 行业 “ 九 五 "期 间 是 
按 国家 重点 工程 项 目 , 如 三 峡 大 型 水 电 设备 .500kY 超 高 压 输 
变 电 设备 等 ,其 投资 由 中 央 安 排 ; 地 方 重点 工程 项 目 ,其 投资 
由 中 央 为 主 安排 ;分 行业 项 目 由 地 方 投资 , 共 三 个 层次 安排 。 
MAL 期 间 则 基本 上 按 行业 安排 投资 。 分 三 个 层次 安排 
有 以 下 好 处 :中 更 有 利于 国家 重大 成 套 设 备 生 产能 力 的 形 
成 ;四 减少 固定 资产 的 分 散 使 用 , 少 撒 胡 椒 面 ;@@ 调 动 中 央 、 
地 方 及 各 方面 的 积极 性 。 当 然 ,在 中 央 集 中 使 用 投资 的 同时 
也 应 适当 安排 好 配套 的 基础 件 .基础 材料 及 其 他 产品 行业 的 
技 改 , 以 促使 电器 工业 行业 协调 发 展 。 

(二 ) 取 得 的 主要 成 绩 

1. 结合 产品 结构 调整 ,投资 重点 的 调整 进一步 取得 成 果 

自 “ 六 五 ”计划 以 来 ,电器 工业 行业 固定 资产 投资 的 重点 
EE BEI KA ARE Eo Bi 300MW .600MW 火电 设备 
的 引进 ,逐步 从 消化 吸收 引进 技术 .优化 设计 到 形成 批量 生 
广 能 力 ,国家 花 了 相当 多 的 投资 改造 发 电 设备 行业 。“ 七 五 ” 
计划 以 后 , 随 着 发 电 设备 制造 业 的 快速 发 展 , 使 得 本 来 相对 
游 缠 的 输 变 电 设 备 制 造 业 更 加 不 适应 电力 建设 的 需要 。 与 
此 同时 ,电力 部 门 也 在 着 力 扭转 电网 建设 滞后 于 电源 建设 的 
局 面 。 自 “ 八 五 "期 间 以 来 ,为 实现 输 变 电 设备 与 发 电 两 个 行 
业 的 协调 发 展 ,电器 工业 行业 不 断 调整 投资 重点 ,加 大 对 输 
变 电 设备 行业 固定 资产 的 投入 。“ 八 五 ”期 间 变 讨 器 及 高 压 
开关 两 个 主要 输 变 电 设 备 行业 的 投资 为 42.96 亿 元 , 占 电 器 
工业 行业 投资 的 17.7%。“ 九 五 ”计划 在 “ 八 五 ”计划 的 基础 
上 ,继续 加 大 对 输 变 电 设备 行业 投资 的 力度 ,变压器 及 高 压 
开关 投资 64.5 亿 元 , 占 行业 的 25.1%。 经 过 “ 九 五 "计划 ,在 
基建 . 技 改 方面 , 输 变 电 设备 制造 行业 的 技术 水 平和 生产 能 
力 都 有 明显 提高 ,扭转 了 输 变 电 设备 落后 于 发 电 的 局 面 。 
“ 九 五 "期 间 新 增 SOOkV SF, 全 封闭 组 合 电器 42 个 间隔 生产 
能 力 , 以 及 与 之 相配 套 的 500kV 互感 器 .电力 电容 器 .线路 及 
变电站 自动 保护 装置 .高 压 绝缘 子 .封闭 母线 .绝缘 材料 等 也 
都 相应 提高 了 水 平 .增加 了 生产 能 力 。 总 之 ,500kY 交流 输 变 
电 设备 在 产品 水 平和 生产 能 力 上 能 满足 三 峡 工 程 的 需要 。 
WR S00KV 直流 输 变 电 设备 技术 复杂 , 须 通过 技术 引进 及 合 
作 生 产 来 满足 需求 。 合 作 生 产 第 一 条 线 以 国外 为 主 ,第 二 条 
线 以 国内 为 主 制造 ,逐步 实现 全 部 由 国内 制造 。 经 过 “ 九 五 ” 
期 馈 基 建 . 技 改 , 输 变 电 设备 行业 的 工艺 及 工艺 装备 水 平 也 
有 很 大 提高 。 变 压 器 行业 补充 了 大 型 绕 线 机 .新 型 壁挂 式 气 
HT RRE, 工 频 及 冲击 试验 设备 ,以 及 必需 的 重型 厂房 。 
遍 扩 开关 行业 在 引进 国际 先进 水 平 产 品 技术 的 同时 ,“ 九 五 ” 
期 间 也 添置 了 先进 的 工艺 装备 与 测试 设备 。 主 要 有 和 饭 金 加 
工 的 数控 转盘 冲床 .数控 剪 板 机 .数控 折 弯 机 、 双 重 折 弯 机 ; 
机 械 加 工 的 数控 机 床 .加 工 中 心 ; 壳 体制 造 的 四 坐标 数控 割 
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孔 机 .6 000kN 冷 翻 边 和 带 有 预 夸 头 功能 的 三 辊 滚圆 机 AE 
纵 颖 自动 焊接 装置 ,焊接 机 械 手 ; 环 氧 树脂 绝缘 件 的 真空 环 
氧 树脂 浇注 生产 线 ; 装配 的 净化 车 间 .SFs 气体 充气 回收 装 
B .超声波 清洗 机 . 工 频 耐 压 .冲击 耐 压 .操作 试验 .回路 电阻 
测试 装置 .成 套 工 频 试验 装置 以 及 计算 机 控制 的 立体 仓库 等 
关键 设备 。 

工艺 和 工艺 装备 水 平 的 提高 使 输 变 电 设 备 行业 制造 水 
平 与 国外 差距 大 为 缩小 ,从 而 提高 了 在 国际 市 场 上 的 竞争 
力 。 目 前 , 输 变 电 设备 行业 在 国内 市 场 上 的 优势 已 开始 实 
现 。 城 乡 电 网 改造 就 是 一 个 有 力 的 证 明 , 国 家 城乡 电网 改造 
是 “ 九 五 "期间 电 力 建设 的 重大 工程 ,是 我 国 建国 以 来 规模 最 
大 的 城乡 电网 建设 与 改造 工程 。 工 程 涉及 280 个 地 级 以 上 
城市 ,2 000 多 个 县 (区 .市 ), 总 投资 2 600 亿 元 。 该 工程 现 正 
加 紧 建设 中 ,工程 所 需 输 变 电 设备 , 绝 大 多 数 由 国内 供应 。 

2. 重大 装备 制造 能 力 明 显 提高 

三 峡 700MW 大 型 水 电机 组 是 目前 世界 最 大 的 水 电机 
组 。 该 机 组 为 混流 式 ,机 组 容量 700MW, 水 轮机 转 轮 直径 
9.85m, 水 轮机 转 轮 模 型 效率 可 超过 M4%。 为 了 制造 这 一 大 
型 水 电机 组 ,我 们 正 通过 与 国外 合作 生产 前 14 台 机 组 的 方 
式 ,做 好 引进 技术 消化 吸收 工作 。1997 年 国家 批准 对 哈尔滨 
电机 厂 .四 川 东方 电机 广 两 个 大 型 水 电厂 进行 技术 改造 ,总 
投资 21 亿 元 。 现 工程 正 加 紧 进 行 ,近期 即 可 完成 ,届时 两 厂 
可 分 别 年 产 2 台 三 峡 水 电机 组 。 技 术 水 平 的 提高 ,生产 能 力 
的 扩大 ,使 国内 下 一 步 完 全 可 以 承担 三 峡 水 电站 右岸 12 台 
和 地 下 厂房 6 台 机 组 的 制造 任务 。 我 国 水 力 资 源 极为 丰富 ， 
根据 电力 建设 规划 ,今后 还 有 类 似 三 峡 的 大 型 电站 陆续 建 
设 ,这 些 大 型 水 电机 组 国内 都 有 能 力 制 造 。 

经 过 对 两 个 电机 厂 改造 ,我 国 大 型 水 电 制造 的 工艺 水 平 
及 装备 水 平 大 为 提高 ,达到 了 国际 先进 水 平 。 例 如 ,两 厂 都 
装备 了 $16m 数控 立 车 、$4.5mx 18m KRENE , $250mm Bi 
床 .4.5mx 13m 龙门 式 五 轴 铣 床 等 大 型 关键 加 工 设备 ;改造 和 
完善 了 高 水 头 试验 台 ,. 汽 蚀 台 ;建设 了 必须 的 4001, 5001 级 重 
型 厂房 。 

3. 为 提供 节能 .环保 产品 进行 技术 改造 

为 实现 可 持续 发 展 战 略 ,必须 切实 做 好 节能 和 保护 环境 
工作 。 

我 国 在 用 的 工业 锅炉 有 50 多 万 台 , 约 130 ~ 140 A% t, 
年 耗 原煤 占 全 国 煤 产量 的 113 ,燃烧 产生 的 CO 29 TAL 1. 耗 
煤 之 多 ,排放 有 害 气 体 之 多 ,在 世界 上 是 很 突出 的 。 这 种 落 
后 局 面 的 形成 ,主要 是 由 于 我 国 工 业 锅炉 设计 水 平 低 , 实 际 
运行 热效率 与 先进 国家 相 比 低 10% ~ 15% ,排放 的 CO, 也 明 
显 地 高 于 国外 所 致 。1996 年 经 世界 银行 全 球 环境 设施 信托 
基金 会 (GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY 简称 GEF) 批 准 我 
国 9 个 工业 锅炉 厂 引 进 先 进 工 业 锅炉 产品 技术 ,并 进行 相应 
的 技术 改造 。 形 成 年 产 高 效 , 低 排放 工业 锅炉 生产 能 力 
27 OOOH t。 世 界 银行 为 此 赠 款 3 000 万 美元 ,同时 国内 安排 
相应 的 人 民 币 配套 资金 。 到 2000 年 底 , 大 部 分 资金 已 投入 . 
项 目 完 成 后 不 仅 使 中 国 工业 锅炉 产品 的 设计 制造 达到 国际 
先进 水 平 ,而 且 经 济 效益 和 社会 效益 十 分 显 鞭 ， 运行 效率 可 
达到 78% ~ 85%, MARI SO, 排放 分 别 控制 在 100mg/m 和 
1 000mg/M 以 下 。9 个 项 目 新 型 锅炉 年 产量 27 000 2£ t, Es [ei] 


容量 现 产 老 锅 炉 相 比 ,每 年 可 节 煤 120 万 t+, 减少 CO, 排放 量 
300 万 t, AIP HER 3 万 t,SO, 排放 6 万 to 一 二 年 后 新 型 锅炉 
不 断 投 和 人 使 用 ,效益 更 加 明显 ,特别 是 温室 气体 CO, 排放 量 
的 大 幅度 减少 ,为 减缓 全 球 变 暖 将 起 到 积极 作用 。 

4. 为 扩大 出 口 .提高 配套 产品 .基础 材料 水 平 及 发 展 日 
用 电费 等 方面 进行 技术 改造 

2000 年 电动 工具 行业 出 口 创 汇 12.24 亿美 元 ,电动 工具 
一 牙 成 为 电器 工业 行业 出 口 的 拳头 产品 。“ 九 五 "期 间 地 方 
和 企业 对 电动 工具 行业 技 改 投入 的 力度 明显 加 大 ,促进 了 电 
动工 具 的 发 展 , 一 些 新 秀 脱颖而出 ,江苏 金鼎 电动 工具 集团 
公司 5 年 间 先 后 投入 资金 近 亿 元 ,开辟 新 厂址 ,购置 先进 工 
艺 净 备 , 企 业 面貌 焕然 一 新 ,产品 品种 、 质 量 及 生产 能 力 比 
“ 八 五 "期 间 明 显 提高 。2000 年 该 厂 生产 电动 工具 758 万 台 ， 
年 销售 额 高 达 8.5 亿 元 ,其 中 大 部 分 产品 出 口 。 宁 波 中 强 电 
动工 具有 限 公 司 ， 八 五 "期 间 刚 起 步 时 , 靠 租借 厂房 生产 。 
“ 九 五 "期 间 投 巨 资 建新 厂 ,购置 国内 外 先进 设备 ,技术 水 平 
和 生产 能 力 迅 速 提 高 ,2000 年 该 厂 出 口 546 万 台 ,销售 额 达 
9.28 亿 元 。 

“ 九 五 "期 间 为 重大 装备 提供 配套 产品 ,基础 材料 等 行业 
的 技术 改造 也 有 进展 。 电 力 电子 器 件 是 电器 工业 行业 最 重 
要 的 基础 件 之 一 。“ 九 五 ”期间 ,国家 先后 对 西安 电力 电子 所 
及 西安 整流 器 厂 投 入 2 亿 多 元 资金 ,针对 500kV 直流 输电 、 地 
铁 CTO 组 件 及 IGBT 中 试 等 工程 需要 进行 技 改 ,目前 改造 将 
很 快 完成 。 工 程 完成 后 可 为 三 峡 及 天 广 线 500kV 直流 输电 
工程 提供 单 管 和 阀 堆 , 为 万 沪 线 500kV 直流 输电 工程 提供 品 
闻 管 备品 配件 。 使 晶闸管 大 容量 交 - 交 变 频 及 整流 电源 主 
器 件 的 生产 立足 于 国内 。IGBT 模块 1 200V .200A 可 批量 生 
产 。 南 阴 防 爆 电 机 集团 公司 投资 5 000 万 元 完成 了 大 化 肥 、 
大 型 乙烯 .煤化 工 三 大 化 工 配套 防爆 电机 的 技术 改造 , 进 一 
步 满足 了 三 大 化 工 设备 配套 的 需要 。 

绝缘 材料 是 电器 工业 行业 的 三 大 基础 材料 之 一 。 多 年 
来 绝缘 材料 的 发 展 总 是 赶不上 电器 工业 行业 产品 的 发 展 。 
“ 九 五 ” 期间 主 要 的 技 改 项 目 有 四 川 东 方 绝缘 材料 厂 引 进 美 
Es] CE 公司 聚 丙烯 薄膜 生产 线 , 引 进 日 本 帝 人 公司 聚 酯 菏 腊 
生产 线 。 生 产 0.05 ~ 0.35mm 4 个 品种 和 5 个 规格 , 幅 宽 2m 
的 案 栈 薄膜 ,年 产 4 000t, 从 而 提高 了 我 国 眼 酯 薄膜 的 制造 水 
平 ， 泰州 绝缘 材料 厂 总 投资 2 500 万 元 ,引进 瑞士 魏 克 曼 公 
可 大 型 绝缘 纸板 生产 工艺 ,使 3.2m x 6.3m 大 型 绝缘 纸板 的 
生产 能 力 达 到 6 000t, 提 高 了 我 国 绝缘 纸板 的 质量 等 级 ,满足 
了 大 型 变压器 配套 的 需要 。 此 外 ,还 有 常州 绝缘 材料 厂 对 原 
有 于 酯 薄膜 生产 设备 的 改造 ;山东 诸城 四 达 公 司 层 压 制品 及 
无 碱 玻 璃 丝 生 产 线 的 改造 ;新 会 电容 器 薄膜 厂 双 轴 拉 伸 聚 丙 
烯 注 膜 (BOPP) 生 产 线 技 改 ; 北 京 福 达 公司 投资 建成 SMC 塑 
料 生 产 线 ; 江 阴 电 工 材 料 厂 无 溶剂 快 干 绝缘 树脂 等 生产 线 改 
造 ; 拭 远 金 宝 电 子 有 限 公 司 建成 高 档 电 解 铜 箱 生 产 线 ; 广 东 
生 益 科技 股份 公司 改造 覆 铜 箱 板 生产 线 等 。 

日 用 电 右 是 电工 行业 6 大 投资 行业 之 一 ,“ 九 五 "期间 技 
改 投资 主 要 集中 在 新 型 无 氰 冰箱、 变频 空调 .新 型 洗衣 机 及 
微波 炉 等 产品 上 。 进 行 技 改 厂家 主要 有 广东 科 龙 集团 .美的 
集团 .海尔 集团 .春兰 集团 .格兰仕 公司 、 华 意 电器 公司 等 。 
“九天 "期 间 日 用 电器 基建 . 技 改 投资 国 家 统计 局 统计 为 


31.68 亿 , 据 日 用 电器 行业 统计 大 大 超过 上 述 数字 。 如 果 能 
切实 加 大 科研 和 产品 开发 的 力度 , 通 当 控制 规模 ,日 用 电器 
行业 定 会 持续 健康 发 展 ,走向 世界 。 

(三 ) 存 在 问题 

1.“ 九 五 ”期间 ,调整 了 固定 资产 投资 方向 ,这 对 调整 产 
品 结构 ,促进 重大 装备 发 展 起 了 积极 作用 ”同时 重复 建设 的 
现象 仍 不 能 完全 遏制 。 突 出 表现 在 两 方面 ,一 是 “ 九 五 期间 
固定 资产 投资 中 基建 投资 的 比重 增加 ,“ 八 五 ”期 间 基建 投资 
占 总 投资 的 46%。“ 九 五 "期 间 基建 投资 占 总 投资 的 58.6% 。 
一 般 来 说 ,加 工行 业已 有 相当 技术 和 物质 基础 ,以 后 的 发 展 
主要 是 靠 采 用 新 技术 .进行 技术 改造 ,在 充分 利用 现 有 资产 
存量 的 基础 上 ,通过 资产 增 量 进行 优化 ,实现 技术 水 平和 生 
产能 力 的 提高 。 因 此 ,除了 必需 的 少数 的 基建 项 目 , 从 总 体 
上 看 ,外 延 式 的 基建 应 适当 减少 ,内 涵 式 的 技 改 应 占 主导 地 
位 。 基 建 在 固定 资产 中 的 比重 不 应 再 增加 。 据 了 解 ， 九 五 ” 
期 间 基 建 投资 不 少 是 地 方 项 目 。 有 不 少 民 营 工 厂 是 新 建 的 。 
其 实 , 如 果 体 制 上 (主要 是 所 有 制 ) 允 许 , 有 很 多 基建 项 目 , 可 
以 通过 对 现 有 条 件 较 好 的 老 厂 的 技术 改造 来 解决 。 既 省 钱 、 
省 时 、 见 效 又 快 。 二 是 一 些 热 门 产品 重复 建设 严重 如 交 联 聚 
乙烯 电缆 . 干 式 变压器 等 遍地 开花 。 为 了 说 明 问 题 ,着 重 对 
35kV 及 以 下 交 联 电缆 作 一 剖析 。35kv 交 联 电缆 1995 年 全 国 
有 生产 线 56 条 ,经 过 “ 九 五 ”期间 的 建设 ,到 2000 年 已 有 115 
条 ,年 产 交 联 电缆 能 力 可 达 10.6 万 km, 目 前 市 场 对 交 联 电线 
的 需求 量 为 每 年 3.5 万 km, 仅 为 生产 能 力 的 1/3 ,预计 2005 年 
年 需要 量 为 5.1 万 km, 为 现 有 和 牛 产能 力 的 48% ,因此 ,大 多 数 
工厂 将 长 期 开工 不 足 。500kYV 交 联 电缆 技术 难度 大 ,建设 资 
金 多 ,市 场 需要 量 有 限 ,应 由 国家 统一 规划 。 原 “ 岂 五 "规划 
预测 2000 年 需 500kV 交 联 电缆 16km ,规划 建设 郑州 .沈阳 两 
个 电缆 厂 。 此 后 ,河南 焦作 电缆 厂 按 220kV 及 以 上 电缆 
50km, 上海 申 缆 厂 按 LLOKV 及 以 上 交 联 电缆 50km 进行 建设 ， 
两 三 都 具备 生产 SOOKV 交 联 电缆 的 生产 能 力 。 据 了 解 偿 有 
江苏 .山东 .河北 等 地 的 电缆 三 正在 悄悄 地 上 SOOKV 电缆 ， 
从 国外 情况 看 ,也 没有 哪 一 国有 好 几 个 交 联 电缆 三 生 产 
500kV 电缆 。 我 国有 一 两 家 生产 500kVY 交 联 电缆 比较 合适 ， 
如 果 有 五 六 家 生产 必然 是 重复 ,造成 很 大 的 浪费 。 

2. 继续 实施 产品 结构 调整 并 进行 相应 的 技术 改造 ”电力 
工业 装备 发 展 的 方针 是 优化 发 展 火电 ,大 力 发 展 水 电 , 适 当 发 
展 核电 。 我 国 优化 发 展 火 电 的 主要 目标 是 积极 发 展 大 型 超 临 
界 火 电机 组 ,大 型 循环 流 化 床 锅炉 .蒸汽 燃气 整体 联合 循环 、 
大 型 空冷 机 组 ,大 型 供 热 机 组 。 为 了 实现 这 个 目标 ,哈尔滨 、 
上 海 .东方 三 大 发 电 设备 生产 集团 等 企业 都 在 科技 攻关 ,引进 
技术 方面 作 了 很 大 工作 ,有 关 方 面 还 安排 了 研发 以 上 装备 的 
依托 工程 ,国家 也 在 “ 九 五 ”期间 安排 了 9.49 亿 元 的 国债 项 目 ， 
以 进行 相应 的 技术 改造 ， 由 于 2000 年 下 半年 才 开始 批准 使 用 
这 部 分 资金 ,所 以 大 部 分 资金 的 使 用 及 工作 量 要 在 2001 年 以 
后 进行 。“ 十 五 "期 间 应 继续 抓紧 完成 这 些 项 目 。 

五 .进出 口 情况 

“ 九 五 "期 间 ,我 国 对 外 贸易 保持 了 快速 发 展 的 态势 ，、 根 
据 海关 统计 ,全 国外 贸 进 出 口 总 额 达 到 4 743.1 亿美 元 ,超额 
完成 “ 九 五 "期间 国家 制定 的 外 贸 进 出 口 总 额 4 000 亿美 元 的 
目标 , 比 “ 八 五 ”末期 1995 年 的 2 808.49 亿美 元 增长 69% , hil 
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时 进口 总 额 和 出 口 总 额 双 双 超 过 2 000 亿美 元 。 其 中 ,出口 
总 额 492.1 亿美 元 , 比 1995 年 的 1 487.71 亿美 元 增长 68%，; 
进口 总 额 251.0 亿美 元 , 比 1995 年 的 1 320.79 亿美 元 增长 
70% ,全 国 商品 进出 口 总 额 见 表 20。 

表 20 全 国 商品 进出 口 总 额 


2 808.49 1 487.71 


(单位 :亿美 元 ) 













1 320.79 











1996 年 2 899.00 1 510.70 1 388.30 
1997 年 3 250.57 1 826.97 1 423.61 
1998 年 3 239.31 1 837.65 1 401.66 
1999 年 3 607.00 1 949.30 1 657.70 


4 743.10 2 492.10 2 251.00 


机 电 产 品 进出 口 继续 保持 强劲 增长 ,进出 口 总 额 达 到 
2 081.8 亿 美元 , 占 全 国外 贸 进 出 口 总 额 的 43.9%, WE“ AA” 
末期 的 1995 年 的 1 030.34 亿美 元 增长 102% , 创 改革 开放 20 
年 来 进出 口 总 额 和 增长 速度 两 个 新 高 ,进口 总 额 和 出 口 总 额 
首次 双双 突破 1 000 亿美 元 ,为 我 国 对 外 贸易 和 国民 经 济 发 
展 作 出 了 贡献 。 其 中 ,出口 总 额 1 053.1 亿美 元 , 比 1995 年 的 





R2 全 国电 工 产品 进出 口 总 额 


机 B o ih 


年 t 进出 口 进出 口 占 机 电 占 机 电 
a 进 n a # o 


注 : 表 中 不 含 家 用 电器 的 进出 口 数 。 

(一 ) 出 口 

ME 22 中 可 以 看 出 , 按 海 关 的 统计 ， 九 五 "电器 工业 行 
业 出 局 创汇 出 现 持续 大 幅度 增长 ,并 高 于 全 国 商品 和 机 电 产 
邮 出 个 增长 幅度 (全 国 商 品 出 口 2000 年 比 1995 年 增长 68% , 
机 电 产 品 出 日 2000 Æ tE 1995 年 增长 140% )。2000 年 电器 工 
业 行 业 产 品 出 口 总 额 达到 113.88 亿美 元 (不 含 家 用 电器 的 创 
汇 数 ), 超 过“ 九 五 "计划 确定 的 2000 年 电器 工业 行业 产品 出 
II ENE 85 亿美 元 的 目标 BE 1995 年 出 口 创汇 46.79 亿美 元 增 
长 143% 。2000 年 出 口 创 汇 额 超过 10 亿美 元 以 上 的 商品 有 5 
大 类 ,它们 是 :变压器 与 变 流 器 及 互感 器 .电动 机 及 发 电机 、 
电线 电缆 .1 000kV 及 以 下 开关 及 保护 装置 .电动 工具 。2000 
年 电 上 产品 出 口 金额 列 前 10 名 的 产品 类 别 见 表 23。 

“ 九 五 "期 间 ,电器 工业 行业 出 口 生产 体系 的 建设 也 有 所 
发 展 ， 工 贸 结合 的 年 创汇 1 000 万 美元 以 上 的 企业 ,由 1995 
年 的 28 个 ,增加 到 1999 年 的 88 个 ,其 创汇 额 占 全 行业 的 创 
LH!) 36% o 

我 国电 器 工业 行业 产品 和 技术 出 口 ,有 以 下 几 个 特点 : 

1. 出 1 基数 小 ,起 步 晚 , 发 展 速 度 快 

电 亏 工业 行业 产品 和 技术 出 口 随 我 国 机 电工 业 和 对 外 
TOA A ay A ie eR A, LAR oh TAB, CE 1965 ~ 
1979 年 的 起 步 阶 段 , 年 出 口 量 仅 数 千 台 ,创汇 才 几 十 万 美元 。 
人 在 品种 上 ,基本 上 都 是 单 相 串 激 电 钻 和 少量 电动 角 向 嘱 光 
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438.57 亿美 元 增长 140% , 比 国家 确定 的 “ 九 五 ”机电 产品 出 
口 800 亿美 元 计划 目标 超过 253 亿美 元 ,连续 6 年 保持 第 一 
大 类 出 口 商 品 的 地 位 ;进口 总 额 1 028.7 亿美 元 , 比 1995 年 的 
591.77 亿美 元 增长 74% ,全 国 机 电 产 品 进出 口 总 额 见 表 21。 
表 21 全 国 机 电 产 品 进 出 口 总 额 (单位 :亿美 元 ) 


占 全 部 进 
] OA As I HO, 


591.77 













年 份 


“ 九 五 "期 间 , 电 器 工业 行业 产品 进出 口 出 现 较 大 幅度 增 
长 ,2000 年 电器 工业 行业 产品 进出 口 总 额 达到 211.39 亿美 
元 ,其 中 ,出 口 总 额 113.88 亿美 元 , 比 1995 年 的 46.79 亿美 元 
增长 143% ;进口 总 额 97.51 亿美 元 ,全 国电 工 产品 进出 口 总 
额 见 表 22。 


(单位 :亿美 元 ) 
其 中 :电工 产品 
占 机 电 


anl% ) 


3.76 
6.56 
8.05 
9.48 


机 。 随 着 改革 开放 的 深入 发 展 和 社会 主义 市 场 经 济 的 推动 ， 
我 国 的 电动 工具 行业 进入 了 高 速 发 展 阶 段 ,年 出 口 量 成 倍增 
长 ,2000 年 出 口 超过 8 50 万 台 , 创 汇 超过 12 亿美 元 。“ 九 
五 "期 间 , 共 出 口 了 各 类 电动 工具 近 2.36 亿 台 ,出 口 金额 高 达 
3$.6 亿 美元 ,我 国 已 经 发 展 成 为 世界 电动 工具 外 贸 出 口 大 
国 。 出 口 的 品种 有 电钻 (家 用 电池 充电 式 电 钼 .冲击 电 销 )、 
ORLA CL .电动 平板 砂 光 机 .轻型 台式 砂 
轮机 ) .手持 式 电 锯 ( 电 圆 锯 .曲线 饮 ) .电动 型 材 切 割 机 .电动 
扳手 .电动 螺丝 刀 . 电 锤 .电动 石材 切割 机 .电动 次 风机 园林 
工具 (除草 机 \ 修 枝 机 )、 可 移动 式 电动 工具 ( 线 锯 机 , 带 锯 机 、 
压 刨 等 ) 等 。 到 2000 年 底 , 我 国电 动工 具 产 品 已 发 展 到 200 
多 个 品种 ,400 多 个 规格 , 较 好 地 满足 了 国内 外 市 场 的 需求 。 

2. 出 口 商 品 结构 不 断 改善 

我 国电 器 工业 行业 产品 和 技术 出 口 从 小 型 到 大 型 .档次 
从 低 到 高 .从 单机 到 成 套 设 备 不 断 优 化 。 

1985 年 以 前 ,出口 以 劳动 密集 型 产品 和 材料 密集 型 产品 
A+ ,现在 ,一 些 技术 密集 型 产品 出 口 已 经 占有 一 定 比重 

由 出 口 单 机 回 出 口 成 套 设备 发 展 。 而 且 不 仅 出 口 成 套 
设备 ,还 结合 承包 工程 ,发 展 “ 交 钥匙 "工程 ,由 我 国 相关 企业 
负责 设计 .施工 .安装 .调试 ,在 正常 运行 以 后 , 香 把 钥匙 交 给 
对 方 。 过 去 由 中 国 机 械 对 外 经 济 技术 合作 总 公司 承包 建设 
的 巴基斯坦 古 杜 电厂 210MW ARA et a ESE, ME e 


典型 的 “ 交 钥 匙 "工程 项 目 。 
表 23 2000 年 电工 产品 出 口 金 额 列 前 10 名 的 产品 类 别 


出 口 金额 | 占 电工 产品 
(万 美元 ) EDEM w) 














产 m 类 别 



























1 | 变压器 . 变 流 器 .互感 器 339 517 29.81 
2 | 电动 机 ,发 电机 193 127 16.96 
3 | 电线 电线 154 254 13.55 
4 | 1000kV 及 以 下 开关 及 保护 装置 | 138 249 12.14 
5 | 电动 工具 122 429 10.75 
6 | 蓄电池 45 904 4.03 
7 | 电动 机 及 发 电机 零件 22 517 1.98 
8 | 电器 开关 及 装置 零件 19 541 1.72 
9 | 电器 控制 及 电力 分 配 盘 15 457 1.36 





电焊 机 15 439 

注 :以 上 的 数据 是 海关 根据 世界 海关 合作 理事 会 制定 的 “商品 
名 称 及 编码 协调 制度 (HS 码 )" 统 计 出 来 的 。 尺 管 “HS 码 " 是 一 部 科 
学 .系统 .多 功能 .多 用 途 的 国际 贸易 商品 分 类 体系 ,便利 于 国际 贸 
易 统 计 资 料 的 收集 .对 比 与 分 析 , 便 利于 海关 工作 ,但 与 国家 统计 局 
和 原 国 家 机 械 局 过 去 一 直 使 用 的 习惯 统计 口径 .分 类 方法 大 相 径 
庭 ,将 海关 统计 数据 归并 转换 为 按 国家 统计 局 和 原 国家 机 械 局 的 
统计 口径 分 类 时 ,其 数据 的 准确 性 是 要 打折 扣 的 。 

3. 成 套 设 备 出 口 向 大 型 化 升级 

随 着 我 国 科 技 水 平和 现代 化 程度 的 提高 ,我 国 大 型 设备 
和 成 套 设备 出 口 能 力 日 益 增 强 。 现 在 ,我 国 发 电 设备 制造 
Ub ,高压 输 变 电 制 造 业 等 行业 在 技术 上 已 经 具备 了 进入 国际 
市 场 的 能 力 ,发 电 设 备 和 高 压 输 变 电 行 业 等 企业 已 经 逐步 走 
向 国际 市 场 。 目 前 已 经 具备 出 口 30MW 600MW 等 大 型 电站 
工程 和 500kV 高 压 输 变 电工 程 等 项 目的 能 力 。 

4. 出 口 市 场 结构 不 断 调整 ,出 口 多 元 化 战略 取得 进展 

过 去 ,我 国 的 电工 产品 出 口 市 场 ,也 同 其 他 机 电 产 品 市 
场 一 样 ,主要 集中 在 传统 的 香港 和 东南 亚 地 区 ,现在 已 经 己 
及 亚洲 .北美 洲 .欧洲 .拉丁 美洲 .非洲 和 大 洋 州 (美国 .香港 、 
欧盟 .日 本 仍然 是 出 口 的 主要 市 场 )。 由 于 市 场 多 元 化 战略 
的 实施 ,以 及 国际 经 济 形势 的 好 转 , 为 我 国电 工 产品 出 口 提 
供 了 更 加 广阔 的 空间 。 

5. 传统 的 劳动 密集 型 产品 的 出 口 增 速 放 慢 ,资本 和 技术 
密集 型 产品 的 出 口 继续 保持 较 快 增长 

6. 出 口 的 贸易 方式 更 加 灵活 .多 样 化 ,已 逐步 适应 日 益 
激烈 的 国际 市 场 竞争 的 需要 在 产品 出 口 方面 ,有 一 般 贸 
易 .补偿 贸易 .寄售 .代销 .边境 贸易 . 易 货 贸易 、 对 外 承包 工 
程 . 进 料 加 工 ,来 料 加 工装 配 等 十 几 种 方式 。 在 技术 出 口 方 
面 , 有 技术 转让 .技术 许可 .技术 咨询 .技术 服务 .合资 技术 许 
可 ,独资 技术 许可 等 多 种 方式 。 

7. 融资 渠道 增多 ,融资 方式 多 样 化 

要 扩大 电器 工业 行业 技术 和 产品 出 口 , 今 后 必须 切实 解 
决 以 下 几 个 主要 制约 出 口 的 因素 : 

(1) 产 品 观念 陈旧 。 我 们 必须 尽快 更 新 产 唱 观 念 , 加 大 
产品 结构 调整 的 力度 ,创造 条 件 ,提供 世界 电工 产品 市 场 要 
求 的 "整体 产品 "”。 要 有 一 个 好 的 产品 ,自己 认为 某 个 产品 好 
不 算数 ,必须 要 让 国外 客户 说 好 才 行 。 有 少数 企业 往往 强调 
自己 生产 的 产品 得 了 什么 奖 , 这 难以 使 国外 客户 信服 ,因为 
国外 客户 关心 的 是 你 所 提供 的 产品 是 否 符合 该 国 技术 标准 、 
安全 标准 .环保 标准 ,他 并 不 关心 你 的 产品 得 过 什么 奖 。 要 
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创 名 牌 产 品 ,解决 定 牌 生产 PTEE R M A i MOE JERO) 
期 ,为 了 扩大 出 口 ,实行 按 外 国 中 间 商 来 样 定 牌 生产 .中 性 包 
装 是 可 以 的 ,但 这 些 产 品 上 根本 没有 中 国 制造 的 字样 ,更 没 
有 生产 企业 名 称 , 此 外 , 定 牌 生产 还 往往 暗藏 商标 侵权 纠纷 
的 隐患 ,如 在 德国 科隆 召开 的 五 金工 具 博览 会 上 就 发 生 过 中 
国 展 台 的 电动 工具 因 涉 嫌 侵 权 而 被 查封 的 事件 。 

(2) 产 品质 量 不 够 稳定 ,技术 含量 不 足 。 由 于 设计 不 合 
理 , 工 艺 不 过 关 ,使 用 的 材料 不 符合 要 求 ,元 器 件 和 零 配 件 不 
过 关 ,不 按 规定 进行 安装 和 调试 ,致使 产品 质量 不 稳定 ,和 绸 加 
上 包装 破碎 ,使 我 们 失去 了 不 少 订单 ,也 失去 了 一 些 市 场 和 
客户 。 

(3) 国 际 标准 的 采用 与 安全 认证 。 采 用 国际 标准 生产 ， 
符合 外 国安 全 认证 和 环保 的 要 求 ,是 我 国 扩大 产品 出 口 的 关 
键 。 出 口 企业 要 采用 国际 标准 ,开展 1809000 质量 体系 认证 ， 
完善 质量 保证 体系 ,强化 生产 全 过 程控 制 ,使 企业 质量 管理 
和 国际 接轨 ,产品 质量 得 到 稳定 提高 。 例 如 ,电动 工具 2000 
年 我 国生 产量 已 接近 1 亿 台 ,当年 销售 9 432 万 台 。 由 于 我 
国电 动工 具 行业 从 80 年 代 中 期 开始 ,大 力 采 用 了 TEC 等 国际 
标准 和 国外 先进 标准 ,从 1987 年 开始 ,又 实施 了 产品 安全 认 
证 ,进一步 与 国际 接 罗 ， 到 90 年 代 末 ,全 行业 产品 采用 国际 
标准 的 覆盖 率 达 到 100% , 共 制 定 并 实施 了 近 50 项 全 部 等 门 
国际 标准 的 行业 标准 。1996 年 起 上 海 电 动工 具 研 究 所 和 儿 
十 家 外 向 型 电动 工具 企业 ,又 相继 建立 了 先进 的 电磁 兼容 
(MEC) 实 验 室 ,进一步 适应 了 欧美 地 区 对 我 国电 动工 只 在 电 
磁 兼 容 方 面 的 要 求 , 从 而 冲破 了 网 美国 家 在 这 方面 设置 的 技 
REE, FAH, 2000 年 我 国电 动工 具 出 口 了 了 8 500 EHR. 
全 年 销售 量 的 90% ,使 我 国 成 为 名 符 其 实 的 电动 工具 外 贸 出 
口 大 国 。 

(4) 产 品 生产 体制 和 出 口 体 制 方面 的 不 完全 适应 性 ， 仁 
产品 生产 体制 方面 ,要 解决 生产 结构 .生产 组 织 .后 产 技 术 水 
平和 品种 等 多 方面 的 问题 ， 在 出 口 体 制 方面 ,要 改 出 上 收购 
制 为 自 营 出 口 或 外 贸 公司 出 [代理 制 ,使 企业 能 迅速 根据 国 
际 市 场 需求 的 变化 和 用 户 反馈 的 意见 ,不 断 改 进 产品 ,下 接 
参与 市 场 竞 争 ; 要 建立 和 完善 出 口 秩序 ,对 外 投 ( 议 ) 标 项 月 ， 
要 事先 在 国内 进行 项 目 协 调 ; 要 建立 稳定 的 代理 关系 ，- 律 
由 外 贸 企 业 统一 对 外 报价 ;要 防止 外 贸 企 业 在 国内 抬 价 抢购 
货源 ,在 国外 争 抢 客户 , 低 价 竞 销 ,肥水 外 流 ， 要 特别 防止 由 
于 低 价 竞 销 而 造成 的 国外 对 我 国产 品 的 反倾销 调查 ， 近 年 
来 ,国外 对 我 们 国家 的 反倾销 调查 此起彼伏 ,截止 到 日 及, 国 
外 对 我 们 国家 的 反倾销 调查 案 累 计 达 到 400 RE, h EL ASAE 
是 发 达 国 家 说 我 们 倾销 ,现在 - 些 发 展 中 国家 也 说 我 们 倾 
销 。 一 方面 对 于 我 国企 业 来 说 ,由 于 种 种 原因 , 依 和 所 成 本 领 
先 战略 ,以 低 价 格 扩大 产品 销量 ,是 抢占 市 场 份额 最 常用 的 
营销 方式 (当然 也 有 一 些 确实 是 有 恶性 竞争 的 结果 )， 在 为 - 
方面 ,由 于 法 律 费用 高 昂 ,很 多 企业 放 奔 应 诉 、 在 这 种 情况 
下 ,西方 国家 通常 会 以 周边 国家 该 种 产品 的 成 本 作为 比较 来 
裁定 我 们 的 产品 是 否 属于 倾销 ， 而 他 们 通常 选取 的 对 照 国 
是 新 加 坡 。 不 考虑 其 他 ,新 加 坡 仅 工人 工资 -- 项 就 是 我 们 几 
十 倍 , 这 样 的 裁定 结果 ,对 我 们 非常 不 利 。 这 样 一 来 将 时 至 
我 国 的 出 口 产 品 由 于 关税 的 大 幅度 增加 ,出 口 个 顿 ,好 不 容 
易 打 开 的 市 场 顷刻 之 间 义 志 失 了 了. 


综述 39 


(5) 此 外 , 交 货 不 及 时 ,没有 信誉 ,可 能 影响 国外 进口 商 
和 用 户 等 多 方 权益 ,甚至 可 能 导致 企业 倒闭 ;企业 生产 规模 
过 小 ,没有 达到 规模 经 济 效益 ;我 国 不 少 的 出 口 企业 ,商情 信 
BAR ,销售 渠 道 罕 小 ,促销 乏力 ,尤其 是 与 信息 经 济 、 网 络 
经 济 的 发 展 要 求 相 比 很 不 相称 。 

今后 ,要 进一步 鼓励 电工 产品 出 口 ,扩大 电工 产品 的 出 
口 力度 ,尤其 是 在 技术 和 成 套 设备 出 口 方 面 ,应 积极 开拓 市 
场 ,加 大 贸 L . 技 相 结合 ,实行 政策 倾斜 ,以 出 口 成 套 设 备 和 
高 新 技术 产品 为 重点 ,实现 技术 出 口 的 集约 化 经 营 ,使 成 套 
设备 和 高 新 技术 产品 成 为 出 口 的 主导 产品 ,创造 和 形成 新 的 
国际 竞争 优势 。 根 据 国际 市 场 对 成 套 设备 的 需求 和 我 国 的 
供给 优势 ,电器 工业 行业 要 以 工程 承包 为 龙头 ,带动 发 电 设 
备 .高 压 输 变 电 设备 ,以 及 整个 电工 产品 的 出 口 ,建立 起 以 工 
程 承 包 作为 货物 贸易 .技术 贸易 和 服务 贸易 的 综合 载体 的 模 
式 。 这 也 是 国际 贸易 特别 是 成 套 技 术 和 成 套 设 备 贸 易 的 重 
要 方式 。 

(二 ) 进 口 

1978 年 ,实行 改革 开放 后 ,我 国电 器 工业 行业 进口 设备 
和 技术 引进 工作 迅速 发 展 ,取得 了 显著 的 成 绩 。“ 九 五 ”期 
闻 , 据 统计 ,1996 ~ 1998 年 共 对 外 签约 成 交 的 主要 技术 引进 
MEAR 2 项 ,用 汇 约 1.1 亿美 元 。 

在 签约 成 交 的 32 项 技术 引进 项 目 中 ,主要 有 :三 峡 水 电 
机 组 制造 技术 .大 型 水 电 微 机 调 速 .励磁 技术 «ned Sa a] HK 
能 转 轮 技术 . 快 装 水 火 管 锅 炉 技 术 .6 ~ 20Vh 组 装 水 管 及 高 硫 
煤 锅 炉 技术 .0.7 ~ 14MW 组 装 热 水 锅炉 技术 .0.6MW 风力 发 
电机 组 制造 技术 . 干 法 熄 焦 余 热 锅炉 制造 技术 .变频 器 技术 、 
固定 型 蓄电池 制造 技术 .500kY 纸 绝 缘 成 型 件 制造 技术 、 重 结 
品 碳 化 奎 制造 技术 等 。 

对 外 签约 成 交 的 生产 线 主要 有 :220 ~ SOOKV 交 联 电缆 生 
产 线 9 条、 蓄电池 生产 线 4 条 、 家 用 电器 用 配套 电机 生产 线 3 
条 等 。 

根据 海关 的 统计 ,2000 年 电工 产品 进口 金额 列 前 10 名 
的 产品 类 别 见 表 24。 

RA 2000 年 电工 产品 进口 金额 列 前 10 名 的 产品 类 别 


进口 金额 | 占 电工 产品 
(万 美元 ) HOM) 












名 次 产 m 类 Hil 


变压器 . 变 流 器 .互感 器 











1 

2 | 1 OOOkV 及 以 下 开关 及 保护 装置 10.26 
3 | 电器 开关 及 装置 零件 8.49 
4 | 电线 电缆 8.30 
5 | 电动 机 .发 电机 7.26 
6 | 电动 机 及 发 电机 零件 5.95 
7 | 电器 控制 及 电力 分 配 盘 4.26 
8 | 蓄电池 4.10 
9 3.93 


S 


通过 设备 进口 和 技术 引进 ,提高 了 我 国电 器 工业 行业 的 
整体 技术 水 平和 制造 能 力 ,提高 了 综合 生产 能 力 ,缩小 了 我 
国 同 国外 工业 发 达 国 家 的 技术 差距 。 

当然 ,我 们 在 总 结 引 进 技术 和 进口 设备 成 绩 的 时 候 , 更 
应 该 看 到 工作 中 的 不 足 。 在 今后 工作 中 ,我 们 必须 充分 注意 
以 下 几 个 问题 : 


1. 消化 吸收 乏力 

进口 设备 和 引进 技术 不 是 目的 。 我 们 的 目的 是 通过 进 
口 设备 和 引进 技术 ,缩小 我 国 和 国外 先进 国家 的 技术 差距 ， 
尽快 提高 我 国 的 设计 、 制 造 和 生产 能 力 。 尽 可 能 利用 较 短 的 
时 间 , 花 较 少 的 金钱 ,迅速 提高 我 国 的 经 济 实力 ,提高 我 国产 
品 在 国际 市 场 的 竞争 力 。 为 此 ,我 们 要 充分 发 挥 进口 设备 的 
作用 ,积极 消化 吸收 引进 技术 ,使 之 为 我 所 用 。 遗 憾 的 是 ,这 
方面 的 情况 还 有 不 尽 人 意 的 地 方 。 例 如 ,有 些 进口 设备 未 及 
时 安装 ;有 些 虽 安 装 ,但 并 未 投入 使 用 ; 有 些 虽 投产 ,但 达 不 
到 设计 能 力 ; 有 些 生 产 出 来 的 产品 达 不 到 设计 水 平 。 

2. 大 量 的 重复 进口 设备 .重复 建设 ,使 某 些 产品 的 生产 
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不 必要 的 重复 进口 设备 、 重 复 建 设 , 极 大 地 扩大 了 某 些 
产品 的 生产 能 力 , 即 使 其 生产 能 力 大 量 过 剩 。 设 备 开 工 不 
足 , 处 于 停产 或 半 停 产 状 态 , 发挥 不 了 进口 设备 的 作用 。 茶 
些 产品 大 量 积 压 , 有 些 企业 不 惜 工本 ,进行 低 价 倾销 ,造成 悉 
劣 影响 。 如 我 国 城乡 电网 改造 所 需 的 交 联 电缆 。 根 据 统 计 ， 
到 2000 年 底 我 国 交 联 电缆 生产 线 已 达到 115 条 左右 ,其 中 国 
产生 产 线 约 45 条 ,进口 生产 线 约 70 条 。 一 条 国产 生产 线 一 
年 可 以 生产 三 芯 电 缆 800km, 一 条 进口 生产 线 一 年 可 以 生产 
电缆 1 000km( 一 条 进口 生产 线 年 最 大 生产 量 可 以 达到 单 芒 
4 000km) ,合计 生产 能 力 已 超过 12 万 km。“ 九 五 ”期间 ,由 于 
城乡 电网 的 建设 和 改造 ,使 6~ 3SkV 交 联 电缆 年 需求 量 增加 
约 8 000km, 全 年 需求 量 达 到 3~4 万 km。 尽管 如 此 ,6 ~ 35kV 
交 联 电缆 的 设备 利用 率 也 仅 为 30% ,而 110ky 交 联 电缆 的 设 
备 利 用 率 还 不 足 10%. F) 2002 年 左右 城乡 电网 建设 和 改造 
基本 完成 后 ,其 开工 率 就 将 更 加 低 了 。 这 就 是 条 块 分 割 .各 
行 其 是 ,重复 投资 .重复 建设 造成 的 资源 严重 浪费 和 大 量 的 
亏损 企业 的 恶果 。 

3. 消化 吸收 工作 不 得 力 

进口 设备 和 引进 技术 的 消化 .吸收 .测绘 .仿制 .推广 e 
新 等 国产 化 工作 , 跟 不 上 形势 发 展 的 需要 ,也 是 造成 重复 引 
进 的 原因 。 例 如 ,变压器 行业 的 铁心 和 油箱 加 工 生 产 设备 ， 
多 年 来 ,由 于 国产 生产 线 跟 不 上 ,致使 整个 行业 ,从 德国 乔 格 
厂 进 口 了 横 前 生产 线 3 条, 纵 前 生产线 9 条 ,波纹 油箱 生产 
线 12 条 , 共 花 外 汇 约 4 000 万 美元 ,造成 大 量 外 汇流 失 。 

4. 国内 产品 受 国外 产品 很 大 冲击 

某 些 利用 外 资 的 招标 投标 建设 项 目 , 由 于 某 些 国 内 项 目 
的 建设 单位 (包括 主管 这 些 项 目的 上 级 单位 ) ,根据 国 产 设备 
的 制造 技术 水 平 ,有 意 无 意 地 提高 了 某 些 项 目的 技术 要 求 ， 
使 国内 有 生产 能 力也 无 法 参与 投标 ,致使 参与 投标 ,也 不 能 
中 标 。"“ 九 五 "期 间 , 尽 管 减少 了 发 电 设 备 的 进口 量 ,但 是 ,大 
型 发 电 设备 进口 仍 占 投产 量 的 4.8% ,500kV 大 型 变压器 .高 
压 开 关 进 口 超过 国内 需求 70% ,电焊 机 进口 超过 50%. 

在 进口 方面 ,我 们 要 贯彻 产业 结构 的 调整 方针 ， 在 引进 
技术 和 进口 设备 的 构成 上 ,要 逐步 重点 导向 国民 经 济 优先 发 
展 的 行业 和 领域 ,同时 加 大 在 现代 科技 发 展 方面 共有 代表 性 
的 高 技术 引进 比重 。“ 十 五 "期间, 电器 工业 行业 技术 引进 和 
合资 合作 的 项 目 有 :在 火电 设备 方面 ,要 继续 大 力 女 排 50 ~ 
230MW 大 型 燃气 轮机 制造 技术 ,100MW 联合 循环 汽轮机 制造 
技术 , 配 400MW 联合 循环 的 余热 锅炉 制造 技术 ,300MW 循环 
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流 化 床 锅炉 制造 技术 ,600 ~ 1 OOOMW 超 临 界 汽轮机 和 锅炉 制 
造 技术 ,300 ~ 600MW 空冷 发 电机 制造 技术 ,600MW 空冷 汽 轮 
机 制造 技术 ;在 水 电 设备 方面 是 ,大 型 贯 流 式 机 组 .大 型 抽水 
Be EBL AE .大 中 型 冲击 式 机 组 的 转 轮 及 通 流 部 件 制造 技术 ; 
在 变压器 方面 是 ,750 ~ 1 000kV 变压器 .互感 器 与 电抗 器 制造 
技术 ,500kV 可 调 电抗 器 制造 技术 ,SO00kV SFs 气体 绝缘 电流 、 
电压 互感 器 制造 技术 ,合作 生产 SO0KV 、840MV: A 变压器 , 合 
作 生 产 500 ~ 600kV 换 流 变压器 ;在 高 压 开 关 方 面 是 ,500kV 
单 断口 断路 器 制造 技术 ,高 比 能 脉冲 电容 器 制造 技术 ;在 电 
容器 方面 是 ,静止 无 功 补 偿 装 置 制造 技术 ;以 及 要 加 强 高 压 
电瓷 .电机 GAEL OL .电器 .防爆 电器 .电线 电线、 绝缘 材料 . 电 
工 合金 等 基础 元 件 .基础 材料 的 制造 技术 等 方面 的 引进 工 
作 。 这 些 项 目 完成 后 ,将 极 大 地 提高 我 国电 器 工业 行业 产品 
的 制造 技术 水 平 ,增强 其 国际 竞争 力 。 
(三 ) 在 利用 外 资方 面 


“ 九 五 ”期间 ,利用 外 资 ,促进 国内 企业 的 发 展 ,取得 了 和 较 
大 的 进步 。 到 2000 年 底 ,港澳 台 资 合资 .合作 ,独资 企业 共有 
53 个 ,2000 年 未 从 业 人 员 14 429 人 ,拥有 固定 资产 (原价 ) 
164 567 万 元 ,工业 销售 产值 ( 当年 价 )278 846 万 元 ,利润 总 额 
33 791 万 元 , 自 营 出 口 3 875 万 美元 。 中 外 合资 .合作 企业 与 
外 资 企 业 共 有 107 个 ,2000 年 末 从 业 人 员 47 091 人 ,拥有 固定 
资产 (原价 )997 588 万 元 ,工业 销售 产值 (当年 价 )1 670 313 万 
元 ,利润 总 额 105 230 万 元 , 自 党 出 口 20 816 万 美元 。 利 用 外 
资 企业 数 据 见 表 25。 

综 上 所 述 , 随 着 我 国 进一步 改革 ,进出 口外 贸 体制 进一步 
理 顺 ,国家 的 一 系列 鼓励 出 口 政策 的 制定 .贯彻 与 实施 ,特别 
是 我 国 加 入 Wro, 给 了 我 们 挑战 与 机 遇 ,企业 外 贸 进 出 口 经 营 
资格 由 过 去 的 审批 制 变 为 登记 制 和 核准 制 以 后 ,可 以 预料 , 今 
后 ,我 国电 器 工业 行业 产品 和 技术 的 进出 口 贸 易 额 更 将 会 大 
幅度 地 增加 ,电器 工业 行业 企业 将 会 发 生 巨大 的 变化 。 


表 25 利用 外 资 企业 数据 表 
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一 ,港澳 台 资 企业 小 计 
港澳 台 资 合资 经 营 企业 
港澳 各 资 合作 经 营 企业 
港澳 台 商 独 资 经 营 企业 55 260 
港澳 台 商 投资 股份 公司 26 448 
二 .中 外 资 企业 小 计 1 739 273 
中 外 合资 经 营 企业 1 695 212 
中 外 合作 经 营 企业 14 245 
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1 670 313 
1 626 371 
14 159 
29 783 













1 582 785 
14 809 
29 820 















注 : 表 中 数据 摘自 中 国 机 械 工 业 联合 会 《2000 年 机 械 工 业 统计 年 报 提要 》。 


六 、“ 九 五 ”企业 改制 情况 

“ 九 五 "期 间 , 电 器 工业 行业 各 方面 都 发 生 了 很 大 的 变 
化 ,但 企业 制度 改革 方面 发 生 的 变化 最 大 。1995 年 以 前 电器 
工业 行业 大 部 分 企业 都 是 国有 企业 和 集体 所 有 制 企业 。 中 
外 合资 企业 中 与 港 . 台 商 合资 的 居多 ,而 与 国外 跨国 公司 合 
资 的 大 型 企业 为 数 很 少 ;股份 制 企业 尚 在 起 步 阶 段 ,私营 企 
业 也 为 数 不 多 。 外 商 独资 企业 更 属 凤 毛 麟 角 。“ 九 五 "期间 
企业 改制 取得 了 实质 性 的 重大 进展 。 开 展 了 现代 企业 制度 
的 建立 工作 ,主要 表现 是 有 相当 数量 的 国有 企业 和 集体 所 有 
制 企 业 组 建 大 型 企业 集团 ,改制 为 股份 制 企业 .成 立 合 资 企 
业 。 私 音 企 业 等 也 莉 勃 发 展 。 形 成 了 多 种 所 有 制 形式 共同 
发 展 的 格局 。 这 一 发 展 趋势 与 国家 政策 是 一 致 的 。“ 九 五 ” 
企业 改制 大 致 情况 如 下 : 

(一 ) 成 立 股份 有 限 公司 

一 部 分 以 发 电 设备 .高压 大 容量 变压器 .高压 开关 为 主 
嘻 产 品 的 大 型 企业 成 立 了 股份 有 限 公司 。 其 中 一 部 分 还 发 
45 FRR, El 2000 年 底 约 有 26 家 股份 有 限 公 司 在 上 海 深圳 
或 境外 等 证 券 交 易 所 上 市 。 

(二 ) 建 合资 企业 

“ 九 五 "期 间 , 电 器 工业 行业 合资 企业 的 发 展 比较 快 。 根 
据 初 步 统 计 , 占 全 行业 的 比例 ,1995 年 为 5.3%,2000 年 为 
9.7%。 这 些 合资 企业 是 由 国有 企业 或 集体 所 有 制 企 业 与 外 


资 签 定 协议 合 建 的 。 大 体 分 为 两 类 : 

1. 外 资 以 技术 和 设备 作为 投资 ,中 方 以 场地 ,基础 设施 ， 
一 部 分 设备 作为 投资 组 建 合资 企业 。 这 类 企业 在 发 电 设备 、 
输 变 电 设 备 .电机 .电器 .电工 器 材 企业 中 都 有 , 绝 大 多 数 比 
较 成 功 。 合 资 企业 引进 了 新 技术 新 设备 ,建立 了 现代 企业 管 
理 制度 ,产品 技术 含量 高 ,质量 好 .成 本 低 , 有 亚 争 力 。 外 商 
有 外 销 渠道 ,中方 有 内 销 网 络 。 企 业 效益 明显 提高 。 对 出 日 
创汇 的 贡献 也 较 大 。 为 同行 企业 提供 了 可 借鉴 的 经 验 ， 

2. 外 资 只 以 资金 和 少数 设备 作为 投资 ,中 方 以 技术 . 设 
备 基础 设施 为 投资 共 建 合资 企业 。 这 类 合资 企业 原 中 方 的 
技术 和 产品 还 可 以 ,引进 外 资 主 要 为 了 缓解 当时 企业 资金 内 
难 的 问题 ,而 没有 起 到 提高 产品 技术 含量 和 企业 管理 水 平 的 
作用 。 

搞 合资 企业 必须 引进 先进 技术 和 先进 生产 检测 设备 
(自然 先进 的 管理 方式 也 带 进 来 了 ) ,生产 技术 含量 高 的 产 
品 。 这 种 合资 企业 虽然 外 商 赚 了 钱 ,但 也 提高 了 行业 的 技术 
水 平 ,管理 水 平 ,提高 了 企业 的 竞争 力 。 国 内 同行 也 可 以 从 
中 学 到 一 些 有 益 的 东西 ,带动 行业 向 前 发 展 。 日 前 , 址 内 上 
电工 行业 方面 的 很 多 著名 的 跨 困 公司 都 有 与 中 国 的 合资 企 
业 。 

(三 ) 进 行 股 份 制 改造 

“ 九 五 期间, 电器 工业 行业 企业 股份 制 改造 速度 加 快 . 
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股份 制 企业 占 全 行业 的 比例 是 : 1995 年 为 4.2% , 2000 年 为 
12.45% 。 股 份 制 改造 分 两 种 类 型 

1. 中 小 型 国有 企业 ,集体 所 有 制 企 业 彻底 的 股份 制 改 造 

所 谓 彻底 ,就 是 企业 的 全 部 资产 被 全 体 员工 收买 。 出 资 多 

少 是 一 般 按 厂 级 领导 一 中 层 干 部 一 普通 职工 递减 。 此 类 改 
造 企业 经 济 效益 有 很 大 的 提高 ,职工 的 收入 也 有 和 较 大 提高 。 
这 样 企业 容易 获得 资金 进行 技术 改造 ,滚雪球 式 的 向 前 发 
展 。 此 种 股份 制 改造 最 先 在 广东 珠江 三 角 洲 并 逐步 推 向 全 
国 。 此 种 改制 比较 成 功 的 典型 是 河北 电机 股份 有 限 公司 。 
该 公司 是 1995 年 经 河北 省 政府 批准 ,由 河北 电机 厂 内 部 职工 
购买 生产 性 国有 资产 改制 而 成 。 改 制 后 极 大 地 调动 了 经 营 
者 和 广大 职工 的 积极 性 。 生 产 飞 速 发 展 。1992 年 该 厂 电 机 
产量 只 有 610MW ,改制 后 1999 年 达到 了 1 620MW。 新 产品 开 
发 步伐 加 快 ,2000 年 开发 新 品种 500 个 ,是 公司 历史 上 发 展 
最 快 的 年 份 ,全 年 共生 产 电机 2 011MW, 同 比 增长 24.1%; 完 
成 销售 收入 2.26 亿 元 ,同比 增长 22.8% ;实现 利税 2 783 万 
元 ,同比 增长 20.3%; 利 润 1 332 万 元 ,同比 增长 45.6%。 改 
制 后 ,企业 出 口 创汇 也 稳步 增长 ,形成 了 良性 循环 的 发 展 态 
势 ,电机 产量 和 出 口 量 在 全 国 同 行业 连续 6 年 排名 第 一 。 

以 广东 珠江 三 角 洲 地 区 及 浙江 温州 地 区 为 代表 的 中 国 
经 济 高 速 发 展 的 地 区 ,主要 依靠 这 种 股份 制 改造 和 吸引 外 商 
以 先进 技术 和 设备 为 投资 的 合资 企业 而 高 速 发 展 起 来 。 可 
见 这 两 种 改制 形式 对 中 国 当 前 工业 经 济 的 发 展 起 了 很 大 的 
促进 作用 。 

2. 大 型 国有 企业 进行 的 股份 制 改造 

由 于 国有 大 型 企业 国有 资产 价值 很 高 ,即使 是 职工 人 数 
多 也 不 可 能 像 小 企业 一 样 由 职工 全 部 收买 。 只 能 把 国有 企 
业 的 资产 划 成 若干 股 , 然 后 吸收 职工 和 人 股 。 出 资 多 少 一 般 也 
按 企 业 领 导 .中 层 干部 .一般 职工 递 碱 。 股 份 制 改造 以 后 也 
带 来 两 个 好 处 。 一 是 一 定 程度 上 调动 了 企业 管理 者 和 广大 
职工 的 积极 性 。 二 是 筹措 了 一 -部 分 资金 ,一 定 程度 上 缓解 了 
企业 资金 周转 困难 ,利于 企业 的 发 展 。 但 由 于 对 经 营 者 和 广 
大 职工 积极 性 的 调动 作用 不 明显 ,与 前 一 种 股份 制 改造 比较 
起 来 有 一 定 的 局 限 性 。 

(四 ) 私 有 企业 有 较 大 发 展 

“ 九 五 “期间 私有 企业 也 有 所 发 展 。 按 原 机 械 系 统统 计 ， 
50 万 元 及 以 上 私有 企业 在 全 行业 的 比例 是 : 1995 年 为 
0.02% ,2000 年 为 0.9%。 

一 部 分 小 的 国营 企业 和 集体 所 有 制 企业 , 基 本 上 是 属于 
地 方 国 营 和 集体 所 有 制 企 业 ,规模 较 小 ,资产 数量 不 大 ,可 以 
由 原 领 导 班 子 集体 把 企业 资产 全 部 买 下 由 私人 经 营 。 企 业 
变 成 几 个 人 的 私营 企业 了 。 这 种 私有 化 的 改造 也 符合 国家 
的 政策 ,这 种 改制 成 功 的 实例 不 少 , 以 广东 ,浙江 .福建 . 江 
苏 .山东 等 东南 沿海 省 市 首先 发 展 起 来 逐渐 推广 到 了 全 国 。 
私有 化 以 后 管理 细致 ,注意 企业 形象 ,售后 服务 好 ,能 占有 一 
定 的 市 场 。 企 业 的 经 济 效益 一 般 比 改制 前 有 很 大 的 提高 ,也 
带 来 了 一 定 的 社会 效益 ,比如 解决 劳动 力 就 业 等 方面 起 了 一 
定 作 用 。 这 类 企业 的 数量 在 逐渐 增 大 ,在 技术 含量 不 太 高 的 
产品 领域 尚 有 一 定 的 发 展 空 间 。 在 县 及 县 以 下 的 地 方 国 营 
小 企业 中 此 种 改制 方式 发 挥 了 不 小 的 作用 。 

(五 ) 组 建 大 型 企业 集团 
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通过 兼并 联合、 重组 等 形式 ,形成 一 批 拥 有 自主 知识 产 
权 、 主 业 突出 ,核心 竞争 力 强 的 大 公司 和 企业 集团 ,提高 产业 
集中 度 和 产品 开发 能 力 , 是 组 成 大 型 企业 集团 的 目的 。 目 
前 ,我 国 的 大 型 企业 集团 分 两 类 . 

1. 地 区 同行 业 组 建 的 企业 集团 

这 种 地 区 同行 组 建 的 企业 集团 ,多 数 是 由 省 市 .自治 区 
经 贸 委 牵线 搭桥 组 建 。 目 的 是 提高 本 省 .市 .自治 区 与 外 界 
竞争 的 实力 。 取 得 的 效果 不 明显 。 集 团 所 属 各 企业 间 还 是 
相对 独立 的 法 人 ,各 企业 还 是 各 自 为 战 。 能 起 到 作用 是 : 集 
团 在 购买 原材料 .辅助 材料 ,配套 件 等 方面 统一 采购 ,由 于 批 
量 大 .价格 比较 便宜 ,质量 也 相对 较 好 ,便于 集团 内 技术 交 
流 , 同 一 专业 人 员 的 集中 培训 ,信息 共享 ,产品 价格 协调 等 。 

2. 跨 地 区 组 建 的 企业 集团 

中 国 即将 人 世 , 为 增强 国际 市 场 的 竞争 力 ,国家 将 要 组 
建 S 个 左右 具有 很 强 竞 争 能 力 的 大 型 企业 集团 。 与 地 区 内 
同行 组 建 的 企业 集团 不 同 ,这 种 集团 是 在 全 国 范围 内 组 建 ， 
甚至 包括 在 国外 的 中 资 公 司 或 企业 ,其 规模 比 前 一 种 要 大 的 
多 。 电 工行 业 目 前 也 有 跨 地 区 的 企业 集团 ,但 规模 有 限 , 竞 
争 力也 不 强 , 距 国家 要 求 相差 很 远 ,所 以 还 要 向 前 发 展 。 这 
种 跨 地 区 组 建 的 企业 集团 一 般 都 较 好 的 体现 了 自愿 原则 ,发 
展 的 潜力 很 大 。 这 类 集团 要 加 强 集团 的 宏观 指导 与 协调 , 充 
分 发 挥 集团 内 每 个 成 员 的 特点 ,相互 协作 ,取长补短 形成 集 
团 优 势 ,努力 加 强国 际 国内 两 个 市 场 的 竞争 力 , 成 为 行业 的 
国家 队 。 

“ 九 五 "期 间 , 原 机 械 部 系统 电器 工业 行业 各 类 所 有 制 企 
业 变化 情况 见 表 26。 

表 26 19545 2000 年 各 种 所 有 制 企业 数量 比较 表 








从 表 中 可 以 看 出 1995 年 国有 经 济 加 集体 经 济 ,企业 总 数 
为 1 850 个 , 占 2 068 个 约 90% ,是 绝对 优势 。 到 2000 年 国有 
经 济 加 集体 经 济 企业 总 数 共 973 个 , 占 1613 个 的 60%。 所 
占 比例 明显 下 降 。 增 长 最 多 的 是 股份 制 经 济 ,由 1995 年 的 
4.21% 到 2000 年 的 12.46%。 增 长 占 第 二 位 的 是 中 外 合资 经 
济 , 由 1995 年 的 5.32% 到 2000 年 的 9.73% 。 表 中 第 二 个 特 
点 是 ,其 他 类 型 经 济 1995 年 只 有 17 个 ,到 2000 年 增加 到 261 
个 ,说 明 企业 所 有 制 的 类 型 增长 得 很 快 。 

企业 改制 的 目的 在 于 改变 企业 投资 主体 从 而 激发 企业 
活力 的 目的 ,但 如 果 不 抓 好 技术 创新 和 管理 创新 ,改制 就 不 
能 达到 预期 目的 。 明 确 企业 自身 的 定位 和 企业 产品 的 市 场 
定位 ,瞄准 世界 同行 领先 企业 的 标准 ,采用 国际 先进 标准 生 
产 产品 ,才能 占领 国际 国内 两 个 市 场 ,达到 企业 改制 的 日 的 。 
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一 “十 五 "重点 投资 的 重大 工程 项 目 及 其 对 电气 产品 需 
求 量 的 预测 

1.“ 十 五 "电力 装机 容量 

BUEZ 2000 年 ,中 国电 力 装机 容量 为 3.16 亿 kW, 发 电 
量 达 到 13 000 亿 kW':h, 装 机 容量 构成 是 :火电 容量 2.36 亿 
kW, 占 74.7%; 水 电容 量 77 000MW, h 24.4%; 核 电容 量 
2 100MW, 占 0.7% ;风力 发 电容 量 400MW, 占 0.2%。 

“十 五 "火电 方针 :淘汰 小 火电 ( 约 25 000MW 纯 冷 凝 机 
组 ); 稳 定 300MW 机 组 ;完善 600MW 机 组 ; 发展 超 临界 机 组 。 

在 2001 ~ 2005 年 期 间 , 新 增 装机 容量 约 74 000MW, 到 
2005 年 累计 装机 容量 达到 3.9 亿 kW, 发 电量 达到 16 500 亿 
kW'h, 到 2005 年 装机 容量 构成 是 :火电 容量 2.9 亿 kW, 占 
74.3% ;水 电容 量 90 OOOMW, h 23% ;核电 容量 8 100MW, h 
2% ;风力 ,太阳 能 发 电容 量 1 200MW, 占 0.5%。 

上 述 数 字 说 明 ,“ 十 五 ”期 间 水 电 会 有 一 个 大 的 发 展 ,新 
增 装机 容量 约 13 000MW, 三 峡 工 程 2003 年 下 半年 内 实现 水 
库 首 期 蓄 水 ;永久 船闸 可 以 通航 ;左岸 首 批 4 台 单机 容量 
700MW 水 轮 发 电机 组 可 以 发 电 。 

三 峡 到 2009 年 全 部 建成 后 相当 于 6 个 葛洲坝 电站 或 相 
当 于 10 个 大 亚 湾 核电 站 ,年 发 电量 为 847 亿 kW-ho 

中 国 的 水 力 资源 丰富 ,总 蕴藏 量 为 6.8 亿 kW, 可 开发 为 
3.8 亿 kW, 已 开发 量 占 20% ,有 了 水 库 就 可 以 发 电 。 

核电 :秦山 二 期 2 台 /600MW 压 水 堆 机 组 ,计划 2002 年 6 
月 投入 商业 运行 ;秦山 三 期 2 台 /600MW 压 水 堆 机 组 ,计划 
2003 年 内 投入 商业 运行 ;广东 岭 澳 4 台 /900MW 压 水 堆 机 组 
分 两 期 建设 ,前 2 台 机 组 计划 2002 年 .2003 年 内 先后 投入 商 
业 运 行 ;江苏 田 湾 2 台 /900MW 压 水 堆 机 组 ,计划 2004 年 、 
2005 年 内 先后 投入 商业 运行 。 

“十 五 "期 间 中 压 开 关 柜 市 场 预测 ,年 均 需 10 ~ 35kV 高 
压 开 关 柜 为 : 1OKV 开关 柜 9.3 万 台 /a; 环 网 柜 2.3 万 台 /a; 
35kV 开关 柜 0.8 万 台 /a。 

中 上 压 设备 生产 厂家 ;10 35kV 产品 的 生产 厂家 曾 有 过 
4 000 多 家 ,经 高 压 柜 生 产 秩序 整顿 后 , 领 到 高 压 柜 生产 许可 
证 的 近 1 000 家 ,整顿 工作 终止 后 ,用 便 溯 形式 同意 生产 的 有 
300 ~ 400 家 , 故 目 前 有 生产 许可 文件 的 企业 约 在 1 400 RA 
右 , 因 有 的 借 证 生产 ,有 的 系统 允许 内 部 安装 使 用 等 ,实际 生 
产 厂家 要 大 于 此 数 。 

产量 较 集中 的 10kV 柜 生 产 厂 家 有 :镇 江 电 器 设备 厂 、 天 
水 长 城 开 关 厂 .上 海天 灵 开 关 厂 .北京 开关 厂 .厦门 ABB 真 
空 开 关 第 七 公司 .江苏 通 华电 气 集团 ,福州 第 一 开关 厂 .沈阳 
华 利 电器 厂 .四川 高 压 开关 厂 .成 都 通力 电器 成 套 公 司 .上海 
华 通 开关 三 .宁波 耐 吉 电器 集团 公司 .温州 华 仪 电 器 集团 公 
司 .宁波 天 安 集团 公司 重庆 博 森 电器 集团 公司 等 。 

环 网 柜 生 产量 较 集中 的 有 宁波 天 安 集 团 公 司 .江苏 华 通 
电气 集团 ,顺德 开关 三 .广州 白云 电器 设备 厂 . 上 海天 灵 开 关 
厂 等 。 


ABR 


中 压 变 压 器 “十 五 "需求 量 预 测 : 
35kV 变 讨 器 :10 OOOMV: A/a( 2001 ~ 2003) 
8 250MV * A/a(2004 ~ 2005) 
10kV 及 以 下 变压器 :60 OOOMV: A/a(2001 ~ 2003) 
50 000MV. A/a( 2004 ~ 2005) 
TRÆER EYE ) 14 000MV.A/a(2001 ~ 2003) 
12 OOOMV: A/a( 2004 ~ 2005) 

2000 年 中 压 真空 开关 全 国 总 量 约 12 万 台 , 国 内 提供 约 8 
万 台 , 外 商 提 供 约 4 万 台 , 中 压 真 空 开关 40.5kV 生产 厂家 32 
个 ,2000 年 全 国产 量 约 4 500 E, 12kV 生产 厂家 112 个 ,2000 
年 全 国产 量 约 85 000 台 ,进口 量 约 占 113。 北 京 开 关 厂 年 产 
4 000 台 , 开 断 容量 不 断 提高 ,有 3.15kA, 也 有 4kA SOKA, , 可 以 
用 在 小 发 电机 的 保护 上 ,也 可 以 用 在 无 功 补偿 装置 上 。 如 炼 
钢 ,电流 大 .启动 频繁 ,就 需要 这 样 开 断 容 量 大 的 开关 。 还 有 
铁道 用 的 SSKV 断路 器 ,安装 在 线 检测 ,如 压力 温度、 分 合 闻 
数 ,采用 弹簧 机 构 ,性 能 可 靠 。 

按 “ 十 五 "期 间 电 力 工 业 发 展 需求 ,SO00kV .220kV , 110kV 
的 GIS 会 发 展 快 一 些 ,需求 量 比 * 九 五 "将 会 大 一 些 , 北 京 开 
关 厂 每 年 生产 110KV 的 GIS 接近 100 个 间隔 ,高 电压 进 城 . 免 
维护 ,这 是 大 势 所 趋 。 

2. 西 电 东 送 工 程 

保证 在 “十 五 "末期 ,西部 向 广东 新 增 送 电能 力 达 到 
10 000MW ,按照 规划 ,至 2005 年 ,广西 天 生 桥 一 .二 级 电站 问 
广东 送 电 1 680MW; 贵州 电网 向 广东 送 电 4 OOOMW ;云南 电网 
向 广东 送 电 1 600MW; 三 峡 水 电站 向 广东 送 电 3 000MW; KÆ 
桥 至 广东 的 第 三 回路 SOOKV 交流 输 变 电 工 程 、 宝 峰 至 罗平 
500kV 交流 输 变 电工 程 .万 县 至 .二 峡 的 SOOKV 交流 和 输 变 电 于 
程 都 相继 在 2000 年 冬季 开工 ;贵州 到 洪 家 渡 ROL .引子 
E . 马 江 电站 扩容 4 个 电站 也 已 经 开工 , 纳 歼 电厂 . 黔 北 电 
厂 .安顺 电厂 也 已 同时 开工 ;贵州 至 广东 的 SO0kV 直流 输电 
工程 三 峡 至 广东 的 500kV 直流 输电 工程 ,也 正式 向 外 商 招 
标 。 

实现 西 电 东 送 有 三 条 通道 : 南 线 通道 联结 贵州 .云南 . 广 
西 .广东 香港. 澳门; PAGE RA, TAE 
中 JINA .福建 .华东 电网 联结 ; 北 线 通道 联结 西北 .华北 . 山 
东 等 电网 。 

以 西 电 东 送 为 基础 ,通过 大 区 联网 ,中 国 将 逐步 形成 南 
北 互联 的 全 国联 网 格局 ,西部 有 丰富 的 水 力 资 源 和 煤炭 资 
源 。 电 力 市 场 在 中 国 沿 海 东 部 。 

中 国 的 能 源 分 布 不 平衡 ,水 力 资源 90% 在 西部 
川 .云南 .湖北 .青海 .贵州 广西。 煤炭 资源 80% 在 北部 
山西 内 蒙古 .陕西 .贵州 。 而 能 源 消 费 70% 在 沿海 东部 , 沙 
海 东 部 却 能 源 资 源 严重 不 足 ,制约 经 济 发 展 , 实 现 西 电 东 送 
是 解决 我 国电 力 资 源 分 布 和 电力 负荷 中 心 分 布 不 均衡 矛盾 
的 最 佳 途 径 。 

“十 五 " 末 完 成 西 电 东 送 10 000MW 容量 后 ,我 国会 初步 
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形成 大 区 电网 互联 格局 ,最终 会 形成 全 国 统一 调度 的 联合 电 
网 (需要 两 三 个 五 年 计划 时 间 )。 大 量 的 西 电 涌 入 东部 将 给 
广东 .华东 .上 海 .北京 电网 的 稳定 带 来 巨大 压力 ,国际 大 都 
市 经 验证 明 ; 大 容量 、 远 距离 输电 对 受 端 电网 安全 运行 的 影 
啊 问题 , 越 来 越 显 得 突出 ,如 加 拿 大 多 伦 多 电网 大 停电 美国 
纽约 电网 大 停电 .台湾 北部 电网 大 停电 ,都 说 明 受 端 电网 运 
行 安全 需要 有 大 的 电源 来 支撑 。 日 本 东京 电网 在 其 受 电 端 
一 一 东京 湾 布 置 了 约 30 000MW 的 装机 容量 ,因此 广东 、 华 
东 . 上 海 .北京 电网 都 需要 建设 起 支撑 作用 的 大 型 火电 厂 , 建 
设 一 批 调频 调 峰 电 厂 ,保证 安全 受 电 。 

3. 西 气 东 输 工 程 

我 国 西部 的 塔里木 盆地 ER OR H T E JINA 
盆地 ,已 形成 4 个 国家 级 天 然 油田 ,特别 是 塔里木 盆地 占 地 
面积 58 万 km ,其 北部 有 丰富 的 天 然 气 资源 ,占有 量 为 25%， 
有 希望 在 4~5 年 后 实现 从 新 疆 至 上 海 的 4 200km 的 输 气管 
道 计划 ,从 2005 年 起 ,每 年 输 气量 达到 120 亿 m ,到 2010 年 
输 气 达到 30042 mm ,稳定 供 气 30 年 ,这 项 工程 已 经 正式 启 
动 ,2001 年 7 月 开始 进行 管道 建设 ,铺设 这 么 长 的 管道 大 约 
要 40 万 道 焊 口 , 西 气 东 送 工程 于 2001 年 下 半年 分 西 线 新 疆 
输电 至 陕西 靖 边 . 东 线 陕西 靖 边 至 上 海 同时 开工 。 计 划 于 
2003 年 向 华东 开始 输 气 ,2004 ESCA SRG. Mit Lee 
投资 约 在 1700 亿 元 人 民 币 ,是 三 峡 工程 投资 的 70% ,到 时 候 
沿线 9 个 省 市 受益 ,从 塔 里 术 北部 轮 台 源头 开始 ,向 东经 库 
尔 勒 Oe Be .哈密 到 甘肃 的 酒泉 .兰州 ,陕西 的 西安 ,河南 的 
洛阳 信阳, 安徽 的 合肥 ,江苏 的 南京 .常州 最 终 到 上 海 。 供 
长 江 三 角 洲 及 沿线 的 工业 及 居民 用 气 。 长 江 三 角 洲 的 GDP 
平均 高 于 西部 的 两 倍 , 如 果实 现年 输 气 300 亿 m ,可 供 6 亿 
个 家 庭 用 气 。 西 气 东 输 工 程 距 离 最 长 .流量 最 大 BERK, 
压力 最 高 ;建设 方针 实行 统一 规划 、 同 步 建设 .费用 单列 . 合 
理 收费 的 原则 。 

该 工程 需要 动力 设备 .供电 设备 ,通信 设备 .送气 监控 设 
备 等 。 

输 气管 道 铺 设 难点 : 

(1) 要 经 过 陕西 的 吕梁 山 、 太 岳山 、 太 行 山 。 

(2) 要 穿越 黄河 ,要 穿越 长 江 。 

(3) 管 径 1.1m, FEE A 14.6mm, 17mm.21mm,26mm 不 
等 ,天然 气流 速 10nys, 按 每 年 输 气量 12012 mi ,平均 每 天 输 
气量 为 3 428 万 n ,4 000km 的 管子 等 于 是 一 个 压力 容器 , 焊 
接 质量 要 求 很 高 ,内 表面 要 涂 数 防腐 涂 层 。 

(4) 离 心 压 缩 机 用 燃气 轮机 作为 动力 来 拖 动 。 

(5) 为 了 安全 用 气 在 上 海 ,要 设立 主 控 中 心 ,要 设立 远程 
控制 .站 间 控 制 .就 地 控制 三 级 控制 中 心 。 监 控 功能 包括 ; 数 
FAR .用 气 调度 .数据 传送 。 通 过 光缆 .通信 卫星 ,实现 数 
据 传送 ,如 管道 泄漏 的 定位 ,可 以 监测 到 在 哪个 方位 ,采用 可 
编程 序 控制 器 ,包括 系统 软件 ,采用 计量 仪表 ,对 温度 ,压力 、 
液压 .流量 进行 监测 。 

(6) 要 建立 地 下 储 气 匀 ,因为 一 年 四 季 用 气量 不 平衡 ,也 
要 像 电力 一 样 进行 调 峰 。 

4. 南水北调 工程 

供水 不 足 ,已 成 为 社会 危机 ,全 世界 有 近 100 个 国家 缺 
水 ,严重 缺 水 的 有 14 个 国家 ,我 国 是 世界 上 14 个 贫 水 国家 
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之 一 。 我 国 用 水 量 每 年 需要 4 500 亿 mw ,其 中 农业 为 4 000 
ÍZ mé ,城市 S00 亿 m ,城市 缺 水 10%( 即 50 亿 mm), 我 国 北方 
地 区 长 期 干旱 ,用 水 告急 ,粮食 减产 ,生态 环境 日 趋 恶化 , 争 
水 矛盾 日 渐 突出 。 南 方 却 有 多 余 的 水 资源 ,日 日 流 人 大 海 。 

南水北调 ,采取 东 .中 , 西 三 条 线 调 水 方案 ,总 调 水 量 为 
380 亿 m 。 东 线 调 水 工程 :从 江苏 扬州 扩展 到 天 津 ; 中 线 调 
水 工程 :从 长 江 中 游 开始 ,湖北 丹江口 , 输 水 到 北京 .天 津 。 
输 水 干渠 全 长 1 246km, 其 中 黄河 以 南 482km, 黄河 以 北 
764km; 西 线 输 水 工程 :从 长 江上 游 青海 通天 河 , 到 陕西 黄河 
年 平均 调 水 量 为 120 ~ 170 亿 mm 。 该 工程 需要 大 口径 水 泵 ， 
以 及 高 压 大 容量 变频 调 速 电机 等 。 

5. 发 展 城市 轻轨 一 一 城市 铁路 工程 ( 略 ) 

二 “十 五 "期 间 关 于 一 批 重大 关键 技术 的 研究 开发 消化 
及 对 电气 产品 的 影响 

1. 重点 研究 开发 消化 一 批 重大 关键 技术 

(DAX 600MW 级 热电 联 产 机 组 关键 技术 。 

(2) 开 发 600MW 级 空冷 机 组 关键 技术 。 

(3) 开 发 100MW 级 燃气 轮机 组 关键 技术 。 

(4) 开 发 350MW 级 常规 燃气 一 蒸汽 联合 循环 发 电 装 置 
关键 技术 。 

(5) 开 发 300MW 级 循环 流 化 床 锅炉 关键 技术 。 

(6) 开 发 320MW 级 整体 煤化 气 化 燃气 一 蒸汽 联合 循环 
发 电 装 置 关 键 技术 。 

(7) 开 发 350MW 级 增 压 流 化 床 联合 循环 发 电 装 置 关键 
技术 。 

(8) 开 发 1 000MW 级 核电 设备 关键 技术 。 

(9) 开 发 600 ~ 900MW 大 容量 火电 超 临 界 机 组 关键 技术 。 

(10) 开 发 三 峡 工 程 700MW 水 轮 发 电机 组 关键 技术 。 

(10) 开 发 大 型 抽水 著 能 水 电机 组 关键 技术 。 

(12) 开 发 750ky 级 交流 输 变 电 设备 关键 技术 。 

(13) FE AC SO0KV 高 压 直 流 输电 关键 技术 。 

(14) 开 发 城市 电网 配 电 自动 化 关键 技术 (重点 开发 智能 
型 .全 数字 型 紧凑 型 节能 型 )。 

(15) 开 发 智能 化 电器 设备 关键 技术 ， 

(16) 开 发 IGBT 元 器 件 关键 技术 。 

(17) 开 发 高 压 逆 变 器 关键 技术 。 

(18) 开 发 城市 环保 工程 的 关键 技术 (包括 城市 火电 厂 的 
脱硫 工程 .污水 处 理 .垃圾 分 类 收集 .建立 垃圾 发 电站 )。 

(19) 升 发 电动 车 产业 工程 的 关键 技术 (主要 是 电池 ` 动 
ATK .充电 系统 等 ) 。 

(20) 开 发 大 容量 高 电压 变频 调 速 关 键 技术 。 

2. 电器 智能 化 

智能 是 自动 化 的 延伸 ,具有 在 线 检 测 及 判断 功能 。 成 为 
智能 电器 的 特征 可 实现 自动 切换 .自动 控制 .自动 保护 .自动 
变换 .自动 调节 的 功能 。 电 器 智能 化 形成 信息 化 推动 工业 
化 ,信息 化 和 工业 化 结合 , 即 微 电 子 弱电 和 电工 设备 .机械 设 
备 强 电 结合 。 

智能 技术 发 展 经 历 三 个 阶段 ， 

(1)20 世纪 40 年 代为 经 典 控制 阶段 , 单 输入 . 单 输出 。 

(2)60 年 代称 之 为 现代 控制 阶段 ,多 输入 .多 输出 ， 

(3)80 年 代 开始 进入 智能 控制 阶段 ,采用 微 电 闻 技术 ,如 


消防 报警 系统 智能 化 温度 控制 器 ,烟雾 探测 器 一 一 通过 传 感 
器 ,超过 设 定 温度 值 和 烟雾 值 就 能 报警 ,启动 喷 淋 。 

随 着 微 电 子 技术 .电力 电子 技术 .计算 机 控制 技术 以 及 
网 络 通信 等 新 技术 发 展 与 应 用 ,将 计算 机 数字 处 理 技术 同 
电器 与 电器 控制 技术 结合 而 形成 ,以 数字 处 理 技术 为 核心 的 
智能 化 电器 ,初步 建立 了 低压 智能 配 电 中 心 .智能 马达 控制 
中 心 .变电站 综合 自动 化 系统 . 锁 线 自动 化 系统 ,在 城市 智能 
交通 方面 ,有 先进 的 交通 .信息 服务 系统 一 一 ATIS ,先进 的 交 
通 管理 系统 一 一 ATMS ,先进 的 公共 交通 系统 一 一 APTS ,电子 
收费 系统 ,紧急 救援 系统 等 。 利 用 先进 的 电子 技术 .信息 技 
AR .传感器 技术 和 系统 工程 技术 与 传统 的 交通 运输 技术 结 
E ,形成 信息 化 .智能 化 .社会 化 的 新 型 运输 系统 ,是 21 世纪 
经 济 技 术 的 制高点 。 

传统 的 电磁 设备 动作 可 靠 性 差 .能 耗 高 分散 、 功 能 单 
一 ,由 于 微 处 理 器 处 理 的 是 数字 信和 号 ,因而 可 以 克服 传统 的 
电磁 设备 的 很 多 缺陷 , 它 可 以 将 计量 .保护 .控制 .监测 等 多 
项 功能 集成 一 体 ,实现 过 去 需要 多 个 设备 才能 完成 的 功能 。 
以 微 处 理 器 为 核心 的 数字 处 理 技术 有 广 阁 的 应 用 范围 。 

电器 设备 本 身 的 智能 化 ,因为 由 于 新 型 的 传感器 的 出 现 
以 及 计算 机 的 发 展 , 如 对 开关 内 部 的 电 , 磁 ,温度 ,开关 机 械 、 
机 构 的 状态 监测 成 为 可 能 。 利 用 智能 技术 , 当 开 关 设 备 本 身 
发 生 故 障 时 ,可 以 及 时 发 出 警告 通知 检修 ;利用 智能 技术 和 
电器 理论 ,可 以 实现 电器 开关 的 最 佳 开 断 控制 ,寿命 的 监测 
与 检修 ,预报 智能 控制 单元 还 可 以 进行 自身 的 故障 论断 与 自 
Ko 

3. 电网 与 智能 技术 

(1) 实 现 智能 化 电器 与 电网 自动 化 结合 。 

(2) 实 现 智能 化 电器 通信 和 与 计算 机 监控 网 络 技术 结合 。. 

(3) 实 现 智能 化 电器 可 靠 性 与 电磁 兼 容 技术 的 结合 。 

(4) 实 现 智能 化 电器 自行 分 靳 与 在 线 检测 技术 的 结合 。 

城市 电力 负荷 增长 很 快 , 1999 年 比 1998 年 增长 2%, 
2000 年 上 海 最 高 用 电 负 荷 达 10 SOOMW, ,北京 最 高 用 电 负 荷 
达到 7 OOOMW, 这 样 的 增长 速度 给 城市 电网 带 来 很 大 压力 ， 
相当 多 的 设备 因 过 负荷 而 发 生 故 障 ,从 今后 发 展 看 ,居民 用 
电 和 第 :产业 负荷 上 升 , 加 重 了 中 .低压 配 电 设备 的 负担 。 
措施 如 下 : 

(1) 提 高 投资 比重 ,发 输电 比重 1:0.7。 

(2) 提 供 优良 装备 ,实现 配 电 网 的 彻底 改造 ,适应 用 电 发 
展 要 求 ,增加 开 闭 站 的 布点 ,实现 住宅 小 区 箱 式 变 压 需 环 网 ， 
高 压 到 楼 ,分 装 变压器 ,改造 电缆 网 ,改造 架空 线路 ,全 国 已 
建成 110kV .220kV .330kV .500kV 四 个 电压 等 级 输电 线路 约 80 
万 km。 按照“ 布点 合理 ,接线 可 靠 .设备 先进 .管理 科学 "的 
要 求 ,规划 建设 配 电 网 。 全 国 约 有 12000 个 变 、 配 电站 ,其 中 
35kV ,110kV 变 配 电站 的 5000 个 ,全 国 约 有 3000 个 变 . 配 电站 
要 进行 彻底 改造 ,逐渐 形成 无 人 值班 ,实现 遥 讯 .遥测 A. 
遥控 。 实 现 变 电站 综合 具 动 化 ,实现 配 电 网 自动 化 。 

全 国 发 电量 约 有 75% 是 经 由 35 ~ 110kV 供 配 电 送 给 用 
户 , 约 75 多 的 电量 在 城市 电网 内 销售 。 把 监测 .保护 .记录 、 
显示 的 功能 装 到 10KV .3SkV 供 配 电网 上 去 ,重点 是 10kV 这 
一 电 讨 等 级 ,夏天 超 负荷 运行 时 ,超过 额定 值 , 可 以 自动 报 
E ,开关 可 以 自动 切换 。 


1998 ~ 2000 年 3 年 内 的 城乡 电网 建设 与 改造 达到 了 日 
的 ,效果 显著 ;达到 电能 合理 分 配 ,降低 能 耗 ;提高 供电 可 靠 
性 ,减少 电能 损失 ;提高 供电 质量 ;提高 设备 使 用 寿命 。 

今后 5 年 内 城市 电网 设施 ,要 继续 加 大 投 人 , 它 的 发 展 
方向 ,一 要 提高 运行 参数 ,包括 提高 设备 分 断 能 力 及 扩大 电 
MKE .提高 绝缘 水 平 .提高 在 恶劣 环境 条 件 下 的 安全 水 平 ; 
二 要 在 产品 结构 上 实现 :标准 化 .小 型 化 无 油 化 .自动 化 ; 三 
要 达到 运行 可 靠 .经 济 .科学 的 要 求 。 

随 着 计算 机 的 普及 ,电力 系统 自动 化 发 展 很 快 ,国外 一 
些 发 达 国 家 已 建立 起 配 电 自动 化 系统 (DAS) 和 配 电 管理 系统 
(DWS) ,上 述 系 统 不 单 在 电力 系统 中 对 发 电 、 送 电 、 变 电 、 配 
电 系 统 实现 安全 监控 和 调度 ,而 且 扩 展 到 整个 供电 、 用 电 系 
统 的 运行 监控 .故障 诊断 .负荷 调控 .电压 调整 .无 功 功率 补 
偿 .用 电 管 理 . 电 费 计 量 等 为 实现 变电站 无 人 值班 创造 条 件 。 
国家 电力 公司 要 求 尽快 试点 ,确定 示范 工程 。 并 且 对 10kW 
开 闭 所 . 配 电 站 典型 方案 已 经 确定 。 这 几 年 微机 应 用 打开 了 
断路 器 与 中 央 计 算 机 前 级 和 后 级 断路 器 之 间 双 向 通信 的 可 
能 性 ,目前 国外 智能 化 框架 式 断 路 器 越 来 越 多 , ABB, PUT] 
子 .施耐德 代表 了 世界 水 平 。 国 内 许 继 集团 有 限 公司 .烟台 
东方 电子 .北京 四 方 南京 自动 化 院 .南京 自动 化 厂 等 集团 公 
司 研制 的 变电站 . 配 电网 自动 化 以 及 线路 微机 保护 装置 都 达 
到 或 接近 国际 先进 水 平 ,提高 了 竞争 能 力 。 常 熟 开 关 厂 生产 
的 配 主 回路 CW 塑 壳 断路 器 , 配 分 回路 CMI 塑 过 断路 器 ,性 
能 可 靠 ,产品 声誉 较 好 ,在 国内 市 场 占 有 率 比 重 逐 渐 提 高 。 
但 国内 不 少 开关 的 性 能 水 平 不 算 太 高 ,表现 在 额定 电流 档次 
少 , 通 信和 能 力 低 .保护 性 能 差 ,机 械 寿 命 短 。 

4. 自动 化 方面 

(1) 采 用 微 电 子 .计算 机 技术 与 拱 制 技术 的 结合 ,用 微 电 
子 技术 改造 传统 产业 ,实现 高 性 能 .电子 化 .小 型 化 .智能 化 。 
如 装 在 主 开 关 的 元 器 件 具 有 智能 功能 ;控制 系统 ,采用 现场 
总 线 系统 一 一 系统 简化 .功能 强化 .电缆 大 大 减少 ;传统 的 仪 
表 用 电子 米 显 示 ; 和 通信 连接 起 来 。 

(DIM A AER E A GR, RRR 
有 保护 功能 ;具有 发 生 故 障 可 以 记录 显示 功能 ,设备 过 载 短 
路 一 看 就 知道 ,很 快 排除 故障 。 如 配 电 变 压 器 一 一 柱 上 变 压 
器 . 箱 式 变压器 以 及 开 财 站 配 电 室 中 的 变压器 ,实现 主要 运 
行 参 数 ( 电 压 .电流 .功率 .功率 因数 . 电 度 量 ) 参 与 远 动 功能 ; 
具有 测量 功能 , 参数 可 以 记录 ;上 有 具有 自 诊断 系统 一 一 专家 系 
统 。 

现在 所 具有 智能 功能 的 控制 单元 还 是 初级 的 ,相信 人 在 3 
~5 年 之 内 会 有 一 个 大 的 发 展 ,会 有 大 量 智能 化 的 低压 元 器 
件 涌现 出 来 。 以 微机 为 基础 的 电动 机 一 体 化 多 功能 保护 器 ， 
用 来 代替 热 继电器 ,提高 了 过 载 保护 性 能 。 

(3) 目 标 是 电网 自动 化 :联网 计算 机 通信 。 这 样 就 形成 
了 可 通信 的 智能 化 配 电 柜 ,能 通信 的 智能 化 箱 式 变电站 ,用 
一 根 线 可 以 连接 起 来 ,控制 系统 可 以 大 大 简化 和 管理 层 的 网 
络 连 起 来 ,保护 .控制 协调 功能 与 现场 总 线 结合 起 来 ,形成 计 
算 机 . 微 电 子 控制 与 通信 结合 起 来 ,现场 总 线 分 设备 层 ,控制 
层 .通信 层 。 

5. 我 国 城市 电网 改造 中 主要 技术 原则 

(1) 城 市 电网 电压 等 级 的 配制 ,应 简化 电压 等 级 ,减少 电 
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庄 层次 ,逐步 提高 配 电压 等 级 ,有 利于 配 电网 的 管理 和 经 济 
运行 。 随 着 城市 电力 负荷 密度 的 增加 ,很 多 城市 正 逐 步 简化 
成 220/110/10 (20 )/0.4kV 或 220/66/10/0.4kV 或 220/35/10/ 
0.4kV 四 级 降 压 层次 ,避免 重复 降 压 。 在 城市 电网 推广 20kV 
配 电 电压 早已 经 过 技术 经 济 论证 并 已 列 人 我 国 国家 标准 ,从 
城 网 发 展 看 ,通过 技术 经 济 的 比较 ,20kV( 替 代 10kV) 配 电 电 
压 更 经 济 ,效益 更 好 ,如 苏州 已 开始 在 新 开发 的 工业 园区 投 
人 人 运行。 北京 也 有 计划 在 工业 园区 采用 20kV 电压 等 级 。 城 
网 采用 20kV 电压 等 级 并 使 制造 部 门 开 始 研制 与 生活 相关 产 
品 ,逐步 推广 ,从 制造 技术 水 平 看 ,完全 可 以 实现 国产 化 ， 
10KV .20ky 先 并 存 ,逐步 创造 条 件 积极 推广 应 用 。 

广东 .华中 电压 等 级 配置 :300/220/110kV 

土 海 .华东 电压 等 级 配置 :500/220/35/10kV 

东北 电压 等 级 配置 :500/220/63/10kV 

西北 电压 等 级 配置 ,750/330/110/10kV 

国内 35kV 电压 等 级 不 能 与 国际 接轨 , 多数 电网 限制 使 
用 。 

供电 半径 :63kv 系统 小 于 SOkm; 35kV 系统 小 于 30km; 
20kV 系统 10 ~ 20km; 10kV 系统 5 ~ 8km; 380/220V 系统 0.3 ~ 
0.5km。 

(2) 高 压 网 深入 市 区 ,可 采取 单 环 供电 或 双环 供电 ,通过 
环 网 上 的 枢纽 变 电 所 向 城市 中 心 直 接 放射 供电 或 经 降 压 配 
电 。 我 国 的 一 些 大 城市 正 先 后 按 负荷 的 发 展 建设 220kV 外 
环 网 ,有 的 城市 负荷 增长 较 快 ,如 北京 .上 海 .沈阳 .武汉 ,已 
建设 了 500kV 网 络 ,很 多 城市 目前 已 在 考虑 筹建 高 一 级 的 
SOOKV 外 环 网 ,将 原 有 的 环 网 开 环 分 片 运行 。 有 的 小 城市 则 
先 形成 110kV 环 网 ,然后 按 发 展 需 要 再 建 220kV 环 网 。 

高 电压 深入 城市 负荷 中 心 是 城市 用 电大 幅度 增长 后 必 
然 趋势 ,我 国 近年 来 大 城市 和 中 小 城市 都 开始 建设 市 中 心 
220kV 和 110kV 变 电 所 ;但 由 于 一 般 电 缆 引 进 高 压 电 源 ,以 及 
市 中 心 用 地 国难 , 变 电 所 需要 布置 紧凑 ,并 需 解 决 通信 干扰 
和 噪声 问题 ,建设 资金 也 较 大 ,只 能 因地制宜 。 

(3) 为 减少 占 地 面积 ,防止 火灾 ,减少 环境 污染 并 与 城市 
环境 相 协 调 , 要 用 小 型 化 .组 合 化 .无 油 化 .电缆 化 、 低 损耗 、 
低 躁 声 以 及 环保 和 节能 型 设备 。 

(4) 积 极 采 用 同 杆 架设 ( 双 回 路 或 多 回路 ) 和 紧凑 型 线 
路 ,减少 占 地 面积 ,实现 中 低压 架空 线路 绝缘 化 。 

(5) 大 力 采 用 电容 器 组 合 自动 切换 装置 和 配 电 变压器 有 
载 分 接 开关 ,以 有 效 及 时 的 控制 电压 和 负荷 率 ,达到 配 电网 
网 损 的 有 效 降低 。 

(6) 实 现 变电站 自动 化 后 ,无 人 值班 或 少 人 值守 变电站 
对 经 济 运行 提高 变电站 运行 管理 水 平 ,效果 十 分 显著 ,在 城 
网 建设 发 行 工程 中 ,220kV 及 以 下 应 全 面 推行 变电站 自动 化 ， 
实现 无 人 值班 或 少 人 值守 。 

(VEDIA .分 阶段 实现 配 电网 自动 化 ,以 有 效 地 提高 
配 电 网 供电 可 人 靠 性 。 用 电 管 理 . 电 能 计量 等 方面 ,自动 化 的 
综合 效益 是 无 可 置疑 的 ,我 国 的 一 些 研究 单位 和 高 新 技术 开 
发 单位 为 发 展 电力 系统 自动 化 ,做 了 大 量 的 工作 ,一 些 城市 
已 在 试点 ,并 取得 了 一 些 成 绩 。 

(8) 重要 城市 的 中 心 区 及 繁华 街道 ,小 区 的 配 电 网 应 实 
现 供电 地 下 电缆 环 网 化 ,推广 使 用 交 联 聚 乙 烯 电 缆 , 保 证 向 
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用 户 提供 安全 可 靠 不 间 浙 的 供电 网 络 。 

(9) 对 城市 住宅 实施 “一 户 一 表 ” 制 ,并 逐步 微 到 远方 抄 
表 , 提 高 自动 化 管理 水 平 。 

(10) 电 力 企业 应 逐步 建立 现代 化 企业 信息 管理 系统 , 建 
立 与 客户 服务 为 中 心 的 具有 国际 先进 水 平 的 营销 现代 化 体 
系 。 

(11) 城 市 电网 设施 标准 化 规范化。 我 国 已 经 参加 国际 
ERIE Ak H R (TEC, ISO), 产品 质量 标 准 体 系 ,已 经 执行 
1S09000, 这 是 与 国际 接轨 的 重要 步骤 。 

6. 世界 发 达 国家 城市 电网 和 技术 装备 发 展 状况 ,我国 的 
技术 装备 与 之 差 路 及 发 展 方向 

世界 发 达 国 家 十 分 重视 城市 电网 的 现代 化 建设 与 改造 ， 
城 网 电器 技术 装备 发 展 迅 速 ,是 一 个 不 断 认 识 .探索 .开始 、 
刨 新 的 历程 ,通过 实践 逐步 完善 规范 化 。 即 使 已 经 达到 相当 
高 的 水 平 ,技术 创新 改造 至 今 也 未 停顿 。 世 界 发 达 城 网 系统 
及 其 技术 装备 发 展 的 主要 特征 是 : 

按照 城市 建设 发 展 的 规模 ,合理 选择 供 配 电 系统 的 电压 
等 级 层次 匹配 ,优化 网 络 结构 。 

电压 等 级 层次 的 选择 模式 主要 趋势 是 尽 可 能 简化 电压 
等 级 层次 ,进入 城区 中 心 的 进 线 电压 逐步 提高 , 超 高 压 深 入 
城区 中 心 。 其 规律 是 在 最 高 一 级 输电 电压 与 中 压 分 配 电 压 
之 间 只 插入 一 -级 高 压 供电 电压 ,国外 部 分 城市 电网 电压 等 级 
情况 如 下 : 

法 国 巴 黎 225/20/0.4kV .英国 伦敦 132/11/0.4kV .英国 利 
物 浦 132/33/11/0.4kV .意大利 米兰 220/24/0.4kV 、 德 国 110/20 
(10)/0.4kV MEA LIL FE 220/25/0.6(0.24) kV .比利时 布 鲁 
塞 尔 150/36/12/0.4kV, H A ABR 154/22/0.2kV .美国 芝加哥 


-138/12/0.48(0.2)kV .韩国 1$4/22.9/0.38kV。 


我 国产 品 综合 技术 水 平 .技术 经 济 指标 及 其 适用 性 与 国 
外 先进 水 平 比 尚 存在 差距 。 

中 低档 产品 较 多 ,高 质量 产品 少 ;一 般 通 用 性 产品 较 多 ， 
专用 产品 少 ;仿造 产品 多 ,自主 开发 创新 技术 产品 少 ,我 国 输 
变 电 行业 技术 引进 多 在 20 世纪 70 ~ 80 年代, 选用 的 不 是 当 
时 国外 的 最 新 技术 ,因此 存在 差距 ,在 国外 不 断 发 展 的 情况 
下 ,在 某 些 方面 差距 进一步 拉 大 。 

为 了 减少 城区 占 地 面积 ,与 城市 建设 环境 相 匹 配 , 城 网 
电器 装备 在 质量 可 靠 的 基础 上 向 组 合 化 .小 型 化 .智能 化 发 
展 。 

成 套 电 器 装置 由 开始 的 单机 简单 组 合 向 多 功能 集成 , 技 
术 结 构 模 块 化 发 展 。 形 成 保护 控制 ,协调 功能 与 现场 总 线 结 
ARK ,形成 计算 机 , 微 电 子 控制 与 通信 结合 起 来 ,最 具 特 色 
的 产品 有 : 

(1)SFs 气体 绝缘 组 合 电器 。 施 耐 德 的 中 压 环 网 供电 设 
备 主 体 为 SF 开关 ,常用 断路 器 或 负荷 开关 配合 熔断 器 .有 
内 部 母线 .操作 机 械 , 也 可 安装 遥控 接口 ,监控 保护 等 多 种 选 
项 单元 ,SFs 开关 以 SF, 气体 作为 绝缘 和 灭 弧 介 质 ,具有 安全 
可 靠 寿命 长 . 免 维 护 .操作 过 电压 等 优点 ,也 可 作 6 000kV + A 
以 下 变压器 的 保护 。 

结构 形式 多 种 多 样 , 以 三 相 共 箱 全 封闭 式 (GIS) 目 前 最 
具 特 色 .最 能 体现 其 先进 性 和 安全 性 。 为 现代 城 网 装备 优选 
设备 。90 年 代 以 来 ,GS 向 高 参数 .大 容量 ,小 型 化 .长 站 命 、 


WALER. HITRE .使 用 寿命 大 大 提高 ,有 的 已 达到 20 
年 不 检修 。 

组 合 电器 的 最 新 技术 还 有 在 线 检测 功能 ,可 提高 运行 可 
靠 性 ,排除 内 部 隐患 。 组 合 电器 的 关键 是 在 充 有 一 定 内 压 的 
密封 容器 内 ,SF 气体 的 泄漏 及 SF 的 含水 量 , 必 须要 控制 在 
极 微 量 水 平 。 国 外 先进 水 平 的 产品 有 的 长 期 在 环境 条 件 亚 
F ,气候 变化 异常 的 状况 下 运行 无 泄漏 ,技术 参数 无 变化 。 

我 国 引 进 日 本 法国、 瑞典 、 瑞 士 等 国 先进 设计 制造 技 
A ,并 已 形成 一 定 生产 能 力 。 大 体 相 当 于 国外 80 年 代 水 平 ， 
有 的 达到 9 年 代 初 水 平 ,综合 技术 经 济 指标 ,技术 参数 和 可 
靠 性 水 平 仍 有 差距 ,特别 是 GIS 的 工艺 制造 技术 和 工艺 装 
备 ,检测 试验 技术 和 测试 设备 差距 较 大 。 

(2) 环 网 供电 单元 。20 世纪 80 年 代 以 来 城市 配 电 系统 
中 环 网 供电 单元 设备 发 展 迅速 ,应 用 广泛 ,其 特点 是 采用 负 
荷 开关 与 熔断 器 组 合 ,无 油 化 ,小 型 化 ,结构 简单 ,功能 可 靠 ， 
供 货 方便 ,建设 周期 短 , 维 护 方便 。 国 外 城 网 系统 采用 环 网 
供电 装置 的 覆盖 率 已 达到 80% 以 上 ,有 的 已 普及 ,高 压 负荷 
开关 的 形式 主要 有 真空 和 SRo 

我 国 推广 应 用 环 网 单元 等 新 装备 起 步 较 晚 ,产品 水 平 较 
低 , 适 用 性 也 较 差 ,国产 负荷 开关 的 结构 形式 早期 主要 是 产 
气 式 和 压气 式 , 可 靠 性 较 差 ,性 能 不 佳 ,目前 已 逐步 采用 真空 
的 SF, 负荷 开关 。 

世界 发 达 国 家 早 在 80 年 代 广 泛 应 用 高 压 负 倚 开 关 , 我 
国 大 量 使 用 传统 的 高 压 断 路 器 。 表 明 我 国 城 网 电力 系统 技 
术 装 备 落后 于 世界 先进 水 平 。 近 年 来 我 国 环 网 供电 单元 设 
备 水 平 有 所 改观 。 

(3) 组 合式 变压器 。20 世纪 70 年 代 以 来 发 展 迅速 ,组 合 
式 变压器 被 城 网 电力 系统 广泛 采用 ,以 取代 传统 的 占 地 面积 
大 .造价 高 . 需 建造 单独 房屋 的 变压器 。 组 合式 变压器 可 置 
于 地 上 .地 下 . 半 地 下 ,也 可 置 于 建筑 群 附近 .花园 广场 或 道 
路 边沿 ,也 可 深入 用 电 负 荷 中 心 高 层 建筑 内 , 箱 体 外 过 除 多 
数 为 金属 外 壳 外 ,也 有 非 金属 材料 结构 ,如 加 强 玻 璃 纤维 .加 
强 水 泥 板 等 ,在 户外 使 用 更 具有 抗 腐蚀 , 抗 凝 圳 等 特点 。 国 
外 组 合式 变压器 的 技术 发 展 还 开发 了 充 SFs 气体 型 结构 等 。 

对 用 于 室外 的 油 浸 式 变压器 ,我 国 目 前 的 具体 条 件 还 很 
难 一 下 子 过 渡 到 干 式 变压器 ,应 提倡 推广 密封 式 油 浸 式 变 压 
器 和 难 燃油 型 绝缘 介质 变压器 ,也 可 用 组 合式 变压器 。 

我 国人 研究 开发 箱 变 技术 起 步 晚 。 我 国 是 生产 中 小 型 配 
电 变 压 器 的 大 国 , 年 产量 约 50 000MV +A 左右 , 约 16 万 台 以 
上 ,但 组 合式 变压器 产量 其 小 ,近年 来 才 有 较 大 发 展 。 国 产 
箱 变 水 平 较 低 , 因 户 外 用 产品 对 防 凝 露 .防腐 蚀 的 防护 要 求 
很 高 。 此 外 ,与 组 合式 变压器 配套 的 附件 也 极为 重要 ,如 电 
缆 接 插件 ,国外 产品 技术 要 求 十 分 严格 ,法 国 ,德国 等 都 制订 
了 相应 标准 。 我 国 对 附件 .配件 重视 程度 是 不 够 的 ,先进 国 
家 发 展 实践 证 明 , 新 型 成 套 电器 装置 的 发 展 要 依赖 于 电工 元 
器 件 .配件 附件 以 及 材料 和 制造 工艺 的 综合 水 平 的 提高 。 

(4) 电 动机 动 保 护 监控 .通信 系统 一 一 电动 机 的 过 载 保 
P .短路 保护 . 空 载 保护 . 增 转 保护 . 温 升 保护 .漏电 保护 、 启 
动 限制 保护 。 

监控 保护 要 大 力 发 展 远方 监视 .远方 控制 .远方 数字 化 ， 
多 种 测量 值 的 集中 记录 (包括 电动 机 的 局 停 监 控 )。 


(5) 自 动 无 功 补偿 装置 。 城 网 无 功 补偿 方式 多 采用 分 散 
就 地 自动 补偿 , 按 运行 状况 ,对 所 需 无 功 自动 投 切 ,以 保证 电 
能 质量 ,电压 和 功率 因数 维持 在 最 佳 工 况 。 

无 功 补偿 成 套装 置 的 重要 内 含 是 电力 电容 器 ,以 及 大 容 
量 集 合式 电容 器 组 。 随 着 国外 发 达 国家 的 技术 发 展 ,装置 在 
高 压 和 低压 均 已 是 干 式 . 自 愈 式 , 具 有 内 保护 的 结构 ,采用 新 
型 无 毒 浸 溃 剂 和 优良 面体 介质 。 国 外 还 研究 开发 了 静止 无 
功 补偿 装置 全 数字 化 控制 调节 器 ,顺序 控制 继 电 保 护 装置 
等 。 

我 国电 力 电容 器 行业 也 引进 了 不 少 国 外 先进 技术 和 工 
艺 装备 。 自 行 研究 开发 了 一 定 水 平 的 集合 式 电容 器 。 但 在 
单 台 功率 容量 和 综合 技术 经 济 指标 上 (如 比特 性 方面 ) 尚 存 
在 差距 。 在 运行 可 靠 性 使 用 寿命 方面 差距 也 较 大 。 

(6) 多 功能 智能 化 低压 配 电 成 套 设备 。 低 压 配 电 系 统 是 
城 网 电力 系统 中 最 为 薄弱 ,但 十 分 重要 的 一 个 环节 ,世界 发 
达 国 家 对 低压 配 电 电器 及 成 套 电 控 设 备 的 研究 开发 十 分 重 
视 , 更 新 换代 速度 快 。 进 入 我 国 的 技术 和 独资 ,合资 ,合作 生 
产 项 目 也 较 多 , 近 几 年 的 发 展 已 有 智能 化 产品 ,并 商品 化 生 
产 。 如 涉及 到 千家 万 户 的 配 电 箱 , 忆 有 智能 型 集成 化 组 合式 
结构 ,具有 电力 分 配 及 用 电量 显示 ,多 功能 保护 特性 及 故障 
诊断 .隔离 .自动 信息 反馈 到 配 电 控制 中 心 等 ,自动 化 程度 
高 。 又 如 控制 与 保护 自 配 合集 成 化 电器 装置 (CPS) ,将 传统 
的 单 功能 开关 电器 的 特性 集成 化 融 为 一 体 , 形 成 多 功能 特性 
产品 ,对 低压 电器 产品 技术 结构 是 一 重大 创新 。 

发 展 电压 互感 器 与 电流 互感 器 组 合成 单一 的 组 合式 互 
感 器 或 再 组 合成 互感 器 隔离 开关 ;发 展 电缆 头 组 合 电 器 ;发 
展 传感器 与 断路 器 组 成 新 型 的 断路 器 ; 发 展 电缆 头 直 接 与 变 
压 器 相 联 ,变压器 直接 与 GIS .封闭 母线 相 联 。 

我 国 的 低压 电器 产业 ,无 论 是 元 器 件 ,或 成 套装 置 水 平 
与 国外 先进 差距 较 大 ,品种 规格 不 全 ,档次 较 低 , 质 量 不 高 ， 
可 靠 性 差 。 

三 .加 入 WTO 后 对 电气 行业 的 影响 

1. 不 能 歧视 

实行 国民 待遇 ,只 要 交 了 税 , 就 可 以 享受 国民 待遇 ,进口 
产品 交 了 税 , 享 受 国民 待遇 。 

2. 开放 市 场 

关税 要 逐步 降低 ,现在 是 17%, 人 关 后 要 下 降 到 11% ~ 
13%。 

3. 公平 竞争 

反对 倾销 ;反对 补贴 。 出 口 产 品 不 能 低 于 国内 价 , 低 于 
市 场 价 不 能 出 口 ;贸易 政策 全 国 统 -- ,提高 透明 度 

加 入 WTO 后 : 

(1) 配 电 设备 现 在 进 日 税 为 14.37% ,到 2005 年 关税 可 能 
要 降低 到 9% 。 

(2) 进 口 控制 取消 ,进一步 扩大 对 外 开放 。 

(3) 质 量 和 价格 竞争 更 趋 激烈 ,特别 是 国内 产品 质量 与 
国外 产品 差不多 的 情况 下 ,价格 竞争 更 趋 激烈 。 

(4) 国 内 知名 企业 .合资 企业 的 产品 性 能 好 ,价格 合理 ， 
预测 人 关 后 不 会 受 很 大 影响 和 冲击 ,有 利于 竞争 。 特 别 是 生 
产 劳动 密集 型 产品 ,有 一 定 技术 含量 ,价格 有 明显 优势 ,这 些 
产品 将 有 利于 扩大 出 口 ,加 人 WT0 后 ,不 会 受 很 大 影响 ,如 
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电动 工具 .中 低压 开关 柜 。 

(5) 国 内 有 一 批 企 业 将 会 重组 转产、 倒闭 。 

(6) 一 批 民 营 企业 会 得 到 大 的 发 展 。 

(7) 商 业 零 售 会 进一步 扩大 规模 。 

四 、 十 五 "发展 科技 的 六 大 目标 

(1) 产 品 技术 水 平和 国际 竞争 力 大 幅度 提升 。 农 业 、 工 
业 .服务 业 , 主 要 领域 的 技术 水 平 达到 发 达 国 家 20 世纪 90 
年 代 中 期 水 平 。 

(2) 高 技术 研究 有 所 突破 。 

AAD .资源 .环境 协调 发 展 ,提供 科技 支撑 。 

《4) 科 技 投入 明显 增长 ,研究 与 发 展 经 费 占 国内 生产 总 
值 1.5% 以 上 。 

(5) 科 技 人 才 基 本 满足 发 展 需求 。 

(6) 科 技 基础 设施 逐步 完善 。 

重点 攻克 产业 发 展 的 关键 技术 :促进 产业 技术 升级 和 结 
构 调 整 ; 提 高 科技 创新 能 力 ;名 有 牌 战略 ,产品 上 档次 .质量 优 
化 升级 争 创 国内 名 牌 , 国 际 名 牌 效益 ;国家 经 贸 委 提出 的 双 
高 一 优 工程 。 双 高 :高 新 技术 产业 化 ,用 高 新 技术 改造 传统 
产业 。 一 优 :优化 产业 和 产品 结构 。 政 策 是 国家 拿 出 100 亿 
元 贴息 资金 ,40% 税 前 还 贷 ; 进 口 设备 免税 ; 列 出 20 个 子 项 
进入 国债 内 容 。 人 世 后 ,外资 在 中 国 的 优惠 待遇 不 会 取消 ， 
外 商 所 得 税 二 免 三 减 (二 年 免 征 , 三 年 减 半 ) ,对 投资 还 可 以 
进一步 降低 税率 。 

(1) 发 展 风力 发 电工 程 。 风 力 发 电 ,截止 至 2000 年 安装 
370MW。 目 标 到 2005 年 达到 1 000MW。 像 广东 南澳 、 上 海 崇 
明 .新 疆 .内 蒙古 .福建 赤山 岛 都 要 建立 风力 发 电厂 ,安装 风 
力 发 电机 组 ,实现 并 网 发 电 。 

福建 赤山 岛 安 装 20 台风 力 发 电机 组 ,单机 容量 600kW。 
利用 西班牙 政府 贷款 。 上 海 准备 在 崇明 岛 安 装 20 台风 力 发 
电机 组 。 新 疆 大 板 城 风 电 一 期 安装 600kW 10 E, 国产 率 
96% ,建设 规模 22.8MW ,总 投资 1.8 亿 元 。 

(2) 发 展 电 动车 产业 工程 ,发 展 方向 是 燃料 电池 ,不 远 的 
将 来 会 取代 铅 酸 蓄 电池 用 于 电动 汽车 。 萃 电池 电动 汽车 , 虽 
然 可 以 摆脱 了 发 动机 的 达 鸭 ,致命 的 弱点 就 是 一 次 充电 的 行 
程 有 限 , 还 有 一 种 是 混合 动力 ,发 动机 和 电动 机 同步 起 动 ,在 
城市 用 电动 机 驱动 车 辆 ,在 郊区 用 发 动机 驱动 车 辆 。 燃 料 电 
池 的 能 量 转 换 效率 极 高 ,是 普通 内 燃 机 热效率 的 2 倍 。 

内 燃 机 作 动 力 , 在 加 速 时 由 一 组 蓄电池 提供 辅助 动力 ， 
刹车 时 还 可 以 全 收 制 动 力 。 

北京 的 机 动车 尾气 污染 占 大 气 污染 的 50% ,作为 燃料 的 
氧 在 汽车 的 燃料 电池 中 ,与 大 气 中 的 氧 发 生化 学 反应 ,从 而 
产生 电能 ,起动 电动 机 进而 开动 汽车 ,甲醇 天然气 和 汽油 也 
可 以 替代 氢 , 从 而 减轻 污染 。 
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五 “十 五 "期 间 其 他 行业 的 现状 和 发 展 ( 有 色 金 属 . 轻 
TARA ORS ER) 

(1) 有 色 金 属 总 量 调控 。2005 年 10 种 有 色 金 属 调控 目 
A 800 万 t, 其 中 钢 170 5 4,48 350 万 t 铅 9%0 万 t 锌 170 万 
to 

(2) 轻 工 。 造 纸 .食品 .包装 .文体 用 品 .照明 电器 .装饰 
等 行业 会 有 大 的 发 展 ,特别 是 产品 出 口 前 景 看 好 。 

(3) 纺 织 。 纺 织 纤维 加 工 总 量 由 2000 年 1 210 万 :提高 
到 2005 年 1 425 万 t, 人 均 纤维 消费 量 由 6.6kg 提高 到 7.4kg， 
纺织 品 服装 出 口 由 2000 年 520 亿美 元 提高 到 2005 年 的 700 
~750 亿美 元 ,节能 降 耗 ,2005 年 每 万 元 产值 能 耗 比 2000 年 
降低 15% 。 

(4) 建 材 。 新 型 干 法 水 泥 上 十 水 泥 总 量 的 比重 为 20% , 特 
种 水 泥 产量 占 水 泥 总 产量 的 3% , 浮 法 玻璃 产量 占 玻璃 总 产 
量 的 比重 80% 以 上 ,玻璃 深加工 率 达 到 30% ,新 型 墙 体 材料 
总 产量 占 总 量 的 比重 为 40%。 积 极 发 展 日 产 8000t 以 上 的 超 
大 型 水 泥 生 产 线 。 

(5) 冶 金 。 市 场 占有 率 ,2000 年 国产 钢材 国内 市 场 占有 
Æ 90% , 2005 年 提高 到 95%; 吨 钢 综 合 能 耗 , 2000 年 大 中 型 
钢铁 企业 为 吨 钢 耗 标准 煤 0.92t, 2005 年 下 降 到 吨 钢 耗 标准 
煤 0.8t。 

(6) 煤 迪 。 产 品 结构 调整 目标 。 到 2005 年 全 国 原煤 入 
选 率 达 到 SO% 以 上 ,动力 煤 产量 7 000 万 1, 水 煤 浆 产量 1 000 
万 t 左 右 , 煤 炭 液 化 产量 250 万 +, 煤炭 出 口 达 8 000 nt. 更 
新 改造 矿井 通风 设备 ,保证 矿工 安全 。 

2001 年 我 国 发 生 了 两 件 大事 , 一 是 获得 2008 年 奥 林 匹 
克 运 动 会 主办 权 , 申 奥 成 功 ;二 是 年 内 加 和 WTO, 带 来 商机 ， 
像 北京 基础 设施 投资 力度 要 加 大 ,将 带 来 大 规模 的 经 济 建 
设 。 如 体育 设施 机场, 交通 .电视 媒体 转播 系统 通信 系统 
以 及 环保 .垃圾 处 理 .空气 污染 防治 .水 环境 治理 等 。 上 海 、 
广州 等 其 他 中 心 城市 也 是 一 样 ,十 分 注重 城市 建设 。 

“十 五 "期 间 重 点 攻克 产业 发 展 的 关键 技术 ,促进 产业 技 
术 升 级 和 结构 调整 ,提高 科技 创新 能 力 ,运用 新 技术 改造 传 
统 产业 ,由 微 电 子 .计算 机 和 通信 组 成 的 信息 技术 产业 应 用 
领域 不 断 扩大 ,从 单机 应 用 向 系统 和 网 络 发 展 ; 从 单机 单项 
控制 向 生产 过 程控 制 发 展 ;从 单项 管理 向 综合 管理 发 展 ;从 
典型 应 用 向 全 行业 应 用 发 展 。 

“十 五 "期间 自 动 化 硬件 产业 (1) 数 控 系 统 ;(2) 工 业 机 器 
人 ;(3) 可 编程 序 控制 (PLC);(4) 电 力 电子 元 葛 件 ; (5) 传 感 器 
与 测试 设备 。 将 会 有 一 个 大 的 发 展 。 

自动 化 软件 (1) CAD; (2) CAM; (3)CMIS。 也 将 会 有 一 个 
大 的 发 展 。 

新 的 世纪 .新 的 机 遇 .新 的 挑战 。 


21 世纪 电力 发 展 的 必由之路 
一 一 高 效 、 环保 及 可 持续 发 展 


国家 电力 东北 公司 BH 


1992 年 联合 国 环境 与 发 展 大 会 确立 了 可 持续 发 展 的 当 
代 人 类 发 展 主题 。 电 力 是 通 向 可 持续 发 展 的 桥梁 。 国 际 能 
源 学 会 预计 , 到 2020 年 全 世界 发 电厂 总 装机 容量 将 达到 
$.915TW ,发 电量 27 326TW.h。 与 1992 年 相 比 ,30 年 间 将 增 
长 1.25 倍 。 在 高 新 技术 快速 发 展 人 类 社会 高 度 文明 的 21 
世纪 ,电力 工业 的 发 展 方式 也 将 发 生 重大 改变 。 

一 、 高 效 发 电 新 技术 

1. 发 展 超 临 界 参 数 的 大 容量 火电 机 组 ” 随 着 超 临 界 参 
数 机 组 技术 的 成 熟 和 耐 高 温 材 料 的 进步 ,人 们 开始 研制 高 效 
超 临 界 ( 超 超 临界 ) 参 数 机 组 。 日 本 川越 电厂 2 $ 700MW 高 
效 超 临 界 参数 机 组 (31MPa, 566/566/566°C ) 分 别 于 1989 年 和 
1990 年 投入 运行 ,在 100% 和 50% 负荷 下 其 热效率 分 别 为 


41.9% 和 40% , 比 一 般 超 临界 机 组 (24MPa,5$38/$66 乞 ) 的 热 效 
率 提高 5% ,最 低 稳定 运行 负荷 为 10% , 自动 化 程度 高 ,2 台 
机 组 仅 需 1 BEATA. AR NY 电厂 的 3 号 机 组 ,1998 年 
10 月 投 运 ,蒸汽 参数 为 28.5MPa,580/580/580 人 , 燃 用 烟煤 ,由 
于 采用 一 系列 新 技术 ,如 13 级 抽 汽 回 热 . 消 压 运行 .回收 冷 
却 器 热量 AR IA .水 充分 利用 .高 度 自动 化 等 ,加 之 其 采 
用 的 海水 温度 低 , 使 其 在 凝 汽 运行 时 热效率 达到 47% ,最 大 
抽 汽 运行 时 热效率 达 90% 。 此 外 该 机 组 还 采用 了 低 NOx RA 
烧 器 和 选择 性 脱 氮 (SCR) 装 置 , 采 用 SCR 前 后 NOx 排放 量 分 
AY 170 ~ 200mg/MJ 和 < 40mg/M ,电气 除尘 器 效率 达到 
99.9% ,采用 湿 法 脱硫 ,副产品 石 语 用 于 生产 水 泥 。 世 界 超 
临界 机 组 及 其 参数 见 表 1。 


表 1 部 分 超 临界 机 组 和 高 效 超 临 界 机 组 及 其 参数 


项 目 
电厂 











丹麦 Vesk 电厂 407MW 25.1MPa, 560/560 © 45.3 1992 
法 国 STAUDINGE 电厂 550MW 25MPa, 540/560°C 42.5 1992 
德国 ROSTOCK 电厂 559MW 25MPa, 540/560 T 42.5 1994 
韩国 SOOMW 24MPa, 538/538 TC 41 

中 国 上 海 石 洞口 二 厂 600MW 24.2MPa, 538/566 UT 41.09 1992 
西门 子 设 计 400 - 1 000MW 27.5MPa, $89/600T > 45 1999 
丹麦 NY 电厂 412MW 28.5MPa, 580/5 80/580% 47 1998 
F Æ AVV2 电厂 400MW 30. 5MPa, 582/600 49 2001 
发 展 日 标 1 32.8MPa,610/630C 50 2005 
发 展 目标 2 39.2MPa, 700/7200 52 ~ 55 2015 


2. 燃气 一 北汽 联合 循环 ”联合 循环 ( Com 一 bined Cycle, 
简称 CC 或 GTCC) 是 把 在 中 低 漫 多 工作 的 汽轮机 的 朗 肯 
(Rankine) 循 环 和 高 温 区 工作 的 燃气 轮机 布雷 登 (Brayton) 循 
环 营 加 起 来 ,形成 一 个 总 能 循环 系统 。 联 合 循环 的 燃气 初 温 
ny ik Fl 1 200 ~ 1 500 ,蒸汽 作 功 后 的 最 终 温度 为 30 ~ 40, 
实现 了 热能 的 梯级 利用 ,大 大 提高 了 总 的 循环 效率 。 由 于 涂 
层 技术 . 耐 高 温 材 料 和 冷却 技术 的 进步 ,燃气 初 温 为 1 350 
的 701F 型 燃气 轮机 已 经 投 运 ,而 燃气 初 温 为 1 427 ~ 1 649% 
水 冷 燃 气 轮机 正在 研制 之 中 ,目前 燃气 轮机 简单 循环 的 热 效 
率 已 突破 30% ,最 高 可 达 38.0% ~ 39.5% ,单机 功率 已 超过 
300MW。 日 本 川崎 公司 新 近 研 制 的 300kW 陶瓷 燃气 轮机 ,由 
于 转子 和 燃烧 室 的 高 温 区 采用 耐 高 温 陶瓷 ,燃气 轮机 可 在 更 
高 温度 运行 ,其 效率 可 达 42.1% 。 汽 轮机 在 一 个 世纪 的 发 展 
中 ,由 于 羔 汽 初 参数 的 提高 以 及 多 级 再 热 .三 维 设 计 、 多 级 回 
热 等 先进 技术 的 应 用 ,汽轮机 的 经 济 性 不 断 提 高 ,联合 循环 
发 电 效率 已 经 超过 60% (WLR 2). 

联合 循环 的 主要 优点 有 :热效率 高 , 低 污 染 , 运 行 灵 活 ， 
可 每 日 启 停 , 调 峰 性 能 好 ,单位 容量 投资 较 低 ,标准 的 模块 化 







燃气 初 温 (所) 
Ett 
AIPE (MW) 
简单 循环 效率 ( % ) 
联合 循环 兆 出 力 (MW) 
联合 循环 效率 ( % ) 


设计 ,建设 周期 短 , 可 分 阶段 建设 及 节 水 等 ,因此 各 国政 府 都 
鼓励 采用 天 然 气 联合 循环 发 电 , 如 日 本 近 70% 的 天 然 气 用 于 
发 电 ,大 多 数 国 家 发 电 用 天 然 气 的 比例 则 为 20%., EHR hi 
年 新 增 的 发 电容 量 中 ,有 35% 左 右 为 联合 循环 发 电 ,装机 容 
量 每 年 递增 约 20 000MW。 日 本 东京 电力 公司 在 横滨 建设 了 
世界 上 容量 最 大 的 2 800MW 的 CC 电站 ,香港 鸭 莉 洲 电 站 
(Black Point) 装 有 8 台 燃 天 然 气 的 联合 循环 机 组 ,总 容量 为 
2 SOOMW ,热效率 达 53% (UR 3). 
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表 3 目前 正在 运行 的 联合 循环 机 组 








日 本 辅助 Futtsu 电站 14 x STAGIO9E 
土耳其 Ambarbi 电站 

韩国 Seoinchon 电站 8 x STAGIOTF 
香港 Black Poink 电站 8 x PG9311FA 






英国 Didcot 电站 


联合 循环 技术 还 可 用 于 火电 厂 改造 ,以 实现 机 组 增 容 、 
提高 效率 和 改善 环保 的 多 重 目 的 。 德 国 莱茵 港 电厂 4 号 机 
组 是 1964 年 投 运 的 100MW 燃 煤 机 组 ,为 满足 环保 要 求 ,决定 
改造 为 燃 天 然 气 的 联合 循环 机 组 。 汽 轮机 继续 使 用 ,增加 燃 
气 轮机 GT26(241MW , 压 比 30) 和 余热 回收 茂 汽 发 生 器 ,并 尽 
量 利 用 原 有 设备 。 改 造 中 ,重视 新 设备 与 电厂 原 有 布置 整体 
协调 和 充分 利用 原 有 材料 ,并 与 原 汽轮机 参数 相 匹 配 。 改 造 
后 ,机 组 总 出 力 由 100MW 提高 到 360MW ,效率 由 38.0% 提 高 
到 58.2% ;可 满足 尖峰 负荷 的 要 求 ,燃气 轮机 从 点 火 到 满 负 
MALAE 30min, NOx 排放 量 < 25 x 1076, CO, HERR IR, MIR 
设备 开始 拆除 到 工程 结束 ,共用 了 36 个 月 的 时 间 。 

为 提高 核电 站 的 蒸汽 温度 ,提高 其 发 电 效率 ,可 以 把 联 
合 循环 用 于 核电 站 。 其 原理 是 燃气 轮机 的 排 气 在 热 回 收藏 
汽 发 生 具 内 产生 过 热 蒸汽 ,再 与 核反应 堆 产 生 的 饱和 蒸汽 在 
混合 器 中 混合 ,产生 的 过 热 燕 汽 送 入 汽轮机 内 作 功 。 这 样 可 
以 把 热效率 提高 到 41% ~ 42% ,并 可 提高 运行 的 安全 性 。 如 
果 辣 时 再 改造 汽轮机 的 通 流 部 分 ,还 可 达到 提 效 . 增 容 、 提 高 
可 靠 性 的 多 重 目 的 。 如 美国 Grand Gulf 核电 站 (1 300MW BE 
水 堆 ) ,更 换 了 高 压 转子 和 内 绍 后 ,出 力 增加 了 37.3MW; 瑞典 
Ringhals - 1 核电 站 ,更 换 了 2 台 机 组 的 6 个 低压 饶 转 子 和 叶 
片 ,使 每 台 机 组 出 力 增加 了 42MW。 如 果 联 合 循 环 机 组 用 于 
热电 联 产 ,使 高 温 燃 气 (1 000 和 以 上 ) 在 燃气 轮机 中 作 功 ,其 
排 气 在 余热 锅炉 中 产生 蒸汽 (900 和 以 上 ) ,驱动 汽轮机 作 功 ， 
其 抽 汽 或 排 汽 用 于 工业 或 生活 用 汽 用 热 ,形成 联合 循环 热电 
联 产 ,总 的 能 源 利 用 率 可 达 80% ~ 90% (理论 极限 为 99 名)。 

3. 多 联 产 发 电 技术 。 美 国 从 1978 年 开始 提倡 小 型 热电 
联 产 ,后 来 发 展 到 研究 并 推行 更 高 效 利用 能 源 的 热电 冷 三 合 
一 的 多 联 产 技术 。 多 联 产 发 电 技术 是 一 种 总 能 利用 系统 , 指 
某 种 能 源 (如 燃料 ) 从 其 高 品质 (高 作 功 能 力 ) 状 态 起 ,顺序 地 
按 不 同 的 目的 被 利用 ,形成 "高 质 高 用 (如 作 功 ) , 低 质 低 用 
(如 供 热 .制冷 ) ,梯级 使 用 ,综合 利用 "的 总 能 利用 系统 ,可 得 
到 最 佳 的 能 源 总 体 利用 效果 。 热 电 联 产 的 能 源 利 用 率 为 
70% ~ 80% ,如 联合 循环 用 于 热电 联 产 ,总 的 能 源 利 用 率 可 
达 80% ~90%; 热 . 电 \ 冷 或 热 . 电 煤气 等 三 联 产 可 提高 能 源 
利用 率 ,改善 生活 质量 和 环境 景观 。 美 国 提出 了 到 2010 年 
热电 联 产 翻番 的 目标 ,并 在 建筑 业 广 泛 应 用 热电 冷 三 联 供 。 
预计 到 2020 年 ,该 技术 将 成 为 美国 商用 建筑 和 写字 楼 高 效 
利用 能 源 的 典型 系统 。 

二 、 低 污染 发 电 新 技术 

1. RR Be Tei RIE BAR. RR EA TAR TEE PAS Ae ER E 
指 在 利用 煤炭 发 挥 一 次 能 源 最 大 作用 的 同时 ,保证 污染 环境 
的 排放 物 最 少 。 主 要 包括 流 化 床 燃 烧 技 术 (FBC) 和 煤 整 体 气 
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化 燃气 一 蒸汽 联合 循环 发 电 技术 (ICCC)。 

(1) 流 化 床 燃烧 技术 (FBC)。 流 化 床 燃烧 技术 的 特点 是 ， 
清洁 燃烧 . 低 污 染 排放 ,燃料 适应 性 强 ,燃烧 效率 高 和 负荷 适 
应 性 好 。 增 压 流 化 床 (PFBC) 还 有 结构 紧凑 UPR sp) E 
装 周期 短 等 特点 。 日 本 竹 原 发 电厂 1974 年 投入 运行 的 2 号 
机 组 (350MW) ,其 燃 重 油 炉 改 为 常 压 流 化 床 (BFBC) 于 1995 
年 投 运 后 ,成 为 是 前 世界 上 容量 最 大 的 BFBC 机 组 。 循 环流 
化 床 (CFBC) 的 最 大 机 组 为 法 国 Stein 公司 为 法 国 Cardanne 电 
站 改造 煤 粉 炉 而 制造 的 一 台 900th 锅炉 ( 配 250MW 机 组 )。 
美国 Jacksonille 电力 公司 拟 将 其 北部 电厂 的 2 台 300MW 机 组 
改造 成 CFBC 机 组 ,预计 2002 ~ 2004 年 先后 投 运 。 我 国 也 计 
划 在 四 川 建设 300MW AY CFBC 机 组 。 届 时 将 成 为 世界 上 最 
大 的 CFBC 机 组 。 增 压 流 化 床 PFBC 系列 已 投 运 6 E P200 
(80MW) 机 组 ,日 本 X 田 电 站 安装 的 世界 第 1 台 P800 
(360MW) PFBC 机 组 ,生产 超 临 界 参数 蒸汽 (24.2MPa, 566/ 
593°C ) 和 1.6MPa 850X 燃气 , 供 290MW 再 热 式 汽轮机 和 和 
75MW GT140P 燃气 轮机 使 用 ,该 机 组 于 1999 年 夏 达 到 了 
350MW 的 出 力 ,2000 年 进行 了 验收 。 美国 ,西班牙 .我 国 台湾 
省 也 计划 安装 P800 机 组 。 

FBC 技术 的 主要 发 展 方向 是 :高 效 低 阻 耐 磨 大 型 分 离 
器 .容量 的 大 型 化 .第 2 代 PFBC( 图 1) 及 其 高 效 高 温 烟 气 除 
尘 装置 ,以 及 开发 增 压 循环 流 化 床 PCFB 等 。 





1 第 2 代 增 压 流 化 床 系统 


由 于 第 2 代 PFBC 提高 了 燃气 温度 ,与 现行 PFBC 比较 ， 
其 效率 可 由 42% 提 高 到 45% ~ 48% , 它 体积 更 小 ,投资 更 省 ， 
排放 物 更 清洁 ,发 电 成 本 预计 比 煤 粉 燃 烧 加 烟 气 脱硫 (PC + 
FGD) 低 20% 。 其 关键 技术 是 高 温 除 竺 器 和 部 分 气 化 器 等 关 
键 部 件 。 第 2 代 PFBC 的 实质 是 PFBC 和 IGCC 的 结合 ，P200 
机 组 的 排放 值 见 表 4。 


表 4 P200 机 组 的 排放 值 








mA 
电站 计 值 最 好 Ë 
瑞 典 —_ | Y 3-15 3 
脱硫 率 (% ) > 99 
脱 Vartan Gs 2.8 
af 西班牙 ae e 150 
脱硫 率 (%) | Tt 97 
3 Escatron cs | 18 | 18-21 O 2.1 
果 x g ga A 30 
E IED | 9M | 9% | 95 
Tidd Gs | 20 | 18 O 
NOx ma | ow | aa | ws < 10( 喷 氨 分 层 燃 烧 ) 
排 | Erm | md | 3 | 75- 70 
ha Tidd me sos | 73-% 70 


(2) 整 体 煤 气 化 燃气 一 蒸汽 联合 循环 发 电 技 术 (IGCC)。 
煤 在 气 化 炉 中 气 化 成 为 中 热 值 或 低热 值 煤气 ,然后 经 过 净 
化 ,把 煤气 中 灰分 . 含 硫化 合 物 ( 恕 H,S) 等 杂质 除 掉 ,生成 洁 
净 煤 气 ,供给 燃气 轮机 作 功 ,并 与 汽轮机 组 合 起 来 ,形成 联合 
循环 发 电 。 

第 1 代 商 业 示 范 电 站 多 采用 湿式 供 煤 、 纯 氧气 化 和 湿式 
净化 ,但 各 系统 间 未 形成 整体 化 的 格式 。 美 国 的 La Cas Ten 
电站 (发 电 出 力 161MW ,效率 34.2% , 1987 年 投 运 ) 和 Wabash 
River 电站 (发 电 出 力 270MW ,效率 41% , 1995 年 投 运 ) 都 属于 
此 类 电站 。 

第 2 代 商 业 示 范 型 电站 多 采用 空气 或 富 氧 作 气 化 剂 . 干 
式 供 煤 . 热 煤气 净化 (或 冷 煤气 净化 ) ,并 进一步 提高 燃气 轮 
机 燃气 初 温 ,日 标 是 将 效率 提高 到 44% ~ 47% (商业 运行 阶 


段 )。 其 代表 电站 是 美国 的 4 座 电 站 ;Pinon Pine 电站 (发 电 出 
H 76.5MW, 干 式 净 化 , 吹 空 气 ,KRW 流 化 床 式 气 化 炉 , 1996 ~ 
1997 年 投 运 ) .Hopkings 电站 (发 电 出 力 120MW, 吹 空气 ,高 温 
HE) Tom's Greek 电站 (发 电 出 力 55.3MW, 空气 作 氧 化 剂 ， 
热 煤 气 净 化 ) 和 Camden 电站 (发 电 出 力 480MW ,效率 46% )， 

目前 世界 上 已 建 .在 建 和 拟 建 的 IGCC 电站 有 30 余 座 ， 
其 中 美国 拥有 15 座 , 居 世界 之 冠 。 我 国 和 印度 也 计划 建立 
IGCC 示范 电站 。 

由 于 采用 了 联合 循环 .科学 合理 地 使 能 源 得 到 梯级 利 
用 ,IGCC 效率 比 煤 粉 炉 高 10% 以 上 ,可 达 40% ~ 50%. WR 
把 燃料 电池 与 IGCC 结 台 ,形成 煤 误 气 化 燃料 电池 复合 发 电 
系统 ,发 电 效率 可 达 59% 。 可 以 预料 IGCC 将 是 本 世纪 最 有 
前 途 的 “绿色 "发 电 方式 之 一 ( 见 表 5)。 


RS IGCC 电站 发 电 效率 的 变迁 





IGCC 技术 的 发 展 方向 是 提高 效率 和 降低 造价 ,如 研究 
开发 大 容量 ,能量 转化 效率 高 的 煤气 化 炉 .高 温 烟 气 净 化 系 
统 , 可 提高 发 电 效率 (绝对 值 )1.9% ~ 2.1% ,最 高 可 达 2% ~ 
3% ,提高 燃气 轮机 的 燃气 初 温 并 使 其 大 型 化 ;第 2 代 IGCC, 
以 实现 能 量 应 用 综合 一 体 化 为 目标 ,在 热力 系统 的 能 流 与 物 
流 设计 上 综合 考虑 ,做 到 优化 配合 与 合理 利用 不 同 种 类 的 资 
源 ,使 燃气 轮机 . 空 分 装置 及 蒸汽 系统 的 能 源流 合理 分 配 。 

2. 水 力 发 电 技术 “水力 发 电 有 一 系列 固有 的 优点 : 清 
洁 .几乎 无 环境 污染 、 低 运行 成 本 .高 运行 灵活 性 和 可 靠 性 ， 
特别 适合 于 电网 调 峰 。 此 外 ,水 库 还 有 蓄 水 拦 洪 KAM 
及 航运 等 社会 效益 。 因 此 ,各 国都 把 充分 利用 本 国 水 力 资 
源 优先 发 展 水 电 , 作 为 电力 发 展 的 重要 方针 。 目 前 全 世界 
水 电 装机 720GW, 占 总 装机 的 24.3%。 随 着 化 石 燃 料 的 逐渐 
减少 和 对 环保 要 求 的 日 益 严格 ,水 力 发 电 将 越 来 越 成 为 本 世 
纪 的 重要 发 电 方式 而 继续 得 到 更 快 发 展 。 

建设 大 型 常规 水 电站 ,发 展 抽水 蕃 能 水 电站 ,是 主要 的 
发 展 趋势 、 目 前 ,抽水 著 能 水 电站 向 高 水 头 、 大 容量 发 展 ,以 
配合 大 电网 及 大 容量 核电 站 的 安全 运行 。 

3. 原子 能 发 电 ”核能 是 20 世纪 出 现 的 新 能 源 , 到 1998 


年 底 , 全 世界 运行 中 的 核电 机 组 433 台 , 总 装机 容量 
348.68GW ,发 电量 占 世 界 总 发 电量 的 20%。 在 建 的 核电 机 
组 有 61 台 ,总 装机 容量 为 51.23GW。 在 世界 各 国 中 ,法 国 的 
核电 装机 容量 最 多 ,为 57.393GW, 占 其 总 发 电 装 机 容量 的 
78.2%。 随 着 新 型 反应 堆 一 一 固有 安全 堆 的 实用 化 ,以 及 快 
中 子 增 殖 堆 的 商业 化 ,核电 的 安全 性 会 更 好 ， PERA A 
率 也 会 更 高 ,在 新 世纪 一 一 “第 二 核 纪元 "中 ,核电 一 定 会 得 
到 更 好 的 发 展 。 

三 .灵活 、 可 靠 . 无 污染 的 “绿色 "发 电 技术 

1. 太阳 能 发 电 技术 ”太阳 能 发 电 技术 包括 光伏 发 电 技 
术 (PV) 和 太阳 热 发 电 技术 。 光 伏 发 电 是 用 太阳 能 电池 将 太 
阳光 能 直接 转变 为 电能 的 技术 ,是 21 世纪 最 有 希望 达到 虐 
业 规 模 应 用 的 发 电 方 式 。 

目前 ,德国 正在 实施 “1 000 个 屋顶 光伏 系统 "计划 ,日 本 
则 准备 实施 70 000 个 屋顶 家 用 太阳 能 计划 ,美国 计划 2010 
年 前 后 把 光伏 发 电 成 本 降 到 6 美 分 /(kW.h), 并 完成 安装 
1 000MW 的 以 “总 统 百 万 屋顶 计划 ”为 代表 的 太阳 能 发 电工 
程 。 同 时 科学 家 们 还 在 致力 于 研究 宇宙 卫星 太阳 能 发 电站 ， 
把 产生 的 电能 用 微波 传送 到 地 球 。 德 国 的 太阳 能 一 氧气 技 
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术 示 范 工 程 , 是 利用 太阳 能 发 电 后 的 分 解 水 产生 氢气 ,以 储 
存 和 "运输" 太阳能。 太阳 将 会 成 为 人 类 取 之 不 尽 的 能 源 宝 
库 。 

2. 风力 发 电 技术 ”风电 比 其 他 可 再 生 能 源 更 经 济 ,因此 
成 为 世界 上 发 展 最 快 的 可 再 生 能 源 。1981 ~ 1995 年 的 15 年 
间 , 世 界 风 电 装 机 从 15MW 4 14 El] 4 470MW。 其 中 欧洲 为 
2 170MW, 印 度 也 超过 了 50MW。 美 国 1997 年 风电 装机 容量 
增长 了 30% ,1999 年 增长 了 35%。 由 于 美国 在 1999 年 实行 
了 可 再 生 能 源 成 本 分 担 政策 ,更 进一步 推动 了 可 再 生 能 源 发 
电 的 发 展 步 伐 。 印 地 安 那州 . 西 弗 吉 尼 亚 州 和 密 执 安 州 计划 
在 居民 和 商业 由 户 中 推广 风力 发 电 技术 ;美国 电力 公司 许诺 
跟踪 报道 风电 设备 的 生产 情况 . 弱 风 区 和 强风 区 的 电力 输出 
情况 ,为 用 户 购买 风机 提供 参考 信息 。 基 于 互联 网 的 能 量 管 
理 系统 可 使 用 户 访 问 风力 发 电 的 相关 网 站 、 了 解 风 向 图 ,将 
风电 与 常规 电能 进行 比较 。 而 供电 质量 统计 图 表 可 描绘 出 
风电 对 敏感 电子 设备 的 影响 ,为 用 户 提 供 参 考 。 目 前 风力 机 
之 最 为 美国 CE 公司 生产 的 “超级 风力 机 ” ,单机 功率 7.3MW， 
风车 直径 112m。 

德国 政府 实施 鼓励 风电 发 展 政策 ,如 电力 公司 必须 统一 
收购 风电 ,政府 对 风电 建设 及 发 电 提供 补贴 等 ,使 德国 风电 
发 展 很 快 。 到 2000 年 ,德国 风电 总 装机 容量 达 6 113MW, 居 
世界 首位 ， 

3. 燃料 电池 ”燃料 电池 效率 高 ,污染 物 排放 接近 零 ,省 
水 , 占 地 少 , 使 用 灵活 ,是 理想 的 分 散 式 清洁 能 源 , 志 界 各 国 
都 争 相 开发 。 

目前 美国 已 安装 了 30 套 质 子 交换 膜 燃料 电池 ,为 即 插 
即 用 式 ,德国 和 加 拿 大 也 相继 安装 了 这 种 燃料 电池 (单机 功 
率 250kW)。 美 国 邦 维尔 电力 局 计划 建设 一 个 由 110 BRA 
电池 装置 组 成 的 供电 系统 ,预计 2003 年 可 为 用 户 供电 。 

f 200kW PC25 磷酸 盐 燃 料 电池 (PAFC) 已 商业 化 ,并 
有 200 套 在 运行 。 固 体 氧化 物 燃料 电池 (SOFC) 效 率 达 46% , 
安装 在 荷兰 的 Westervoort, 运行 已 超过 9 500h, 向 电网 送 电 


110kW。 预 计 2004 年 SOFC 燃料 电池 的 单 台 容 量 可 达 250 ~ 
1 000kW ,是 一 种 很 有 前 途 的 分 散 式 电 源 。 

开发 燃料 电池 技术 的 关键 主要 有 :电池 寿命 PERE AKE 
化 ,发电 效率 和 价格 等 。 

4. 储 能 新 技术 ”改变 传统 的 发 电 .用 电 必 须 动态 平衡 生 
产 方 式 的 有 力 手段 是 储 能 技术 , 它 可 实现 电能 和 一 次 能 源 的 
合理 高 效 利 用 及 确保 用 户 供电 质量 。 除 了 与 大 型 原子 能 电 
站 及 大 电网 配套 的 抽水 蓄 能 和 压缩 空气 储 能 系统 外 , 随 着 新 
能 源 应 用 范围 的 日 趋 扩大 ,分 散 蓄 能 系统 的 重要 性 日 益 增 
Mo. E ST 微 电 子 公 司 最 近 安 装 了 世界 上 最 大 的 UPS 装置 
(12.5MV° A,12.47kY), 用 于 提高 电能 质量 。 无 需 蓄 电池 的 
UPS 装置 ,如 飞轮 储 能 装置 (效率 可 达 80% ) MEF AER E 
(效率 可 达 92% ~ 95%), 都 很 有 发 展 前 途 。 德 国 Pilar 公司 
研制 出 的 飞轮 储 能 装置 (SMES) , 设计 运行 速度 为 1 500 ~ 
3 600r/min, 可 提供 1.65MW 持续 10s 或 1.1MW 持续 15s 的 电 
力 。 目 前 全 世界 有 近 20 个 电池 蓄 能 系统 (BESS) 在 电力 系统 
中 运行 ,对 提高 电能 质量 发 挥 着 重要 的 作用 。 

SMES 是 一 种 污染 为 零 的 系统 , 若 由 SMES 代替 占 总 容量 
1% 的 燃油 调 峰 机 组 ,可 减少 1.6% 的 CO, 排放 量 ; 如 代替 1% 
的 燃 煤 机 组 , 则 可 减少 2.4% 的 CO, 排放 量 。 

由 于 高 温 超 导 悬 浮 轴 承 和 高 强度 材料 的 应 用 , 超 高 速 飞 
轮 储 能 系统 (FWES) 的 应 用 前 景 看 好 。 它 的 单位 重量 储 能 密 
度 与 革 电 池 储 能 密度 相近 , 而 单位 重量 功率 密度 更 胜 一 筹 ， 
是 应 用 前 景 看 好 的 分 散 储 能 系统 。 

此 外 利用 无 处 不 在 的 生物 质 能 量 发 电 无 污染 地 热能 发 
电 以 及 利用 海洋 能 (潮汐 能 .波浪 能 .温差 能 ) 发 电 的 新 型 绿 
色 发 电 技术 都 吸 待 开发 。 

Ris 

社会 的 高 速 发 展 和 高 度 文明 ,对 电力 工业 提出 了 新 的 要 
求 。 为 了 人 类 的 可 持续 发 展 ,使 煤炭 成 为 “绿色 "的 动力 源 ， 
为 用 户 提供 更 优质 TE .灵活 的 电力 ,大 力 发 展 高 效 .生态 、 
灵活 .洁净 的 “绿色 “电力 ,是 世界 电力 发 展 的 必由之路 。 


电器 工业 进出 口 分 析 及 其 展望 
郑 国 伟 


一 、 进 出 口 情况 与 特点 

据 海 关 统 计 ,2000 年 电器 产品 进出 口 174.72 亿美 元 , 比 
1999 年 增长 20%, 占 全 国 进出 口 总 额 4 743.1 亿美 元 的 
3.68% , 占 全 国 机 械 工 业 进 出 口 235.8 亿美 元 的 14.13% , 居 
机 械 工 业 各 行业 首位 。 其 中 进口 88 亿美 元 ,同比 增长 13%; 
出 口 86.72 亿美 元 ,同比 增长 28%。 进 口 大 于 出 口 Ws 1.28 
亿美 元 ,但 比 上 年 有 所 减少 (以 上 统计 均 不 包括 家 用 电器 . 绝 
缘 材料 .375kV'A 以 下 柴油 发 电机 组 和 风力 发 电机 组 )。 

电器 工业 内 ,进出 口 额 最 多 的 是 输 变 电 设 备 , 达 97 亿美 元 ， 
占 电 器 产品 进出 口 的 55.5% , Hp O 45.32 亿美 元 ,同比 增长 
28.2% ,在 机 械 工 业 各 行业 中 名 列 前 芒 ,其 次 是 其 他 电器 产品 ( 包 
括 电 动机 ,直流 发 电机 ,内燃 发 电机 组 .蓄电池 ,焊接 设备 .工业 
用 电炉 电动 工具 等 ) 进 出 口 66.2 亿美 元 ;发 电 设备 进出 口 有 所 
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下 降 。2000 年 电器 产品 进出 口 情 况 详 见 表 1。 

1. 发 电 设 备 ( 含 工业 锅炉 ) 2000 年 进出 口 11.4 亿美 
元 , 比 上 年 下 降 19% ,其 中 进口 9.6 亿美 元 ,下 降 23.8% ;出 
O 1.8 亿美 元 ,增长 21.2%. 

(1) 进 口 产品 中 , 除 水 轮机 进口 继续 有 较 大 增长 ( 比 上 年 
增长 38.1%) 外 ,火电 三 大 主机 及 零件 进口 全 面 大 幅 下 降 。 其 
中 锅炉 进口 4.1 亿美 元 ,下 降 32.7% ,主要 是 锅炉 辅 机 ,冷凝 器 
及 零件 进口 猛 降 ,下 降幅 度 在 30% ~ 50% ,但 大 型 电站 所 项 的 
900Vh 锅炉 进口 4 台 、 价 值 2 046 万 美元 ,金额 比 上 年 增长 2 倍 
多 。 

汽轮机 及 零件 进口 3.95 亿美 元 ,下 降 15.1% , 主要 是 100 
~ 350MW 汽轮机 进口 大 幅 减 少 ,只 进口 1 台 ,75 万 美元 ,金额 
比 上 年 下 降 92% ,零件 进口 2.1 亿美 元 ,下 降 53%, 但 350MW 


以 上 的 汽轮机 仍 进口 3 台 、1.68 亿美 元 ;40MW 及 以 下 的 汽 轮 


机 进口 21 台 .1 103 万 美元 ,金额 猛 增 10 倍 。 


表 1 2000 年 电器 产品 进出 口 情况 






(%) 










全 国 总 计 
机 电 产 品 
机 械 产 品 
电器 产品 
其 中 :发 电 设备 
输 变 电 设 备 
其 他 电器 产品 
注 :1. 电子 产品 2000 年 进口 426 亿美 元 ,出口 420 亿美 元 。 





同比 增长 













£ 额 同比 增长 
(亿美 元 ) (%) 





金 额 
(亿美 元 ) 





2. 电器 产品 不 包括 家 用 电器 .绝缘 材料 .375kV* A 以 下 柴油 发 电机 组 和 风力 发 电机 组 。 


水 轮机 进口 6 363 万 美元 , 除 水 泵 水 轮机 进口 19 E 2 857 万 
美元 ,金额 增长 12 倍 外 ,其 他 产品 进口 普遍 减少 ,尤其 是 10MW 
以 下 的 水 轮机 和 调 速 器 及 其 零件 进口 大 幅 下 降 。30MW 以 上 的 
冲击 式 水 轮机 进口 3 台 251 万 美元 ,金额 下 降 47% ;35MW 以 上 
的 贯 流 式 水 轮机 进口 1 台 .257 万 美元 ,金额 下 降 7% 。 

交流 发 电机 进口 9 052 万 美元 ,同比 下 降 34.5%. BR 
665W 以 上 进口 1 台 、5 153 万 美元 ,金额 增长 82 和 和 0.75 ~ 
350MW 进口 134 台 .737 万 美元 ,金额 增长 49% 外 ,其 他 产品 
及 零件 进口 都 有 不 同 程 度 下 降 。 

(2) 出 口 产品 中 , 除 汽 轮机 出 口 大 幅 下 降 外 ,其 他 产品 出 


口 增长 很 快 。 锅 炉 出 口 1 亿美 元 ,增长 38.7%, 主 要 是 4SVh 
以 下 水 管 锅炉 和 蒸汽 锅炉 .过 热 水 锅炉 的 辅助 设备 及 零件 增 
长 较 快 。 

电站 锅炉 和 汽轮机 没有 出 口 ,说 明 发 电 设 备 成 套 出 口 情 
MAME 

水 轮机 出 口 3 078 万 美元 ,同比 增长 56.7%, F BH 
10MW 以 下 水 轮机 和 调节 器 及 其 零件 。 

交流 发 电机 出 口 3 216 万 美元 ,同比 增长 26.4%。 其 中 
75kW 及 以 下 的 产品 出 口 22.5% 万 台 、2 497 万 美元 ,金额 增长 
30%。 各 种 产品 的 进出 口 情 况 见 表 2。 


表 2 2000 年 发 电 设备 ( 含 工业 锅炉 ) 进 出 口 情况 


序 | 
a 商 品名 称 数 ale 额 | 同比 增长 | 数 . o w 
( 台 ) | (万 美元 ) | (%) ( 台 ) | (万 美元 ) |) 


合 if 
锅炉 

1 | 其 中 :900UVh 及 以 上 发 电 用 

2 45 ~ 900th 的 水 管 锅炉 
3 45vh 以 下 水 管 锅炉 

4 未 列 名 蒸汽 锅炉 ,含混 合式 
5 过 热 水 锅 炉 
6 
7 
8 
9 





ARALAR BF 
集中 供 配 用 热 水 锅炉 及 零件 
蒸汽 和 过 热 水 锅 炉 辅助 设备 
冷凝 器 

10 辅助 设备 和 冷凝 器 零件 

- | 汽轮机 

1 40 ~ 100MW 

2 100 ~ 350MW 

3 > 350MW 

4 <40MW 

5 汽轮机 零件 


水 轮机 及 水 轮 
其 中 :三 1 000kW 


l 
2 1 ~ 10MW 

3 > 300MW, 冲击 式 

4 > 20MW 的 水 泵 水 轮机 

5 水 轮机 调节 器 及 其 他 零件 
四 | 交流 发 电机 

| <75kW 及 以 下 
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商 品名 R 


> 75kW ~ 350MW 578 
> 665MW I 
> 350MW 的 零件 — 


2. 输 变 电 设 备 ”2000 年 进出 口 % 亿美 元 , 比 上 年 增长 
26.5% ,其 中 进口 51.68 亿美 元 ,增长 25%; HO 45.32 亿美 
元 ,增长 23.2% 。 进 出 口 额 大 , 增 速 快 。 

(1) 进 口 产 品 中 ,开关 ,断路 器 和 继 电 保护 装置 进口 量 最 
多 ,增长 幅度 大 , 达 32.98 亿美 元 ,增长 33.4% , 占 输 变 电 设备 
进口 总 计 的 63.8% 。 这 是 城乡 电网 改造 国定 资产 投资 迅速 
增长 的 反映 。 

从 产品 等 级 分 析 , 有 三 大 特点 :一 是 小 容量 或 低压 的 产 
品 进口 量 大 IAE, IV-A 及 以 下 的 变压器 进口 3.5 亿美 
元 ,同比 增长 24% 5 1kV-A 以 下 的 互感 器 进口 1 133 万 美元 ， 
同比 增长 19% ;1kV 及 以 下 的 开关 .断路 器 、 继 电器 .熔断 器 、 
电缆 和 电导 体 .电路 保护 和 电力 控制 的 盘 板 插头 插座 等 进口 
26.9 亿美 元 ,同比 增长 32.6% ;变压器 .开关 .断路 器 Oe E 
护 装置 的 零件 进口 12.1 亿美 元 ,同比 增长 9.8%。 以 上 合计 
42.6 亿美 元 , 占 输 变 电 设备 进口 合计 的 82.4% 。 进 口 量 如 此 
之 大 ,主要 原因 是 国内 产品 在 质量 .品种 .可靠 性 方面 存在 差 
E ,国内 有 关 企业 在 重视 开发 品种 的 同时 ,需要 狠 抓 质量 , 提 
高 可 靠 性 。 


x E] M| 同比 增长 | 数 量 | 金 M| 同比 增长 
(5) (万 美元 ) (%) (6) (万 美元 ) 





( 续 ) 





出 A 


1 732 - 10.2 2 262 528 
5 153 82 — — 
1918 -76 — 191 


二 是 中 大 容量 变压器 进口 大 幅 下 降 , 10MV: A 以 上 液体 
介质 变压器 进口 78 台 、7 016 万 美元 ,同比 下 降 39.5%; 
72.5kV 及 以 上 自动 断路 器 进口 3 044 万 美元 ,同比 下 降 
33% ;1 000V 以 上 电缆 和 电导 体 进口 4 473 万 美元 ,同比 下 降 
36.2%。 这 三 类 产品 进口 猛 降 的 原因 ,主要 是 由 于 国内 电力 
供应 和 需求 发 生变 化 ,投资 减少 ,但 这 是 暂时 现象 , 随 着 我 国 
经 济 发 展 , 需 求 将 增多 ,国内 企业 仍 应 重视 开发 品种 ,提高 质 
景 和 可 靠 性 。 

= SOV 及 以 上 的 全 封闭 组 合式 开关 进口 78 台 、 
3 290 万 美元 ,同比 增长 6 倍 多 ,需要 国内 企业 大 力 发 展 。 

(2) 出 口 产品 的 一 个 显著 特点 是 小 容量 或 低压 的 产品 占 
绝 大 部 分 , 共 34.1 亿美 元 , 占 输 变 电 设备 出 口 额 的 75.3%， 
其 中 IKV-A 及 以 下 的 各 种 介质 变压器 .互感 器 9.8 亿美 元 ， 
同比 增长 29.6% ;1 000V 及 以 下 的 开关 .断路 器 .电缆 和 电导 
体 等 进口 24.3 亿美 元 ,同比 增长 25.1%。 需 要 继续 巩固 和 
扩大 出 口 ,并 不 断 提 高 产品 档次 。2000 年 各 种 输 变 电 设备 的 
进出 口 情况 详 见 表 3。 






表 3 2000 年 输 变 电 设备 进出 口 


FF 


a 商 品 名 称 Te | mK ee # 
o (HRT) (%) i) (万 美元 ) (%) 


a + 
变压器 
其 中 :液体 介质 , < 650kV:A 
液体 介质 ,650kV: A ~ IOMV:A 
液体 介质 ,10 ~ 400MV- A 
液体 介质 , >400MV - A 
各 类 介质 , < 1kV* A 
各 类 介质 ,] 16KV-A 
各 类 介质 ,16 ~ SOOKV+ A 
各 类 介质 , > SO0kV'A 
400MV'.A 及 以 上 液体 介质 零件 
其 他 变压器 零件 
互感 器 
<1kV-A 
1 ~ 16kV°A 
其 他 电感 器 
>0.5kvar 电力 电容 器 及 零件 
开关 .断路 器 及 继 电 保护 
自动 断路 器 1 000V ~ 72.5kV 
自动 断路 器 >>72.5kV 
自动 断路 器 三 1 000V 
熔断 器 
开关 , > 1 000V 
开关 ,三 1000V 
继电器 ,和 1 000V 


= 


| 
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Hu 


同比 增长 

25 453 237 28.2 
8.0 — 123 030 34.4 
- 62 TILA 265 - 51.4 
73 53 301 -49 
- 13 93 2 977 84.7 
-77 4 528 163.8 
24 — 96 757 33.5 
34 290 万 1 959 124 

- 51 21 万 792 - 21.9 
- 15 1 289 886 41.4 
83 — 46 171.5 
18 一 18 520 36.6 
30.2 一 47 441 33.1 
19.0 5 386 万 1 445 - 54.7 
- 12 14.4 万 63 ~ 46.6 
31 — 45 933 42.1 
21.7 — 2 278 80.4 
33.4 — 173 970 23 
74 1 791 74 57.1 
- 33 1 427 16 - 85.7 
56 一 6 756 50.6 
42.1 — 2 725 21.3 
184 42 万 293 - 41 
53 一 30 060 34 













全 封闭 组 合式 开关 ，, > 500kV 
插头 ,插座 及 连接 用 电器 
电力 控制 或 分 配 盘 , 板 等 

电缆 及 电导 体 
<1 000V 
> 1 000V 

RF 

陶瓷 绝缘 子 

玻璃 绝缘 子 

CARRER 


3. 其 他 电器 产品 “2000 年 进出 口 66.32 亿美 元 , 比 上 年 
增长 21% ,其 中 进口 26.72 亿美 元 ,增长 11.7% ;出 口 39.6 亿 
美元 ,增长 28.1%. 

(1) 进 口 产品 中 ,最 多 的 是 玩具 电动 机 和 微 电 机 ,两 项 合 
计 达 11 亿美 元 ,同比 增长 22% ;其 次 是 蓄电池 ,进口 4.38 亿 
美元 ,焊接 设备 3.45 亿美 元 ,大 中 型 内 燃 发 电机 组 2.6 亿美 
元 ,工业 用 电炉 2.1 亿美 元 等 。 电 动工 具 . 电 刷 和 其 他 电气 
设备 用 石墨 及 碳 精制 品 进口 也 有 增长 。 

(2) 出 口 产 品 主要 有 三 大 类 ,一 是 电动 机 及 直流 发 电机 ， 





wn Sw = FS © 


* 8B | & RW! 同比 增长 
(£) (万 美元 ) (%) 













出 口 20.2 亿美 元 ,同比 增长 31.5% , 主要 是 微 电 机 和 玩具 电 
动机 ,17.6 亿 美元 ,同比 增长 30.7%; 二 是 电动 工具 出 口 12.2 
亿美 元 ,同比 增长 56.1% ;三 是 蓄电池 出 口 4.6 亿美 元 ,同比 
下 降 29.6% ,出 口 的 主要 是 镍 锅 蓄 电池 和 铬 酸 革 电 池 ,这 两 
项 产品 就 出 口 4 亿美 元 , 占 蓄 电池 出 口 合计 的 88%。 此 外 ， 
焊接 设备 出 口 情 况 也 较 好 , 达 1.5 亿美 元 ,同比 增长 201%., 
这 些 产 品 是 我 国 传统 出 口 的 优势 产品 , 尚 需 进一步 挖 斤 洪 
力 , 扩 大 出 口 ,做 好 零 部 件 供应 和 售后 服务 工作 。 
2000 年 其 他 各 种 电器 产品 进出 口 情况 详 见 表 4。 


表 4 2000 年 其 他 电器 产品 进出 口 情况 
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电动 机 及 直流 发 电机 
交 直 流 两 用 电动 机 ,37.5W 以 上 
直流 电动 机 及 发 电机 
玩具 电动 机 及 零件 
微 电 机 及 其 他 电动 机 
多 相交 流 电 动机 

内 燃 发 电机 组 
柴油 型 ,375kW ~ 2MW 
柴油 型 ,> 2MW 
汽油 型 
未 列 名 发 电机 组 
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其 中 :手提 和 式 钻 . 锯 fall 
零件 
工业 用 电炉 
其 中 ;可 控 气 氛 热 处 理 炉 
电阻 加 热 炉 及 烘箱 
其 他 工业 用 炉 及 烘箱 
焊接 设备 
全 自动 或 半自动 电阻 焊 机 
其 他 电阻 焊 机 
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数 8 | & 8) 同比 增长 | 数 其 | 人 金 ” 额 | 同比 增长 
(a) (万 美元 ) (%) (8) (HRI) (%) 


267 246 396 065 28.1 
131 032 202 153 31.5 
1 897 4 345 73.6 
8 433 3 124 40.6 
35 993 16 501 35.4 
74 454 159 894 31.2 
10 247 18 270 21.4 
26 130 . 4 217 121.3 
15 045 842 49.6 
1 496 136 -4.9 
667 1 146 160 

8 921 2 093 175 
43 822 45 904 - 29.6 
2 631 18 237 49.8 
25 073 22 359 0.4 
330 1 896 

1 583 370 

122 429 56.1 

116 424 54.4 

6 005 98.1 

867 52.5 

20 -36.3 

244 97.3 

603 45.6 

15 439 201 

168 146 

339 88.4 
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全 自动 或 半自动 电弧 焊 机 
FE ft a AR BL 

电 刷 及 其 他 电气 用 制品 

电 刷 

其 他 电气 设备 用 石墨 碳 精 制品 

KEE 

二 ,调整 结构 ,推进 技术 创新 ,大 力 扩 大 出 口 

1. 加 速 调 整 结 构 ,尽快 适应 人 世 后 的 新 形势 ”我国 人世 
在 即 。 人 世 后 电器 工业 由 于 进口 关税 下 调 ,目前 对 部 分 产品 
实行 的 进口 控制 措施 也 将 取消 ,国内 市 场 将 进一步 开放 , 国 
内 市 场 的 国际 竞争 更 加 激烈 。 一 些 生 产能 力 明 显 大 于 需求 
和 产品 质量 与 国外 差距 较 大 的 行业 和 企业 , 必 将 在 竞争 中 处 
于 劣势 ,如 火力 发 电 制造 业 .工业 锅炉 . 输 变 电 行业 中 一 部 分 
中 小 型 变压器 .中 低压 开关 .电线 电缆 . 继 电 保 护 装置 的 生产 
三 ,以 及 部 分 水 电 设 备 .电动 机 、 工 业 用 电炉 .焊接 设备 生产 
厂 等 。 这 些 企业 面临 着 巨大 的 竞争 压力 。 必 须 加 快 企业 组 
织 结构 的 调整 ,进行 改组 改制。 通过 资产 重组 .兼并 和 对 中 
小 企业 实行 所 有 制 多 元 化 ,精干 主体 ,分流 辅助 和 附属 部 门 ; 
同时 要 有 一 部 分 企业 分 流 .转产 其 他 有 市 场 需 求 的 产品 或 为 
性 会 提供 服务 。 这 项 工作 必须 在 我 国人 世 后 4 ~ 5 年 过 渡 期 
内 取得 显著 进展 ,才能 跟 上 形势 的 发 展 。 

2. 推进 技术 创新 和 新 产品 的 研制 开发 ,积极 发 展 “ 十 五 ” 
期 间 有 需求 和 进口 最 多 .技术 含量 较 高 的 产品 ”继续 优化 引 
进 型 亚 临界 300MW .600MW 的 火电 机 组 ,并 根据 用 户 需 求 研 
制 开发 超 临 界 大 型 机 组 ,尤其 要 对 利用 外 资 项 目的 国际 招标 
或 进口 机 组 ,努力 实行 技 贸 结合 ,合作 生产 , 带 进 技术 ,逐步 
消化 ,吸收 和 创新 。 

2000 年 进口 了 19 台 200MW 及 以 上 的 抽水 鞭 能 发 电机 
组 , 比 上 年 增长 12 倍 , 要 加 快 发 展 , 尽 可 能 有 部 分 在 国内 供 
货 。 

输 变 电 设 备 ,一 方面 要 大 力 发 展 大 容量 变压器 .互感 器 、 
并 联 电抗 器 (500kV 及 以 上 ) .直流 输 变 电 设备 和 500kV 及 以 
上 组 合式 高 压 开关 等 产品 ; 另 一 方面 要 十 分 重视 发 展 小 容量 
变压器 、1 000V 及 以 下 的 开关 .断路 器 .继电器 .熔断 器 .电线 
电缆 和 电导 体 .电路 保护 和 电力 控制 的 盘 板 .插座 .插头 及 零 
件 ,发展 智能 化 产品 ,提高 质量 和 可 靠 性 。 因 为 这 类 产品 
2000 年 就 有 近 40 亿美 元 的 进口 量 , 是 十 分 可 观 的 市 场 机 遇 ， 
要 力争 尽快 转 为 国内 企业 部 分 供 货 。 

其 他 电器 产品 中 要 重视 选择 进口 量 多 的 产品 进行 研制 
开发 ,逐渐 替代 进口 。 如 无 刷 直流 微 电 机 、 变 频 调 速 电机 、 电 
动 汽车 用 电机 ,城市 轨道 用 牵引 电机 、 直 流 电 机 、 低 速 电机 
等 ; 镍 锅 蕾 电池 和 用 于 起 动 发 动机 用 的 铅 酸 蓄电池 进口 量 也 
很 大 , 急 待 发 展 ; 可 挖 气氛 热处理 炉 和 用 于 工业 或 实验 室 的 
各 种 电阻 加 热 炉 及 烘箱 2000 年 有 近 亿 美元 的 进口 量 ,也 需 
根据 不 同 用 户 需求 加 以 发 展 。 此 外 还 有 交 联 电缆 附件 .自控 
MEN. S, SSR EEK REE . 棒 形 支柱 绝缘 子 .直流 绝缘 子 E 
合 外 仿 避 雷 器 等 也 急需 发 展 。 

3. 面向 国内 外 两 个 市 场 ,大 力 扩 大 出 口 
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拉动 电器 工业 发 展 的 两 个 决定 性 因素 。 我 国 实行 积极 的 财 
政 政策 ,内 需 强劲 ,使 电器 工业 发 展 面临 良好 的 机 遇 。 同 时 
出 口 也 是 电器 工业 生存 发 展 的 关键 因素 。 人 世 后 ,我 国 出 口 
产品 可 以 享受 世贸 组 织 成 员 的 最 惠 国 待 遇 和 国民 待遇 ,在 某 
些 发 达 国 家 (主要 是 欧盟 .日 本 .澳大利亚 和 美国 ) 还 可 以 享 
受 普 惠 制 ,并 在 其 市 场 上 得 到 公平 待遇 ,出 口 环 境 将 大 大 改 
o Ait 3 年 后 我 国政 府 将 对 所 有 企业 (法 人 ) 赋 予 外 贸 自 
营 权 ,生产 企业 可 以 直接 面向 国际 市 场 ,独立 自主 经 营 ,经 营 
范围 (如 发 电 设备 . 输 变 电 设备 的 机 组 成 套 AME) Ht 
随 之 扩大 。 因 此 ,电器 工业 要 进一步 扩大 传统 优势 产品 的 出 
口 ,如 中 小 型 变压器 .中 低压 开关 .互感 器 .继电器 .熔断 器 、 
电动 工具 、 交 直流 电机 、 微 电机 .电线 电缆 等 ,特别 是 重视 
300MW .600MW 火力 发 电 成 套 设备 的 出 口 ,不 断 开 拓 新 领域 、 
新 市 场 , 采 用 多 种 销售 形式 ,扩大 销售 渠道 。 要 重视 与 对 外 
承包 公司 联合 开发 国际 市 场 ,包括 联合 投标 ,联合 建立 销售 、 
维修 培训 、 零 配件 供应 网 点 或 建立 维修 服务 中 心 。 有 条 件 
的 企业 应 走出 去 ,到 国外 去 办 厂 设 点 ,开展 带 料 加 工装 配 业 
务 ,把 国内 的 半成品 . 零 部 件 运 出 去 ,就 地 加 工装 配 , 扩 大 出 
口 。 

4. 开展 反倾销 工作 ,发 挥 行业 协会 的 作用 ”反倾销 工作 
十 分 重要 ,直接 关系 到 企业 的 利益 和 发 展 。 有 两 方面 工作 ， 
一 是 对 进口 产品 采取 的 反倾销 措施 ;二 是 对 出 口 产 品 被 进口 
方 反倾销 的 应 诉 工作 。 

我 国 市 场 逐 步 开 放 后 ,有 些 工业 发 达 国 家 为 了 更 多 地 占 
据 我 国 市 场 ,很 有 可 能 把 本 国 市 场 销售 不 畅 的 产品 压价 倾销 
我 国 ,使 我 国 相关 企业 处 于 困难 境地 。 对 于 这 种 情况 有 关 企 
业 和 行业 协会 要 进行 调查 ,如 果 确 认 进 口 产品 的 价格 较 大 幅 
度 地 偏离 了 其 国内 的 正常 销售 价格 ( 即 低 于 其 国内 市 场 价格 
或 低 于 生产 成 本 ), 并 且 由 于 这 种 低 价 倾销 倾向 使 我 国 的 相 
关 企 业 受 到 损害 或 损害 威胁 ,使 两 者 形成 因果 关系 时 ,应 向 
国家 有 关 部 门 (国家 经 贸 委 .外 经 贸 部 ) 提 出 反倾销 调查 申 
请 ,以 维护 国内 企业 的 利益 。 这 是 符合 世贸 组 织 规则 的 。 我 
国 已 于 1997 年 3 月 由 国务 院 颁布 了 《反倾销 和 反 补 贴 条 例 》， 
并 先后 开展 了 对 从 加 拿 大 .韩国 .美国 进口 的 新 闻 纸 ,从 日 本 
和 韩国 进口 的 不 锈 钢 冷 轧 薄板 等 5 起 反倾销 调查 ,征收 了 反 
倾销 税 ,保护 了 国内 企业 的 正当 权益 。 由 于 我 国 做 了 大 量 细 
致 调查 和 取证 工作 ,外 方 没有 提出 异议 ,都 予以 认可 . 

对 于 我 国 出 口 产品 被 进口 方 无 理 采取 反倾销 措施 的 ,有 
关 企 业 要 与 行业 协会 .进出 口 商会 研究 ,采取 积极 的 应 诉 办 
法 , 据 理 力争 ,聘请 有 经 验 的 律师 协助 进行 ,争取 胜 拆 ,以 保 
证 我 国 出 口 产 品 的 正常 销售 ,维护 企业 的 自身 利益 ， 

人 世 后 ,由 于 进出 串 贸 易 的 发 展 ,反倾销 事例 将 越 来 越 





多 ,有 关 企 业 要 配备 人 员 ,熟悉 规则 ,注意 与 有 关 部 门 .企业 
的 配合 行动 。 在 这 项 工作 中 行业 协会 起 着 十 分 重要 的 作用 ， 
因为 凡 出 现 这 类 事例 ,一 般 不 是 单个 企业 的 事 , 而 往往 是 多 
个 企业 共同 遇 到 的 ,需要 由 行业 协会 出 面 组 织 协调、 统筹 和 
调查 .取证 。 因 此 行业 协会 要 尽早 将 这 项 工作 承担 起 来 ic 


备 人 员 ,了 解 本 行业 产品 的 进出 口 情况 和 价格 情况 ,熟悉 和 
研究 有 关 规则 ,制订 工作 计划 ,沟通 信息 来 源 渠道 ,解决 好 开 
展 这 项 工作 所 需 的 工作 条 件 和 经 费 ,及 时 反映 企业 的 意见 
并 向 政府 有 关 部 门 提出 建议 。 


输 变 电 设备 行业 的 机 遇 与 挑战 


周 


由 于 电力 工业 的 快速 .稳定 发 展 , 输 变 电 设备 行业 在 “ 九 
五 "期 间 获 得 了 良好 的 发 展 空间 ,特别 是 九 五 "后 3 年 , 受 城 
乡 电 网 建设 与 改造 工程 的 拉动 , 输 变 电 设备 市 场 需求 空前 高 
涨 。 表 1 是 输 变 电 设 备 行业 在 城乡 电网 建设 与 改造 工程 前 
后 2000/1997 年 部 分 统计 数据 的 对 比 。 从 表 1 中 可 以 看 出 : 
变压器 高压 开关 .电力 电容 器 等 行业 的 年 度 总 产值 .销售 收 
入 年 均 增长 都 在 16% 以 上 ,电工 陶瓷 行业 因 合成 绝缘 子 的 推 


章 


广 ,统计 中 又 未 纳入 合成 绝缘 子 的 相应 产值 .销售 收入 及 产 
量 ,因而 增幅 较 低 。 

“十 五 "期间 输 变 电 设备 行业 能 否 持 续 发 展 ?” 还 有 没有 
旺盛 的 市 场 需求 ? 这 是 业内 人 十 普遍 关心 的 问题 。 遂 过 以 
下 对 “十 五 "期间 输 变 电 设备 行业 面临 的 社会 发 展 背 景 分 析 ， 
可 以 得 出 肯定 的 答案 : 输 变 电 设备 行业 在 “十 五 期间 仍 然 有 
一 个 诱 人 的 市 场 发 展 空间 。 


表 1 部 分 输 变 电 设备 2000/1997 年 经 营 、 生 产 情况 对 比 
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高 压 开关 194 11.9 万 台 166 | 75,275 108.114) 8 3, FE 
金属 封闭 开关 设备 金属 封闭 开关 设备 
8.26 万 台 6.74 万 台 
环 网 柜 2.40 58 环 网 柜 1.25 万 台 
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一 、 杜 会 发 展 造就 行业 的 市 场 机 遇 

《中 共 中 央 关 于 制定 国民 经 济 和 社会 发 展 第 10 个 五 年 
计划 的 建议 ?中 对 电力 工业 改革 ,发展 提出 了 重要 的 指导 思 
想 :电力 建设 要 立足 当前 ,着 眼 长 远 ,调整 电源 结构 ,加 强 电 
网 建设 ,推进 全 国联 网 。 充 分 利用 现 有 发 电能 力 ,发 展 水 电 、 
坑口 大 机 组 火电 ,压缩 小 火电 ,适度 发 展 核电 ;深化 电力 体制 
改革 ,逐步 实行 厂 网 分 开 ,竞价 上 网 ,健全 合理 的 电价 形成 机 
制 。 发 展 新 能 源 和 可 再 生 能 源 。 

在 上 述 指导 思想 中 与 输 变 电 设 备 行业 相关 的 有 三 个 方面 : 
一 是 把 加 强 电网 建设 ,推进 全 国联 网 作为 指导 思想 的 一 个 重要 
组 成 部 分 ;把 电网 建设 放 到 一 个 相当 高 的 位 置 。 二 是 电源 建设 
指出 了 要 发 展 水 电 和 坑口 大 机 组 火电 。 一 般 来 讲 , 这 些 新 建设 
的 电源 都 是 远离 负荷 中 心 ,建设 新 的 电源 就 离 不 开 新 建 输 变 电 
线路 ,就 需要 输 变 电 装 备 。 三 是 深化 电力 体制 改革 中 ,逐步 实行 
厂 网 分 开 。 肥 映 出 电力 工业 在 进一步 向 市 场 经 济 迈 进 时 ,充分 
重视 电力 资源 的 销售 网 络 一 一 电网 ,在 今后 电力 工业 发 展 的 重 
要 性 也 就 必然 会 进一步 完善 和 加 强 电网 建设 。 

目前 ,我 国电 网 还 是 比较 薄弱 的 ,因此 抓 好 电网 建设 将 
成 为 “十 五 "及 以 后 一 些 时 期 电力 建设 的 重要 内 容 之 一 。 我 
国电 网 建设 中 ,重点 要 抓 三 个 方面 的 建设 :一 是 大 型 电厂 E 


高 压 电 资 8.9 万 

低压 电 次 0.696 H t 

电力 电容 器 28 560Mvar 
源 基 地 的 电力 外 送 与 全 国联 网 工程 建设 ;二 是 城市 和 农村 的 
配 电 网 建设 ; 三 是 220kV 电网 及 各 网 省 电力 公司 范围 内 的 
SOOKV 电网 网 架 建设 与 加 强 。 

“十 五 "期 间 电力 工业 在 投资 分 配 比例 上 有 较 大 的 变化 ， 
电源 建设 与 输 配 电 方面 的 投资 比例 将 从 过 去 的 1:0.25 ~ 
0.35 提高 到 1:0.7 左右 , 即 40% 以 上 的 投资 ,3 000 亿 元 左右 
的 资金 投向 输 变 电 建 设 。 “二 五 期间, 新建 220kV 及 以 上 交 
流 输电 线路 与 电源 新 开工 容量 之 比 为 0.783km/MW, 较 “ 九 
五 ”增加 0.269km/MW ,新建 220ky 及 以 上 变 电 容量 与 新 开工 
容量 之 比 为 2.91kV: A/kW, 较 “ 九 五 "增长 1.28kV* A/kW. 

“十 五 "期 间 超 高 压 电 网 发 展 总 量 将 相当 于 前 51 年 投入 
的 总 和 ,将 是 电网 建设 的 高 峰 期 。5 年 内 要 完成 220kV 及 以 
上 线路 的 建设 59 000km, 新 增 变 电容 量 2.26 亿 kV A。 其 中 
750kV 线路 3 500km, SOOkV 线路 20 000km, 330kV 线路 3 
800km,220kV 线路 35 000km, 其 中 2001 年 要 投产 220ky 及 以 
上 电网 线路 9957km, 交流 变 电 容量 39 600MV +A, 直流 送 电容 
量 1 800MW ,工程 总 投资 1 225 亿 元 ,将 为 “十 五 "期 间 创 造 …- 
个 良好 的 开局 。 

“十 五 ”期间 “ 西 电 东 送 "工程 是 我 国电 源 大 地 电力 外 送 
性 工程 ,也 是 西部 大 开发 的 骨 于 工程,“ 西 电 东 送 " 指 
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开发 贵州 .云南 .广西 .四川 .内 蒙古 .山西 .陕西 等 西部 省 区 
的 电力 资源 ,将 其 输送 到 电力 紧缺 的 广东 .上 海 .江苏 .浙江 
和 京 津 地 区 。"“ 西 电 东 送 " 将 形成 三 大 通道 :一 是 将 贵州 乌 
iL .云南 调 沦 江 和 桂 演 黔 三 省 区 交界 处 的 南 盘 江北 盘 江 、 
红 水 河 的 水 电 资 源 以 及 黔 . 演 两 省 坑口 火电 厂 的 电能 开发 出 
来 送 往 广东 ,形成 “ 西 电 东 送 ” 的 南部 通道 。 二 是 将 三 峡 和 人 金 
沙 江干 支流 水 电 送 往 华东 地 区 ,形成 “ 西 电 东 送 "的 中 部 通 
道 。 三 是 将 黄河 上 游 水 电 和 山西 .内 蒙古 坑口 火电 站 送 往 京 
津 唐 地 区 ,形成 “ 西 电 东 送 " 的 北部 通道 。“ 十 五 "期间, 国家 
将 重点 加 快 实施 “ 西 电 东 送 " 南 线 的 电源 和 送 电 线路 建设 。 
到 2005 年 底 , 从 演 . 黔 两 省 送 广东 的 电量 将 增加 到 7 000MW， 
加 上 三 峡 送 广东 的 3 000MW ,合计 10 000MW, 基 本 可 满足 广 
东 “ 十 五 "期间 电力 需要 。 为 此 建设 天 生 桥 至 广东 第 三 条 
SOOKV 交流 线路 ,湖南 衡阳 至 广东 韶关 500kV 交流 线路 .三峡 
至 广东 +5S00ky 直流 输电 线路 .贵州 至 广东 SOOKV 交流 输电 
线路 等 5 条 交 .直流 线路 ,总 输电 能 力 10 000MW。 为 配合 三 
峡 发 电工 程 投产 ,三峡 向 华东 送 电 ,一 回 送 常州 ,一 回 送 上 
海 ,输送 电量 7 200MW。 北 部 通道 到 2005 年 蒙 西 火电 送 京 津 
唐 电 量 2 700MW。 

在 输电 线路 建设 中 ,直流 输电 设备 部 分 实现 国产 化 ,给 
一 些 具备 实力 的 制造 企业 提供 了 发 展 机 遇 。“ 十 五 "期 间 西 
北 电网 建设 的 TSOKV 线路 ,也 为 少数 制造 超 高 压 输 变 电 设 备 
的 企业 创造 了 市 场 空间 。 

全 国电 网 联网 工程 在 “十 五 ”期 间 将 逐步 推进 。 以 建设 
二 峡 电 网 为 契机 ,并 以 三 峡 电 站 为 中 心 ,建设 东 ,西南 . 北 四 
个 方向 的 联网 和 送 电 工程 ,并 在 条 件 成 熟 的 电网 间 实 现 周边 
联网 ,“ 十 五 ”期间 逐步 形成 大 区 联网 的 基本 格局 。 随 着 三 峡 
电站 于 2003 年 发 电 外 送 , 将 东 联 华东 , 西 接 川 渝 。 为 发 挥 长 
江 与 黄河 流域 水 电 的 互补 效益 ,建设 川 渝 与 西北 的 联网 工 
程 。 随 着 黄河 上 游 水 电 基地 的 开发 ,将 建设 西北 与 华北 的 联 
网 工程 ,逐步 实现 西北 电力 向 华北 输送 。 随 着 蒙 西 .山西 火 
电 基 地 的 开发 ,将 增加 向 京 津 唐 地 区 的 送 电 容量 。 此 外 ,还 
将 建设 东北 与 华北 、 福 建 与 华东 .华北 与 华中 ,西北 与 华中 、 
山东 与 华北 等 联网 工程 ,形成 全 国 统一 的 联 电网 格局 。 

从 1998 年 开始 ,作为 国家 基础 建设 设施 之 一 的 城乡 电 
网 建设 与 改造 工程 ,到 2000 年 累计 完成 投资 1 774 亿 元 ,还 
有 30% 左 右 的 原 计划 工程 尚未 完成 ,剩余 的 700 多 亿 元 的 建 
设 与 改造 投资 将 在 2001 ~ 2002 年 内 投入 。 经 过 3 年 多 的 努 
力 , 城 乡 电 网 建 改 工 程 取 得 了 较 好 的 成 绩 ,基本 消除 了 供用 





由 于 城乡 电网 建设 的 历史 欠 账 太 多 , 虽 经 这 几 年 的 巨 资 投 
人 ,但 还 不 能 完全 适应 城乡 当前 用 电 及 今后 发 展 的 需要 。 因 
此 “十 五 "期 间 ,国家 电力 公司 将 继续 在 城乡 电网 的 建设 与 改 
造 工程 中 投入 1 900 亿 元 的 资金 。 城 乡 电 网 建设 与 改造 工程 
依然 是 输 配 电 设备 市 场 发 展 的 主要 推动 力 之 一 。 

除了 电力 系统 需要 输 变 电 技 术 装 备 外 ,还 有 其 他 一 些 建 
设 项 目 也 离 不 开 输 变 电 技 术 装 备 。“ 十 五 期间, 我 国 将 修建 
电气 化 铁道 5 000km; 据 此 测算 需 修 建 牵引 变 电 所 125 座 以 及 
与 之 配套 的 分 区 亭 、 开 闭 所 、AT 所 等 , 需 一 系列 配套 的 技术 
装备 ,同时 由 于 我 国 石油 资源 短缺 ,原油 进口 逐年 递增 ,为 此 
要 逐步 减 小 内 燃 机 车 的 比重 ,增加 电力 牵引 车 辆 的 比重 “十 
五 "期 间 需 增加 电力 机 车 2 500 台 左 右 。 电 力 机 车 数量 的 增 
多 ,将 增加 牵引 变 电 所 的 负荷 ,有 的 将 进行 适当 改造 。 我 国 
城市 轨道 交通 将 在 “十 五 揭 开 规模 开工 的 序幕 。 城 市 轨道 
运输 是 发 展 城市 交通 的 一 个 战略 性 选择 。 据 初步 统计 ,我 国 
已 有 规划 拟 建 轨道 交通 的 有 20 余 个 城市 ,在 2001 ~ 2050 年 
间 将 先后 修建 总 长 达 4 500km 的 300 余 条 轨道 交通 线路 ,总 
投资 需 9 000 多 亿 元 。“ 十 五 ”期 间 的 第 一 批 工程 线路 总 长 为 
400km, 总 投资 1 300 多 亿 元 。 为 轨道 交通 配套 需 修 建 专 用 变 
电站 ,就 需要 相应 的 输 变 电 技 术 装 备 。 此 外 为 配合 “十 五 ”期 
间 国 家 的 其 他 重点 工程 ,如 南水北调 , 西 气 东 送 等 工程 的 建 
设 ,也 需 相应 的 输 变 电 技 术 装 备 。 

近 几 年 我 国 输 变 电 技术 装备 的 出 口 情况 逐年 看 好 ,出 口 
的 品种 每 年 都 在 扩大 ,发 展 形势 较 好 。 我 国 加 入 WO 后 ,出 
口 产 品 可 以 享受 世贸 组 织 成 员 的 最 惠 国 待遇 和 国民 待遇 ,出 
口 环 境 大 大 改善 。 我 国 输 变 电 设 备 主 要 出 口 的 地 区 是 东南 
亚 地 区 ,而 亚洲 有 着 发 展 电力 项 目的 潜在 强大 需求 ,在 今后 
几 十 年 里 亚洲 将 成 为 最 重要 的 电力 系统 市 场 。 

二 市 场 竞争 力度 在 不 断 升 级 

自从 我 国 确定 以 经 济 建设 为 中 心 的 基本 方针 以 后 ,国内 
输 变 电 设 备 市 场 的 巨大 诱 力 吸引 着 众多 的 海外 公司 。 随 着 
改革 开放 的 不 断 深 化 ,国内 输 变 电 设备 市 场 的 “ 准 国际 化 " 程 
度 也 在 逐年 提高 ,改变 了 以 前 只 有 国内 企业 不 能 生产 或 产品 
满足 不 了 需求 的 才 允 许 向 国外 采购 的 自给 格局 。 国 外 产品 
在 国内 市 场 的 占有 率 有 了 明显 的 变化 。 表 2 是 根据 国家 电 
力 公司 发 布 的 相关 资料 整理 出 来 的 ,2000 年 底 国家 电力 公司 
系统 纳入 可 靠 性 监控 的 绝 大 部 分 变压器 和 高 压 断 路 器 国外 
企业 .合资 企业 和 国内 企业 产品 的 比例 情况 。 虽 然 这 些 原 始 
资料 没有 把 所 有 的 产品 都 涵盖 进来 ,但 也 已 足以 反映 出 各 类 








电 中 的 卡 膀 子 现象 , 送 电 可 靠 性 . 线 损 率 都 得 到 改善 ,对 扩大 企业 产品 在 国内 市 场 上 的 占有 程度 。 
电力 销售 市 场 ,改善 城乡 供电 起 到 了 积极 的 推进 作用 。 但 是 从 表 2 中 反映 出 以 下 两 方面 的 情况 : 
R2 2000 年 电力 系统 不 同类 型 企业 变压器 、 断 路 器 在 线 设 备 所 占 比 例 
产品 所 属 国内 企业 合资 企业 国外 企业 进入 统计 的 
企业 数 | 产品 比例 产品 比例 | 企业 数 | 产品 比例 | 企业 其 产品 数量 
(个 ) (%) (%) (个 ) (%) 不 少 于 下 列 台 数 
ee 29 | s | 5.65 | 
MES 7 
| 3 | 3233 | 1 | 065 | 18 | 667| 3 
7 [es | 2 os| B| ul v 
~z | oe || | 4 | sel 9 
m3] 2 | 3 | 7 | 1 | 08% | 8 | 843 
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1. 不 同类 型 企业 产品 的 市 场 占 有 基本 趋势 是 电压 等 级 越 
高 ,国外 企业 的 占有 比例 愈 大 表 2 的 数据 是 现 有 设备 存量 的 
统计 。 它 与 产品 年 度 的 市 场 分 配 比 例 不 完全 相当 。 因 为 20kV 
产品 国内 企业 已 有 较 长 的 生产 历史 ,加 上 以 前 经 济 体制 的 多 种 
因素 ,220kV 的 存量 设备 必然 是 国内 产品 其 多 于 国外 产品 ;500kV 
产品 国内 企业 生产 的 历史 相对 较 短 , 加 上 用 户 对 产品 运行 业绩 
的 要 求 等 多 种 限制 因素 ,国外 产品 的 比例 就 占 上 风 。 在 年 度 的 
市 场 分 割 上 ,近年 及 预测 今后 的 趋势 将 是 电压 等 级 高 的 产品 , 国 
内 企业 占有 的 比例 将 上 升 ,国外 企业 占有 的 比例 将 有 所 下 降 ;而 
电压 等 级 稍 低 的 如 220kV 等 级 的 产品 ,国内 企业 的 市 场 占 有 比 
例 将 下 降 ,而 国外 企业 将 有 所 上 升 。 

2. 从 参与 竞争 的 企业 数目 来 分 析 , 除 220kV 电压 等 级 的 
变 压 带 国外 生产 企业 少 于 国内 企业 外 ,其 他 各 电压 等 级 的 变 
压 器 .断路 器 都 呈现 国外 参与 市 场 竞争 的 企业 数 多 于 国内 企 
业 , 有 的 甚至 几 倍 于 国内 企业 。 此 外 ,还 有 合资 企业 ,虽然 其 
数量 少 .生产 历史 不 长 ,但 襄 袭 了 国外 母 公 司 的 技术 优势 ,其 
发 展 势 头 远 非 国内 企业 能 比拟 。 由 此 可 以 看 出 ,国内 企业 在 
今后 的 市 场 竞争 中 如 同 联军 压境 ,其 压力 之 大 是 可 想 而 知 的 。 

产品 的 竞争 力 在 于 产品 的 技术 水 平 .质量 价格 及 售后 
服务 等 多 个 因素 。 国 内 产品 的 价格 有 很 大 的 竞争 优势 ,售后 






质量 高 低 在 竞争 中 有 较 大 的 权重 ,只 是 在 同等 技术 水 平和 质 
量 的 前 提 下 ,价格 的 高 低 才 是 决定 市 场 占有 率 的 重要 因素 。 
国内 产品 的 技术 水 平 这 些 年 来 有 较 大 的 提高 。 技 术 水 平 的 
提高 是 基于 消化 吸收 国外 技术 .国内 自主 的 技术 创新 以 及 国内 
电力 建设 给 国内 企业 提供 了 宝贵 的 实践 机 会 。 例 如 国产 
T20MV + A .S00kV 变压器 已 在 沙 角 电厂 运行 ,110kV 电力 变压器 抗 


. 突 发 短路 能 力 的 普遍 提高 ,自主 知识 产权 设计 的 自 能 式 SE, 断 


路 器 .20kV 单 断口 SFs 断路 器 和 自主 设计 的 双 断 口 DOkV SF 
断路 器 的 开发 等 等 。 在 中 压 等 级 方面 则 有 更 多 的 创新 产品 。 
产品 质量 的 综合 评价 是 设备 运行 的 可 靠 性 指标 。 产 品 
可 靠 性 的 定义 是 指 在 规定 的 条 件 和 时 间 内 ,完成 规定 功能 的 
能 力 ,但 又 不 仅 指 某 些 质量 指标 。 国 家 电力 公司 近 10 年 来 
每 年 都 发 布 电力 系统 及 主要 设备 的 可 靠 性 统计 指标 。 虽 然 
运行 可 靠 性 数据 是 综合 了 产品 的 设计 与 制造 质量 .施工 安 
E .运行 技术 和 维护 检修 等 多 种 复杂 因素 ,但 电力 系统 供用 
电 可 靠 性 在 很 大 程度 上 取决 于 系统 中 所 用 电器 设备 的 可 靠 ， 
按 设备 停 运 时 间 计 算 的 百分率 , 表 3 列 出 了 输 变 电 设备 事故 
的 责任 分 析 统 计 。 可 以 看 出 ,设备 事故 责任 中 属于 产品 设计 
和 制造 因素 造成 的 对 变压器 类 产品 占 80% ~ 99% ,对 断路 器 
类 产品 占 50% ~ 90% ,因而 透 过 运行 可 靠 性 统计 数据 可 以 比 





服务 上 也 有 可 以 就 近 以 第 一 时 间 到 现场 的 便利 。 但 对 输 变 。 较 实际 地 反映 产品 的 可 靠 性 性 能 
电 设备 这 种 关系 到 供用 电 系 统 安 全 的 产品 来 说 ,技术 水 平和 
表 3 2000 年 电力 系统 变压器 、 断 路 器 强迫 停 运 责任 分 析 (单位 :%) 

A 什 1% 

产品 质量 不 良 . 99.170 56.830 49 .096 
设计 不 周 

施工 安装 不 良 0.587 3.125 

检修 质量 不 恨 10.258 20.232 
气候 因素 2.820 

老化 10.907 16.166 
运行 不 当 

内 部 其 他 原因 . 





表 4 是 变压器 .断路 器 类 产品 2000 年 和 1993 年 的 可 车 
性 数据 对 比 。 可 以 看 出 ,这 两 类 产品 不 论 设备 的 可 用 系数 ， 





还 是 强迫 停 运 率 2000 年 均 比 1993 年 有 改善 ,特别 是 困 广 
SOOKV 设备 的 可 用 系数 和 强迫 停 运 率 都 有 明显 的 改进 ， 


表 4 2000/1993 年 变压器 、 断 路 器 设备 可 靠 性 数据 对 比 






























1993 

统计 百 台 年 数 强 追 停 运 率 | 统计 百 台 年 数 可 用 系数 强迫 停 运 率 
( 百 台 年 ) ( 百 台 年 ) (%) (次 / 百 台 年 ) 
7.6836 98.719 4.684 

0.6332 99.484 1.579 

8.3168 98.778 4.445 

| 99.46 | 98.862 5.235 

| 1539 | 9%49 | 1109 | 3.109 99.295 3.216 
106,107 | 9.46 | 3.893 28.133 5.012 
3.972 0.2213 96.112 | 19.064 
5.385 | 99.10 | 2.784 | 0.700 98.252 15.40 
0.9213 97.738 16.28 


实际 上 近年 国内 生产 的 输 变 电 设 备 其 可 用 系数 .强迫 停 
运 率 均 要 优 于 表 4 所 列 的 综合 性 能 。 这 是 因为 国内 老 的 输 
变 电 设备 骨干 企业 早年 生产 投 运 的 设备 ,限于 当时 的 技术 水 
平和 工艺 条 件 , 使 设备 的 可 用 系数 偏 低 ,强迫 停 运 率 较 高 。 
这 些 设备 大 部 分 仍 在 系统 中 运行 ,尽管 这 些 年 运行 技术 可 能 
有 所 提高 ,但 设备 固有 技术 水 平和 质量 状态 仍 保持 相对 弱势 
的 数据 。 因 此 只 有 新 近 投 运 的 设备 其 质量 和 技术 水 平 才 有 
一 个 显著 的 进步 ,才能 把 原先 较 落后 的 产品 可 靠 性 数据 综合 
后 再 有 提高 改善 的 可 能 。 表 5 例 举 了 20kV 国内 部 分 企业 生 
产 的 变压器 .断路 器 2000/1993 运行 可 靠 性 指标 的 对 比 。 从 


Be 5 可 以 清楚 地 看 出 , 除 个 别 原先 是 行业 里 最 老 的 企业 如 沈 
阳 变 压 器 有 限 责 任 公司 .沈阳 高 压 开 关 有 限 责 任 公 司 外 , 几 
乎 所 有 国内 企业 的 产品 可 靠 性 数据 都 高 于 全 国平 均值 。 而 
沈阳 变压器 有 限 责 任 公司 .沈阳 高 压 开关 有 限 责 任 公 司 这 样 
的 老 企 业 ,近年 生产 的 产品 其 质量 水 准 实际 上 也 不 低 于 其 他 
国内 企业 ,只 因 受 以 前 生产 的 大 量 存量 设备 的 影响 (如 1993 
年 沈阳 变压器 有 限 责 任 公 司 416 A ,沈阳 高 压 开关 有 限 责任 
公司 1 086 台 的 记录 ) ,致使 可 靠 性 数据 不 能 反映 近期 的 实际 
水 平 。 


ES 2000/1993 年 国内 企业 220kV 变压器 、 断 路 器 可 靠 性 数据 
统计 台数 


( 台 ) 


制造 JJ 家 


变压器 全 国 总 计 ” 

沈阳 变压器 有 限 责任 公司 
保定 天 威 集团 有 限 责任 公司 
西安 变压器 三 

常州 变压器 厂 

朝阳 电力 变压器 厂 

山东 电力 设备 厂 

衡阳 变压器 三 

太原 变压器 厂 

合肥 变压器 厂 

哈尔滨 变压器 厂 

重庆 变压器 厂 

AS EERE 

广东 电力 设备 厂 

云南 变压器 厂 

江西 变压器 厂 

青岛 变压器 厂 
断路 器 全 国 总 计 ” 

沈阳 高 压 开 关 有 限 责 任 公 司 
西安 高 压 开关 三 
平顶山 天 鹰 集团 有 限 责 任 公司 
华 通 开关 三 

北京 开关 三 


上 海 第 三 开关 三 


重庆 开关 三 

QD 数据 来 源 :国家 电力 公司 可 靠 性 中 心 。 

@ 其 中 含 国 产 及 进口 产品 。 

虽然 国产 输 变 电 设备 的 技术 水 平和 质量 水 平 近 年 得 到 
提高 ,但 从 产品 的 竞争 力 上 看 仍 不 能 全 面 取得 比较 优势 。 其 
根本 原因 在 于 输 变 电 设备 行业 的 技术 创新 才 处 于 起 步 阶段 ， 
还 没有 成 为 产品 发 展 的 主体 。 具 体 表现 在 以 下 几 个 方面 : 

(1) 相 当 一 部 分 产品 的 综合 技术 水 平 .技术 经 济 指标 及 
其 适用 性 与 国外 先进 水 平 相 比 存在 一 定 差距 。 我 国 输 变 电 
设备 大 部 分 产品 的 设计 制造 技术 基于 国外 引进 技术 ,多数 产 
品 的 技术 引进 在 20 世纪 70 ~ 80 年 代 , 选 用 的 是 当时 的 实用 
技术 ,不 是 国外 的 最 新 技术 。 引 进 技术 后 , 除 少数 产品 如 氧 
化 锌 避雷 器 等 在 消化 吸收 的 基础 上 有 所 发 展 外 ,其 他 大 部 分 
产品 的 自主 性 开发 创新 投入 少 ,效果 不 明显 ,多 数 停留 在 仿 
造 加 局 部 改进 的 程度 上 ,因此 现 已 形成 一 定 生产 能 力 的 产 
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可 用 系数 | 强迫 停 运 率 | 统计 台数 | 可 用 系数 | 强迫 停 运 率 
(%) (次 / 百 台 年 ) 8) (%) (次 / 百 台 年 ) 





1993 年 


4.448 
5.127 
3.981 
6.194 


2.703 


4.068 


品 , 大 体 上 相当 于 国外 80 年 代 的 水 平 ,有 的 达到 90 年 代 的 水 
平 。 相 当 一 部 分 产品 的 综合 技术 .经 济 指标 离 国外 先进 水 平 
尚 存在 一 定 差 距 。 而 随 着 国内 市 场 经 济 向 纵深 方向 发 展 ,用 
户 在 自我 创新 的 同时 ,对 产品 及 性 能 等 方面 的 要 求 和 选择 标 
准将 逐步 提高 ,因而 现在 生产 的 许多 产品 在 适用 性 上 日 益 面 
临 缩水 的 风险 。 

(2) 设 备 的 可 靠 性 指标 与 国外 先进 水 平 相 比 仍 存在 差 
距 。 这 些 年 来 ,在 制造 和 运行 部 门 共同 努力 下 ,国内 产品 的 
可 靠 性 指标 有 了 较 大 的 进步 。 例 如 SOOKV 变压器 ,2000 年 与 
1993 年 相 比 强迫 停 运 率 由 19.064 次 / 百 台 年 降低 到 3.972 次 / 
百 台 年 ;可 用 系数 由 96.112% 提 高 到 98.10% ,从 而 使 国内 产 
品 的 中 标 率 逐 步 上 升 。 但 对 比 表 4 的 国产 与 进口 产品 可 靠 


数据 就 不 难看 出 ,几乎 所 有 的 可 靠 性 指标 类 目 ,进口 设备 要 
优 于 国产 设备 。 其 中 220kV 产品 国产 与 进口 产品 的 可 用 系 
数 虽然 比较 接近 ,但 强迫 停 运 率 国内 产品 要 高 出 1~3 售 ; 
500kV 断路 器 的 可 用 系数 ,国内 产品 比 国外 产品 要 低 1 个 下 
分 点 。 因 而 提高 设备 的 可 靠 性 仍 是 国产 设备 努力 的 方向 。 

(3) 产 品 结构 不 合理 ,不 能 适应 市 场 的 发 展 需要 。 虽 然 
我 们 输 变 电 设备 行 业 企业 已 经 据 弃 产品 几 十 年 如 一 日 的 “ 老 
传统 " ,开始 走 上 比较 多 地 推出 新 产品 的 道路 。 但 现 有 产品 
的 总 体 技 术 进 步 迟缓 ,众多 企业 的 产品 技术 水 平 相当 ,参数 
规格 类 同 ,缺少 反映 企业 特色 的 .代表 发 展 前 沿 的 产品 和 精 
品 。 输 变 电 设备 市 场 对 产品 的 发 展 要 求 是 继续 向 无 油 化 . 智 
能 化 .小 型 化 .组合 化 和 高 可 靠 性 方向 发 展 。 由 于 电力 系统 
向 高 度 自动 化 方向 发 展 ,必然 要 求 用 当代 先进 科技 内 容 改 造 
或 创造 输 变 电 技术 装备 。 国 外 采用 现代 科技 已 经 发 展 了 一 
些 新 的 产品 ,例如 变压器 产品 ,国外 发 展 dryfomer, powerformer, 
这 是 一 些 新 的 装备 ,因而 不 叫 Transformer。 国 外 发 展 的 110kV 
等 级 pass 产品 把 变压器 互感 器 .负荷 开关 .隔离 开关 .斯 路 
器 都 装 在 一 个 壳 体 里 , 尺 才 很 小 ,用 户 接 线 也 方便 ,因为 只 有 
进出 线 套 管 需 要 用 户 联接 。 国 外 输 变 电 产 品 的 套 管 ,正在 向 
合成 套 管 替代 传统 的 次 套 管 过 渡 ,因为 合成 套 管 的 懂 水 性 优 
FREE ,污染 后 能 自 清洁 ,防护 性 能 好 ,而 且 抗 震 性 能 好 ， 
合成 材料 在 相同 的 爬 电 距离 可 以 承受 高 出 电瓷 3% 的 电压 ， 
因而 提高 了 输 变 电 设 备 适应 环境 的 能 力 。 推 动 采 用 硅 橡 胶 
作 外 绝缘 的 套 管 的 发 展 ,势必 影响 传统 电瓷 产品 的 发 展 。 传 
统 的 互感 器 也 在 脱胎 换 骨 ,新 的 技术 应 用 做 出 的 新 功能 产品 
不 再 用 “互感 器 "命名 了 ,而 定名 为 “传感器 ”"。 电 力 电子 器 件 
不 光 应 用 在 直流 输电 装备 ,变压器 配套 的 调 压 开关 .抑制 断 
路 器 开 断 电流 的 限 流 器 都 已 出 现 了 电力 电子 器 件 的 应 用 产 
品 。 高 低压 电力 电容 器 国外 发 展 成 干 式 集合 式 电容 器 。 至 
于 输 变 电 设 备 的 二 次 控制 系统 引入 计算 机 技术 .通信 技术 、 
自 诊断 技术 以 实现 设备 的 远 动 化 ,自动 化 .智能 化 功能 的 产 
品 更 是 越 来 越 多 地 推出 。 

输 变 电 设备 产品 结构 的 不 合理 将 严重 影响 今后 在 市 场 
竞争 中 的 能 力 和 国内 产品 的 市 场 占 有 率 。 

(4) 企 业 结构 不 合理 ,阻碍 了 行业 总 体 向 前 发 展 。 由 于 
国内 输 变 电 设备 市 场 发 展 前 景 良 好 , 近 几 年 行业 企业 队伍 不 
断 扩大 。 众 多 的 企业 其 精力 集中 在 不 断 扩展 电压 等 级 和 生 
产能 力 上 ,只 有 少数 企业 已 经 看 到 加 强 技术 研发 能 力 的 重要 
性 ,或 虽 已 看 到 其 重要 性 但 受 资金 不 足 , 人 力 不 足 的 困扰 而 
无 法 实施 。 因 而 行业 企业 呈现 规模 相似 .产品 雷同 .水平 相 
当 现 象 。 各 专业 虽 有 几 个 行业 龙头 企业 ,但 大 多 数 是 国有 老 
企业 ,改革 步履 艰难 , 包 补 沉重 ,即使 有 想起 飞 的 愿望 ,但 沉 
重 的 怒 膀 难以 实现 。 一 些 企业 虽然 每 年 都 有 少许 科技 开发 
投入 ,一 是 杯水车薪 难以 应 付 现代 R&D 的 实际 需要 ,二 是 大 
都 处 于 低 水 平 的 重复 ,三 是 企业 间 知 识 产 权 保 护 意 识 淡薄 ， 
新 品 问 捞 以 后 ,不 用 多 久 就 “遍地 开花 ”而且 是 “ 墙 内 开花 墙 
外 香 "。 近 年 有 的 地 方 进行 的 改革 试点 见效 蕉 微 ,有 的 还 出 
现 负 效应 。 例 如 有 的 地 方 出 现 所 谓 输 变 电 设备 集团 ,把 当地 
或 本 省 产品 工艺 本 不 相同 的 输 变 电 设备 企业 组 合 在 集团 之 
中 ,企业 仍然 是 原来 的 企业 ,仍然 是 各 做 各 的 ,只 不 过 多 了 一 
层 集团 公司 的 领导 ,多 了 一 份 上 缴 管理 费 的 义务 ,最 后 是 名 


存 实 亡 或 不 了 了 之 ;有 的 企业 改制 上 市 ,所 募 资金 旁落 他 业 ， 
无 补 于 主 业 企 业 的 发 展 ,使 主 业 企业 面貌 改观 迟缓 ,依旧 困 
难 重重 ,而 大 部 分 融资 所 得 如 蕊 前 泼水 ,更 何 谈 回报 股民 。 
行业 企业 雷同 的 结果 必然 导致 这 些 年 厂 际 相 扎 降价 销售 以 
争取 市 场 份 额 ,目前 有 的 企业 已 在 微利 或 无 利 的 状态 下 经 
营 , 再 加 上 货款 不 能 及 时 回收 ,使 企业 实际 处 于 低 于 成 本 经 
营 的 情况 ,从 而 严重 影响 到 R&D 和 技术 改造 的 投入 ,影响 到 
企业 后 续 发 展 的 潜力 。 

总 上 所 述 ,国内 企业 自身 基础 和 所 处 环境 都 很 不 理想 ， 
在 国内 输 变 电 设备 市 场 进一步 融 人 全 球 经 济 ,竞争 力度 不 断 
升级 的 情况 下 ,必须 寻求 更 好 的 组 织 方案 和 改革 措施 才能 适 
应 今后 的 市 场 发 展 。 

三 ,体制 创新 .技术 创新 是 国内 企业 自强 之 路 

输 变 电 设备 行业 当前 面临 两 个 机 遇 和 两 个 挑战 ,一 个 机 
遇 就 是 国内 市 场 发 展 和 面临 市 场 竞争 力度 升级 的 挑战 , 另 一 
个 是 我 国 加 入 WO 给 企业 带 来 的 机 遇 和 挑战 。 前 一 个 机 遇 
和 挑战 在 前 面 已 有 分 析 ; 后 -- 个 机 遇 和 挑战 ,主要 反映 在 以 

(1H) 世 贸 组 织 的 一 些 基 本 原则 使 企业 在 一 个 更 公平 A 
TE .客观 和 透明 的 竞争 环境 中 从 事 生 产 经 营 和 贸易 ,并 使 企 
业 避 免 因 各 国贸 易 法 规 ,政策 的 巨大 差异 而 造成 成 本 上 上升 和 
经 营 风 险 加 大 。 更 重要 的 是 使 国内 的 生产 要 素 可 以 在 国外 
市 场 进行 合理 配置 ,增强 市 场 在 配置 资源 方面 的 功能 ,提高 
经 营 效 率 , 降 低 生产 成 本 。 简 而 襄 之 ,企业 的 经 营 、 贸 易 环 境 
将 融入 世界 经 济 而 得 到 改善 , 贸 另 游戏 规则 将 规范 、 透 明 , 倡 
导 一 个 “开放 .公平 ,无 扭曲 “的 经 营 环境 。 

(2) 在 世贸 组 织 的 带动 下 ,世界 市 场 的 竞争 会 更 加 激烈 ， 
国际 大 市 场 上 的 价值 规律 会 更 充分 地 发 挥 作用 。 成 员 方 企 
业 竞 争 的 基础 是 他 们 的 综合 能 力 , 包 括 生 产 条 件 需求 条 件 、 
出 口 产业 产品 结构 的 健全 ,企业 开拓 国内 外 市 场 的 战略 、 以 
及 机 过 的 运用 和 政府 的 管理 决策 ,通过 世贸 组 织 的 多 种 协 
定 规定 ,我 国 的 关税 水 平 将 逐年 降低 ,知识 产权 的 保护 将 得 
到 加 强 ,外 方 企业 在 国内 投资 的 企业 享有 国民 待遇 等 ,也 就 
是 说 ,在 “开放 .公平 .无 扭曲 "的 经 营 环境 下 靠 企业 的 实力 和 
经 营 策略 去 参与 激烈 的 范 争 。 

我 们 要 以 平常 心态 去 看 待 我 国 加 入 世贸 组 织 , 但 企业 在 
自己 的 应 变 策略 上 却 要 认真 对 待 。 央 为 我 们 的 绝 大 部 分 企 
业 在 计划 经 济 时 期 建 厂 并 发 展 壮 大 , 虽 经 这 些 年 的 不 断 改 
革 , 但 多 数 企业 的 经 营 理念 仍然 十 计划 经 济 时 期 的 模式 ,或 
是 计划 经 济 时 期 经 营 理念 的 变形 。 企 业 的 经 营 理念 AM 
略 .组织 体制 .用 人 与 分 配 体系 都 有 待 于 进一步 的 改革 ,以 适 
应 整个 经 济 体制 的 发 展 , 企业 在 新 的 环境 中 适应 的 程度 就 
是 他 在 新 的 环境 中 的 自由 度 。 我 们 常 说 ,发 展 是 硬 道 理 ， 那 
么 ,当前 输 变 电 设 备 行业 企业 的 发 展 首要 的 问题 是 企业 机 制 
的 创新 ,清除 计划 经 济 时 期 留 下 的 各 种 烙印 ,建立 真正 意义 
上 的 现代 企业 管理 轨道 。 技 术 创 新 固然 重要 ,但 如 果 企 业 体 
制 没有 真正 的 改革 ,技术 创新 也 难以 落 到 实处 ， 只 有 企业 机 
制 得 到 创新 .技术 得 到 创新 , 输 变 电 设备 及 行业 企业 的 发 展 ， 
才 将 前 程 远 大 。 但 愿 国 内 和 输 变 电 设备 企业 以 最 快 的 速度 走 
上 自强 .发 展 之 路 。 
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一 、 输 变 电 市 场 由 城 网 工程 逐步 转 为 西 电 东 送 工程 

2000 年 国家 电力 公司 完成 电源 投资 511.91 亿 元 ,投产 发 
电容 量 11 977MW; 完 成 电网 投资 1 208 亿 元 ,新 增 220kV 及 以 
上 输电 线路 12 364km, 变 电 容 量 32 680MV A. MEKK. 
构 调整 和 优化 资源 配置 取得 重要 进展 。 三 峡 输 变 电 工程 投 
产 “ 一 变 三 线 ”"。 东 北 .华北 联网 工程 基本 建成 。 跨 区 输电 力 
度 加 大 ,电网 之 间 累 计 完成 净 送 电 160 亿 kW hh。 城乡 电 网 
建设 改造 累计 完成 投资 1774 亿 元 ,13 个 城市 和 1 070 个 县 完 
成 改造 任务 。 

九 届 人 大 四 次 会 议 通过 的 《国民 经 济 和 社会 发 展 第 十 个 
五 年 计划 纲要 》, 对 电力 工业 提出 了 明确 的 要 求 : 加 强 城乡 电 
网 建设 和 改造 ,建设 西 电 东 送 的 北 .中 . 南 三 条 大 通道 ,推进 
全 国联 网 。 进 一 步调 整 电源 结构 ,充分 利用 现 有 发 电能 力 ， 
积极 发 展 水 电 .坑口 大 机 组 火电 ,压缩 小 火电 ,适度 发 展 核 
电 ,鼓励 热电 联 产 和 综合 利用 发 电 。 开 工 建 设 龙 滩 .小 湾 .水 
MAE PA) BS HE. ER LAR .瀑布 沟 等 大 型 水 电站 ,抓紧 长 
江上 游 溪 洛 渡 或 向 家 坝 水 电站 开发 的 前 期 论证 工作 。 在 山 
西 .陕西 .内 蒙古 .宁夏 .贵州 .云南 建设 大 型 坑口 电站 。 深 化 
电力 体制 改革 ,逐步 实行 厂 网 分 开 .竞价 上 网 ,健全 合理 的 电 
价 形成 机 制 。 积 极 发 展 风能 ,太阳 能 、 地 热 等 新 能 源 和 可 再 
生 能 源 。 推 广 能 源 节约 和 综合 利用 技术 。 这 是 “十 五 期间 
我 国电 力 工 业 改 革 和 发 展 的 基本 方针 。 

国家 继续 优化 配置 资源 ,加 快 电源 结构 调整 与 电源 建 
Wl, 大 力 发 展 水 电 , 开 工 建设 龙 难 . 公 伯 峡 水 电站 ,力争 小 湾 
水 电站 开工 。 发 展 坑口 大 机 组 火电 ,做 好 陕西 .山西 .内 蒙古 
西部 煤 电 基地 的 规划 论证 和 项 目前 期 工作 。 电 源 结构 调整 
要 江 足 全 国资 源 平 衡 , 因 网 制 宜 ,优化 布局 。 抓 好 大 型 水 电 
项 目 . 调 峰 调频 电站 ,以 及 核电 国产 化 驱动 项 目 和 新 能 源 、 新 
技术 示范 发 电 项 目的 建设 。 继 续 抓 好 “以 大 代 小 "技术 改造 ， 
今年 关 停 小 火电 1 400MW。 

国家 继续 加 快 电网 建设 。 积 极 推进 大 区 互联 ,2001 年 东 
北 与 华北 联网 工程 投 运 ,华东 与 福建 联网 工程 基本 建成 , 华 
北 与 华中 联网 工程 争取 开工 。 加 快 向 京 津 唐 电 网 送 电 工程 
建设 ,确保 首都 电力 供应 。 继 续 加 快 并 确保 向 广东 送 电 
10 000MW 工 程 如 期 投产 。 争 取 政 府 支 持 , 加 快 同 网 同 价目 标 
的 实现 。 

西 电 东 送 工程 有 :在 目前 三 峡 输 变 电 工程 基础 上 ,架设 ?2 
加 直流 输电 线路 ,打通 四 川西 电 东 送 通路 ;华北 电网 的 丰 镇 
经 张家口 到 北京 2 E SOOKV 输电 线路 ,将 提高 蒙 西西 电 东 送 
能 力 ; 南 方 电网 的 天 生 桥 至 广东 的 3 回 500kV 输电 线路 , 昆 
明 至 天 生 桥 SOOKV 输电 线路 ,以 及 远 期 开发 贵州 火电 ,解决 
西 电 东 送 到 广西 和 广东 ;中 部 电网 的 长 寿 至 三 峡 [El SOOKV 
输电 线路 ,为 二 滩 电 力 东 送 华中 .华东 创造 条 件 , 远 期 金沙 江 
水 电 基 地 将 送 电 华中 .华东 和 川 渝 电网 ;北部 电网 将 满足 蒙 
Bey .山西 火电 基地 西 电 东 送 要 求 ， 
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为 此 ,国家 电力 公司 计划 2001 年 售 电 量 达 到 9 350 亿 
kW'h, 同 比 增长 6% , 主 营业 务 收 和 3 423 亿 元 ,同比 增长 
8.4% ,实现 利润 2 亿 元 。 电 力 建设 完成 固定 资产 投资 1 848 
亿 元 ,其 中 :电网 投资 1 225 亿 元 ,电源 投资 578 亿 元 ,电源 投 
PS 10 037MW, 基本 完成 城乡 电网 建设 和 改造 。 

从 2000 年 上 半年 实际 情况 来 看 ,伴随 着 大 部 分 地 区 城 
乡 电网 改造 任务 的 完成 ,电力 固定 资产 投资 规模 开始 下 降 。 
上 半年 ,全 国电 力 固定 资产 完成 投资 602.79 亿 元 ,同比 下 降 
了 11.5%。 其 中 电力 基建 完成 投资 306.13 亿 元 , UA E)" 
项 目 完成 投资 18.52 亿 元 ,城乡 电网 完成 投资 278.14 亿 元 ， 
同比 分 别 增长 了 -13% .104% 和 -13.3%。 从 资金 投向 看 ， 
投资 结构 得 到 调整 和 改善 ,电源 投资 225.65 亿 元 ,电网 投资 
369.91 亿 元 ,电网 投资 占 电力 固定 资产 投资 的 61.4% ,电力 
投资 的 重点 已 经 转移 到 电网 建设 上 。 

但 是 各 类 输 变 电 行业 生产 企业 经 过 这 几 年 的 发 展 , 随 着 
市 场 竞争 更 加 激烈 ,城乡 电网 建设 和 改造 工程 拉动 市 场 的 作 
用 开始 减 小 ,不 管 是 技术 含量 高 的 企业 ,或 是 技术 含量 较 低 
的 企业 ,发 展 都 有 所 减缓 。 由 于 城乡 电网 改造 工程 采用 招标 
采购 设备 ,技术 含量 较 低 的 企业 的 产品 竞争 达到 惨烈 程度 ， 
净利 润 下 降 是 不 可 避免 的 ;技术 含量 高 的 企业 拥有 高 新 技 
术 , 也 被 其 他 企业 所 掌握 ,导致 降价 销售 ,尽管 产量 增长 不 
少 , 也 出 现 了 销售 额 增长 净利 润 下 降 现 象 。 不 过 ,从 这 个 行 
业 来 看 , 城 网 改造 工程 造就 了 东方 电子 . 许 继 电气 等 优秀 企 
业 , 相 信 西 电 东 送 工程 也 会 造就 一 批 新 的 优秀 企业 。 

二 .业绩 下 降幅 度 高 于 上 年 同期 

2001 年 初 , 输 变 电 行业 上 市 公司 数量 从 14 家 增加 到 16 
家 , 即 天 威 保 变 和 平 高 电气 2 家 公司 ,通过 输 变 电 行 业 上 市 
公司 生产 经 营 资料 进行 统计 ,2001 年 上 半年 ,这 些 上 市 公司 
中 实现 主 营业 务 收 入 增长 的 有 12 家 , 占 总 数 的 81.25%, E 
营利 润 增长 的 有 13%, 占 总 数 的 81.25%, 主 营业 务 收 入 同 
比 增长 22.55% , 主 营 利润 同比 增长 9.41% 。 实 现 净 利润 增 
长 的 有 8 家, 占 总 数 的 50.00% ,净利 润 同比 下 降 18.15% , 而 
上 年 同期 同比 下 降 2.81%。 从 上 述 数 据 来 看 ,上 市 公司 销售 
收入 没有 下 降 , 获 利 能 力 大 幅 下 降 , 基本 可 以 得 出 输 变 电 行 
业 市 场 依然 广阔 ,但 是 竞争 更 加 激烈 ,除了 技术 含量 较 高 的 
东方 电子 和 许 继 电 气 ,以 及 鲁能 泰山 外 ,其 他 公司 基本 上 不 
能 保证 提高 销售 额 , 就 能 取得 较 好 收益 。 本 文 将 输 变 电 行 业 
上 市 公司 分 为 电缆 行业 . 输 变 电 一 次 设备 . 输 变 电 二 次 设备 
进行 讨论 。 

16 家 输 变 电 行业 上 市 公司 平均 总 股本 为 29 398 WHR, "j 
2000 年 基本 持平 ,属于 中 型 企业 , 主 营 业务 收入 为 32 648 万 
元 ,净利 润 2 559 万 元 ,股东 权益 75 918 万 元 ,每 股 收益 0.09 
元 , 净 资 产 收益 率 3.37%, 低 于 沪 深 上 市 公司 的 平均 水 平 。 
与 2000 年 同期 比较 ,每 股 收益 、 净 资产 收益 率 分 别 下 降 
25% .29.$0% 。 平 均 总 资产 147 242 万 元 ,资产 负债 率 


46.97% ,流动 资产 93 774 万 元 ,流动 负债 56 130 万 元 ,流动 比 
率 1.67, 速 动 比率 1.33, 尽 管 天 威 保 变 和 平 高 电气 募集 了 大 
BRS ,整个 行业 资产 负债 率 仍 高 于 2000 年 ,流动 比率 和 速 
动 比率 低 于 2000 年 ,值得 输 变 电 行 业 上 市 公司 注意 。 

从 2001 年 上 半年 来 看 ,一 些 企 业 为 了 生存 ,竞相 降价 促 
销 , 导 致 行业 效益 不 断 下降 , 由 于 下 半年 城乡 电网 改造 工程 
正 逐 步 完 成 ,上 市 公司 面临 的 形势 依然 严峻 ,上 市 企业 尚 需 
大 力 解决 结构 .质量 ,技术 创新 与 动力 机 制 ,提高 行业 市 场 竞 
争 力 ,研制 开发 一 批 高 效 节能 出 人 口 .机 电 一 体 化 的 输 变 电 设 
备 , 在 国家 西 电 东 送 工程 中 发 挥 巨大 作用 。 


三 .电缆 行业 基本 完成 资产 重组 

为 城乡 电网 改造 工程 提供 电缆 的 上 市 公司 有 易 天 科技 
(600139) ,火箭 股份 (600879) .鲁能 泰山 (0720)3 家 公司 ,应 该 
说 电缆 已 不 是 这 三 家 公司 的 主 车 业务 ,平均 主 营业 务 收 入 为 
21 005 万 元 ,净利 润 3 202 万 元 ,股东 权益 68 663 万 元 ,每 股 
收益 0.15 元 , 净 资 产 收益 率 4.66% ,高 于 沪 深 上 市 公司 的 平 
均 水 平 。 平 均 总 资产 138 050 万 元 ,资产 负债 率 46.42% , 流 
动 比率 1.32 , 速 动 比率 0.95, 财 务 指标 处 于 正常 状况 。 电 缆 
行业 上 市 公司 经 营 情 况 见 表 1。 


R1 电缆 行业 上 市 公司 经 营 情况 
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从 表 [ 中 可 以 看 到 ,电缆 行业 主 营 业务 收 和 人 同比 增长 
34.61% ,净利 润 同比 增长 58.46% , 与 2000 年 同期 主 营业 务 
收入 增加 84.71% ,净利 润 同比 下 降 4.61% ,不 可 同日 而 语 。 
其 原因 是 电缆 行业 上 市 公司 的 电缆 业务 所 占 比例 较 小 ,公司 
回避 了 电缆 行业 产品 市 场 较 大 ,但 是 市 场 竞 争 激烈 导致 产品 
获 利 能 力 较 弱 的 矛盾 。 

2001 年 上 半年 易 天 科技 电工 专用 设备 及 线 缆 制 造 业 销 
售 收 入 为 3 006.87 万 元 , 占 主 营业 务 收 和 的 19.87% , 比 2000 
年 同期 5 220.18 万 元 下 降 42.40% ,主要 的 产品 是 光 通 信 产 
品 和 移动 通信 产品 9 923 万 元 , 占 主 萌 业 务 收 入 80.13%, A 
司 实现 主 营业 务 收 入 15 143 万 元 ,同比 增长 127.44%。 由 于 
光电 信息 业 实现 毛利 1 886 万 元 ,在 电工 专用 设备 及 线 缆 制 
造 业 毛利 654 万 元 的 情况 下 ,公司 完成 主 营 利润 2 540 万 元 ， 
同比 增长 100.10%; 实现 净利 润 988 万 无 ,同比 增加 
491.14%。 

火箭 股份 分 别 在 1999 年 下 半年 和 2000 年 末 , 与 第 一 大 
股东 中 国运 载 火 第 技术 研究 院 进 行 了 二 次 资产 置换 ,都 是 北 
京 遥测 技术 研究 所 和 北京 建华 电子 仪器 厂 的 净 资 产 置换 电 
缆 类 资产 ,由 此 公司 只 参股 37.78% 武 汉 电缆 有 限 公 司 ,航天 
类 经 营 资 产 占 公司 全 部 经 营 性 资产 的 85% 以 上 ,从 而 使 公司 
主 营 业务 转变 为 以 经 营 火 箭 配 套装 备 以 及 卫星 应 用 设备 为 
主 的 专业 性 航天 技术 研究 和 生产 制造 的 企业 。 上 半年 火箭 
股份 实现 销售 收入 16 271 万 元 ,同比 下 降 1.14% ;实现 利润 
3 563.35 万 元 ,同比 增长 16.38%。 

鲁能 泰山 上 半年 实现 主 车 业务 收入 85 221.32 万 元 , 同 
比 增长 34.15%; 主 营业 务 利润 16 777.54 万 元 ,同比 增长 
27.92% ;实现 利润 5 055.66 万 元 , 比 上 年 同期 增加 78.41%。 
其 中 ,1999 年 配股 资金 收购 聊城 热电 有 限 责任 公司 ,2001 年 
4 月 租赁 经 营 菜 范 电厂 ,上 半年 实现 电力 主 营业 务 收入 
44 515.05 万 元 , 主 营业 务 利润 10 769.44 万 元 ,电线 电缆 收入 
40 706.27 万 元 , 主 营 业务 利润 6 008.1 万 元 ,电线 电缆 收入 占 
公司 主 营 业务 收入 47.77% , 利润 占 主 车 业务 利润 的 
35.81% 。 同 时 ,公司 2001 年 配股 方案 ,将 募集 资金 收购 山东 
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临 忻 发 电 公 司 75% 股 权 , 山 东 运 河 发 电 公 司 85% AA AK 
芜 电厂 ,表明 公司 大 部 分 资产 是 电力 产业 。 

从 3 家 上 市 公司 经 营 状 况 来 看 ,都 在 进入 其 他 行业 ,出 
现 这 种 现象 的 原因 是 一 方面 我 国 现 有 的 线 缆 制造 企业 生产 
能 力 大 于 需求, 男 一 方面 城乡 电网 改造 工程 正 逐 步 完 成 ,所 
以 ,尽管 以 电力 电缆 为 主 的 上 市 公司 火箭 股份 .鲁能 泰山 . 师 
天 科技 实力 强劲 ,电缆 生产 也 受到 影响 ,只 有 通过 资产 重组 ， 
才能 保证 有 较 高 的 净 资 产 收益 率 。 

电缆 行业 主要 差距 有 :由 于 没有 依托 工程 ,我 国 至 今 末 
开发 500kV 高 落差 充 油 电缆 及 附件 。 基 本 未 开发 性 能 优良 、 
介质 损耗 低 的 木 纤 维 复 合 聚 丙烯 落 膜 绝缘 (PPLP) 充 油 电缆 ， 
这 种 电缆 有 可 能 发 展 至 特 高 压 1 100kV。 我 国 过 江 及 过 海 允 
油 电 缆 技 术 基 本 停滞 发 展 。110kV 及 220kV 交 联 电缆 生产 能 
力 已 远 超 过 市 场 需求 MAA CAC EE AA PE 
能 力 ,主要 依靠 进 11。 重 复 引 进 技术 水 平 相似 的 交 联 电缆 生 
产 线 ,对 引进 设备 及 技术 消化 吸收 与 二 次 开发 技术 力 基 不 
足 ,重视 不 够 。 

电缆 行业 发 展 日 标 :加 强国 产 110kY 及 220kY 交 联 电缆 附 
件 的 研制 开发 ,预计 到 2002 年 ,国产 的 MOV 及 220kV 交 联 电缆 
附件 将 逐步 从 部 分 到 全 部 替代 进口 。 结 合 工 程 需要 ,研制 开发 
高 落差 SOOKV 充 油 电 缆 及 附件 , 作 好 开发 特 高 床 (1 100kV) 电 力 
电缆 的 技术 准备 ,例如 PPLP 充 油 电缆 及 管道 气体 绝缘 电缆 、 试 
制 SOOKV 交 联 电缆 并 着 手 研 制 相应 配套 附件 。 

重点 开发 适合 电力 通信 的 光缆 :为 使 我 国 的 电力 通信 更 
好 地 适应 电网 的 发 展 , 110 ~ SO0KV 架空 输电 线路 将 兼 有 通 
信 .遥控 .遥测 及 数据 传输 等 多 项 功能 ,因此 复合 扣 空 光 纵 
(OPGW) 或 全 介质 自 承 式 光缆 (ADSS) 也 将 广泛 应 用 。 

四 .电气 一 次 设备 行业 发 展 主 业 与 资产 重组 并 重 

以 提供 和 输 变 电 一 次 设备 为 主 的 上 市 公司 有 特 变 电 工 
(600089) .长 征 电器 (600112) . K Wk HT. (600192) . 平 高 电气 
《600312) .天 威 保 变 (600550) . 博 瑞 传播 (600880) .东北 电 
(0585) .天 宁 电 气 (0723)8 家 公司 。 电气 一 次 设备 行业 平均 主 
营业 务 收 入 为 28 733 万 元 ,净利 润 - 972 万 元 ,股东 权益 70 427 
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万 元 ,每 股 收益 - 0.03 元 , 净 资 产 收 益 率 - 1.38% , 远 低 于 沪 深 
上 市 公司 的 平均 水 平 。 平 均 总 资产 165 395 万 元 ,资产 负债 率 


56.32% ,流动 比率 1.47, 速 动 比 率 1.16, 财务 指标 处 于 正常 状 
Ml. 电气 一 次 设备 行业 上 市 公司 经 营 情 况 见 表 2, 


表 2 电气 一 次 设备 行业 上 市 公司 经 营 情况 


经 济 指标 总 股本 主 营 业务 PANE 每 股 收益 净 资 产 
金 额 | 同比 增长 | 金 额 | 间 比 增长 _ 收益 率 
(万 股 ) D (70) (%) 
企业 名 称 (万 元 ) (%) (万 元 ) (%) 
. 0.02 


- 9.63 0.18 





DAR 2 可 以 看 到 ,一 次 设备 行业 主 营业 务 收 入 同比 增长 
15.81% ,而 净利 润 出 现 亏 损 , 与 上 年 同期 比较 ,虽然 2000 年 
同比 下 降 42.80% ,在 上 年 主 营业 务 收 入 同比 增长 2.71% AK 
于 2001 年 的 情况 下 ,2000 年 毕竟 未 亏损 。 与 电缆 行业 情况 
相同 ,而 且 净 资产 收益 率 较 低 ,反映 了 该 行业 产品 利润 水 平 
不 高 , 远 低 于 经 过 资产 重组 的 电缆 行业 ,并 且 行 业 企 业 两 极 
分 化 严重 ,一 次 设备 行业 有 亏损 上 市 公司 存在 ,今年 天 宇 电 
气 亏 损 大 幅 增 加 ,已 开始 转让 股权 ,表明 一 次 设备 行业 上 市 
公司 资产 重组 继 四 川 电器 后 再 次 拉 开 序幕 。 

特 变 电 工 以 市 场 销售 带动 企业 发 展 ,成 为 110 ~ 220kV 
变压器 主要 生产 厂家 ,公司 投资 衡阳 变压器 有 限 公 司 低 成 本 
扩张 ,2001 年 上 半年 实现 主 车 业务 收入 63 852.54 万 元 , 主 营 
业务 利润 11 893.65 万 元 ,净利 润 4742 万 元 。 在 市 场 激烈 竞 
争 中 ,公司 净利 润 下 降 9.63% ,但 仍 保持 了 较 高 的 净 资产 收 
益 率 5.71% 。 

由 于 一 次 设备 行业 产品 现在 基本 采用 招 投标 方式 进 人 
市 场 ,2001 年 上 半年 部 分 主导 产品 售 价 下 降幅 度 比 2000 年 
幅度 还 大 ,长城 电工 .长 征 电器 .东北 电 、 天 字 电 气 经 营 费 用 
大 量 增 加 ,净利 润 同 比 大 幅 下 降 或 亏损 也 就 不 奇怪 了 。 

博 瑞 传播 传统 主 业 一 一 高 低压 开关 板 市 场 2000 年 上 半 
年 营业 收入 为 6 587 万 元 , 比 上 年 增长 119.57% ,但 是 市 场 竞 
争 激烈 ,营业 毛利 率 只 有 22.53% ,实现 营业 毛利 1 484 万 元 。 
该 公司 上 半年 完成 销售 收入 14 364 万 元 ,净利 润 1 546 万 元 ， 
分 别 比 上 年 同期 增长 68.76% 和 18.39%。 由 于 该 公司 成 都 
商 报 发 行 毛利 为 2 227 万 元 ,该 公司 最 有 发 展 空间 的 无 疑 是 
信息 传播 产业 。 该 公司 2000 年 配股 幕 集资 金 增 资 控股 成 都 
博 瑞 印 务 有 限 公 司 0% 股权 ;控股 成 都 博 瑞 广 告 有 限 公 司 


41% 股 权 ; 投 资 成 都 立即 送 电子 商务 配送 中 心 项 目 等 。 公 司 
将 完成 由 传统 的 工业 经 济 向 发 展 前 景 广阔 .具有 高 附加 值 、 
高 速 增长 的 信息 传播 产业 的 转换 ,真正 成 为 以 信息 传播 为 主 
导 产 业 的 上 市 公司 。 

2001 年 上 市 的 平 高 电气 和 天 威 保 变 也 受到 影响 , 获 利 能 
力也 有 所 下 降 ,但 是 公司 产品 在 即将 开始 的 西 电 东 送 工 程 中 
将 得 到 发 展 。 

作为 配 电 变 压 器 的 突破 口 是 非 晶 合 金 变 压 器 的 研制 和 
应 用 , 非 晶 合 金 铁心 变压器 空 载 损耗 比 同 容量 硅钢 片 变 压 器 
降低 60% ~ 80% ,负载 损耗 比 同 容量 硅钢 片 变 压 器 降低 
20%。 虽 然 非 蝇 合金 变压器 较 辣 容量 硅钢 片 变 压 妖 售 价 要 
高 ,但 是 从 技术 经 济 比较 来 看 ,在 电价 较 高 的 地 区 ,有 着 显著 
的 优势 。 非 晶 合 金 变压器 目前 存在 的 制造 容量 较 小 .体积 大 
的 不 利 因素 , 正 是 企业 大 有 作为 的 地 方 。 

五 .电气 二 次 设备 行业 盈利 良好 但 竞争 加 剧 

以 提供 输 变 电 二 次 设备 为 主 的 上 市 公司 有 国电 南 自 
(600268) . 许 继 电 气 (0400) .河南 思 达 (0676) .东方 电子 
(0682) . 阿 继电器 (0922)5 家 公司 ,二 次 设备 行业 平均 主 营 业 
务 收入 为 35 495 万 元 ,净利 润 7 824 万 元 ,股东 权益 89 056 万 
元 ,每 股 收益 0.22 元 , 净 资 产 收益 率 8.79% ,大 大 高 于 沪 深 
上 市 公司 的 平均 水 平 。 平 均 总 资产 123 714 万 元 ,资产 负债 
27.35% ,流动 比率 2.71, 速 动 比率 2.29, 资 产 流动 性 相当 
好 。 与 2000 年 同期 比较 ,股东 权益 和 总 资产 有 所 增长 ,资产 
负债 率 仍 保持 较 低 水 平 ,不 过 流动 比率 和 速 动 比率 下 降 达 到 
20% 以 上 ,表明 资金 流动 性 有 所 下 降 。 电 气 二 次 设备 行业 上 
市 公司 经 营 情况 见 表 3。 


表 3 电气 二 次 设备 行业 上 市 公司 经 营 情 况 
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从 表 3 可 以 看 到 ,二 次 设备 行业 主 营业 务 收 入 同比 增长 
25.40% ,净利 润 同 比 增 长 17.4$% , 主 车 业务 收入 和 净利 润 同 
步 增 长 ,在 激烈 的 市 场 竞争 中 ,技术 含量 高 的 企业 意味 着 在 
城乡 电网 改造 工程 中 继续 保持 增长 态势 。 许 继 电 气 .东方 电 
子 以 开发 电力 设备 自动 化 产品 为 主 , 不 仅 主 营业 务 收 入 超过 
3 亿 元 ,而 且 主 营利 润 率 分 别 达 到 43.40% , 43.98% , (B HL 
2000 年 同期 有 所 下 降 。 虽 然 河 南 思 达 主 营 利润 率 为 
54.57% ,但 是 主 营业 务 收 入 未 能 达到 1 亿 元 ,国电 南 自 、 阿 继 
电器 主 营 利润 率 分 别 为 25.22% .35.08% ,但 是 国电 南 自主 营 
业务 收入 增幅 达到 2 亿 元 以 上 ,大 量 来 自 新 研制 的 高 科技 产 
品 ,获得 较 大 的 销售 收入 和 销售 利润 将 逐步 到 来 , 阿 继 电 融 
主 营 业务 收入 大 量 来 自传 统 电力 设备 自动 化 产品 ,不 能 开发 
出 具有 一 流 高 科技 产品 ,在 城乡 电网 改造 工程 市 场 中 ,要 同 
时 取得 较 大 的 销售 收入 和 销售 利润 ,不 是 一 件 容易 的 事 。 

在 西 电 东 送 工 程 中 能 够 得 到 较 快 发 展 的 公司 有 国电 南 
自 , 许 继 电气 , 阿 继电器 等 二 次 设备 公司 ,本 文 对 上 述 公司 中 
报 作 简要 评述 。 

(1) 国 电 南 自 : 不 足 透 出 希望 。 公 司 上 半年 实现 净利 润 
122 万 元 , 比 2001 年 上 年 同期 下 降 82.49% ,虽然 有 计 提 坏账 
准备 以 及 成 本 费用 上 升 的 原因 ,净利 润 仍 比 上 年 同期 减少 
575 万 元 ,。 但 是 问题 的 关键 是 即使 上 年 同期 净利 润 697 万 
元 ,其 净 资 产 收益 率 仅 1.62% ,所 以 公司 2001 年 上 半年 净 资 
产 收益 率 0.27% ,是 公司 前 几 年 经 营 活动 决策 迟缓 的 结果 。 

从 募集 资金 项 目 进 展 情况 可 以 看 到 公司 在 市 场 的 不 利 
位 置 ,公司 1999 年 8 月 募集 资金 30 771 万 元 ,到 2000 年 6 月 
30 H ,使 用 进度 为 24.88% ,2001 年 是 国家 城乡 电网 改造 工程 
的 最 后 一 年 ,而 公司 与 国家 城乡 电网 改造 和 铁路 电气 化 工程 
有 关 的 项 目 进展 缓慢 ,失去 了 相关 市 场 。 比 如 铁路 变电站 巡 
合 自动 化 系统 技术 改造 项 目 , 完 成 计划 总 投资 额 的 3.52%; 
变电站 自动 化 系统 装置 制造 检测 技术 改造 项 目 ,完成 计划 
总 投资 额 的 4.41%。 

国家 “ 西 电 东 送 "又 将 给 公司 带 来 市 场 机 遇 ,公司 在 国家 
电网 建设 中 具有 一 定 优势 。 由 公司 研发 中 心 承 担 , 具 有 目 主 
产权 的 七 大 系列 新 产品 2000 年 11 月 18 日 通过 了 国家 电力 
公司 组 织 的 技术 鉴定 ,七 大 系列 新 产品 分 别 是 :PSL601(602) 
数字 式 线路 保护 装置 、PSL603 数字 式 电 流 差 动 保护 装置 、 
PS640/650 系列 低压 保护 装置 及 测控 终端 、PS6000 系列 变 电 
站 自动 化 系统 、DGT801 数字 式 发 电机 变压器 保护 装置 、 
PST1200 系列 数字 式 变压器 保护 装置 `.NHL 一 801/802 型 发 变 
电机 组 微机 故障 录 波 与 分 析 装 置 。 其 中 部 分 产品 已 达到 国 
际 领先 水 平 ,大 部 分 产品 达到 国际 先进 水 平 ,2001 年 上 半年 
订货 比 2000 年 同期 增加 7 628 万 元 ,订货 额 突 破 4 亿 元 。 

从 公司 主 营业 务 来 看 ,上 半年 主 营业 务 收 入 22 305 万 
元 ,同比 增长 48.26% , E AIM 5 626.41 万 元 ,同比 增长 
32.55% ,这 表明 新 产品 开发 为 公司 的 长 远 发 展 莫 定 了 基础 。 

当然 ,公司 也 应 加 强 应 收 账 款 回收 ,尽快 将 剩余 募集 资 
金 23 114.84 万 元 投入 江宁 经 济 技术 开发 区 “国电 南 自 科技 
园 ” ,公司 项 测 国电 南 自 科技 园 建成 1 年 后 ,实现 主 萌 业 务 收 
人 59 402 万 元 ,投资 回收 期 为 4.8 年 。 

(2) 阿 继电器 :投资 光学 传感器 项 目 。 公 司 2001 年 中 期 
主 营业 务 收 入 完成 14 770 万 元 ,同比 增长 36.01% ,净利 润 完 


成 2 164 万 元 ,同比 增长 20.69% 。 但 与 林 上 市 的 1999 年 同期 
净利 润 2 336 万 元 相 比 ,下 降 7.41% ,这 一 方面 说 明 公 司 经 营 
状况 有 所 好 转 , 另 一 方面 公司 上 市 募集 资金 项 目 见 效 缓慢 。 

公司 1999 年 4 月 募集 资金 36 300 万 元 ,投资 4 247 万 元 
进行 新 型 农 电 控制 保护 设备 技术 改造 项 目 , 投 资 4 500 万 元 
进行 智能 型 移动 式 变电站 技 改 项 目 , 投 资 4 500 万 元 进行 电 
气 化 铁道 牵引 变 电 所 . 馈 电 线 安全 保护 与 综合 自动 化 技 改 项 
Al ,投资 4 400 万 元 进行 真空 断路 器 与 智能 化 封闭 开关 柜 技 
改 项 目 ,投资 3 911 万 元 进行 大 型 水 电 自 控 保 护 设 备 技 术 改 
GUA ,投资 3 885 万 元 进行 “ 九 五 " 超 高 压 输 变 电 设备 技术 
改造 项 目 ,投资 4 400 万 元 进行 智能 化 电动 机 控制 保护 技 改 
SA ,投资 6 590 万 元 进行 哈尔滨 科技 发 展 中 心 项 目 建 设 , 投 
资 1 800 万 元 与 华北 电力 大 学 共同 设立 保定 中 力 电 力 科技 发 
展 有 限 公 司 。 

到 目前 为 止 ,实际 投资 为 30 457 万 元 , 占 上 次 募集 资金 
36 300 万 元 的 4% ,只 有 新 型 农 电 控制 保护 设备 技 改 项 目 累 
计 实 现 销售 毛利 506 万 元 ,大 型 水 电 自 控 保 护 设 备 技 改 项 有 
累计 实现 销售 毛利 116 万 元 ,“ 九 五 " 超 高 压 输 变 电 设 备 技 改 
项 目 累计 实现 销售 毛利 529 万 元 ,上 述 各 项 共 为 公司 累计 实 
现 效 益 1 151 万 元 。 

笔者 认为 公司 科技 开发 力量 薄弱 ,是 导致 公司 募集 资金 
项 目 进 展 缓 惕 的 主要 原因 。 由 于 输 变 电 及 控制 保护 设备 制 
造 业 技术 发 展 较 快 和 市 场 变 化 迅速 ,可 以 说 部 分 项 自 投资 价 
值 大 为 减少 。 

公司 拟 于 下 半年 通过 增发 A 股 的 方式 进行 再 融资 ,计划 
总 投资 93 000 万 元 建立 国家 级 光学 传 感 嵌 (40S) 科 人 研 生 产 基 
地 项 目 ,该 项 目 已 获 国家 经 贸 委 批准 。 该 项 目 已 在 4 当前 国 
家 重点 鼓励 发 展 的 产业 .产品 和 技术 目录 》 中 被 列 为 国家 重 
点 鼓励 发 展 的 产业 ,光学 传感器 应 用 研究 已 被 列 为 《全 国电 
力 调度 系统 “十 五 ”科技 发 展 规划 纲要 》 中 的 重点 研究 内 容 。 
“十 五 ”期 间 该 产品 拟 在 电网 .核电 站 ,发 电厂 .变电站 及 电气 
化 铁路 等 工程 中 应 用 ,ABB 公司 制造 的 同类 产品 已 在 我 国 - 
峡 工 程 中 采用 。 预 计 该 项 目 达 产后 每 年 为 kV 及 以 上 的 
线路 、 发 电厂 或 变电站 提供 光学 电压 互感 器 .电源 下 感 器 等 
光学 控制 系统 44 000 套 , 可 年 新 增 销 售 收入 102 518 万 元 ,年 
新 增 利润 33 781 万 元 。 因 此 ,可 以 确认 该 项 目 符合 国家 产业 
政策 和 公司 发 展 战略 ,有 良好 的 经 济 效益 和 发 展 前 景 ,对 全 
司 产品 结构 调整 和 提高 核心 竞争 力 有 重要 意义 。 

(3) 河 南 思 达 :高 主 营业 务 率 能 和 否 持 久 。 公 司 2001 年 中 
期 完成 主 车 业务 收入 8 911.53 万 元 , 比 上 年 488.32 万 元 增 
K 62.37% , 主 营 利润 4 862.70 万 元 , 比 上 年 335.50 万 元 增 
长 108.21 % ,由 此 公司 2001 年 上 半年 共 实 现 利润 3 243.67 7 
元 ,同比 增长 98.78% 。 

从 公司 中 报 得 知 , 主 营业 务 收 入 增加 部 分 可 能 来 白 于 生 
产 和 销售 信息 技术 产品 ,公司 为 河南 思 达 科技 (集团 ) 股 份 有 
限 公司 .河南 思 达 商业 有 限 公 司 ,河南 这 不 皮革 有 限 公 司 、 重 
庆 赛 斯 莱 影 视 娱乐 有 限 公 司 等 企业 先后 开发 了 办 公 自 动 化 
(OA) 系 统 .数字 社区 系统 BtoB 电子 商务 系统 .房地产 多 媒 
体 展 示 系 统 证券 .客户 服务 ,酒店 管理 等 软件 办 公 服 务 系 统 
等 软件 办 公 服 务 系统 ，2001 年 上 半年 软件 公司 销售 收入 
1007 万 元 ,使 公司 有 了 新 的 利润 增长 点 。 
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不 过 , 值得 投资 者 注意 的 是 公司 主 营业 务 率 达 到 
54.57% , 远 高 于 上 年 同期 主 车 业务 率 42.55% ,在 目前 竞争 激 
烈 的 电力 二 次 设备 市 场 取得 如 此 高 的 主 营业 务 率 , 并 能 继续 
保持 下 去 ,公司 难度 相当 大 。 公 司 上 半年 的 应 收 账 款 增加 较 
多 ,应 收 账 款 达 到 14 031.53 万 元 ,人 比 期 初 9 418.88 万 元 增长 
48.97% ,经 营 活动 产生 的 现金 流量 净 额 为 192.38 万 元 , 远 远 
低 于 净利 润 3 243.67 万 元 ,将 对 公司 资金 产生 讨 力 。 

(4) 许 继 电 气 :业绩 面 增 实 降 。 公 司 上 半年 实现 主 副 营 
业务 收入 46 566 万 元 、20 241.28 万 元 ,分 别 比 上 年 同期 增长 
24.51% 15.49% ;实现 净利 润 8 707 万 元 ,同比 增长 17.03%。 
中 报 解释 净利 润 增加 是 因为 主 营业 务 利润 增长 。 

从 公司 损益 表 看 ,尽管 公司 取得 股票 投资 收益 503 万 
元 , 远 商 于 上 年 同期 148 万 元 , 占 到 利润 总 额 10 266.76 万 元 
的 5% ,由 于 管理 费用 .营业 费用 .财务 费用 增加 ,所 以 利润 总 
额 仍 比 上 年 同期 利润 总 额 11 070.01 万 元 降低 7.26% ,只 是 
由 于 上 年 同期 所 得 税 税 率 33% 缘 故 ,公司 净 利润 才 显示 有 所 
增长 。 

公司 应 收 账 款 达到 69 760.85 万 元 , 较 期 初 增加 7 745.63 
万 元 ,存货 达到 25 191.82 万 元 , 较 期 初 增加 6 613.28 万 元 , 反 
映 在 公司 经 营 活 动产 生 的 现金 流量 净 额 仅 876.19 万 元 , 远 低 
于 净利 润 8 707 万 元 ,现金 流量 情况 较 差 。 

公司 近 两 年 研制 完成 的 高 新 技术 产品 有 ZQSC9 系列 
35kV 及 以 下 环 氧 树脂 绝 绿 牵引 整流 变压器 ,该 产品 性 能 指 
标 达 到 国内 领先 水 平 ;XGN 一 40.5 户 内 高 压 箱 型 固定 式 开关 


柜 通 过 了 公司 组 织 的 产品 鉴定 ; PANS 2000 新 一 代 调 度 自动 


化 系统 (地 调 ) 的 研发 工作 已 经 完成 ,并 投入 江西 省 调运 行 ; 
AuTop—3000 型 电力 系统 高 级 应 用 软件 ,Powerinfo 生产 配 电 
管理 信息 系统 .Powerinfo 用 电 营 销 管理 系统 已 研发 完成 并 投 
和 人 斌 运行; 远方 抄 表 中 压 载波 通讯 系统 及 配 电 低压 供电 可 靠 
性 监测 分 析 系 统 已 研制 完毕 ,目前 正在 进行 现场 试验 ; 配 电 
变压器 运行 测试 装置 已 于 5 月 底 研制 完毕 ,进入 性 能 测试 阶 
段 ;采用 实时 多 任务 软件 平台 ,适用 于 220 ~ 500kV RB 
高 压 等 级 变电站 的 CBZ 一 8000 型 新 -一代 变电站 综合 自动 化 
系统 昌 前 正在 进行 样机 和 和 通讯 部 分 的 软 硬件 调试 ;电气 化 
铁路 牵引 变 电 所 自动 化 系统 增加 了 通讯 网 络 功能 ,进一步 完 
善 和 提升 了 电气 化 铁路 的 监控 功能 。 

但 是 ,市 场 竞争 异常 激烈 ,城乡 电网 改造 在 2001 年 结束 
后 ,“ 西 电 东 送 " 既 带 来 了 市 场 机 遇 , 又 给 公司 发 展 带 来 挑战 ， 
电力 系统 新 技术 的 发 展 方向 ,开发 出 高 新 产品 去 占领 市 场 ， 
将 决定 公司 未 来 的 发 展 。 

六 、 输 变 电 行 业 展 望 


输 变 电 行 业 产 品 既 有 为 电力 工业 服务 的 高 压 输 变 电 设 
备 等 ,也 有 许多 是 量 大 面 广 为 各 行 各 业 服 务 的 配 电 和 和 用 电 设 
备 。 输 变 电 行 业 在 21 世纪 前 期 ,应 跟踪 国外 的 技术 发 展 ,在 
遵循 面向 市 场 .突出 重点 技术 创新 原则 大 前 提 下 ,进一步 研 
究 开 发 高 科技 含量 的 输 变 电 设备 。 

(1) 通 过 继续 抓 好 已 经 成 熟 的 技术 ,为 国家 重点 建设 项 
目 提供 110 ~ 500kV 交流 高 压 输 变 电 成 套 设备 。 依 托 三 峡 工 
程 ,发 展 交 、 直 流 500kV 高 压 输 变 电 设备 ,掌握 840MV. A 大 型 
变压器 和 SFs 全 封闭 组 合 电器 的 核心 技术 ;依托 城市 轨道 交 
通 项 目 ,发 展 配套 的 输电 .电气 传动 控制 设备 及 相应 的 关键 
元 器 件 ; 依 托 城乡 电网 改造 项 目 ,发 展 无 油 化 .小 型 化 .智能 
化 .无 人 值班 的 输 配 电 成 套 设备 。 技 术 难 度 较 大 ,近期 难以 
掌握 和 提供 商品 的 重大 技术 成 套装 备 ,争取 国家 支持 ,研制 
TSOKV 等 级 输 变 电 设备 ,研究 开发 柔性 输 变 电 系 统 (FACTS) 
和 超 导 技 术 。 

(2) 发 展 为 高 压 输 变 电 设备 配套 的 高 性 能 电工 绝缘 材 
料 ; 发 展 光纤 光缆 需要 的 基础 材料 预制 棱 ; 发 展 为 高 .低压 电 
器 配套 的 触 头 材 料 , 并 提高 其 性 能 ;发 展 成 套 电 气 控制 装置 
配套 需要 的 智能 化 低压 电器 元 件 ; 用 电力 电子 技术 改造 传统 
产品 的 电力 电子 装置 及 其 元 器 件 等 。 

(3) 结 合 电工 行业 特点 , 抓 好 影响 电工 产品 质量 和 性 能 
的 重要 技术 以 及 用 以 改造 传统 产品 .工艺 的 高 新 技术 的 应 
用 。 为 保证 电工 产品 的 安全 性 和 可 靠 性 ,提高 产品 的 试验 检 
测 水 平和 可 靠 性 研究 工作 ;为 提高 能 源 的 利用 率 和 节约 电 
能 ,加快 研制 .宣传 和 推广 节能 电工 产品 ;加 强 用 微 电 子 技 
AR .电力 电子 技术 .计算 机 控制 技术 及 网 络 通信 等 新 技术 来 
改造 传统 产品 ,开展 新 型 电器 产品 的 研究 ,如 交流 变频 调 速 
技术 ,低压 智能 配 电 中 心 .智能 马达 控制 中 心 .变电站 综合 自 
动 化 系统 等 技术 。 

(4) 在 配 电 领 域 ,应 特别 重视 配 电 自动 化 技术 ,该 技术 主 
要 是 指 变电站 自动 化 和 馈 电 线 自动 化 ,由 于 这 些 自动 化 兼 有 
远 动 化 的 能 力 , 配 电 自动 化 包括 配 电网 的 多 种 通信 方式 在 内 。 

(5) 输 变 电 设 备 智 能 化 扩展 领域 ,利用 传 感 技 术 、 自 控 技 
术 .计算 机 技术 等 ,实现 以 知识 为 中 心 的 控制 ,完成 设备 的 状 
态 监 测 和 故障 诊断 ,设备 的 智能 化 操作 控制 ,电网 正常 运行 
状态 的 自动 监测 ,电网 事故 的 识别 。 由 于 输 变 电 设备 智能 化 
有 利于 设备 运行 可 靠 性 ,提高 电力 系统 运行 水 平 ,所 以 应 局 
部 .渐进 实用 逐步 扩大 输 变 电 设备 智能 化 功能 。 

(6) 研 究 新 的 传 感 技术 在 输 变 电 设备 的 应 用 ,采用 光学 
传 感 技 术 实现 电力 系统 电流 和 电压 参数 的 测量 ,如 光电 式 电 
流 互感 器 (OCT) 等 研究 。 


中 国电 器 工业 协会 
2000 年 工作 总 结 及 2001 年 工作 安排 
中 国电 器 工业 协会 


— 2000 年 工作 总 结 
世纪 之 交 的 2000 年 ,是 我 国 社会 主义 改革 开放 和 现代 
化 建设 进程 中 具有 重要 意义 的 一 年 。 在 这 一 年 里 ,我 国 国民 


大 中 型 企业 改革 和 三 年 脱困 目标 基本 实现 ， 九 无 "计划 胜利 
完成 。 在 这 一 年 里 ,电工 行业 的 广大 职工 ,坚持 改革 ,合力 拼 
搏 ,为 国家 建设 作出 了 应 有 的 贡献 。 中 国电 器 工业 协会 (以 


经 济 保持 了 较 快 的 发 展 势头 ,经 济 结构 调整 稳步 推进 ,国有 
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下 简称 协会 ) 在 业务 主管 部 门 的 指导 和 支持 下 ,坚持 为 企业 、 


为 行业 ,为 政府 服务 的 宗旨 , 紧 紧 围绕 电工 行业 的 改革 与 发 
展 ,积极 开展 工作 ,取得 了 较 好 的 成 绩 。 

(一 ) 献 计 献 策 ,为 行业 的 改革 与 发 展 服务 

电工 行业 的 振兴 ,是 协会 工作 的 目标 ,协会 和 各 分 会 一 
直 把 行业 的 发 展 作 为 工作 重点 ,认真 开展 有 关 的 研究 。2000 
年 ,各 分 会 继续 为 行业 “十 五 "规划 进行 了 大 量 工作 ,在 草案 
稿 的 基础 上 ,组 织 讨 论 . 修 改 、 补 充 并 最 后 定稿 。 年 初 ,协会 
和 中 国电 工 技术 学 会 完成 了 《电工 行业 发 展 思路 提纲 》 的 讨 
论 和 修改 ,并 上 报 原 国 家 机 械 工 业 局 和 有 关 部 门 。 年 前 , 协 
会 与 中 国 机 电 产 品 进出 口 商 会 .中 国电 力 企 业 联 合 会 在 北京 
合 办 了 中 国电 力 设 备 发 展 战 略 专家 论坛 ,组 织 多 名 院士 教 
R .专家 就 企业 结构 和 产业 结构 升级 .技术 创新 和 产品 发 展 、 
参与 国际 承包 工程 市 场 竞 争 等 作 专 题 报告 。 按 照 国家 计 委 
的 安排 ,行业 发 展 与 咨询 部 组 织 撰写 了 长 达 5.3 万 字 的 发 电 
设备 发 展 研究 报告 和 9.4 万 字 的 输 变 电 技术 装备 发 展 研究 
报告 ,有 关 分 会 参与 了 这 项 工作 。 为 贯彻 国家 关于 产业 结构 
调整 的 方针 ,行业 发 展 与 咨询 部 还 组 织 编 写 了 《$110kVY 及 以 上 
电压 等 级 变压器 和 10kV 电力 电缆 重复 建设 的 情况 分 析 报 
告 ) 报 原 国 家 机 械 工 业 局 供 领导 参阅 。 

为 帮助 企业 及 早 作 好 "人 世 ” 的 对 策 准 备 , 国际 合作 与 展 
览 部 于 4 月 份 组 织 举办 了 “加 入 WTO 电工 企业 经 营 战略 研 
讨 会 ,请 有 关 专 家 作 报 告 。 这 是 一 次 务实 的 会 议 ,对 “和 人世” 
后 企业 产业 结构 和 企业 经 营 战略 调整 及 定位 具有 一 定 的 借 
鉴 和 指导 意义 。 各 分 会 专门 组 织 或 借助 各 种 会 议 开展 “入 
世 " 后 本 行业 的 对 策 研究 。 行 业 发 展 与 咨询 部 为 《中 国电 器 
工业 年 鉴 》 编 写 了 我 国 加 入 WTO 对 发 电 设备 行业 . 输 变 电 设 
备 行业 的 影响 分 析 等 文章 。 

不 少 分 会 召开 专门 会 议 或 利用 各 种 会 议 之 便 研 讨 行业 
的 改革 与 发 展 问题 。 例 如 ,电站 锅炉 分 会 组 织 交流 会 ,研究 
有 关机 制 转 换 .规范 采购 .资产 重组 .产品 质量 等 方面 的 问 
题 。 电 工 合金 分 会 召开 电 触 头 行业 三 长 工作 研讨 会 ,就 白银 
市 场 开 放 对 行业 影响 等 进行 研讨 ,还 召开 了 真空 触 头 行业 工 
作 研 讨 会 。 高 压 开关 分 会 组 织 召 开 有 近 500 人 参加 的 高 压 
开关 行业 发 展 屋 参与 西部 大 开发 研讨 会 。 电 器 附件 及 家 用 
控制 器 分 会 召开 2000 年 全 国 四 通电 磁 换 向 阀 行业 信息 交流 
会 和 2000 年 全 国 温 控 器 及 两 器 行业 信息 交流 厂 长 座谈 会 。 
电焊 机 分 会 与 成 都 电焊 机 研究 所 共同 召开 了 有 118 名 代表 
参加 的 电焊 机 行业 厂 长 会 。 

一 些 分 会 开展 了 行业 调查 。 电 动工 具 分 会 的 领导 先后 
到 部 分 会 员 单 位 调查 研究 ,了 解 企业 转制 .生产 经 营 与 外 贸 
出 口 的 经 验 , 了 解 行业 存在 的 一 些 吸 待 解决 的 问题 ,如 外 贸 
出 口 低 价 竞争 .打击 假冒 伪劣 产品 .价格 协调 以 及 企业 如 何 
加 速 转制 .民营 企业 如 何 摆脱 作坊 式 生 产 模 式 等 ,他 们 得 出 
结论 :调查 好 ,大 有 益 。 工 业 锅 炉 分 会 根据 部 分 企业 要 求 , 举 
办 企业 内 观摩 活动 。11 月 份 ,组 织 理事 单位 及 部 分 会 员 单 位 
赴 广 东 行 业 厂 就 管理 技术、 营销 等 方面 进行 考察 观摩 ,2001 
年 还 将 对 东 地 区 进行 了 考察 。 电 器 附件 及 家 用 控制 器 分 会 
对 26 个 企业 进行 了 实地 调查 。 

(二 ) 采 用 多 种 方式 ,积极 为 企业 开拓 市 场 服务 

在 激烈 的 市 场 竞 争 中 求生 存 , 求 发 展 ,是 企业 最 关心 的 
问题 ,也 是 协会 工作 的 聚焦 点 。 


协会 搭 台 ,企业 唱戏 。2000 年 ,协会 和 各 分 会 举办 了 形 
式 多 样 的 工作 会 .展览 会 .交易 会 ,为 企业 开拓 市 场 提供 方 
便 。4 月 份 和 11 月 份 ,电动 工具 分 会 与 中 国 五 金 交 化 商业 协 
会 合作 ,分 别 在 北京 和 上 海 举办 2000 年 春季 和 秋季 五 金 商 
品 交易 会 。4 月份 ,电动 工具 分 会 还 召开 了 一 年 一 度 的 行业 
配套 工作 会 议 。5 月 份 ,电焊 机 分 会 与 成 都 电焊 机 研究 所 合 
作 , 在 天 津 联合 主办 了 第 十 四 届 中 国 焊 接 博览 会 。7 月 份 ,二 
家 建设 部 举办 中 国 国际 住宅 产业 展览 会 ,协会 国际 合作 与 展 
览 部 组 织 数 十 个 电工 企业 参展 。8 月 份 , 微 电 机 分 会 与 西安 
微 电 机 研究 所 等 单位 合作 ,在 大 连 主办 了 第 四 峙 全 国 小 电机 
及 控制 技术 研讨 展示 会 , 百 余 家 单位 参加 会 议 ,40 多 家 厂商 
参展 。11 月 份 , 电 线 电 缆 分 会 与 上 海 电缆 研 究 所 合作 ,在 上 
海 举办 了 称 之 为 中 国电 缆 行业 世纪 盛会 的 2000 年 电线 电费 
产品 材料 设备 展览 会 ;中 小 型 电机 分 会 在 召开 第 四 届 会 员 代 
表 大 会 的 同时 ,举办 了 2000 年 全 国 中 小 型 电机 生产 装备 E 
配件 及 材料 展览 会 ;焊接 材料 分 会 在 桂林 召开 原 辅 材料 订货 
会 。 电 工 专 用 设备 分 会 与 北京 电工 技术 经 济 研究 所 联合 , 共 
同 召 开 了 电器 .电机 .电线 电缆 .变压器 四 个 行业 双 交 会 。 

协会 和 各 分 会 出 版 各 种 手册 .目录 ,介绍 企业 和 产品 ,为 
用 户 提供 方便 。 通 过 协会 和 有 关 分 会 的 努力 ,配合 城乡 电网 
建设 与 改造 ,全 书 406 万 字 的 《 输 配 电 设备 手册 》 于 4 月 出 
版 。 电 力 电 子 分 会 继 1999 年 出 版 发 行 《 中 国电 子 产品 及 企 
业 手 册 》 第 一 期 之 后 ,2000 年 又 发 行 了 第 二 期 ,而 且 在 行业 统 
计 分 析 基 础 上 ,汇集 其 他 资料 ,编写 4 电力 电子 市 场 分 析 与 预 
测 》。 电 器 附件 及 家 用 控制 器 分 会 为 《中国 机 电 产 品 市 场 报 
告 系 别 》 提 供 了 “电器 附件 市 场 " 和 “家 用 控制 器 市 场 " 两 篇 分 
析 报 告 。 电 工 专用 设备 分 会 出 版 了 电线 电缆 .电机 变压器 
等 专用 设备 科技 成 果 专 利 ,把 好 的 产品 和 新 产品 向 用 户 推 
Fo 

(三 ) 加 强 价格 自律 ,维护 市 场 秩序 

实行 行业 自律 , 搞 好 价格 协调 ,维护 公平 竞争 ,是 协会 的 
重要 职能 ,协会 和 各 分 会 对 价格 工作 都 很 重视 。 

受 国家 计 委 价格 司 的 委托 ,协会 与 中 国 机 械 电 子 工 业 价 
格 研究 会 联合 组 织 编辑 出 版 (中 国 机 电 产 品 出 三 价格 目录 
(电工 电器 分 册 )》。 这 是 自 价 格 法 颁布 以 来 唯一 经 过 国家 计 
委 授 权 ,统一 编制 的 机 电 产 品 权威 性 的 价格 系列 丛书 ,将 对 
引导 企业 遵守 价格 法 律 法 规 ,正确 制定 商品 价格 发 挥 作用 ; 
为 生产 经 营 企业 沟通 市 场 行情 提供 重要 价格 信息 ;为 加 强行 
业 价 格 管理 与 协调 工作 打下 良好 基础 ;也 为 资产 评估 .价格 
鉴证 、 财 产 保险 出口 商品 审 价 和 规划 设计 部 门 提供 重要 的 
价格 依据 。 目 前 ,已 有 近 20 个 分 会 在 以 前 价格 工作 的 基础 
上 ,组 织 讨 论 并 综合 平衡 填报 了 《电工 产品 行业 水 平价 格 
表 》。 

各 分 会 及 其 价格 组 织 非常 注意 价格 协调 工作 。 中 小 型 
电机 分 会 在 钢材 价格 上 扬 、 上 游 原材料 价格 出 现 回升 趋势 
时 ,提醒 企业 努力 调整 产品 结构 ,提高 产品 质量 和 技术 含量 ， 
降低 成 本 ,提高 产品 在 国内 外 市 场 的 竞争 力 , 同 时 要 自觉 实 
行 价 格 自律 ,抵制 低 价 倾销 ,反对 不 正当 价格 恶性 竞争 。 在 
国家 白银 市 场 开 放 后 ,电工 合金 分 会 每 月 一 次 向 行业 公布 白 
银 的 最 新 价格 动态 , 供 企业 作为 定价 指导 .在 召开 电 触 头 行 
业 厂 长 工作 研讨 会 时 ,邀请 有 关 人 员 介 绍 我 国 白 银 市 场 状 
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一 些 分 会 重视 维护 市 场 秩序 的 工作 。3 月 份 ,电器 附件 
及 家 用 控制 器 分 会 接 到 四 川菜 地 工商 局 发 现 印 有 “中 国电 器 
工业 协会 推荐 "字样 假冒 伪劣 产品 的 信息 后 ,及 时 协助 查 清 ， 
使 之 得 以 及 时 查封 。 7 月份, 广州 市 技术 监督 局 联合 公安 部 
门 对 电动 工具 制 假 工厂 进行 突击 检查 ,查获 各 种 假冒 名 牌 电 
动工 具 6 000 多 台 , 电 动工 具 分 会 随即 致 信 , 对 其 依法 办 事 ， 
维护 电动 工具 市 场 秩序 表示 支持 和 感谢 。 

(PU) RRB A EPL ,促进 技术 进步 ,开展 推介 活动 ,提高 
产品 质量 

协会 和 各 分 会 重视 行业 技术 进步 。 变 压 器 分 会 组 织 企 
业 建 立行 业 数 字 化 中 心 ,加 快 用 信息 技术 改造 传统 产业 的 步 
伐 。 协 会 科技 与 质量 部 收集 整理 * 九 五 "期 间 电 工行 业 获 国 
家 级 和 部 级 科技 进步 奖 的 成 果 进 行 汇 编 , 还 与 北京 电工 技术 
经 济 研究 所 合作 ,编辑 出 版 《电机 行业 科技 成 果 推广 手册 》。 

协会 和 各 分 会 采用 多 种 方式 活跃 行业 技术 交流 。4 月 
份 ,水 电 设备 分 会 在 重庆 市 万 州 区 召开 水 电 设备 行业 新 技 
术 新 工艺 .新 材料 推广 工作 会 议 , 有 36 个 单位 70 余 人参 
加 。6 月 份 ,为 配合 编制 .落实 “十 五 ”规划 ,沟通 电工 产品 与 
电 了 -材料 发 展 需 求 信息 ,协会 在 四 川 绵阳 召开 电工 材料 制造 
企业 与 用 户 技 术 交 流 研讨 会 ,来 自发 电 设 备 . 输 变 电 设备 E 
机 .电器 及 其 所 用 电工 材料 的 主要 生产 企业 、 研 究 所 、 院 校 共 
42 个 单位 参加 ,会 后 组 织 编辑 出 版 论文 集 共 17 AF. 6H 
份 ,协会 还 与 国家 建材 局 科技 教育 委员 会 .中国 非 金属 矿工 
业 协会 在 成 都 共同 主持 21 世纪 中 国 云母 工业 发 展 战 略 研 讨 
会 ,有 5 个 单位 70 多 名 代表 参加 ,交流 论文 12 篇 。8 AG, 
电工 陶瓷 分 会 与 电工 技术 学 会 电工 陶瓷 专 委 会 联合 召开 电 
工 陶 次第 六 次 学 术 年 会 呼 学 术 交 流 会 并 出 版 了 论文 集 。11 
月 份 ,中 小 型 电机 分 会 在 召开 第 四 届 理 事 会 的 同时 ,召开 了 
2000 年 度 全 国 中 小 型 电机 学 术 年 会 , 特 邀 10 多 位 教授 .专家 
做 学 术 报告 ;变压器 分 会 召开 互感 器 行业 大 会 ,邀请 工程 院 
院士 朱 英 浩 介绍 互感 器 技术 发 展 趋势 , 深 受 会 员 单 位 的 欢 
迎 。 此 外 ,电力 电子 分 会 召开 了 第 三 次 全 国电 力 半 导体 模块 
会 议 ,13 人 在 会 上 作 报 告 ,电线 电缆 分 会 举办 了 汽车 低压 电 
线 技术 研讨 会 和 绕组 线 及 其 所 用 绝缘 漆 技 术 进 步 研 讨 会 ; 工 
业 日 用 电器 分 会 与 中 国 金属 材料 协会 共同 举办 了 新 世纪 家 
用 电器 用 材 研讨 会 。 

各 分 会 还 关注 并 配合 企业 开展 质量 认证 工作 ,2000 年 又 
有 一 批 电 工 企 业 通过 1SO9000 质量 体系 认证 。 继 电器 及 其 装 
置 分 会 等 ,积极 配合 国家 质量 监督 检测 中 心 对 企业 产品 进行 
质量 监督 抽查 。4 月 份 ,变压器 分 会 召开 了 变压器 类 产品 组 
件 质量 研讨 会 。10 月 份 ,电工 陶瓷 分 会 召开 了 绝缘 子 .避雷 
器 行业 质量 年 会 ,会 议 学 习 了 新 版 《产品 质量 法 》 和 2000 版 
ISO9000 标准 ,交流 了 质量 工作 经 验 并 提出 了 2001 年 行业 质 
最 工作 的 主要 内 容 。 

2000 年 ,有 关 分 会 继续 完成 了 城乡 电网 建设 与 改造 所 需 
主要 设备 和 生产 企业 的 推荐 工作 。5 月 份 ,协会 科技 与 质量 
部 发 出 关于 开展 “质量 可 信 产 品 " 推 介 活 动 的 通知 ,不 少 分 会 
积极 响应 ,中 小 型 电机 分 会 .工业 锅炉 分 会 .继电器 及 其 装置 
分 会 等 已 报 来 14 个 企业 21 个 系列 产品 。 

(五 ) 走 出 去 ,请 进来 ,积极 开展 国际 合作 与 交流 
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2000 年 是 协会 国际 交流 比较 频繁 的 一 年 。 

9 月 份 ,由 德国 工业 联合 会 .中国 工业 经 济 联合 会 等 共同 
举办 的 “中 德 工 业 协 会 论坛 "在 北京 举行 ,协会 理事 长 陆 燕 蕉 
作 了 “中 国 专 业 协会 的 贡献 ”的 专题 报告 ,协会 秘书 长 杨 启 
明 副 秘 书 长 刘 伯 宁 参加 了 会 议 。 

8 月 份 ,水 电 设 备 分 会 与 中 国 机 械 工 业 国 际 合作 咨询 服 
务 中心 共 同 组 织 水 电 设 备 行业 8 个 企业 共 9 人 赴 美 国 参加 
2000 年 世界 水 电 年 会 的 活动 ,并 在 美国 考察 了 GE 公司 等 ,还 
参观 了 水 电站 ,增进 了 对 有 关公 司 的 生产 技术 和 产品 的 了 
解 , 同 时 建立 了 互相 联系 ,有 利于 今后 对 外 的 交流 与 合作 。 

根据 与 日 本 有 关 组 织 的 互 访 协 议 , 第 八 次 电线 电缆 赴 日 
考察 团 一 行 6 人 于 11 月 份 在 日 本 考察 ORK, FRIAR 
企业 和 研究 所 ,参观 了 一 些 生产 线 并 与 日 本 同行 座谈 ,对 日 
本 电线 电缆 行业 的 现状 和 发 展 方向 有 了 进一步 的 了 解 。 

6 月 .9 月 及 11 月 ,日 本 名 铁 工 三 次 访 华 , 陆 燕 苏 理事 
长 . 曹 亚 琴 原 副 理 事 长 会 见 了 客人 ,协会 国际 合作 与 展览 部 
为 该 公司 联系 安排 访问 12 个 有 关 企 业 。 

受 意大利 对 外 贸易 委员 会 的 委托 ,协会 于 9 月 份 在 北京 
举办 意大利 电线 电缆 生产 技术 交流 会 ,我 国 北方 地 区 40 R 
个 单位 70 多 人 参加 了 会 议 。 意 大 利 5 家 公司 介绍 了 他 们 的 
先进 设备 和 生产 技术 ,与 会 代表 与 他 们 进行 了 技术 交流 。 

应 协会 邀请 ,意大利 PAVESI 公司 来 华 访问 ,并 到 协会 介 
绍 了 该 公司 中 小 型 电机 定子 自动 化 生产 线 ,商谈 了 举办 技术 
交流 的 意向 。 

4 月 份 ,每 两 年 一 届 的 国际 电线 电缆 展览 会 在 德国 杜 塞 
尔 多 夫 举 办 ,电线 电缆 分 会 与 贸促会 机 械 分 会 共同 组 织 了 参 
观 及 考察 活动 。11 月 份 的 亚洲 线 缆 展 期 间 ,法 国政 府 组 团 前 
来 参展 ,电线 电缆 分 会 乘 此 安排 了 法 方 代表 团 的 参观 与 交 
流 ,以 作为 1999 年 电线 电缆 代表 团 访 法 的 回应 ,增强 了 双方 
的 了 解 和 友谊 ,并 就 下 一 步 的 合作 达成 了 初步 意向 。 

为 推动 我 国 废 提 家 电 回收 处 理工 作 的 开展 和 制冷 技术 
的 提高 ,工业 日 用 电器 分 会 会 同 国家 工业 与 日 用 电器 生产 力 
促进 中 心 组 织 召 开 了 废旧 家 用 电器 回收 与 处 理 技术 国际 研 
WE 2000 年 制冷 器 具 专 业 年 会 ,邀请 日 . 德 . 美 等 国 的 政 
府 有 关 部 门 .知名 企业 和 国内 资深 专家 作 专 题 报 告 和 技术 交 
流 。 

许多 分 会 也 加 强 了 与 国外 同行 的 广泛 接触 和 技术 交流 。 

(六 ) 加 强 信息 服务 ,办 好 协会 刊物 , 搞 好 行业 统计 

随 着 市 场 经 济 的 不 断 发 展 ,企业 对 信息 的 需求 越 来 越 迫 
切 ,协会 和 各 分 会 也 加 大 了 信息 工作 的 力度 ,积极 宣传 党 和 
国家 的 方针 ,政策 法规 以 及 重大 工作 部 署 ,传递 市 场 . 经 济 
和 技术 信息 ,交流 企业 改革 与 发 展 的 经 验 。 

协会 信息 与 统计 部 从 3 月 份 起 进行 (电器 工业 》 杂 志 的 
申办 工作 ,克服 了 人 手 少 .手续 烦 和 涉及 机 关 多 的 困难 ,终于 
在 11 月 份 办 爱 了 期 刊登 记 、 国 际 刊 号 广告 经 营 许 可 证 等 多 
种 手续 ,并 于 年 前 试 刊 ,不 久 将 正式 发 行 。 在 筹办 期 间 , 得 到 
了 广大 会 员 单位 ,特别 是 《电器 工业 ?杂志 社 理 事 单位 的 大 力 
支持 。 

《中 国电 器 工业 协会 简讯 》 自 创刊 以 来 ,得 到 了 上 上 上 级 领 
导 .广大 会 员 单 位 和 读者 的 关心 与 支持 , 回 时 也 为 大 家 提供 
了 大 量 信 息 。 为 了 集中 力量 办 好 《电器 工业 ?杂志 ,协会 决定 


《中 国电 器 工业 协会 简讯 ?将 不 再 定期 出 版 ,而 是 根据 协会 及 
行业 工作 的 需要 ,不 定期 向 会 员 单 位 发 布 有 关 信 息 。 

从 2000 年 起 ,《 电 工 文摘 》 改 由 协会 主办 ,协会 信息 与 统 
计 部 经 过 努力 ,落实 了 合作 单位 和 资金 补贴 问题 。2000 F, 
《电工 文摘 》 报 导 7 000 余 条 约 120 余 万字 。 

由 各 分 会 主办 或 与 有 关 研 究 所 合 办 的 行业 刊物 ,已 成 为 
各 分 会 与 会 员 单位 以 及 会 员 单 位 之 间 沟 通 交 流 信 息 的 重要 
渠道 。 各 分 会 都 把 这 些 刊物 看 成 是 行业 的 “窗口 ”, 都 想 方 设 
法 把 刊物 办 得 更 好 更 活 。 有 的 加 大 了 对 宏观 决策 ,市场 信息 
的 报道 ,特别 关注 行业 的 重大 和 热点 问题 ;有 的 开辟 了 为 企 
业 服 务 的 栏目 ,专门 刊登 有 关 树 立 企业 形象 的 文章 ;有 的 注 
意 改进 版 面 ,加 强 审 校 ,提高 印刷 水 平 , 扩 大 了 发 行 量 。 有 些 
分 会 积极 各 《中国 机 电 日 报 》 等 新 闻 媒 体 投稿 ,扩大 行业 影 
啊 ,为 扩 占 市 场 创 造 条 件 。 

2000 年 ,各 分 会 还 组 织 编写 .编译 .出 版 了 许多 书籍 和 资 
料 ,同时 进行 行业 信息 咨询 服务 工作 。 

各 分 会 都 很 重视 行业 统计 工作 ,完成 了 1999 年 统计 数 
据 的 汇总 任务 ,有 的 分 会 按 季 开展 了 2000 年 的 统计 工作 。 
为 了 提高 报表 率 和 数据 的 准确 性 ,统计 人 员 耐 心 做 过 细 工 
作 , 通 过 电话 .传真 .函件 等 方式 做 好 动员 和 催 报 工作 ,付出 
了 艰辛 的 劳动 。 

协会 和 各 分 会 重视 《中 国电 器 工业 年 鉴 ) 的 有 关 工 作 , 认 
真 收集 和 分 析 行 业 的 经 济 、 技 术 和 管理 等 方面 的 情况 ,为 充 
实 丰富 《中 国电 器 工业 年 鉴 y 内 容 和 充分 发 挥 4《 中 国电 器 工业 
年 鉴 》 的 资料 性 .工具 性 . 存 史 性 作用 做 了 大 量 的 基础 工作 ， 
为 1999 年 .2000 年 《中 国电 器 工业 年 鉴 》 的 出 版 做 出 了 贡献 ， 
也 为 2001 年 《中 国电 器 工业 年 鉴 》 的 编辑 打下 了 基础 。 

按照 陆 燕 苏 理事 长 “高 度 重 视 协会 电子 商务 网 络 建设 ， 
既 要 加 强加 速 ,又 要 脚踏实地 ”的 指示 精神 ,协会 对 网 络 建设 
做 了 大 量 工 作 。 一 是 对 协会 各 分 会 网 络 建设 和 应 用 情况 进 
行 了 摸底 ,了解 了 行业 对 信息 技术 的 认识 和 重视 程度 .行业 
运用 网 络 技术 的 经 验 和 问题 。 二 是 调查 分 析 我 国 主 要 网 络 
系统 技术 公司 和 门户 网 站 ( 约 30 RR) ,以 便 了 解 协会 网 站 
建设 能 从 何 处 得 到 何 种 程度 的 技术 支持 和 服务 。 三 是 探索 
了 吸收 风险 投资 的 可 能 性 和 投资 模式 ,确定 投资 者 并 谈判 协 
议 。 四 是 形成 和 确立 “中 国电 器 商 网 "的 商业 运作 模式 和 商 
业 计 划 。 五 是 实 实在 在 地 进行 了 信息 数据 库 和 网 站 基地 的 
建设 ， 

计算 机 信息 网 已 成 为 新 的 .重要 的 信息 交流 手段 ,目前 
一 些 分 会 开通 了 信息 网 ,变压器 分 会 各 种 文件 已 经 都 是 通过 
信息 网 发 布 。 

(七 ) 面 向 电工 行业 ,开展 标准 化 管理 工作 

2000 年 ,标准 化 管理 工作 有 和 较 好 的 进展 ,协会 标准 部 做 
了 大 量 工作 。 

在 标准 化 信息 交流 方面 , 春 . 夏 、 秋 三 季 召 开 了 三 次 电工 
标准 化 信息 与 资料 交流 会 ,通报 了 1998 ~ 1999 两 年 电工 行业 
标准 复审 后 标准 的 结构 .内容 .编号 发 生 的 变化 ;进行 了 多 个 
系列 标准 的 官 贯 ;展销 了 最 新 电工 行业 标准 。 

6 月 份 ,召开 了 2000 年 度 电工 行业 标准 化 工作 会 议 , 提 
出 了 电工 行业 标准 化 “十 五 "纲要 (框架 建议 ); 讨 论 了 “ 九 五 ” 
标准 化 工作 总 结 ;安排 了 行业 标准 复审 、 开 展 标 准 化 工作 改 


革 调 研 等 工作 。 

在 开展 国际 标准 化 交流 活动 方面 ,组 织 电工 行业 科研 院 
所 企业 参加 了 IEC64 届 年 会 ,并 对 瑞典 .德国 法国 的 知名 
企业 进行 了 技术 考察 。10 月 份 ,在 北京 与 美国 机 械 工 程 师 协 
会 (ASME) 进 行 了 标准 化 技术 交流 ,进一步 了 解 了 该 协会 关 
于 标准 化 的 组 织 机 构 .标准 制 修订 的 管理 模式 工作 程序 PR 
准 的 出 版 发 行 等 情况 。 

此 外 ,各 分 会 协同 有 关 研 究 所 和 标 委 会 ,在 标准 化 管理 、 
标准 的 制 修订 等 方面 也 做 了 大 量 工 作 ， 

2000 年 12 月底, 国家 质量 技术 监督 局 和 原 国家 机 械 工 
业 局 联合 发 出 《关于 加 强 机 械 工 业 标 准 化 管理 工作 的 通知 》， 
决定 由 中 国 机 械 工业 联合 会 负责 机 械 工 业 的 标准 化 管理 工 
作 , 并 且 明 确 : 从 2001 年 起 电工 行业 国家 标准 的 项 目 计 划 申 
报 .报批 稿 的 审查 和 报批 . 标 委 会 管理 .国际 标准 化 等 项 工作 
由 中 国电 器 工业 协会 直接 对 国家 质量 技术 监督 局 负责 。 这 
是 标准 化 管理 职能 向 协会 转移 的 重大 步 又 ,标志 着 协会 在 标 
准 化 管理 方面 的 责任 越 来 越 重 。 

( 八 ) 根 据 行 业 需 要 ,开展 专项 培训 

根据 行业 需要 ,协会 和 各 分 会 开展 了 多 种 专项 培训 。 

协会 培训 部 举办 了 两 期 2000 版 1SO9000 标准 的 知识 培 
训 ; 举 办 了 一 期 工业 锅炉 行业 锅炉 大 气 排 放 标准 的 宣 贯 ; 5 
北京 技术 监督 局 合 办 了 实验 室 测 量 不 确定 度 的 知识 培训 班 ; 
举办 了 三 期 电工 行业 企业 招 投标 知识 培训 班 。 此 外 ,与 中 国 
人 民 大 学 合作 ,组 织 了 2000 年 工商 管理 硕士 招生 工作 ， 

焊接 材料 分 会 于 6.8、10 月 份 分 别 举办 了 焊条 标准 , 力 
学 性 能 X 探伤 人 员 培 训 班 ,100 多 个 企业 派 人 参加 学 习 。 

受 国家 劳动 部 委托 ,高 压 开 关 分 会 职工 教育 研究 会 组 织 
有 关 单 位 进行 开关 行业 8 个 专业 技术 工种 职业 技能 鉴定 指 
南 和 试题 库 的 教材 编写 工作 ,其 中 《高 压 电器 元 件 装配 工 》 等 
5 个 工种 的 教材 初稿 已 基本 编 出 。 

( 九 ) 按 照 改 革 形 势 要 求 , 加 强 协 会 自身 建设 

1999 年 底 ,国家 经 贸 委 印 发 了 《关于 加 快 培育 和 发 展 | 
商 领 域 协会 的 若干 意见 (试行 )》, 曾 明了 行业 协会 的 性 质 .地 
位 和 作用 。 随 着 国家 机 关机 构 改 革 的 深入 .行业 协会 协助 政 
府 实施 行业 管理 的 职能 进一步 明确 ,改革 的 形势 对 协会 工作 
提出 了 更 高 的 要 求 , 只 有 加 强 协会 自身 建设 ,才能 请 担 起 越 
来 越 重 的 任务 。 

加 强 协会 自身 建设 ,首先 要 加 强 思想 建设 、 协 会 和 各 分 
会 注意 认真 组 织 学 习 有 关 加 强 协会 工作 的 文件 精神 , HE 
好 协会 工作 的 自觉 性 。 通 用 低压 电器 分 会 曾 召 开 云 门 会 议 
讨论 行业 协会 怎样 为 企业 服务 , 如 何 把 协会 办 成 “企业 之 
家 ”。 中 小 型 电机 .电工 陶瓷 .电站 锅炉 等 分 会 都 在 人 年度内 坟 
彰 了 协会 工作 积极 分 子 。 

1999 年 年 底 , 协 会 秘书 处 的 机 构 按 业务 职能 性 质 设 园 ， 
不 再 设 专业 部 ,同时 ,积极 利用 机 械 工 业 北 京 电工 经 济 技术 
研究 所 挂靠 协会 的 有 利 条 件 ,按照 协会 理事 长 提出 的 建立 -- 
支 年 轻 化 .专业 化 .职业 化 的 行业 工作 队伍 的 要 求 ,2000 年 对 
秘书 处 各 部 门 的 业务 分 工 和 人 员 配 备 进行 了 进步 的 调整 . 
目前 ,各 部 门 之 间 的 业务 协调 下 在 加 强 , 人 员 新 老 结合 初步 
形成 ,工作 配合 已 逐步 密切 。 与 此 同时 ,协会 秘书 处 也 加 强 
了 与 各 分 会 的 联系 ,注意 了 解 情 况 , 人 尽量 安排 人 员 参 加 各 分 
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BHAWAN RCSB, EFE 58 人 次 参加 了 所 个 
会 议 。 

2000 年 ,协会 制定 并 试行 了 会 费 管 理会 籍 管 理 分 会 换 
届 程 序 及 管理 等 办 法 ,并 下 发 了 《关于 加 强 分 会 秘书 处 工作 
的 若干 意见 》。 这 些 管 理 办 法 的 实施 , 既 促进 了 各 项 管理 工 
作 ,也 加 强 了 协会 秘书 处 与 各 分 会 的 联系 。 

2000 年 ,各 分 会 换届 的 任务 很 重 ,防爆 电气 .中 小 型 电 
机 .大 电机 、 分 马力 电机 .内 燃 发 电 设备 .继电器 及 其 装置 . 电 
POACHING .电力 电子 等 8 个 分 会 完成 了 换届 工作 。 各 分 会 
的 换届 工作 都 能 按 《 分 会 换届 程序 及 管理 办 法 (试行 )》 认 真 
进行 ,协会 秘书 处 对 分 会 上 报 的 换届 材料 认真 研究 并 及 时 协 
调 有 关 问 题 。 目 前 ,协会 的 换届 准备 也 在 按 计 划 进 行 。 

2000 年 还 进行 了 换届 外 的 一 些 组 织 建设 工作 。5 月 份 ， 
协会 领导 参加 了 电工 行业 劳资 协会 理事 长 会 议 ,就 该 协会 更 
名 为 中 国电 器 工业 协会 劳动 工资 专业 委员 会 取得 一 致意 见 ， 
经 电工 行业 劳资 协会 秘书 长 会 议决 定 , 已 于 2001 年 召开 会 
员 代表 大 会 通过 。10 月 份 ,中 国电 器 工业 协会 防爆 电机 专业 
工作 委员 会 成 立 。 

根据 会 籍 管理 办 法 , 协会 委托 各 分 会 发 展会 员 ,各 分 会 
很 重视 这 项 工作 。2000 年 ,高 压 开关 行业 新 人 会 71 个 单位 ， 
电工 陶瓷 行业 的 会 员 数 比 1999 年 又 多 了 $7 个。 截止 至 2000 
年 底 ,协会 共有 会 员 3 747 个 。 

为 了 吉 强 与 地 方 电工 行业 协会 的 联系 ,协会 发 起 并 于 10 
月 份 在 北京 召开 了 部 分 省 市 电工 行业 协会 联谊 会 ,8 个 省 市 
的 地 方 电工 行业 协会 代表 参加 了 会 议 ,并 一 致 表示 以 团体 会 
员 的 名 义 参加 协会 ,目前 正在 办 理 人 会 手续 。 会 后 ,协会 印 
发 了 会 议 纪 要 ,并 要 求 各 分 会 加 强 与 他 们 的 联系 。 

总 之 ,协会 和 各 分 会 一 年 来 做 了 不 少 工作 ,成 绩 不 小 ,但 
对 照 政府 主管 部 门 对 协会 工作 的 要 求 和 广大 会 员 单 位 的 期 
望 ,还 有 较 大 差距 。 第 一 ,在 政府 机 构 改革 深化 ,国家 机 械 工 
业 局 撤消 的 情况 下 ,怎样 协助 政府 加 强行 业 管 理 是 一 个 新 课 
题 ,政府 还 未 委托 的 一 些 行业 管理 工作 ,还 要 努力 去 争取 。 
第 二 ,在 科研 体制 改革 后 ,多 数 分 会 秘书 处 所 在 的 研究 所 已 
转制 为 企业 并 实行 属地 化 管理 ,如 何 正 确 处 理 分 会 与 研究 所 
的 关系 也 是 一 个 新 的 课题 。 第 三 ,一 些 分 会 反映 ,有 些 会 员 
参加 活动 的 积极 性 不 高 ,统计 报表 上 报 率 低 , 会 费 收 缴 率 低 。 
因此 ,如何 为 企业 做 更 多 更 受 欢 迎 的 服务 工作 ,必须 下 大 力 
气 研究 。 第 四 ,一 些 分 会 反映 ,协会 对 分 会 工作 的 指导 和 具 
体 帮 助 少 ,这 就 要 求 协 会 加 强 思想 建设 .作风 建设 和 业务 建 
没 。 第 五 , 随 着 改革 的 不 断 深 入 ,在 多 种 经 济 成 分 并 存 的 形 
AP ,如 何 做 好 会 员 发 展 工作 ,扩大 会 员 在 行业 中 的 覆盖 面 ， 
思想 上 ,行动 上 还 必须 统一 。 这 些 问题 ,都 需要 我 们 在 新 的 
一 年 里 研究 并 解决 。 

二 、2001 年 工作 安排 

2001 年 是 新 世纪 的 第 一 年 ,是 实施 "十 五 "计划 的 第 一 
年 ,也 是 实施 我 国 现代 化 建设 第 三 步 战略 部 署 的 第 一 年 , 搞 
好 开局 ,意义 重大 。 年 前 召开 的 中 央 经 济 工作 会 议 , 以 党 的 
十 二 大 和 十 五 届 五 中 全 会 精神 为 指导 ,深刻 分 析 国 际 国内 形 
势 , 认 真 总 结 了 2000 年 的 经 济 工作 ,明确 提出 了 2001 年 经 济 
工作 的 指导 思想 .总 体 要 求 和 具体 部 署 。2001 年 ,协会 一 定 
要 认真 贯彻 中 央 经 济 工作 会 议 的 精神 ,按照 国家 经 贸 委 关 于 
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行业 协会 工作 的 部 署 ,结合 电工 行业 的 实际 ,坚持 为 企业 ,为 
行业 ,为 政府 服务 的 宗旨 , 协助 政府 加 强行 业 管 理 和 维护 企 
业 合 法 权益 , 紧 紧 围绕 电工 行业 的 改革 与 发 展 ,努力 做 好 协 
会 的 各 项 工作 。 协 会 的 任务 很 重 , 日常 工作 繁多 , 现 仪 就 需 
要 着 重 安排 的 几 项 工作 提出 以 下 意见 。 

(一 ) 紧 跟 改 革 开 放 的 形势 ,认真 落实 和 履行 协会 职能 

当前 ,我 国 改革 开放 和 现代 化 建设 进入 了 新 的 发 展 阶 
段 。 新 形势 的 两 个 方面 将 对 协会 工作 提出 新 的 要 求 , 一 是 国 
家 机 关 改 革 , 二 是 我 国 即将 加 入 世贸 组 织 , 要 根据 新 形势 新 
要 求 来 考虑 和 安排 协会 的 工作 。 

(1) 通 应 国家 机 关机 构 改革 的 新 形势 ,强化 协会 在 行业 
工作 中 的 作用 ,更 好 地 担负 起 协助 政府 实施 行业 管理 的 职 
能 。 

最 近 , 国 家 经 贸 委 管理 的 九 个 国家 局 撤销 ,其 行政 职能 
已 并 和 人 国家 经 贸 委 。 随 着 工业 专业 部 门 管理 机 构 改 革 的 深 
人 ,“ 国 家 经 贸 委 一 一 工业 行业 协会 一 一 企业 "的 工业 体制 框 
架 正 在 形成 ,处 在 中 间 层 次 的 行业 协会 ,是 政府 与 企业 间 的 
桥梁 和 纽带 。 国 家 机 械 工业 局 的 撤销 ,标志 着 政府 职能 正在 
向 宏观 管理 的 方向 进一步 转变 ,也 预示 着 行业 协会 将 更 多 地 
承担 起 协助 政府 实施 行业 管理 的 职能 ,政府 部 门 授权 和 委托 
的 行业 管理 工作 将 会 越 来 越 多 。 协 会 在 落实 为 企业 服务 的 
职能 ,落实 自律 .协调 ,监督 和 维护 企业 合法 权益 的 职能 的 同 
时 ,当前 要 特别 强调 的 是 协助 政府 部 门 实施 行业 管理 ,已 授 
权 和 委托 的 工作 要 做 好 ,未 授权 和 委托 的 工作 要 努力 去 争 
取 。 

要 担负 起 行业 管理 的 职能 , 必须 充分 发 挥 各 分 会 的 作 
用 。 中 国电 器 工业 协会 的 基础 是 会 员 单位 ,分 会 是 会 员 活动 
的 直接 组 织 者 ,也 是 协会 的 活力 所 在 , 搞 好 33 个 分 会 ,是 全 
协会 工作 的 重点 。 各 分 会 必须 围绕 协会 的 各 项 任务 ,按照 为 
企业 ,为 行业 ,为 政府 服务 的 宗旨 ,开展 各 种 活动 。 协 会 本 部 
侧重 于 下 情 上 达 . 上 情 下 达 ,做 好 联络 .组 织 .协调 ,综合 的 工 
TE ,以 及 涉及 全 电工 行业 或 涉及 几 个 专业 的 共性 工作 。 

协会 要 担负 起 行业 管理 的 职能 ,还 必须 正确 认识 和 处 理 
好 分 会 与 研究 所 的 关系 。 且 前 ,协会 多 数 分 会 的 秘书 处 设 在 
各 专业 研究 所 ,而 在 科技 体制 改革 后 , 这些 研究 所 多 数 已 转 
制 为 科技 型 企业 并 实行 属地 化 管理 。 协 会 在 实施 行业 管理 
的 时 候 , 必 须 充分 考虑 到 研究 所 曾 是 各 行业 的 技术 归口 单 
位 ,曾经 在 行业 管理 的 某 些 方面 做 过 许多 工作 ,在 人 才 . 设 
备 .技术 上 都 上 共有 优势 ,曾经 ,而 且 现 在 仍 为 分 会 秘书 处 在 人 
力 ,物力 ,财力 上 提供 着 有 力 的 支持 。 日 前 ,或 者 在 较 长 的 一 
段 时 间 内 ,人 研究 所 始终 是 协会 和 分 会 的 有 力 支撑 和 坚强 后 
盾 。 但 是 ,我 们 也 必须 充分 考虑 到 ,协会 承担 行业 管理 的 职 
能 ,是 工业 管理 体制 改革 的 必然 ,研究 所 在 转制 为 科技 型 企 
业 并 实行 属地 化 管理 后 ,地 位 已 经 发 生变 化 ,在 行业 中 的 作 
用 也 必 将 与 过 去 有 所 不 同 。 许 多 人 研究 所 已 经 体会 到 ,在 市 场 
经 济 的 条 件 下 ,通过 与 协会 .分 会 的 密切 配合 ,开展 有 关 活 
动 ,更 有 利于 研究 所 的 发 展 。 总 之 ,有 关 专 业 研 究 所 是 协会 
和 分 会 的 支撑 和 后 盾 ,协会 和 分 会 将 为 研究 所 充分 发 挥 优势 
搭建 舞台 ,协会 .分 会 与 研究 所 密切 配合 将 有 利于 双方 的 其 
同 发 展 。 具 体 怎 样 做 ,要 在 实践 中 积极 探索 ,可 和 否 设想 , 面 癌 
行业 的 工作 ,逐渐 转向 协会 和 分 会 ,如 标准 化 管理 .行业 统计 


等 等 ,不 涉及 公正 性 的 工作 ,如 技术 交流 .国际 交流 .信息 工 
作 等 等 ,可 以 联合 起 来 搞 。 

(2) 适 应 我 国 加 入 世贸 组 织 的 新 形势 ,为 行业 和 企业 实 
施 对 策 做 好 服务 工作 。 

我 国 加 入 世贸 组 织 已 成 定局 ,只 是 早晚 问题 。 无 论 何 时 
加 入 ,我 们 都 要 围绕 它 开 展 有 关 各 项 工作 。 中 央 经 济 工作 会 
议 指 出 :加 入 世贸 组 织 ,标志 着 我 国 对 外 开放 进入 了 一 个 新 
阶段 ,我 们 将 在 更 大 范围 内 和 更 深 程 度 上 参与 经 济 全 球 化 进 
fe” “政府 管理 经 济 的 方式 .企业 经 营 机 制 ,经济 运行 规划 和 
环境 等 ,都 需要 进行 深刻 的 变革 。 要 扎 扎 实 实 做 好 加 入 世贸 
组 织 的 准备 工作 ”。 在 这 些 方面 ,协会 可 做 的 工作 是 很 多 的 。 

首先 ,要 做 好 培训 工作 。WTO 是 一 种 多 边 的 跨国 的 . 具 
有 互 患 和 相互 贸易 行为 约束 的 国际 经 济 贸易 组 织 ,WTO 带 给 
我 们 的 是 一 种 市 场 规 则 ,是 一 种 开放 市 场 的 运行 方式 。 从 某 
种 意义 上 说 ,学 习 世 贸 组织 ,就 是 学 习 市 场 经 济 ,学 习 其 运行 
模式 ,世贸 组 织 本 身 就 是 一 个 大 市 场 , 进 人 世贸 组 织 才 是 真 
正 意义 的 进入 世界 市 场 。 由 此 可 见 , 组 织 关 于 世贸 组 织 的 有 
关 知 识 和 各 种 规则 的 培训 是 多 么 重要 。 不 仅 需 要 带 有 普及 
性 质 的 一 般 培 训 ,而 且 要 抓紧 培养 一 批 比较 熟悉 世贸 组 织 规 
则 ,适应 竞争 需要 的 高 素质 人 才 。 协 会 培训 部 已 与 中 国人 民 
大 学 及 有 关 研 究 机 构 联 系 ,2001 年 着 重 和 几 个 分 会 合作 组 织 
中 ,短期 培训 。 面 对 “入 世 ” ,政府 各 有 关 部 门将 抓紧 清理 \ 修 
订 和 完善 相关 经 济 法 律 法 规 ,我 们 要 及 时 传递 信息 ,必要 时 
也 要 进行 培训 。 

其 次 ,要 在 2000 年 开展 “人 世 ”" 对 策 研 究 的 基础 上 ,继续 
开展 研究 工作 。 要 把 学 习 志 贸 组 织 的 规则 与 对 策 研究 紧密 
地 结合 起 来 。 

骨 次 ,要 为 行业 ,企业 实施 对 策 做 好 服务 工作 。 面 对 “入 
世 ”, 各 类 企业 都 在 加 快 机 制 转换 和 结构 升级 ,努力 提高 竞争 力 ， 
将 会 在 扩大 出 口 .利用 外 资 .引进 先进 技术 和 设备 等 方面 采取 措 
施 ,我 们 要 注意 掌握 情况 ,想方设法 做 好 各 项 服务 工作 。 

(二 ) 举 全 会 之 力 , 办 几 件 大 事 

面 对 新 的 形势 ,协会 要 落实 和 履行 各 项 职能 ,扩大 服务 
领域 ,要 做 的 事情 很 多 ,要 努力 做 好 。 下 面 的 几 项 工作 , 事 关 
全 行业 ,是 2001 年 的 几 件 大 事 , 值 得 举 全 会 之 力 去 办 好 。 主 
办 的 部 门 ,要 全 力 以 赴 , 协 会 各 部 门 .各 分 会 以 及 所 有 工作 人 
员 ,协会 全 体会 员 都 应 用 实际 行动 给 予 关心 和 文 持 。 

(1) 写 好 一 篇 文章 一 一 做 好 行业 “ 九 五 ”总 结 。“ 九 五 "期 
间 ,我 国 国民 经 济 建设 取得 了 伟大 的 成 绩 ,电器 工业 发 展 也 
很 快 。 为 了 继承 “ 九 五 "辉煌 ,开创 “十 五 ”伟业 ,对 “ 九 五 ”期 
间 电 工行 业 发 展 情况 进行 总 结 是 非常 必要 的 。 通 过 总 结 ,将 
会 进一步 弄 清 行业 的 状况 ,看 清 成 绩 和 问题 ,明确 努力 方向 ， 
促进 电工 行业 的 加 速 发 展 。 协 会 秘书 处 已 责成 行业 发 展 与 
咨询 部 拟订 了 总 结 提 网 ,总结 内 容 包括 2000 年 与 1995 年 行 
业 基 本 情况 对 比 .生产 发 展 情况 总 结 .科技 发 展 情 况 总 结 、 企 
业 改 制 情况 .固定 资产 投资 情况 总 结 .出 口 创汇 及 进口 情况 
总 结 等 ,总结 先 由 分 会 提出 然后 由 行业 发 展 与 咨询 部 汇总 ， 
具体 计划 安排 将 另行 部 署 。 

(2) 办 好 一 个 展览 会 一 一 第 六 届 国 际 电 工装 备 与 技术 交 
流 展览 会 。 国 际 电 工 展 是 原 国家 机 械 工 业 局 重点 支持 的 展 








电工 技术 学 会 联合 举办 ,于 2001 年 5 月 23 ~ 26 日 在 北京 展 
览 馆 举行 ,展览 面积 9 000m? , 约 350 ~ 400 个 标准 摊位 ,在 新 
世纪 之 初 举办 这 次 展览 会 ,协会 一 定 要 尽 最 大 可 能 把 展览 办 
成 展示 电工 行业 的 一 次 盛会 。 

(3) 办 好 一 份 杂 志 一 一 《电器 工业 》。《 电 器 工业 》 杂 志 是 
协会 会 刊 ,是 电工 行业 的 重要 宣传 媒体 和 信息 窗口 。 她 将 为 
企业 提供 国内 外 经 济 技术 信息 和 市 场 信 息 ,向 企业 传递 政府 
宏观 调控 目标 ,政策 和 措施 ,引导 企业 适应 政府 的 宏观 调控 。 
她 将 发 布 行业 信息 ,向 政府 反映 企业 的 情况 与 发 展 趋势 。 

《电器 工业 》 杂 志 刚 刚 创 刊 ,还 是 一 棵 幼苗 。2001 年 , 协 
会 要 大 力 支持 杂志 社 的 工作 ,杂志 社 将 进一步 健全 和 完善 纺 
辑 班子 ,认真 总 结 试 刊 以 来 的 工作 。 编 辑 部 将 精心 做 好 编辑 
工作 , 丰 窜 内 容 , 加 强 审 校 ,优化 版 面 ,全 面 提高 来 志 的 质量 ; 
要 组 建 通 讯 员 网 络 , 扩 大 稿 源 ,做 好 发 行 工 作 , 扩 大 订户 。 

协会 的 刊物 全 会 办 ,希望 协会 全 体会 员 单 位 关心 和 支持 
《电器 工业 》 杂 志 , 及 时 通报 企业 的 发 展 信 息 , 如 新 产品 、 新 技 
术 .新 工艺 .新 材料 ,企业 的 需求 .机制 创新 和 管理 经 验 等 , 欢 
迎 会 员 单 位 将 《电器 工业 》 杂 志 作 为 推广 新 产品 和 介绍 企业 
的 阵地 。 

原 国 家 机 械 工业 局 局 长 吴 晓 华 在 《电器 工业 ?创刊 时 的 
贺信 中 说 :“《 电 器 工业 》 杂 志 的 诞生 ,是 电工 行业 的 一 件 大 
事 ,希望 全 行业 关心 和 支持 《电器 工业 》, 使 之 前 壮 成 长 ,成 为 
电工 行业 的 一 条 奇 蓝 "。 在 全 行业 的 关心 和 支持 下 ,相信 《 电 
器 工业 》 将 越 办 越 好 。 

(4) 依 靠 全 协会 力量 ,努力 搞 好 电工 行业 的 网 站 建设 ， 
2000 年 在 有 关 领 导 的 关心 支持 下 ,经 过 各 有 关 单 位 的 努力 ， 
电工 行业 的 网 站 建设 已 经 取得 了 很 大 进展 ,由 分 会 和 挂靠 研 
究 所 等 机 构 主 办 的 ,变压器 .电线 电缆 .电力 电子 .电工 材料 、 
高 低压 电器 等 网 站 已 相继 开通 ,由 总 会 主办 的 《中 国电 器 商 
网 也 已 开通 ,投入 试 运行 。2001 年 要 把 电工 行业 的 各 级 网 
站 建设 ,作为 协会 开展 行业 工作 的 重要 基础 业务 建设 ,加 大 
投入 和 开发 的 力度 ,力争 取得 更 大 的 进展 。 各 分 会 都 应 根据 
自己 开展 行业 工作 和 业务 发 展 的 需要 ,以 实现 行业 工作 网 络 
化 为 日 标 ,加 强 自身 业务 基础 建设 。 总 会 网 站 要 在 上 年 工作 
的 基础 上 努力 实现 下 述 工作 目标 :一 是 以 服务 于 标准 化 工作 
为 主要 内 容 , 完 善 国家 标准 和 行业 标准 数据 库 ; 建 立 计划 R 
批 ;文本 查询 功能 ;建立 标 委 会 及 委员 数据 库 ; 实 现 强制 性 标 
准 上 网 。 二 是 协会 会 员 管理 数据 库 ,争取 上 半年 完成 并 投 人 
使 用 ,并 完成 协会 秘书 处 部 门 平 台 的 建设 ,完成 网 上 发 布 系 
统 的 开发 。 三 是 建立 和 完善 网 站 新 闻 发 布 系 统 , 完 成 综述 、 
述评 .技术 信息 等 栏目 ,实现 每 日 新 闻 更 新 ;年底 前 完成 《 电 
工 文摘 》1986 年 以 后 所 有 文本 的 上 网 工作 。 四 是 在 数据 库 的 
开发 方面 ,针对 电工 产品 的 类 种 划分 ,建立 数据 库 模型 ;研究 
网 上 注册 机 制 ,积极 筹措 资金 ,进行 建立 BTB 电子 商务 网 站 
的 可 行 性 研究 , 搞 好 长 远 规划 设计 。 五 是 开拓 企业 虚拟 网 站 
服务 业务 ,以 上 海 电动 工具 研究 所 为 模型 ,建立 分 行业 虚拟 
网 站 ;建立 电工 行业 电子 邮件 系统 ,面向 全 体会 员 建 立 电 子 
信箱 ,通过 网 站 为 会 员 提 供 服务 。 六 是 积极 探讨 总 会 网 站 与 
分 会 网 站 万 至 企业 网 站 的 协作 模式 ,发挥 本 协会 的 技术 和 资 
源 优势 ,分 工 合作 ,共同 发 展 。 

(三 ) 扎 扎实 实 做 好 三 项 基础 工作 
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(做 好 标准 化 管理 工作 。 标 准 化 管理 工作 之 所 以 是 一 
项 基础 工作 ,因为 标准 反映 出 行业 产品 的 水 平 ,反映 出 行业 、 
企业 的 设计 水 平 技术 水 平 工艺 水 平 以 及 管理 水 平 ,牵动 着 
行业 的 发 展 。 

国家 质量 技术 监督 局 和 国家 机 械 工 业 局 《4 关于 加 强 机 械 
工业 标准 化 管理 工作 的 通知 》 中 已 经 明确 ,国家 标准 电工 部 
分 以 及 国际 标准 化 的 电工 部 分 均 由 中 国电 器 工业 协会 直接 
对 国家 质量 技术 监督 局 负责 。 如 何 挑 起 这 付 重担 ,要 制订 切 
实 可 行 的 措施 .计划 。 与 其 他 行业 管理 工作 一 样 , 搞 好 标准 
化 管理 工作 一 定 要 充分 发 挥 各 分 会 的 作用 。 

2001 年 ,标准 化 管理 的 任务 很 重 。 主 要 的 有 :召开 2001 
年 度 春季 和 秋季 电工 标准 化 信息 交流 与 展示 会 ;召开 2001 
年 度 电工 标准 化 工作 会 议 ;做 好 有 关 标 准 的 制 修订 工作 ;做 
好 电工 行业 标准 的 出 版 发 行 工作 等 。 同 时 ,要 做 好 国际 标准 
化 的 几 项 重点 工作 ,如 组 织 电 工行 业 标 委 会 和 有 关 企 业 参 加 
IEC65 届 年 会 ;组 织 部 分 标 委 会 实质 性 地 参加 TEC 标准 起 草 
工作 组 ,并 承担 或 部 分 承担 IEC 标准 的 起 草 工作 。 

(2) 做 好 行业 统计 工作 。 行业 统计 资料 是 政府 有 关 部 门 
进行 宏观 管理 和 决策 的 参考 依据 ,也 是 行业 内 各 企业 间 进 行 
分 析 比 较 , 制 定 今后 发 展 计划 与 经 营 决 策 的 重要 参考 资料 。 
随 着 国家 机 关机 构 改革 的 深化 ,行业 统计 工作 将 更 多 地 依托 
行业 协会 。 因 此 ,行业 统计 也 就 成 为 了 协会 为 企业 ,为 行业 、 
为 政府 服务 的 非常 重要 的 一 项 基础 工作 。 经 过 统筹 安排 , 协 
会 秘书 处 决定 行业 统计 工作 的 归口 管理 改 由 市 场 与 价格 部 
负责 。 为 了 使 统计 工作 规范 化 和 制度 化 ,在 与 政府 部 门 协调 
的 基础 上 ,将 尽快 提出 《中 国电 器 工业 协会 行业 统计 工作 安 
排 意 见 》。 

协会 的 各 项 工作 都 要 充分 发 挥 分 会 的 作用 ,行业 统计 工 
作 也 不 例外 。 各 分 会 都 要 把 搞 好 本 分 会 的 行业 统计 工作 作 
为 分 会 理事 会 和 秘书 处 的 一 项 重要 工作 来 抓 ,做 到 从 思想 上 
重视 ,工作 中 有 计划 ,有 安排 ,组 织 上 要 落实 到 位 ,分 会 秘书 
处 应 配备 懂 业 务 , 有 一 定 组 织 协调 能 力 的 专职 统计 工作 人 
A ,认真 做 好 统计 工作 。 

(3) 积 极 开展 国际 交流 与 合作 。 随 着 我 国 经 济 对 外 开放 
的 逐渐 扩大 ,特别 是 我 国 将 加 人 世贸 组 织 ,我 国电 工行 业 融 
和 全球 化 经 济 的 步伐 将 进一步 加 速 ,协会 将 面临 更 多 的 国际 
交流 与 合作 , 既 有 经 济 技术 的 交流 ,也 有 协会 工作 方面 的 交 
流 。 在 这 些 交流 中 ,协会 将 处 于 行业 代表 的 地 位 ,因此 ,我 们 
必须 把 它 作 为 一 项 基础 工作 来 抓 。 

(四 ) 按 照 社会 主义 市 场 经 济 体制 的 要 求 ,加 强 协 会 自身 
建设 

随 着 我 国 经 济 体制 改革 的 深入 ,协会 的 地 位 与 作用 越 来 
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越 重要 ,协会 自身 建设 的 任务 也 越 来 越 重 。2001 年 协会 自身 
建设 工作 主要 有 几 项 : 

(1) 召 开 中 国电 器 工业 协会 第 二 届 会 员 代表 大 会 ,进行 
换届 选举 。 协 会 新 一 届 会 员 代表 大 会 ,理事 会 和 常务 理事 会 
将 于 2001 年 4 月 届满 ,按照 章程 规定 ,要 召开 会 员 代表 大 会 
进行 换届 选举 ,目前 正在 落实 会 议 召 开 的 时 间 及 有 关 事 项 。 
出 席 会 员 代表 大 会 代表 单位 推荐 名 单 以 及 理事 .常务 理事 候 
选单 位 推荐 名 单 ,各 分 会 已 经 陆续 报 来 ,要 进一步 协调 和 落 
实 。 会 议 文件 的 准备 也 在 加 紧 进 行 中 。 通 过 全 体会 员 的 共 
同 努力 ,希望 第 二 届 会 员 代 表 大 会 能 开 成 民主 团结 的 大 会 ， 
开 成 向 协会 工作 新 局 面 进军 的 大 会 。 

(2) 切 实 做 好 有 关 分 会 的 换届 工作 。 据 统计 ,2001 年 将 
有 18 个 分 会 进行 换届 工作 ,其 中 14 个 分 会 届满 ,4 个 分 会 因 
故 延期 至 2001 年 换届 ,分 会 换届 的 任务 十 分 繁重 。 希望 有 
关 分 会 做 好 计划 安排 ,严格 按照 协会 章程 .分 会 工作 条 例 以 
及 有 关 规 定 的 程序 办 事 , 充 分 发 扬 民 主 , 选 好 分 会 的 领导 机 
构 。 协 会 秘书 处 要 密切 配合 有 关 分 会 做 好 分 会 的 换届 工作 。 

(3) 结 合 清理 整顿 ,对 分 支 机 构 作 必要 的 调整 。 从 民政 
部 了 解 到 ,协会 分 支 机 构 的 清理 整顿 将 进行 。 设 想 借 清理 整 
顿 的 机 会 ,从 便于 工作 出 发 ,将 一 些 分 会 合并 ;从 有 利于 行业 
的 发 展 出 发 ,再 增设 个 别 分 会 ;一 些 分 会 更 名 ,将 加 紧 办 理 。 
电工 劳 协 更 名 为 中 国电 器 工业 协会 劳动 工资 专业 委员 会 的 
工作 要 继续 进行 ,要 开 好 成 立 大 会 , 选 好 领导 机 构 , 有 效 地 开 
展 工作 。 

(4) 继 续 抓 好 制度 建设 。 对 2000 年 开始 试行 的 会 籍 管 
理会 费 收缴 .分 会 换届 等 管理 办 法 ,要 在 总 结 分 析 试 行情 况 
的 基础 上 ,进行 修改 ,并 在 适当 时 候 正式 实行 。 要 制订 分 会 
工作 考核 与 奖励 办 法 。 

(5) 抓 好 发 展会 员工 作 。 目 前 ,协会 虽 有 近 4 000 个 会 员 ， 
但 在 一 些 行业 覆盖 面 还 不 够 广 , 要 继续 做 好 会 员 发 展 工作 ,把 
电工 行业 内 大 多 数 不 同 所 有 制 的 企业 团结 在 协会 的 周围 , 进 
一 步 增强 行业 的 凝聚 力 。 要 继续 了 解 省 市 地 方 电工 行业 协会 
组 建 的 情况 ,继续 加 强 与 省 市 地 方 电工 行业 协会 的 联系 。 

(6) 加 强 协会 工作 队伍 的 建设 。 建 立 一 支 年 轻 化 .专业 
化 .职业 化 的 协会 工作 队伍 ,是 协会 工作 发 展 的 需要 。 要 着 
眼 于 长 远 ,有 所 打算 ,有 所 安排 。 要 加 强 协 会 秘书 处 的 思想 
政治 工作 。 

我 们 已 经 跨 人 新 的 世纪 , 踏 上 了 全 面 建设 小 康 社 会 的 新 
征程 ,形势 喜人 ,任重道远 。 让 我 们 认真 贯彻 党 的 十 五 届 五 
中 全 会 精神 ,按照 “三 个 代表 "的 要 求 ,奋力 拼搏 ,扎实 工作 ， 
为 创造 协会 工作 的 新 局 面 而 奋斗 ,为 电工 行业 的 改革 与 发 
展 ,为 中 华 民 族 的 传 大 复兴 作出 应 有 的 贡献 。 
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生产 发 展 情况 ”工业 锅炉 行业 采用 生产 许可 证 制度 ,至 
Rl 全 国 瑟 级 以 上 锅炉 制造 企业 组 成 及 分 类 






锅炉 制造 企业 
持 证 数 (个 ) 
压力 (MPa) 
注 :A 级 锅炉 厂 主 要 生产 大 型 电站 锅炉 。 
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2000 年 底 , 全 国正 级 以 上 锅炉 制造 许可 证 企业 共有 706 个 ， 
其 组 成 及 分 类 见 表 1。 

据 统计 ,2000 年 D 级 以 上 工业 锅炉 生产 三 家 生产 工业 锅 
PTNAR (、2.14 万 台 , 实 现 工 业 产 值 72.7 亿 元 .其 工业 
增加 值 21.28 亿 元 .销售 收入 68.46 亿 元 ,行业 利润 盈亏 相抵 
后 约 2 200 万 元 。 与 上 年 度 相 比 , 工 业 锅炉 产量 按 蒸 t 计 增 
加 5 600 蒸 +, 按 台数 计 则 减少 约 1 000 台 。2000 年 工业 锅炉 
生产 量 超过 1 000 蒸 + 的 企业 情况 见 表 2。 





级 
40 175 
<1.57 <0.39 


R2 2000 年 工业 锅炉 生产 量 超过 1 000K t 的 生产 企业 情况 






Pb 业 名 K 工业 名 和 下 六 于 (eee 增加 值 AA 

aw | aw | (Fz) 

杭州 富 春 锅炉 容器 有 限 公 司 95 -1 898 
无 锡 锅炉 厂 122 4 085 
四 川 锅炉 厂 21 
济南 锅炉 集团 有 限 公 司 477 
江西 锅炉 化 工 石 油 机 械 联合 有 限 责 任 公司 34 
江苏 太湖 锅炉 集团 公司 3 285 
山东 泰山 锅炉 压力 容器 集团 总 公司 2 147 
无 锡 太湖 锅炉 集团 公司 1 400 
沈阳 清华 锅炉 有 限 公 司 32 
张家口 三 北 ' 拉 法 克 锅 炉 有 限 公 司 21 
南通 万 达 锅 炉 有 限 公 司 102 
福州 锅炉 厂 102 
长 沙锅 炉 厂 83 
哈尔滨 红 光 锅炉 集团 公司 321 
南京 锅炉 厂 120 
沈阳 锅炉 总 厂 5 
太原 锅炉 集团 有 限 公司 44 
合 计 10 381 


根据 对 全 国 主要 工业 锅炉 生产 企业 调查 统计 分 析 ,2000 
年 工业 锅炉 行业 生产 状况 的 主要 变化 趋势 为 :产量 ( 蒸 OE 
Ft 5.7% ,总 产值 增加 9.8% ,销售 收入 增加 19.4% ,资金 回笼 
好 于 往年 。 另 外 ,从 表 2 可 以 看 出 工业 锅炉 生产 的 集中 度 仍 
RAE ,但 主要 广 家 仍 是 赢利 大 户 。 
2000 年 工业 锅炉 行业 亏损 企业 约 占 全 行业 的 32%。 其 
中 60 多 个 亏损 大 户 的 亏损 额 合 计 高 达 2.175 亿 元 。2000 年 
D 级 以 上 工业 锅炉 生产 厂 职工 人 数 .工资 总 额 见 表 3,2000 年 
D 级 以 上 工业 锅炉 主要 生产 指标 见 表 4。 
表 3 2000 年 DD 级 以 上 工业 锅炉 生产 厂 
职工 人 数 、 工 资 总 额 








全 部 职工 年 末 人 数 
其 中 :工人 74 967 
工程 技术 人 员 13 981 
管理 人 员 18 015 
全 部 职工 全 年 平均 人 数 127 152 
工资 总 额 



















企业 数 


THARF EA) 7.71 
工业 总 产值 (当年 价 ) 72.7 
工业 总 产值 (不 变价 ) 66.28 
比 上 年 增长 9.8 
工业 增加 值 21.28 
销售 收入 68.46 
产品 销售 税金 及 附加 7762.68 
利润 总 额 2 200 

年 末 固 定 资产 (原价 ) 71.15 
年 末 固 定 资产 (净值 ) 41.03 
流动 资产 (合计 ) 101.65 
流动 负债 (合计 ) 104.18 
所 有 者 权益 35.74 
长 期 投资 8.73 


实物 劳动 生产 率 
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工业 锅炉 行业 的 发 展 近 几 年 发 生 了 较 大 变化 。 主 要 表现 
在 :好 区 发 展 不 平衡 ,锅炉 需求 量 大 的 “三 北 "地 区 锅炉 生产 量 
逐年 下 降 ,大量 的 市 场 被 其 他 省 所 挤占 ;企业 效益 的 差距 进 一 
步 拉 大 ,体制 和 经 营 在 市 场 竞争 中 的 作用 日 趋 明 显 ;效益 好 的 
企业 更 加 重视 提高 产品 的 技术 含量 ,提高 企业 的 管理 水 平和 
降低 生产 成 本 ,更 加 关注 品牌 的 树立 和 质量 的 保证 。 

产品 分 类 产量 工业 锅炉 产品 种 类 根据 市 场 需求 有 所 变 
化 ,2000 年 主要 产品 产量 构成 及 占 当年 产量 的 百分比 见 表 5。 

按 锅炉 类 型 分 ,水 火 管 锅炉 在 总 产量 中 占 比 较 大 , 按 台 数 
ith 33.56% HERE ith 28.05%。 水 管 锅炉 中 , 双 锅 简 纵 置 
式 水 管 锅 炉 占 比 最 大 , 按 台数 占 14.47% , A tit, MK 
30.30% , 届 各 类 锅炉 中 首位 。 

按 燃 烧 方 式 分 ,链条 炉 排 锅炉 占 锅炉 总 蒸 t 的 68% , 按 燃 
料 分 类 燃油 .燃气 锅炉 在 总 蒸 t 中 的 比 已 增加 到 15.654% , 创 历 
史 新 高 。 


名 称 


(一 ) 按 工 质 分 类 
蒸汽 锅炉 
热 水 锅 炉 
(--) 按 锅炉 类 型 分 类 
ARABE AA ER 
单 锅 简 纵 置式 水 管 锅炉 
立 式 锅炉 
强制 循环 水 管 锅炉 
双 锅 简 横 置式 水 管 锅炉 
RL PR A BE hk RN 
水 火 管 锅 过 锅炉 
臣 式 内 燃 锅 这 锅炉 
(三 ) 按 燃烧 方式 分 类 
固定 炉 排 
链条 炉 排 
流 化 床 .沸腾 炉 
室 燃 烧 
往复 推动 炉 排 
活动 手 播 炉 排 
电热 锅炉 


市 场 及 销售 ”2000 年 各 地 区 对 环境 保护 提出 了 更 高 的 要 
求 , 使 得 燃 煤 锅炉 的 销售 受到 环保 政策 的 限制 ,集中 供 热 联 
片 供暖 使 得 小 吨位 锅炉 的 销售 也 受 影响 ,故而 在 生产 总 量 增 
加 的 同时 ,锅炉 的 销售 台数 有 所 减 小 ， 目 前 锅炉 的 购销 开始 
采用 招标 的 形式 ,无形 中 加 剧 了 各 锅炉 生产 厂家 竞相 压价 ,部 
分 企业 更 加 感到 资金 紧张 ,周转 困难 .由 于 一 些 大 型 企业 包 
AR ,费用 高 ,在 价格 竞争 中 无 优势 可 言 ,出 现 巨额 亏损 。 

面 对 激 有 烈 的 市 场 竞争 ,济南 锅炉 集团 有 限 公司 抓 销售 立 
足 - 一 个 " 早 " 字 ,公司 早 计 划 . 早 决策 ,销售 人 员 早 行动 .早出 
让 ,使 生产 经 营 呈 现 出 旺盛 势头 。 

太原 锅炉 集团 有 限 公 司 坚 持 科技 兴 企 ,调整 产品 结构 ， 
全 力 发 展 环保 锅炉 产品 ,不 断 引 进 国外 先进 产品 和 技术 ,不 
断 地 完善 循环 流 化 床 锅炉 和 马克 西 姆 锅炉 的 技术 性 能 ,保持 
锅炉 产品 具有 的 高 技术 含量 ,发 展 短工 期 非 标准 等 用 户 需 
要 的 锅炉 产品 ,并 在 质量 和 服务 上 坚持 高 标准 ,提高 了 产品 
的 市 场 竞争 力 ,订货 合同 额 突破 亿 元 ， 


工业 锅炉 的 小 容量 锅炉 中 ,燃油 .燃气 锅炉 比例 进一步 提 


高 ,大 容量 的 热 水 锅 炉 市 场 依然 旺销 。 


2000 年 工业 锅炉 产品 分 类 产量 见 图 1。 


ES 2000 年 主要 产品 产量 构成 及 占 当 年 产量 的 百分比 


占 总 产量 比例 (%) 

































( 台 ) (Rt) 
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图 1 2000 年 工业 锅炉 产品 分 类 产量 
占 总 产量 比例 (%) 
名 称 
台 数 RMA) 
(四 ) 按 压力 分 类 
P<0.4MPa 23.88 3.69 
0.4MPa < P<0.69MPa 2.21 16.85 
0.69MPa < P<0.98MPa 26.94 26.82 
0.98MPa < P<1.25MPa 23.20 26.31 
1.25MPa < P<1.6MPa 0.49 1.57 
1.6MPa< P<2.5MPa 0.59 2.35 
P>2.5MPa 0.78 7.8 
(五 ) 按 出 厂 形式 
快 装 锅炉 73.78 33.18 
组 装 锅炉 20.63 34.97 
散装 锅炉 5.59 31.82 
(六 ) 按 燃料 分 类 
无 烟煤 2.63 4.66 
烟煤 66.53 74.73 
iE AE . 贫 煤 等 2.14 
15.64 
2.19 


1.57 


芜湖 锅炉 厂 坚持 以 科技 开路 ,把 提高 产品 的 科技 含量 当 
作 开 拓 市 场 的 钥匙 ,大 力 开发 新 产品 ,近年 来 投放 市 场 的 新 
产品 销售 额 已 超 亿 元 。 

受 市 环保 要 求 采用 洁净 燃料 以 及 居民 采暖 费 收 缴 难 等 
诸多 因素 的 影响 ,居民 供 热 有 问 单 户 .小 型 化 变革 的 趋势 。 
各 地 方 相继 出 台 相 关 的 政策 和 措施 , 如 福州 市 经 济 委员 会 、 
福州 市 电 业 局 ,福州 市 环境 保护 局 根据 福建 省 经 委 《 关 于 推 
广 使 用 电 锅 炉 的 通知 》 精 神 ,决定 在 福州 市 推广 使 用 电 锅 炉 ， 
并 从 有 关 政 策 .电价 等 方面 给 予 优惠 扶持 ,力争 到 2003 年 使 
福州 市 城市 中 心 区 逐步 成 为 无 燃 煤 区 。 重 庆 市 决定 2000 ~ 
2001 FH ERX 10h 以 下 燃 煤 锅炉 改造 成 燃油 燃气 锅炉 ， 
在 10Vh 以 上 燃 煤 锅炉 中 推广 清洁 煤 技术 或 实行 烟 气 脱硫 ，。 

为 改善 首都 大 气 环境 质量 ,推广 使 用 清洁 能 源 , 北 京 市 
规定 :在 本 市 城 近郊 区 ,各 种 新 建 ,改建 .扩建 项 目 ,原则 上 不 
得 使 用 燃 煤 ,应 选用 清洁 能 源 。 在 2002 年 12 月 31 日 以 前 ， 


上 凡 本 市 城 近郊 区 内 按 规 定 将 燃 煤 改 为 天然 气 等 清洁 能 源 的 ， 
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可 享受 相应 的 优惠 政策 。2000 年 列 人 大 气 污染 整治 计划 的 
1 500 台 锅 炉 , 均 为 冬季 采暖 期 的 供暖 锅炉 。 北 京 市 政府 还 
决定 在 3~5 年 时 间 里 将 规划 市 区 内 的 6 000 多 座 10t 以 下 燃 
煤 锅炉 都 改造 成 燃气 锅炉 。 这 些 政策 的 实施 ,有 利于 扩大 燃 
气 锅炉 市 场 。 

新 技术 及 科技 成 果 常州 锅炉 厂 的 两 大 主导 产品 : 
“GC” 有 牌 锅炉 产品 获 “ 江 苏 省 市 场 用 户 满意 商品 ”称号 ;LNS 型 
立 式 内 燃 无 管 燃油 燃气 锅炉 通过 省 级 鉴定 并 获得 国家 知识 
产权 局 颁发 的 实用 新 型 专利 证 书 。 该 厂 开发 的 LNS LS 和 
WNS 系列 燃油 ( 气 ) 锅 炉 最 近 获 得 江苏 省 环保 局 颁发 的 “江苏 
省 环境 保护 产品 推荐 证 书 ”。 

山西 华 奇 实业 集团 自行 开发 成 功 的 新 型 节能 环保 中 频 
感应 锅炉 ,被 国家 科技 部 列 为 2000 年 度 国 家 级 星火 计划 重 
AMH. 

福州 锅炉 厂 被 认定 为 福建 第 四 批 省 级 企业 技术 中 心 。 

开封 市 科 委 专利 技术 研究 所 研制 成 功 的 工业 型 煤 粘 结 
剂 ,具有 热效率 高 .防水 性 能 好 , 冷 热 压 强度 高 .排放 达标 .成 
本 低 等 特点 。 适 用 于 烟煤 、 无 烟煤 、 劣 煤 , 镁 泥 、 焦 粉 生产 型 
煤 。 该 粘 结 剂 每 吨 成 本 300 元 左右 ,可 加 工 型 煤 8 ~ 12t, 加 工 
的 型 煤 Ah 自然 固化 ,水 中 浸泡 数 十 天 不 碎 不 散 。 

清华 同方 股份 有 限 公 司 开发 的 柱 液 喷射 烟 气 脱 硫 除尘 
集成 技术 得 到 应 用 ,该 技术 具有 脱硫 效率 高 .初期 投资 成 本 
低 .运行 费用 低 .系统 阻力 低 .脱硫 剂 及 燃 煤 含 硫 量 适应 性 好 
等 特点 。 

绍兴 市 城 东 热 电厂 垃圾 焚烧 处 理 项 目 正式 开工 ,该 工程 
投资 概算 1.35 亿 元 ,工程 规模 最 终 为 日 处 理 城市 生活 垃圾 
800t, 近期 日 处 理 城市 生活 垃圾 400t。 该 工程 与 热电 厂 现 有 
ISMW 汽 轮 发 电机 组 配套 ,进行 发 电 和 城市 集中 供 热 。 

我 国 首 台 百 吨 立 式 垃圾 焚烧 炉 在 太原 点 火 成 功 ,与 其 配 
套 的 发 电机 组 也 随 之 投入 运行 。 


在 2000 年 第 二 批 科 技 型 中 小 企业 技术 创新 基金 项 目 中 ， 
西安 东方 动力 能 源 工 程 有 限 公司 的 “全 目 动 微电脑 控制 燃气 
燃烧 器 "项 目 获 无 偿 拨款 SO 万 元 ;温州 市 双 屿 防腐 设备 制造 
公司 的 "新 一 代 烟 气 除 尘 脱硫 技术 及 设备 一 琅 冲 洗 效 型 气体 
处 理 装 置 " 项 目 获 无 偿 贷 款 50 万 元 ;上 海良 幸 环保 产业 发 展 
有 限 公 司 的 “ 固 硫 坊 活 化 型 煤 "项 日 获 贴息 贷款 80 万 元 。 

“ 九 五 "期 间 工 业 锅 炉 重 点 节能 科技 成 果 见 表 6。 

Ro “ 九 五 "期 间 工 业 锅炉 重点 节能 科技 成 果 





名 称 承担 研究 单位 

一 , 节 煤 

75UVh 异型 水 冷 分 离 循 环流 化 床 清华 大 学 煤 燃烧 工程 
锅炉 研究 中 心 

QDR20 型 (WJ6GIT 型 ) 热 电 联 供 中 国 南 方 航空 动力 机 
机 组 利用 焦 炉 煤气 联合 循环 发 电 械 公 司 

| Ten, 丹东 市 宏 正 节能 技术 

CLSH 系列 双 层 炉 排 常 压 锅 炉 研究 所 

二 .节气 
WNS2 .8 一 0.7/95/70 一 Q、 

WNS4.2—1.0/115/70—Q 型 全 自动 福州 锅炉 三 
燃气 锅炉 
三 ,综合 节能 与 环保 


东北 电力 学 院 、 东 方 钢 


6Suh 低 倍 率 循 环 床 油 页 岩 电 站 
锅炉 Sy” 西安 热 工 研究 院 


城市 生活 垃圾 流 化 床 焚 烧 新 技术 
及 发 电 示范 工程 


浙江 大 学 .杭州 锦江 集 
A 





2000 年 7 月 27 日 ,国家 计 委 ,国家 经 贸 委 公 布 的 4 当前 国 
家 重点 鼓励 发 展 的 产业 .产品 和 技术 目录 (2000 年 修订 )》 中 涉 
及 锅炉 行业 的 产品 和 技术 见 表 To 

在 国家 经 贸 委 .国家 税务 总 局 [2000]159 导 文 公布 的 《 当 
HU Ed SARA A O) Ba) RA) A 
知 中 涉及 锅炉 行业 的 项 目 见 表 8。 


表 7 《当前 国家 重点 鼓励 发 展 的 产业 ,产品 和 技术 目录 (2000 年 修订 )》 中 涉及 锅炉 行业 的 产品 和 技术 


领 域 


产 ain 和 技 术 


机 械 脱硫 技术 及 装置 开发 
城市 垃圾 处 理 技术 开发 及 设备 制造 
烟 气 脱硫 脱 硝 设备 制造 
消 烟 除尘 成 套 设备 制造 
环境 监测 仪器 及 测试 仪器 制造 


城市 基础 设施 及 房地产 


城镇 垃圾 及 其 他 固体 废弃 物 无 害 化 .资源 化 . 减 基 化 处 理 和 综合 利用 
城镇 燃气 工程 


城市 集中 供 热 工程 
节能 . 低 污染 取暖 设备 制造 


表 8 《当前 国家 鼓励 发 展 的 环保 产业 设备 (产品 ) 目 录 》 中 涉及 锅炉 行业 的 项 目 





设备 (产品 ) 名 称 主要 指标 及 技术 要 求 ú 用 范围 
三 ,固体 废弃 物 处 理 设备 
28. 城市 生活 垃圾 焚烧 处 理 成 套 设 | ”处 理 基 :150 ~ 1 000Vd; 炉 膛 温 度 ;850 和 以 上 ; 烟 气 停留 城市 生活 垃圾 处 理 
备 (往复 式 炉 排 英 烧 炉 ) 时 间 : >2s; 氧 气 含量 :>6% ; 烟 气 排放 达到 国家 排放 标准 
29. 有 毒 有 害 固体 废弃 物 焚 烧 处 理 | ”处 理 量 :20vd 以 上 ;回转 窗 温 度 :850 ~ 1 0000; RS: ARA EA PAE 


RERE 


30. 小 型 固体 废弃 物 焚烧 设备 





1 000 ~ 1 200% ;有 毒 成 分 破坏 率 (DRE):99.99% ; HAT HE 
放 达 到 国家 排放 标准 


BEGET : 30 ~ 500kg/h; 烟 气 排放 达到 国家 排放 标准 


用 于 医院 .机场 .生活 小 区 等 固体 废 
弃 物 处 理 
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设备 (产品 ) 名 称 
六 .节能 与 可 再 生 能 源 利用 设备 
45. 循环 流 化 床 锅炉 
行 时 间 > 4 000h 
46. 低 NOx 燃烧 器 
低 负荷 率 < 40% ~ 55% 
47. 余热 锅炉 


新 产品 ”常州 锅炉 厂 WNS6 一 1.5 一 Y/Q 油 炉 通 过 省 级 鉴定 。 

大 连 冰山 集团 所 属 的 金 州 重型 机 器 三 研制 出 具有 国际 
先进 水 平 的 高 效率 锅炉 烟 气 脱 硫 除尘 器 。 其 脱硫 效率 可 达 
到 80% 以 上 ,除尘 效率 达到 站 % 以 上 ,该 产品 技术 性 能 稳 
定 , 占 地 体积 小 ,价格 比 同 类 进口 设备 便宜 一 半 以 上 。 

威海 市 锅炉 厂 设 计 的 车 载 专用 锅炉 2000 年 7 月 7 日 获 
国家 专利 。 

长 沙锅 炉 厂 自行 设计 制造 的 CSC—35/3.82—LM( FX) HA 
环流 化 床 锅炉 新 产品 通过 省 机 械 工业 局 主持 的 技术 鉴定 。 

芜湖 锅炉 厂 生 产 的 WNS15 一 1.25 一 Y/Q 通过 省 级 鉴定 。 

沈阳 昌 德 自动 锅炉 制造 有 限 公司 开 发 的 全 自动 电 采 上 暧 锅炉 
获 国 家 专利 ,并 被 辽宁 省 科 委 授 予 “ 省 级 科学 技术 研究 成 果 ”。 

福州 锅炉 厂 WNS 系列 2.4.6.8、10Vh FH DRAKA 
炉 通 过 技术 鉴定 ,该 厂 FG 牌 工 业 锅炉 等 41 项 产品 还 被 授予 
福建 省 名 牌 产品 。 

质量 及 质量 管理 ”国家 质量 技术 监督 局 2000 年 9 月 1 
日 表彰 了 256 个 企业 为 “2000 年 全 国 质量 管理 先进 企业 ”, 工 
业 锅 炉 行 业 有 哈尔滨 红 光 锅炉 集团 公司 和 无 锡 锅炉 厂 两 个 
企业 光荣 上 榜 。 另 外 ,上 述 两 个 企业 和 双鸭山 市 双 锅 锅炉 股 
份 有 限 公司 .东方 锅炉 (集团 ) 股 份 有 限 公司 等 还 列 人 了 千家 
企业 新 世纪 质量 宣言 名 单 。 

在 国家 质 检 总 局 发 布 的 2000 年 锅 容 管 特 事 故 通 报 中 ， 
2000 年 全 国共 发 生 锅 炉 .压力 容器 . 气 瓶 .压力 管道 爆炸 事故 
155 起 ,严重 事故 151 起 ,死亡 175 人 ,受伤 368 人 ,直接 经 济 
损失 4 503.23 万 元 。 与 上 一 年 情况 相 比 ,事故 发 生 的 次 数 有 
所 降低 ,但 死亡 人 数 .受伤 人 数 有 所 增加 ,特别 是 气 瓶 和 压力 
管道 爆炸 事故 ,造成 的 人 员 死 亡 增长 幅度 较 大 。 对 此 ,国家 
质量 监督 检验 检疫 总 局 锅炉 压力 容器 安全 监察 局 有 关 负 责 
人 指出 ,虽然 2000 年 度 锅 炉 压 力 容器 .压力 管道 及 特种 设备 
未 发 生 特大 事故 ,但 各 类 事故 的 发 生 率 仍然 较 高 ,安全 监察 
不 到 位 现象 普遍 存在 ,形势 相当 严峻 ,不 容 乐观 。 

从 2000 年 发 生 锅炉 .压力 容器 . 气 瓶 .压力 管道 爆炸 事故 
的 原因 分 析 ,非法 制造 ,随意 使 用 “ 土 锅炉 "爆炸 事故 有 68 起 ， 
占 总 事故 的 43.9%。 这 些 事故 大 多 发 生 在 洗浴 业 、 制 衣 业 、 小 
食品 坊 .小 油坊 、 小 豆腐 坊 小 胶合 板 厂 内 。 许 多 业主 为 图 便 
宜 ,自制 改装 ,非法 安装 ,在 使 用 和 管理 上 也 存在 薄弱 环节 。 
在 承 压 锅炉 的 6 起 爆炸 事故 中 ,主要 原因 是 超 压 运行 . 缺 水 并 
操作 不 当 、 过 热 器 泄漏 。 压 力 容器 事故 的 主要 原因 是 非法 制 
造 和 安装 .安全 附件 失灵 .设计 存在 缺陷 。 

为 加 强行 业 标 准 管理 ,根据 电 研 中 心 字 [2000] 第 010 号 
文 的 安排 ,2000 年 8 月 在 上 海 召 开 了 1991 ~ 1995 年 标准 复审 
工作 会 议 。 对 45 项 标准 进行 了 充分 的 讨论 , 总计 确认 13 
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主要 指标 及 技术 要 求 


RRE 75Vh 及 以 上 ;燃烧 效率 站 多 以 上 ;脱硫 效率 在 
85% 时 ,对 不 同 含 硫 量 的 煤 种 , CaS < 2 ~ 2.8; 锅炉 连续 运 


降低 NOx 排放 40% 以 上 ;对 不 同 煤 质 , 锅 炉 不 投 油 的 最 


TERAPIA .转炉 余热 锅炉 粉尘 去 除 率 在 90% 以 
上 ;可 大 幅度 降低 原 排 空 的 热 污染 


( 续 ) 
a 用 范围 








FOR TA GBR AA HY 
圾 .生物 质 燃 料 的 利用 和 治理 


煤 粉 锅炉 
用 于 有 排 空 的 废 热 和 粉尘 的 设施 


项 .修订 23 项 废止 10 项 。 

2000 年 ,国家 环保 总 局 发 布 《 生 活 垃 圾 焚烧 污染 控制 标 
准 》, 于 2000 年 6 月 1 日 起 开始 实施 。 该 标准 对 垃圾 焚烧 厂 
的 选 址 原则 .垃圾 入 三 要 求 .焚烧 炉 技术 性 能 指标 ,污染 物 排 
放 限 值 等 均 作 出 了 严格 的 规定 。 对 焚烧 炉 尾 气 中 的 污染 物 
排放 规定 了 10 项 指标 , 即 : 烟 尘 . 烟 气 黑 度 FAM A 
化 物 二氧化硫 REI R A RP ORE 
放 限 值 为 1 纳 克 毒性 当量 /立方 米 。 

2000 年 ,石家庄 市 锅炉 厂 ,福州 锅炉 厂 .山东 聊城 锅炉 三 
均 通 过 了 ISO9001 质量 体系 认证 。 

管理 及 改革 1. 加 强行 业 管 理 及 改革 的 措施 ”为 加 强 
行业 的 引导 和 管理 ,中 国电 器 工业 协会 工业 锅炉 分 会 于 2000 
年 4 月 召开 了 中 国电 器 工业 协会 工业 锅炉 分 会 理事 单位 经 
营 厂 长 会 议 。 会 议 主 题 为 :(1) 回 顾 交 流行 业 理 事 单 位 1999 
年 产销 情况 并 就 行业 面临 的 市 场 形势 进行 研讨 ,探讨 当前 形 
势 下 行业 企业 在 市 场 中 的 自律 途径 并 通过 协会 监督 实施 ; 
(2) 研 讨 加 入 WTO 后 对 我 国 工业 锅炉 行业 的 影响 以 及 建议 
采取 的 相应 对 策 。 

组 织 协会 会 员 企 业 对 广州 劲 马 锅炉 有 限 公 司 .广州 天 鹿 
APT .广州 迪 森 集团 公司 在 管理 .技术 .营销 等 方面 的 做 法 
和 经 验 进行 了 观摩 学 习 。 

编制 完成 《“ 十 五 "期间 工业 锅炉 产品 市 场 发 展 预 测 》 及 
《工业 锅炉 及 辅 机 行业 “十 五 ”发展 规 划 》。 该 规划 从 现状 与 
差距 ,市场 发 展 预测 行业 发 展 思路 三 个 方面 ,详细 曾 述 了 行 
业 基 本 情况 “ 九 五 "完成 情况 .技术 引进 消化 吸收 情况 .行业 
技术 发 展 趋势 与 国外 的 差距 ,市 场 趋势 企业 及 产品 结构 调 
整 技术 及 产品 开发 重点 以 及 相关 建议 措施 等 内 容 。 

2. 行业 内 企业 联合 改组 .破产 情况 ”福州 锅炉 厂 与 万 
方 国际 (香港 ) 有 限 公 司 合资 成 立 福 州 福 斯 特 锅 炉 有 限 公 司 。 
ERE: )DODRPRRARRRSEREM ACH .配套 件 以 
及 安装 工程 服务 。 

广州 天 鹿 锅 炉 厂 积极 改革 以 促进 管理 手段 的 优化 ,又 以 
管理 手段 的 优化 来 巩固 改革 成 果 , 在 改革 中 不 断 创 新 和 发 
展 。 该 厂 通 过 完善 各 项 规章 制度 ,使 生产 的 各 项 环节 都 处 于 
严格 的 规范 和 监控 之 下 ,并 从 提高 产品 质量 .技术 创新 .售后 
服务 等 方面 人 手 增强 产品 的 竞争 力 .提高 企业 的 知名 度 ,从 
而 使 其 从 根本 上 适应 市 场 需 求 。 

随 着 江苏 省 常州 市 工业 结构 调整 和 资产 重组 ,常州 建材 
机 械 厂 (常州 锅炉 厂 ) 随 常州 建材 局 成 建制 划 归 常州 塑料 集 
团 公司 。 

广州 市 工业 锅炉 有 限 公司 2000 年 开始 着 手 体制 改革 ， 
逐步 转化 为 股份 有 限 公 司 。 


经 江苏 省 人 民政 府 批复 ,无 锡 锅 炉 厂 改制 为 无 锡 华 光 锅 
炉 股 份 有 限 公司 。 

3. 产品 生产 许可 证 发 放 情况 ”国家 质量 技术 监督 局 2000 
年 6 月 15 日 颁布 了 《小 型 和 常 压 热 水 锅炉 安全 监察 规定 》, 同 
年 8 月 15 日 国家 质量 技术 监督 局 锅炉 压力 容器 安全 监察 局 公 
布 了 质 技 监 锅 字 [2000]63 号 文 ,关于 《 常 压 热 水 锅炉 制造 许可 
证 条 件 》 的 通知 。 对 常 压 热 水 锅炉 采取 制造 许可 证 制度 ,对 加 
强 和 规范 锅炉 市 场 管理 ,提高 产品 的 安全 性 有 极 大 的 作用 。 

[ 扎 稿 人 :机 械 工业 第 二 设计 研究 院 张 Ë) 
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生产 发 展 情况 ” 据 对 全 国 百 余 家 锅炉 制造 企业 的 不 完 
全 统计 表明 , 2000 年 生产 各 类 余热 锅炉 179 E, BIR 
2 600.8t, 实 现 产值 20 016 万 元 (当年 价 )。 与 1999 年 相 比 
(1999 年 生产 余热 锅炉 207 R, AT RA 1 871.7t, 产 值 为 
13 319 万 元 ) ,虽然 余热 锅炉 生产 台数 下 降 了 13.5% ,但 蒸汽 
吨 数 上 升 了 39.0% ,产值 上 升 了 50.3% ,基本 扭转 了 1999 年 
度 出 现 的 整个 行业 生产 .销售 下 滑 态 势 。 


产品 分 类 产量 充分 回收 和 利用 余热 资源 始终 是 我 国 
能 源 政 策 的 重点 ,是 促进 国民 经 济 可 持续 发 展 的 有 力 措施 ， 


表 1 2000 年 余热 锅炉 生产 情况 






























杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 





杭州 锅炉 集团 有 限 公司 
上 海 四 方 锅炉 三 





无 锡 华 光 锅 炉 股 份 有 限 公司 
德意志 巴 高 克 唐 山 锅 炉 有 限 公 司 
鞍山 锅炉 集团 有 限 公司 

邯 埋 市 锅炉 三 

无 锡 华 光 锅 炉 股 份 有 限 公司 
哈尔滨 锅炉 三 有限 责任 公司 
张家港 海陆 锅炉 有 限 公司 


张家港 海陆 锅炉 有 限 公司 
杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 


东方 锅炉 三 工业 锅炉 分 厂 
鞍山 锅炉 集团 有 限 公 司 
张家港 海陆 锅炉 有 限 公司 


杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 
无 锡 华 光 锅 炉 股 份 有 限 公司 
武义 锅炉 制造 有 限 公司 


杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 
梧州 锅炉 (集团 ) 股 份 有 限 公 司 
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历来 受到 国家 的 高 度 重视 。 余 热 锅炉 主要 用 于 冶金 ,石油 、 
化 工 、 轻 工 . 建 材 . 电 力 等 消耗 能 源 较 多 的 行业 ,2000 年 余热 
锅炉 生产 情况 见 表 1 ,余热 锅炉 的 主要 生产 企业 情况 见 表 2. 
其 中 杭州 锅炉 集团 有 限 公司 ( 原 杭 州 锅炉 厂 ) 以 余热 锅炉 年 
产值 7 127 万 元 .生产 余热 锅炉 合计 蒸汽 854.5t 的 业绩 ,产值 、 
产量 均 列 全 国 首 位 ;张家港 海陆 锅炉 有 限 公司 生产 的 余热 锅 
炉 品种 数量 最 多 ;杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 生产 的 氧气 转炉 余 
热 锅 炉 成 为 行业 中 单 台 生产 蒸汽 吨 数 最 多 的 余热 锅炉 品种 ， 
燃气 轮机 余热 锅炉 是 行业 中 产值 最 高 的 余热 锅炉 品种 。 此 
外 ,张家港 海陆 锅炉 有 限 公司 生产 的 氧气 转炉 余热 锅炉 和 造 
纸 碱 回收 余热 锅炉 .东方 锅炉 厂 工 业 锅炉 分 厂 生 产 的 有 色 治 
金 余热 锅炉 .鞍山 锅炉 集团 有 限 公司 生产 的 水 泥 窗 余热 锅 
炉 .盐城 市 锅炉 厂 和 孝 郸 市 锅炉 厂 生产 的 用 于 小 化 肥 造 气 余 
热 锅炉 .无 锡 华 光 锅 炉 股 份 有 限 公 司 (无 锡 锅炉 厂 ) 生 产 的 商 
炉 煤气 余热 锅炉 和 焦 炉 煤气 余热 锅炉 .哈尔滨 锅炉 厂 有 限 责 
任 公司 生产 的 炼油 催化 裂化 装置 余热 锅炉 等 在 不 同 的 产品 
方面 都 有 不 俗 的 表现 ,并 占有 相当 的 市 场 份 额 。 

随 着 中 国 加 入 WTO 的 进程 加 快 ,为 余热 锅炉 行业 提供 
了 更 多 的 新 机 过 ,但 同时 也 使 余热 锅炉 行业 面临 着 更 大 的 挑 
战 。 国 内 企业 为 迎接 国外 企业 的 进入 ,采取 多 种 形式 尽快 缩 
小 与 国际 先进 水 平 间 的 差距 ,积极 调整 产品 结构 ， BAH 
国内 外 余热 锅炉 市 场 。 杭 州 锅炉 集团 有 限 公司 与 外 方 合 
开发 适销 对 路 产品 ,并 成 功 地 打 人 国际 市 场 ; 上海 四 方 锅炉 
厂 与 外 方 协作 ,研制 成 功 垃圾 焚烧 余热 锅炉 。 

需要 说 明 的 是 ,我 国 的 余热 锅炉 均 由 各 电站 锅炉 和 工业 
锅炉 制造 厂家 生产 。 因 此 ,有 关 企业 的 情况 就 不 再 歼 述 。 


杭州 锅炉 集团 有 限 公司 
成 都 锅炉 总 厂 
鞍山 锅炉 集团 有 限 公司 
ERT RRP) HERRIA) 
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张家港 海陆 锅炉 有 限 公 司 
东方 锅炉 厂 工 业 锅炉 分 厂 


RRP) AR RIES a] 
Be Ga RAA RA l 
张家港 海陆 锅炉 有 限 公司 


鞍山 锅炉 集团 有 限 公 司 
哈尔滨 锅炉 厂 有 限 责 任 公司 


南京 锅炉 总 厂 


张家港 海陆 锅炉 有 限 公 司 
鞍山 锅炉 集团 有 限 公 司 
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市 场 及 销售 ”2000 年 各 企业 销售 余热 锅炉 181 台 ( 套 )， 
合计 蒸汽 2 547t, 销 售 收入 达 19 756 万 元 。 其 中 ,余热 锅炉 出 
D 1 台 ( 套 ) 合计 蒸汽 280t, 销 售 额 达 58.4 万 美元 。 

“十 五 "期 间 ,国家 对 节能 和 环境 保护 工作 将 越 来 越 重 
视 ,余热 锅炉 作为 一 种 节能 、 环 保 设备 极 具 发 展 潜力 。 预 计 
燃气 一 蒸汽 联合 循环 余热 锅炉 .硫磺 制 酸 余 热 锅 炉 . 草 浆 造 
纸 碱 回收 余热 锅炉 ,冶金 行业 余热 锅炉 和 城市 生活 垃圾 余热 
锅炉 的 需求 市 场 将 进一步 扩大 。 

新 技术 及 科研 成 果 ”在 市 场 供 大 于 求 ,竞争 激烈 的 情况 

只 有 坚持 科技 先行 ,加 速 开发 和 研制 新 产品 ,用 科研 成 果 
来 占领 市 场 ,才能 为 企业 创造 出 更 大 的 经 济 效 益 。 

哈尔滨 锅炉 厂 有 限 责任 公司 完成 科研 项 目 37 项 ,其 中 
国家 “ 九 五 "重点 科技 攻关 项 目 6 项 ,包括 余热 锅炉 优化 设计 

和 结构 分 析 人 研究 课题 。 

张家港 海陆 锅炉 有 限 公司 与 鞍山 焦化 耐火 材料 研究 院 联 
合 设计 开发 的 于 熄 焦 余 热 锅炉 项 目 ,是 列 人 国家 星火 计划 中 
的 重点 节能 环保 新 产品 开发 项 目 。 

杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 生 产 的 36MW 燃气 轮机 余热 锅 
SRT BE ABE = SR AL BE RY TRE 
Te FI 36MW 燃气 轮机 余热 锅炉 燃 轻 油 改 燃 重 油 技 术 改 造 
项 卓 案 获 杭州 市 人 民政 府 颁 发 的 “金桥 工程 "一 等 奖 。 

新 产品 ”为 满足 市 场 对 垃圾 焚烧 设备 的 需求 ,杭州 锅炉 
集团 有 限 公 司 积极 开发 垃圾 焚烧 余热 锅炉 新 产品 。 其 中 
1J200 一 35 一 3.82/450 和 LJ300—35—3.82/450 型 流 化 床 垃圾 
焚烧 余热 锅炉 是 该 公司 与 浙江 大 学 合作 研制 的 日 处 理 200t 
和 3001 垃圾 的 新 型 产品 。 该 产品 采用 异 重 流 化 床 燃 烧结 构 ， 
其 主要 技术 特点 有 :采用 特殊 布 风 方式 ,确保 垃圾 在 炉 内 和 初 
底 燃 烧 ; 采 用 中 低温 燃烧 ,使 S0, .NOx 排放 量 低 ,并 抑制 二 
晋 美的 生成 ;处 理 高 硫 份 和 高 氯 份 的 城市 生活 垃圾 ,可 通过 
SO, 和 HCI 的 排放 量 ; 采 用 独特 的 冷汗 分 
选 装置 等 。 该 公司 还 与 德国 NOELL 一 KRC 公司 合作 开发 
LJ350—3.9/400 o 区 立 圾 焚烧 余热 锅炉 ,该 炉 日 处 理 垃圾 350t。 

表 2 2000 eT 


余热 锅炉 产量 | an 


杭州 锅炉 集团 有 限 会 
ne 
鞍山 锅炉 集团 有 限 公司 

无 锡 华 光 锅 炉 股份 有 限 公司 
上 海 四 方 锅炉 三 
盐城 市 锅炉 三 

东方 锅炉 三 工 业 锅炉 分 厂 
邯郸 市 锅炉 三 
哈尔滨 锅炉 厂 责 任 有 限 公 司 
长 沙锅 炉 厂 


杭州 锅炉 集团 有 限 公司 与 日 本 川崎 公司 (KAWASAKI) 合 
作 生 产 的 日 前 国际 最 大 的 OC 转炉 余热 锅炉 ,配合 日 本 新 日 
Ek 30Vb 的 OC 转炉 ,可 生产 蒸汽 280Vh( 蒸 汽 参 数 为 
4.1MPa、253.5 乞 )。 针 对 该 锅炉 体积 庞大 ,结构 复杂 的 特点 ， 
工厂 较 好 地 解决 了 烟 道 的 固定 与 膨胀 烟 道 的 密封 及 受热 面 
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的 磨损 等 问题 。 该 产品 组 装 程度 较 高 .安装 维护 方便 ,得 到 
了 日 方 的 认可 。 

鞍山 锅炉 集团 有 限 公司 研 制 的 QC70/900 一 26 一 3.82/450 
型 水 泥 窗 余热 锅炉 ,适合 中 空 回转 窗 水 泥 生 产 线 的 余热 回收 
利用 ,使 水 泥 厂 的 用 电 用 热 基 本 实现 自给 ,不 但 提高 了 能 源 
的 利用 率 , 而 且 减 少 了 污染 物 的 排放 量 。 该 产品 已 于 2000 
年 7 月 通过 了 辽宁 省 经 济 贸 易 委 员 会 主持 的 新 产品 技术 鉴 
定 。 

张家港 海陆 锅炉 有 限 公司 开发 的 280vd 黑 液 碱 固形 物 
回收 余热 锅炉 ,用 于 处 理 造纸 厂 废 液 并 回收 废 液 中 碱 固形 
物 , 彻 底 消除 造纸 排放 物 对 环境 的 污染 ,具有 良好 的 经 济 效 
益 和 社会 效益 。 

2000 年 余热 锅炉 新 产品 还 有 上 海 四 方 锅炉 厂 与 法 国 Als- 
tom 公司 合作 生产 的 QCL365 一 30 一 4.0/400 型 垃圾 焚烧 锅炉 ; 
杭州 锅炉 集团 有 限 公司 开发 生产 的 与 PG9171E 燃气 轮机 配套 
的 Q1153/526 一 174(33.9) 一 5.8(0.62)/500(254.8) 型 三 压 无 补 燃 
强制 循环 余热 锅炉 。 

质量 及 质量 管理 2000 年底 ,杭州 余热 锅炉 研究 所 组 织 
了 行业 有 关 单 位 在 浙江 省 杭州 市 召开 了 《垃圾 焚烧 锅炉 技术 
条 件 》( 送 审 稿 ) 机 械 行 业 标 准 审 查 会 ,召集 行业 有 关 专 家 对 
杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 提出 的 标准 (送审 稿 ) 进 行 了 审查 ,20 
余 位 与 会 专家 对 标准 (送审 稿 ) 逐 条 进行 了 讨论 和 人 研 究 ,对 一 
些 条 文 提出 了 修改 意见 。 会 议 认 为 ,该 标准 内 容 符合 标准 项 
目 任 务 书 确定 的 要 求 ;标准 编制 符合 CBMTI.1 和 GB/T1.3; 技 
术 内 容 符 合 国 家 有 关 政 策 和 法 规 。 标 准 定 为 行业 推荐 性 标 
准 是 确切 的 ,会 议 代 表 一 臻 通过 该 标准 。 会 后 ,杭州 余热 锅 
炉 研 究 所 会 同 标 准 起 草 单 位 ,对 标准 文本 进行 整理 和 修改 
后 ,上 报 有 关 部 门 。 该 标准 现 已 被 中 国 机 械 工 业 联 合 会 
HE 发布 为 机 械 行业 标准 ,标准 编号 为 ;JB/T10249 一 2001, 标 
准 实施 日 期 :2001 年 10 月 1 日 。 

依据 《中 华人 民 共 和 国标 准 化 法 实施 条 例 》 的 有 关 规 定 
及 2000 年 全 国电 工行 业 标 准 化 工作 会 议 的 精神 ,杭州 余热 
锅炉 研究 所 在 行业 中 开展 了 余热 锅炉 行业 现行 标准 复审 工 
作 ,对 JB/T5341 一 1991《 烟 道 式 余热 锅炉 技术 文件 及 其 主要 内 
容 》 等 10 个 标准 进行 复审 。 根 据 各 单位 的 返回 意见 ,决定 废 
止 JB/T5341 一 1991《 烟 道 式 余热 锅炉 技术 文件 及 其 主要 内 容 》 
标准 ;同时 对 JB/T6503 一 1992《 烟 道 式 余热 锅炉 通用 技术 条 
件 》 等 9 项 标准 重新 修订 。 对 复审 结论 已 上 报 有 关 主 管 单 
位 。 此 外 ,由 杭州 余热 锅炉 研究 所 提出 的 《燃气 轮机 余热 锅 
炉 技 术 条 件 》 标 准 制定 计划 已 由 原 国家 机 械 工业 局 批准 ,该 
项 标准 的 制定 工作 正在 进行 中 。 

哈尔滨 锅炉 厂 有 限 责任 公司 荣获 中 国企 业 发 展 研究 中 
心 颁发 的 《质量 服务 信誉 AAA 级 品牌 证 书 》、 并 获 全 国 设备 
管理 优秀 单位 称号 。 杭 州 锅炉 集团 有 限 公司 被 原 国家 机 械 
工业 局 评 为 “管理 基础 规范 化 企业 "。 广 西 梧州 锅炉 (集团 ) 
股份 有 限 公司 焊接 工艺 QC 小 组 荣获 全 国 优秀 QC 小 组 称 
号 ,工艺 热处理 QC 小 组 被 评 为 广西 先进 QC 小 组 。 

技术 改造 ”为 了 适应 市 场 需要 ,加 快 新 产品 的 开发 速 
度 ,保证 产品 质量 的 稳步 提高 ,各 企业 仍 挤 出 有 限 的 资金 ,分 
别 进 行 了 不 同 程度 的 技术 改造 和 基本 建设 。2000 年 度 行业 
各 企业 完成 固定 资产 投资 4 306 万 元 ,其 中 技术 更 新 改造 投资 


3 389 余万元 。 杭 州 锅 炉 集 团 有 限 公司 完成 投资 586 ATT, JE 
在 进行 大 型 治 金 余热 锅炉 技 改 等 项 目 ,准备 以 合作 生产 形式 
消化 吸收 国外 先进 技术 ,开发 大 型 转炉 余热 锅炉 和 大 型 烧结 
机 余热 锅炉 ,形成 年 产 大 型 冶金 余热 锅炉 蒸汽 280t 的 生产 能 
力 。 哈 尔 滨 锅 炉 厂 有 限 责 任 公司 投资 2 269 万 元 ,用 于 产品 
结构 性 调整 等 项 目的 技术 改造 ,通过 技术 引进 和 增添 工艺 装 
备 , 达 到 扩大 市 场 占 有 率 和 增加 产品 生产 .销售 的 能 力 。 无 
锡 华 光 锅 炉 有 限 公 司 投资 480 万 元 ,完成 小 R 蛇 形 管 自动 生 
产 线 等 项 目的 技术 改造 。 余 热 锅 炉 行 业 进行 技术 改造 的 企 
业 还 有 长 沙锅 炉 厂 、 上 海 四 方 锅炉 厂 .南京 锅炉 厂 等 。 

管理 及 改革 ”杭州 锅炉 厂 改 制 组 建 了 杭州 锅炉 集团 有 
限 公司 ,新 公司 注册 资本 8 000 万 元 ,其 中 职工 出 资 持 股 占 总 
股本 的 75% ,国有 资产 占 25%。 根 据 新 公司 的 规划 ,改制 后 
的 杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 采用 多 元 投资 主体 的 产权 模式 , 集 
“产品 成 套 .制造 服务 "的 经 营 方式 为 一 体 , 通 过 组 织 、 管 理 和 
技术 创新 ,调整 内 部 生产 关系 ,发 展 生 产 力 , 营 造 企业 新 的 发 
展 空间 ， 

由 中 国 环境 保护 公司 ,杭州 市 投资 控股 有 限 公 司 和 杭州 
锅炉 集团 有 限 公 司 等 单位 共同 发 起 成 立 了 杭州 新 世纪 能 源 
环保 工程 股份 有 限 公 司 。 该 公司 将 作为 责任 人 ,组 织 实 施 由 
国家 发 展 计划 委员 会 批准 的 杭州 锅炉 厂 450d 生活 垃圾 焚 
烧 处 理 成 套装 备 高 技术 产业 化 示范 工程 建设 项 目 。 该 项 目 
以 杭州 滨江 区 垃圾 焚烧 处 理 厂 为 依托 工程 ,形成 年 提供 3 EE 
450Vd 生活 垃圾 焚烧 处 理 厂 的 基本 设计 .设备 成 套 、 工 程 建 
设 .营运 管理 一 条 龙 的 工程 总 承包 能 力 , 实 现 生活 垃圾 焚烧 
处 理 成 套装 备 产 业 化 。 

为 了 有 利于 加 快 企业 发 展 ,建设 现代 企业 制度 ,进一步 


加 快 企业 改革 ,经 江苏 省 人 民政 府 批复 ,同意 无 锡 锅炉 厂 改 
制 为 无 锡 华 光 锅 炉 股 份 有 限 公司 。 

武义 锅炉 厂 改制 为 私营 股份 制 企 业 ,更 名 为 武义 锅炉 制 
造 有 限 公司 。 

[ 扎 稿 人 :杭州 余热 锅炉 研究 所 蒋 建 民 审 稿 人 :杭州 余 
热 锅炉 研究 所 居 柏 锐 ] 
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生产 发 展 情况 ”2000 年 我 国 工业 燃气 轮机 生产 发 展 速 
度 和 上 年 相 比 相差 无 几 , 略 有 增长 。 截 至 2000 年 底 , 简 单 循 
环 和 联合 循环 的 燃气 轮机 总 装机 容量 已 达 7 380.6MW ,其 中 ， 
燃气 轮机 容量 为 6 161.4MW, 包括 工业 用 重型 燃气 轮机 的 容 
量 4 938.2MW, 占 燃气 轮机 总 装机 容量 的 80.14%, H 2000 
年 开始 ,我 国 现 有 的 燃气 轮机 电厂 已 逐步 开始 过 渡 到 以 联合 
循环 装置 发 电 或 热电 联 供 为 主 。 据 初步 统计 ,在 发 电 用 重型 
燃气 轮机 中 ,已 有 77.5% 组 成 了 联合 循环 发 电机 组 , 其中， 
30MW 以 上 的 联合 循环 发 电机 组 有 42 套 , 有 4 EE ik 300MW 
等 级 ,这 标志 着 我 国 燃气 轮机 市 场 已 开始 进入 大 容量 .高 效 
率 的 发 展 阶段 。2000 年 燃气 轮机 行业 主要 企业 的 主要 经 济 
指标 情况 见 表 1。 


表 1 2000 年 燃气 轮机 行业 主要 企业 完成 的 主要 经 济 指标 








南京 汽 轮 电 机 (集团 ) | 哈尔滨 汽轮机 上 海 汽轮机 l A 
从 业 人 员 平均 人 数 ( 人 ) 6 422 5 324 8 117 23 206 
工业 总 产值 (万 元 ) 43 261 93 242 73 433 243 017 
工业 增加 值 (万 元 ) 13 701 30 577 31 545 84 037 
图 定 资 产 净值 平均 余额 (万 元 ) 44 176 67 524 67 629 206 568 
销售 收入 (万 元 ) 59 076 76 231 72 029 240 422 
利税 /利润 (万 元 ) 5 757/151 6 336/132 9 924/2 406 24 482/2 689 
全 员 劳 动 生产 率 (元 /人 ) 21 334 57 432 38 863 142 108 
燃 机 产品 量 ( 台 /MW) 4/156 
燃 机 出 口 量 ( 台 /MW) 4/156 
燃 机 工业 总 产值 (万 元 ) 12 285 


我 国 现 有 的 燃气 轮机 发 电 装 置 ,主要 用 于 发 电 , 少 部 分 
用 于 油气 田 的 注水 、 注 气 . 增 压 以 及 舰 船 和 坦克 动力 。 按 发 
电 于 瓦 计 ,国产 部 分 只 占 约 7% ,进口 部 分 却 占 93%. RE 
进口 的 燃气 轮机 装置 主要 分 布 在 沿海 经 济 高 速 发 展 的 地 区 、 
大 中 城市 和 油气 田 处 ,这 种 状况 对 我 国 目 前 燃气 轮机 的 发 展 
不 利 ,影响 我 国 燃气 轮机 生产 的 发 展 。 

2000 年 ,我 国 曾 自行 设计 并 生产 过 燃气 轮机 的 大 型 企 
业 , 如 上 海 汽 轮机 有 限 公 司 .哈尔滨 汽轮机 有 限 责任 公司 、 东 
方 汽 轮机 厂 等 都 在 寻求 生产 或 者 寻求 合作 生产 燃气 轮机 。 
但 是 , 篆 因 诸 方面 原因 尚 无 产品 问世 。 唯 有 南京 汽 轮 电 机 
(集团 ) 有 限 责任 公司 设计 燃气 轮机 并 一 直 与 美国 GE 公司 合 
作 生 产 , 且 打 入 国际 市 场 ,其 中 出 口 燃气 轮机 整套 发 电机 组 4 





台 。 该 公司 在 生产 经 营 中 ,从 严 管 理 , 按 市 场 需求 和 生产 经 
营 特 点 , 深 控 企 业内 部 潜力 ,加强 整体 协作 ,发 挥 大 型 设备 的 
综合 平衡 能 力 , 扩 大 外 贸 出 口 ,寻求 国内 用 户 ,取得 较 好 的 经 
济 效益 。 

我 国 燃气 轮机 设计 能 力 简况 :60 年 代 至 70 年 代 初 ,上 海 
汽轮机 有 限 公 司 .哈尔滨 汽轮机 有 限 公 司 .东方 汽轮机 三 和 
南京 汽 轮 电 机 (和 集团) 有 限 责任 公司 等 都 曾 自 行 设计 并 生产 
过 燃气 轮机 , 表 1 为 2000 年 燃气 轮机 行业 主要 企业 完成 的 主 
要 经 济 指标 。 上 海 汽轮机 有 限 公 司 曾 测绘 仿制 过 BBC 公司 
的 6.2MW 燃气 轮机 ,还 自行 设计 生产 了 3MW .6MW 和 25MW 
燃气 轮机 ,其 中 仅 有 6.2MW 燃气 轮机 装备 了 卡车 电站 投入 
实际 应 用 。 哈 尔 滨 汽 轮机 有 限 公 司 曾 将 自行 设计 生产 的 
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2 206.5kW 船 用 燃气 轮机 改装 成 燃气 轮机 发 电机 组 在 天 津 并 
网 运行 。 此 外 还 设计 和 生产 过 两 种 2 206.5kW 和 2 942kW 的 
机 车 用 燃气 轮机 。 东 方 汽 轮机 厂 自行 设计 并 生产 过 6MW 船 
用 燃气 轮机 电站 ,后 因 故 取消 。 南 京 汽 轮 电机 (集团 ) 有 限 责 
任 公司 测绘 仿制 过 36.8kW 的 燃气 轮机 ,自行 设计 并 生产 过 
1.5MW 和 1.0MW 的 燃气 轮机 发 电机 组 。 上 述 各 企业 设计 并 
生产 的 燃气 轮机 其 透 平 进 气 初 温 为 700Y 等 级 。70 年 代 中 
期 ,以 南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责 任 公司 为 主要 力量 ,汇集 
国内 多 家 科研 院 所 ,高 等 学 校 和 企业 设计 并 制造 出 透 平 进 气 
初 温 为 900 乞 等 级 的 PG5301 燃气 轮机 发 电机 组 ,其 功率 为 
23MW ,充实 和 壮大 了 国内 燃气 轮机 队伍 。70 年 代 中 期 以 后 ， 


由 于 市 场 原因 和 燃料 政策 等 因素 ,上 海 汽轮机 有 限 公司 \ 哈 
尔 滨 汽轮机 有 限 公司 ,东方 汽轮机 三 的 燃气 轮机 设计 和 制造 
纷纷 下 马 ,大 多 数 燃气 轮机 的 设计 人 员 改 行 , 仅 有 南京 汽 轮 
电机 (和 集团) 有限 责任 公司 保留 了 一 支 比 较 完整 的 燃气 轮机 
设计 队伍 。80 年 代 至 今 ,南京 汽 轮 电机 (集团 ) 有 限 责任 公司 
与 美国 GE 公司 合作 生产 透 平 进 气 初 温 为 1 100Y 等 级 的 
MS6001B 型 燃气 轮机 。 由 GE 公司 提供 转子 .叶片 RRRA 
燃烧 部 件 等 重要 部 件 ,其 余 按 GE 公司 提供 的 图 纸 生产 .总 装 
成 套 。 截 至 2000 年 底 ,南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有限 责任 公司 
总 共生 产 17 台 不 同型 号 6000 系列 燃气 轮机 , 见 表 2。 


表 2 我 国 自行 制造 的 6000 系列 燃气 轮机 概况 


4 种 燃料 功率 (MW) 

燃气 轮机 型 号 
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市 场 及 销售 ”由 于 我 国 的 燃料 是 以 煤炭 为 主 ,而 石油 和 
天 然 气 不 足 , 因 此 ,严重 地 制约 燃气 轮机 的 应 用 。 我 国 现 有 
燃气 轮机 绝 大 部 分 用 于 发 电 , 只 有 极 少 数 用 于 压缩 机 和 和 泵 的 
驱动 ,但 只 占 发 电 总 装机 容量 (274GW) 的 2.2% 左 右 。 目 前 
我 国 燃气 轮机 发 电机 组 主要 应 用 在 :中 沿海 经 济 高 速 发 展 地 
区 。 这 些 地 区 ,由 于 经 济 高 速 发 展 ,迫切 需要 增加 电力 ,而 燃 
气 轮机 电厂 投资 少 .建设 周期 短 , 可 以 较 快 地 满足 电力 增长 
的 需要 。 因 此 ,获得 了 较 快 的 发 展 。 如 深圳 .广东 .浙江 .上 
海 .江苏 .海南 .福建 等 地 。@ 大 中 城市 的 调 峰 电 厂 。 由 于 我 
国电 网 的 峰 谷 差 越 来 越 大 ,迫切 需要 电网 调 峰 机 组 ,因此 ,不 
少 大 .中 城市 都 建造 了 一 些 燃 气 轮机 电厂 用 于 电网 调 峰 。@) 
油气 田 。 油 气田 的 开发 和 生产 需要 大 量 的 电力 ,而 且 可 以 
就 地 获取 油气 燃料 的 供应 , 故 较 多 选用 燃气 轮机 发 电机 组 。 
@ 海 上 采油 平台 。 据 统计 ,截止 至 2000 年 底 , 我 国 海上 采油 
平台 共 应 用 了 约 10 台 套 , 均 为 国外 进口 的 燃气 轮机 发 电机 
组 。 据 调查 ,我 国 现 有 的 燃气 轮机 发 电机 组 绝 大 多 数 为 国外 
进口 ,国内 制造 的 仅 占 整个 现 有 燃气 轮机 发 电机 组 总 量 的 
6.4%. SOMW 以 上 的 机 组 国内 暂时 还 不 能 制造 , 故 全 部 为 进 
口 。 即 使 南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责 任 公司 与 GE 合作 生产 
的 MS6001B 燃气 轮机 ,也 仅 占 该 型 号 在 国内 市 场 的 18% , A 
此 ,国产 燃气 轮机 发 电机 组 在 国内 仍 有 相当 大 的 市 场 空 间 。 

我 国 燃气 轮机 的 潜在 市 场 :近年 来 ,世界 范围 内 对 燃气 
轮机 需求 量 迅 速 增长 。 以 兆 瓦 数 计 ,1998 年 比 1997 年 增长 
Y 17.5%. 1998 年 订货 总 数 为 754 台 ,其 中 ,629 台 用 于 电站 
的 基本 负荷 , 占 83%。 我 国 近 几 年 对 燃气 轮机 的 需求 增长 也 
很 快 。 以 兆 瓦 数 计 ,1997 年 和 1998 年 每 年 平均 增长 约 25%。 
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南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责 任 公司 联合 循环 2 


南京 汽 轮 电机 (集团 ) 有 限 责任 公司 联合 循环 2 


南京 汽 轮 电机 (集团 ) 有 限 责 任 公司 联合 循环 9 
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南京 汽 轮 电机 (集团 ) 有 限 责任 公司 联合 循环 l 
但 我 国 燃气 轮机 的 总 使 用 量 仍 很 少 ,其 主要 制约 因素 是 我 国 
的 能 源 结构 以 煤炭 为 主 , 约 占 75%, 而 天然气 和 石油 供应 不 
是 。 我 国 以 煤炭 为 主 的 能 源 结构 造成 了 环境 的 污染 较为 严 
重 ,目前 ,酸雨 覆盖 区 域 已 占 国土 面积 的 40% ,世界 10 大 环 
境 污染 城市 有 7 个 在 中 国 , 如 不 采取 有 力 措 施 , 污 染 将 愈 来 
愈 严 重 。 因 此 ,国家 正 采 取 积 极 有 力 措 施 以 改变 我 国 能 源 结 
构 和 减少 燃 煤 电厂 的 污染 排放 。 主 要 措施 有 : 

(1) 加 强国 产 天 然 气 的 勘探 和 开发 。 据 专家 预测 ,我 国 
天 然 气 总 储量 约 38 万 亿 m ,截至 1995 年 , 探 明 储量 22 495 
亿 m ,主要 分 布 在 四 川 . 陕 甘 宁 、 新 疆 .青海 .海南 等 地 。 我 
国 天 然 气 产量 近年 来 增长 较 快 ,1995 年 为 176 亿 m ,1996 年 
为 201 42 n? ,1997 年 为 222 亿 mm ,2000 年 为 2%6 ~ 367 亿 mm ， 
到 2010 年 预计 可 达到 700 ~ 800 亿 mm 。 

(2) 我 国 从 周边 国家 进口 天 然 气 。 主 要 从 俄罗斯 或 中 亚 
诸 国 (土库曼 斯 坦 .乌兹别克 斯 坦 、 哈 萨克斯 坦 等 ) 进 口 管 道 
输送 天 然 气 及 从 印度 尼 西 亚 .马来西亚 和 澳大利亚 等 国 进口 
液化 天 然 气 (LNG)。 俄 罗斯 的 天 然 气 储量 非常 丰富 , 占 世 界 
第 1 位。 预计 至 2010 年 ,我 国 年 进口 天 然 气 将 达 400 ~ 600 
亿 m 。 计 划 中 的 输 气管 道 有 :1) 俄 罗斯 西西 们 利 亚 或 中 亚 
庄 国 一 乌鲁木齐 一 兰州 一 西安 一 南京 一 上 海 ,全 长 6 867km, 
其 中 ,我 国境 内 4 437km, FEAL 300 42 m ;2) 俄 罗斯 东西 伯 
利 亚 一 乌 兰 巴 托 一 北京 一 天 津 一 山东 (部 分 输 至 韩国 ) ,全 长 
2 264km。 其 中 我 国境 内 1 320km, 年 供 气量 100 亿 mi 33) RY 
斯 远东 地 区 ( 萨 哈 林 ) 一 佳木斯 一 哈尔滨 一 沈阳 及 哈尔滨 一 
大 庆 , 全 长 2 416km, 其 中 我 国境 内 1 492km, 年 供 气 景 100 ~ 
150 亿 mm。 我 国 东南 沿海 也 正在 计划 进口 LNG, 一 期 工程 初 


AE EE PRON AS , A 300 万 va, 预计 2004 年 建成 。 二 期 
工程 容量 约 600 万 va,2010 年 前 后 建成 。 江 浙 地 区 也 正在 进 
行 选 点 论证 。 

(3) 大 力 开 发 利用 煤层 气 。 煤 层 气 是 煤层 中 伴 气 的 一 种 
可 燃气 体 ,俗称 "瓦斯 ", 主 要 成 份 为 CH ,常温 下 热 值 3.43 ~ 
3.71MJ/Nm' ,是 一 种 优良 的 气体 燃料 ,在 许多 国家 已 获得 较 
好 的 利用 。 我 国 是 世界 产 煤 第 一 大 国 , 但 煤层 气 的 利用 率 较 
低 , 只 占 全 世界 总 利用 量 的 4.81%。 据 统计 ,我 国 埋 深 
2 000m 以 内 浅 范围 的 煤层 气 总 量 约 有 30 ~ 35 万 亿 m KE 
与 我 国 天 然 气 总 储量 相当 ,有 较 大 的 开发 利用 潜力 。 

(4) 发 展 洁净 燃 煤 技术 。 我 国 已 计划 建造 大 型 的 IGCC 
和 PFBC 示范 电厂 ,一 旦 这 种 示范 获得 成 功 , 加 上 预期 的 
IGCC 电厂 造价 大 幅度 下 降 , 这 两 种 洁净 燃 煤 的 电厂 将 会 在 
我 国 迅速 推广 。 

鉴于 此 ,从 第 十 个 “五 年 计划 "开始 至 未 来 10 ~ 20 年 ,我 
国 对 燃气 轮机 有 迫切 需求 的 主要 市 场 是 :电网 调 峰 , 基 本 负 
荷 发 电 ( 主 要 指 大 功率 燃气 轮机 为 主 的 燃气 一 蒸汽 联合 循环 
装置 ) , 老 电厂 采用 联合 循环 方式 进行 改造 ,石油 .天 然 气 开 
采 和 管道 输送 , 舰 船 .机 车 驱动 等 。 我 国 能 源 结 构 的 调整 为 
燃气 轮机 的 应 用 提供 了 广阔 的 空间 和 可 能 。 据 有 关 专 家 预 
测 “ 十 五 "期 间 我 国 燃气 轮机 的 需求 如 下 , 见 表 3。 

表 3 “十 五 "期 间 国 内 燃气 轮机 需求 预测 











基本 发 电 装 置 


i 
2 老 电厂 (站 ) 改 造 485 
3 洁净 煤 发 电 0 
4 | 石油 .天然气 开采 和 传输 300 
5 天 然 气 发 展 利 用 0 
6 舰 船 .机 车 驱动 500 

E 计 3 045 





2000 年 我 国 工 业 燃气 轮机 的 市 场 销 售 情况 在 国内 外 均 
赂 有 回升 。 其 中 南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责 任 公 司 出 口 了 4 
E PG6551B 燃气 轮机 至 伊拉克 ,在 燃气 轮机 运 达 目的 地 后 ， 
由 该 企业 派出 技术 人 员 帮 助 外 方 安装 .调试 .操作 和 运行 维 
护 ,获得 了 伊 方 的 好 评 。 

新 产品 ”在 当前 燃气 一 蒸汽 联合 循环 电站 ( 厂 ) 中 ,控制 
设备 通常 随 主要 设备 同时 供 货 ,也 有 单独 采购 的 (如 分 布 式 控 
制 系统 DCS)。 这 种 采购 模式 在 计算 机 网 络 技术 还 不 成 熟 的 
年 代 是 可 以 接受 的 ,但 是 , 随 着 计算 机 硬件 及 相关 网 络 技术 日 
新 月 异 的 发 展 ,加 上 基于 其 上 的 应 用 软件 开发 ,这 种 陈旧 的 配 
置 模式 已 妨碍 了 电站 ( 厂 ) 控 制 水 平 的 提高 ,从 而 也 影响 整体 
设备 使 用 功能 的 优化 。2000 年 由 GE 公司 和 南京 汽 轮 电 机 ( 集 
团 ) 有 限 责任 公司 新 品 研发 部 共同 推出 的 整体 化 控制 系统 (In- 
tegrated Control Systerr 一 一 以 下 简称 ICS 系统 ) 将 燃气 一 蒸汽 联 
合 循环 电站 中 各 主要 设备 的 控制 系统 的 燃气 轮机 控制 . 汽 轮 
机 控制 .发 电机 励磁 和 保护 控制 .余热 锅炉 控制 以 及 辅助 系统 
(BOP) 控 制 等 集成 在 一 起 ,并 且 构 成 一 个 紧密 的 一 体 化 结构 。 
由 于 采用 同 构 的 计算 机 网 络 系统 ,这 样 除 可 绕 开 互 为 异 构 的 
网 络 互 连 问 题 外 ,还 可 以 从 设计 ,安装 .调试 .使 用 .维护 .培训 
及 备品 备件 等 方面 进行 一 体 化 的 考虑 ,以 提高 整个 燃气 一 燕 
汽 联合 循环 电站 ( 厂 ) 控 制 系统 的 性 能 价格 比 。 


A 2000 年 以 来 ,ICS 项 目 由 南京 市 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 
责任 会 司 新 品 研 发 部 在 软件 上 根据 市 场 及 用 户 的 实际 情况 开 
发 并 推出 了 两 种 选择 方案 。 由 于 价格 上 的 因素 ,目前 燃气 轮 
机 电站 岛 仍 以 GE 公司 的 MarkV 轮 控盘 为 该 岛 核心 控制 设备 
的 前 提 下 ,又 进行 了 以 GE 的 MarkW 为 蒸汽 轮机 电站 岛 的 核心 
控制 设备 进行 概念 性 设计 。 同 时 ,对 余热 锅炉 岛 采用 GE 公司 
的 PLO 为 控制 系统 的 概念 性 设计 、 在 上 述 基础 上 ,对 整个 电 
站 级 的 控制 采用 了 服务 器 /用 户 机 的 模式 。 

目前 ,ICS 控制 技术 的 研制 和 开发 已 逐渐 走向 市 场 ,美国 
及 墨西哥 已 经 成 功 的 应 用 。 我 国 也 将 在 燃气 一 蒸汽 联合 循 
环 的 电站 中 逐步 推广 和 应 用 ,并 为 用 户 所 认识 。 

2000 年 南京 燃气 轮机 研究 所 应 用 微机 技术 研制 的 
SZC 一 N4C 型 新 型 智能 转速 表 , 通 过 了 江苏 省 质量 技术 监督 
局 严格 的 型 式 试 验 ,取得 了 南京 市 质量 技术 监督 局 计量 器 具 
生产 许可 证 。 该 表 具 有 高 可 靠 的 特点 , 它 与 配套 的 磁 电 式 传 
感 器 配合 使 用 ,可 广泛 地 用 于 电厂 汽轮机 、 工 业 汽 轮机 及 各 
旋转 机 械 转 速 的 测量 。 它 具有 较 宽 的 转速 测量 范围 : 10 ~ 
9 999r/min; 具有 转 加 速 测量 功能 : + 999w(min'sj ~ 000r/( min: 
s) ~ - 999u(min's); 可 自动 存 贮 和 显示 最 高 转速 ;可 精确 测 
量 电 厂 发 电 频 率 :2.00Hz ~ 99.99Hz。 可 自行 设 定 两 档 转速 上 
限 , 一 旦 超 限 , 即 发 出 灯光 报警 ,并 有 相应 继电器 接点 输出 
(于 位 、 百 位 .十 位 三 位 可 调 )。 具 有 自 检 及 自动 纠 错 功 能 ， 
尤其 在 低 转 速 测试 能 力 .高 频 抗 干扰 能 力 .高 稳定 度 方面 已 
领先 国内 同类 测试 仪表 。 如 用 户 对 于 报警 时 间 有 特殊 要 求 
(例如 0.05s 报警 ), 可 为 用 户 定制 , 满 足 用 户 要 求 。 该 仪表 以 
四 位 LED 数码 管 为 显示 器 ,采用 薄膜 开关 ,读数 稳定 清晰 有 
简便 ,在 数 家 电厂 的 运行 中 已 表现 出 其 优良 的 性 能 。 

质量 及 质量 管理 ”2000 年 12 月 27 日 ,国家 质量 技术 监 
督 局 以 质 技 监 标 [2000]420 号 文 “ 关 于 成 立 全 国 燃 气 轮 机 标 
准 化 技术 委员 会 的 批复 ”文件 ,同意 成 立 “ 全 国 燃气 轮机 标准 
化 技术 委员 会 ”及 其 组 成 方案 。“ 全 国 燃 气 轮机 标准 化 技术 
委员 会 "由 47 名 委员 .顾问 组 成 。 秘 书 处 设 在 南京 燃气 轮机 
研究 所 .“ 全 国 燃气 轮机 标准 化 技术 委员 会 "国内 编号 为 : 
CSBTS/TC259。 新 成 立 的 全 国 燃气 轮机 标 委 会 将 继续 承担 
ISO/TC192 的 技术 归口 工作 ,按照 国家 制定 .修订 标准 的 原则 
以 及 采用 国际 标准 和 国外 先进 标准 的 方针 ,人 负责 组 织 .提出 
并 制定 .修订 燃气 轮机 标准 体系 表 , 提 出 制定 .修订 燃气 轮机 
国家 标准 和 行业 标准 的 规划 和 年 度 计划 的 建议 。 

全 国 燃气 轮机 标准 化 技术 委员 会 成 立 暨 第 一 届 一 次 会 
MF 2001 年 3 月 9~ 13 日 在 海口 召开 。 国 家 质量 技术 监督 
局 和 中 国电 器 工业 协会 的 领导 到 会 并 讲 了 话 。 会 议 通 过 了 
主任 委员 向 大 会 做 的 工作 报告 ,还 通过 了 第 一 届 全 国 燃气 轮 
机 标准 化 技术 委员 会 《章程 》《 秘 书 处 工作 细则 》 和 《燃气 轮 
机 专业 标准 化 近期 工作 和 发 展 计 划 》。 会 议 期 间 , 委员 们 对 
燃气 轮机 现状 和 发 展 从 不 同 角 度 作 了 分 析 。 一 致 认为 :加 大 
力度 宣 贯 已 经 制定 并 已 发 布 实施 的 燃气 轮机 各 类 标准 ,对 提 
高 产品 质量 ,保证 产品 在 出 厂 后 运行 可 靠 ,将 会 起 到 有 力 的 
指导 作用 。 同 时 ,要 制定 出 高 质量 的 燃气 轮机 国家 标准 ,以 
满足 我 国 燃气 轮机 在 经 贸 .科研 .制造 以 及 与 国际 标准 接轨 
诸 方面 发 展 的 需要 。 

2000 年 开始 ,我国 将 等 同 采 用 并 制定 ISO/TC192 所 颁布 的 
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两 个 国家 标准 , 即 :联合 循环 电厂 验收 试验 》 和 《燃气 轮机 术 
语 》。 前 一 个 标准 主要 涉及 联合 循环 电厂 验收 试验 的 范围 测 
点 位 置 的 命名 ,试验 的 程序 .条 件 方法 及 结果 的 计算 和 误差 
评估 。 后 一 个 标准 主要 涉及 燃气 轮机 的 术语 、 命 名 方法 及 定 
义 等 。 预 计 两 个 国家 标准 的 制定 工作 将 在 2001 年 完成 。 

【 撰 稿 人 :南京 燃气 轮机 研究 所 涂 庆 国 ” 审 稿 人 :南京 燃 
气 轮机 研究 所 娄 马 宝 ] 
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生产 发 展 情况 ”2000 年 大 型 水 电 设 备 行业 随 着 国家 “ 西 
电 东 送 " 政 策 的 实施 ,市 场 稍 有 起 色 , 但 形势 仍然 十 分 严峻 ， 
始终 处 于 供 大 于 求 的 局 面 ,竞争 十 分 激烈 。 行 业 各 企业 为 保 
持 生 产 经 营 的 持续 发 展 , 不 断 深 化 改革 ,坚持 科技 领先 , 狠 抓 
科研 开发 ,不遗余力 地 抓 市 场 , 以 计划 .成 本 质量 为 重点 ,加 
强 基础 管理 ,不 断 推进 技术 进步 和 产品 升级 ,基本 完成 了 当 
年 生产 经 营 目标 。2000 年 大 型 水 电 设备 行业 生产 水 电机 组 
35 套 ,1 890.5SMW ,完成 产值 99 275.5 万 元 。 行 业内 9 个 企业 
全 年 完成 工业 总 产值 172 189 万 元 , 完成 产品 销售 收入 
176 131 万 元 ,实现 利润 总 额 2 030.3 万 元 ,全 员 劳 动 生产 率 
66 763 元 /人 。 

2000 年 生产 单机 容量 在 10MW 以 上 水 电机 组 的 厂家 有 : 


东方 电机 股份 有 限 公司 .哈尔滨 电机 厂 有 限 责 任 公 司 、 重 庆 
水 轮机 厂 有 限 责 任 公司 .福建 九州 南平 电机 三 .昆明 电机 有 
限 责任 公司 .广东 省 闪 关 众 力 发 电 设备 有 限 公 司 BILE 
士 水 电 设备 有 限 公 司 .江西 电机 有 限 南 任 公司 等 8 个 企业 。 
其 中 大 一 型 企业 2 个 大 二 型 企业 3 个 、 中 一 型 企业 1 个 ,中 
二 型 企业 2 个 。 职 工 共 25 791 人 。 

国有 大 型 骨干 企业 哈尔滨 电机 厂 有 限 责 任 公司 2000 年 
完成 工业 总 产值 66 620 万 元 ,综合 产量 3 476MW ,水 电机 组 8 
套 .630.53MW, 汽 轮 发 电机 10 4,2 650MW, 交 直 流 电 机 
195.454MW, 主 营业 收入 67 028 万 元 ,实现 利润 总 额 547 万 元 。 
东方 电机 股份 有 限 公 司 2000 年 完成 工业 总 产值 60 090 万 
元 ,水 电机 组 16 套 1 085MW, 汽 轮 发 电机 9 台 、1 520MW, 大 
型 交 直 流 电机 85 E .72.79MW, 主 营业 收入 65 506 万 元 ,实现 
利润 总 额 134 万 元 。1999 ~ 2000 年 大 型 水 电 设 备 行 业 企 业 水 
电 设备 产量 产值 见 表 1。 

产品 分 类 产量 2000 年 大 型 水 电 设备 行业 共生 产 大 型 
水 电机 组 35 套 ,1 890.5MW ,配套 励磁 设备 19 台 , 配 套 冷 却 设 
备 5 台 ,配套 调 速 器 12 台 , 配 套 油 压 装置 32 f., 

市 场 及 销售 ”2000 年 大 型 水 电 设备 行业 市 场 竞 争 激烈 ， 
产品 价格 下 降 ,企业 和合 利 困难 ,加 之 国外 制造 商 大 举 进 人 国 
内 市 场 ,致使 水 电 设备 制 造 企业 生 产能 力 在 一 定 程度 上 放 
T ,企业 成 本 负担 越 来 越 重 ,销售 形势 不 容 乐 观 。 面 对 这 种 
形势 ,行业 各 企业 及 时 把 握 多 变 的 市 场 时 机 ,坚持 “水 火电 并 
举 , 大 中 小 机 齐 上 "的 经 营 方 针 ,在 巩固 已 有 市 场 的 基础 上 ， 
竭尽 全 力 开拓 新 市 场 。 全 年 共 实现 国内 销售 收入 69 648 万 
元 ,其 中 配套 励磁 设备 2 966 万 元 ,配套 油 压 装置 78 万 元 。 
实现 国外 销售 收入 2 582 万 美元 ,出 口水 电机 组 5 E, 
390MW。1999 ~ 2000 年 大 型 水 电 设备 行业 企业 水 电 设备 国内 
国外 销售 收入 见 表 2。 


表 1 1999 ~ 2000 年 大 型 水 电 设备 行业 企业 水 电 设备 产量 产值 


东方 电机 股份 有 限 公 司 

哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 公司 

重庆 水 轮机 三 有 限 责 任 公司 

福建 九州 南平 电机 三 

昆明 电机 有 限 责 任 公 司 

广东 省 韶关 众 力 发 电 设备 有 限 公司 

富 春江 富士 水 电 设备 有 限 公司 

克 瓦 纳 (杭州 ) 发 电 设备 有 限 公司 

天 津 阿尔 斯 通 水 电 设备 有 限 公 司 

江西 电机 有 限 责 任 会 司 

湖南 零 陵 发 电 设备 有 限 公司 

合 计 

注 :1. 表 内 统计 数字 为 单机 容量 在 10MW 以 上 。 
2. 栏 内 有 "一 ”为 当年 不 生产 大 型 水 电 设备 。 
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表 2 1999 ~ 2000 年 大 型 水 电 设备 行业 企业 水 电 设备 国内 外 销售 收入 





东方 电机 股份 有 限 公 司 
哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 公司 
BRK ARBRE al 
富 春 江 窗 士 水 电 设备 有 限 公司 
江西 电机 有 限 责任 公司 
昆明 电机 有 限 责任 公司 
福建 九州 南平 电机 厂 
广东 省 韶关 众 力 发 电 设备 有 限 公司 
克 瓦 纳 (杭州 ) 发 电 设备 有 限 公 司 
天 津 阿尔 斯 通 水 电 设备 有 限 公司 
湖南 零 陵 发 电 设备 有 限 公 司 
合 计 
注 : 栏 内 有 ”一 "为 当年 不 生产 大 型 水 电 设备 。 
新 技术 及 科研 成 果 ”2000 年 哈尔滨 电机 三 有 限 责任 全 
司 完成 了 高 水 头 水 力 机 械 通用 试验 [I 台 的 建设 。 该 试验 台 
是 在 广泛 吸收 国内 外 试验 台 的 先进 技术 和 经 验 基 础 上 ,自行 
开发 和 研究 制造 的 双 工 位 、 多 功能 、 高 精度 水 力 机 械 通 用 试 
aE ,其 基本 参数 满足 反击 式 水 轮机 模型 全 特性 性 能 试验 的 
功能 要 求 ,试验 水 头 达 150m, 流 量 达 2mm/s, 试验 综合 误差 小 
于 0.2% ,达到 了 国际 先进 水 平 。 该 公司 还 完成 了 混流 式 水 
轮机 叶片 数控 加 工 技术 的 研究 ,解决 了 水 轮机 叶片 的 型 面 加 
工 问题 及 叶片 加 工 中 正 背面 翻转 的 错位 问题 ,并 对 胎 具 无 特 
EK ,降低 了 胎 具 造价 。 利 用 计算 机 仿真 技术 ,提高 了 加 
工效 率 和 加 工 精度 ,为 实现 真 机 叶片 的 加 工 提 供 了 保证 ,并 
以 天 生 桥 转 轮 叶片 为 加 工 对 象 ,成 功 实现 了 整 台 混流 式 转 轮 
叶片 高 效率 ,高 精度 的 数控 加 工 , 实 现 了 我 国 大 型 混流 式 水 
轮机 转 轮 叶片 数控 加 工 零 的 突破 ,为 三 峡 转 轮 叶片 的 数控 加 
工 做 好 了 充分 的 技术 准备 。 该 公司 的 国家 863/CIMS IHE 
点 应 用 示范 工程 于 2000 年 通过 验收 。HEC 一 CIMS |] #WIrAE 
由 三 大 部 分 组 成 :工程 设计 部 分 (系统 ) .集成 化 管理 部 分 ( 系 
统 ) 和 制造 部 分 (系统 )。 分 为 十 个 分 系统 .一 个 支撑 环境 和 
一 个 标准 化 体系 。 系 统 贯穿 了 经 营 、 计 财 ,设计 ,工艺 生产、 
质 检 .供应 .仓库 .服务 一 条 线 , 实 现 了 从 投标 报价 到 产品 出 
三 到 售后 服务 的 全 程 现代 化 .信息 化 管理 过 程 ,使 公司 的 现 
代 化 生产 和 管理 义 迈 上 了 一 个 新 台阶 。 
哈尔滨 电机 广 有 限 责任 公司 和 东方 电机 股份 有 限 公 司 
2000 年 完成 了 国家 科研 项 目 “ 三 峡 水 轮 发 电机 组 研制 "中 的 9 
个 专题 研究 ,并 通过 了 国家 组 织 的 验收 ,为 三 峡 机 组 的 生产 
制造 做 好 了 充分 的 准备 工作 。 哈 尔 滨 电机 三 有 限 责任 公司 
通过 对 三 峡 机 组 引进 的 水 力 资料 的 消化 吸收 ,为 缅甸 邦 朗 电 
站 , 公 伯 峡 电 站 设计 的 混流 式 转 轮 效 率 达 94.3% ,为 丰满 电 
站 设计 的 混流 式 转 轮 效 率 达 94.11%。 这 些 科研 成 果 的 取得 
为 三 峡 水 轮机 转 轮 和 其 他 巨型 水 电机 组 的 设计 与 制造 打下 
了 坚实 的 技术 基础 。 此 外 ,该 公司 为 要 林 水 电站 扩建 水 轮机 
的 水 力 试验 研究 设计 出 的 A551C 转 轮 ,最 高 效率 为 93.5%， 
完全 满足 了 用 户 要 求 ; 完 成 了 万 家 寨 大 有 泵 叶片 的 热 模 压 成 型 


国内 销售 收入 
(HI) 


国外 销售 收入 
(万 美元 ) 


2000 年 


220 719 
1 120 1 863.4 
732 
2 072 2 582.4 

工艺 模拟 及 优化 的 工艺 攻关 ;开发 研制 了 Crl3Ni5 型 马 氏 体 
不 锈 钢 气 体 保护 焊丝 和 不 锈 钢 埋 弧 焊 焊接 材料 ,填补 了 国内 
空白 ;开发 研制 的 HSGONiMo 低 合 金 高 强度 钢 气 体 保护 焊 焊 
22 ,成功 地 应 用 于 三 峡 座 环 过 渡 段 的 焊接 ,为 配合 三 峡 转 轮 
的 生产 ,还 自制 了 450t 变 位 机 及 翻身 工具 。 

东方 电机 股份 有 限 公 司 研 制 的 列 人 ”“ 九 五 "期 间 国 家 重 
点 新 产品 计划 典型 项 目的 李 家 峡 400MW 蒸发 冷却 水 轮 发 电 
机 ,采用 沸点 较 低 的 自 循环 蒸发 冷却 介质 ,降低 了 绕组 温 升 ， 
减少 了 绕组 线 棒 的 温差 ,使 整个 发 电机 定子 绕组 温度 分 布 均 
匀 ,提高 了 发 电机 利用 率 和 参数 ,减少 了 发 电机 重量 。 李 家 
ik 400MW 蒸发 冷却 发 电机 的 研制 成 功 表 明 ,蒸发 冷却 系统 
安全 可 靠 ,蒸发 冷却 技术 是 一 种 比 水 冷 更 为 优越 的 内 冷 技 
术 ,为 发 展 巨型 水 轮 发 电机 提供 了 新 的 冷却 途径 。 该 公司 针 
对 盐 锅 峡 电 站 水 轮机 的 增 容 改造 ,应 用 CFD 技术 开发 出 了 
HLD303 转 轮 , 转 轮 最 优点 效率 达 93% ,额定 点 效率 达 91%, 
具有 良好 的 空 化 性 能 和 稳定 性 能 。 公 司 还 完成 了 500MW 级 
水 轮机 大 部 件 加 工 工 艺 以 及 500MW 以 上 巨型 水 轮机 的 大 型 
关键 零 部 件 加 工 工艺 的 研究 ,解决 了 二 滩 巨 型 水 轮机 顶 资 、 
底 环 . 座 环 .主轴 . 导 叶 ,. 转 轮 等 大 型 关键 零 部 件 的 制造 问题 ， 
应 用 前 景 广阔 。 此 外 ,该 公司 的 计算 机 集成 制造 系统 获 2000 
年 省 科技 进步 一 等 奖 。 

富 春 江 富士 水 电 设备 有 限 公司 研制 成 功 的 $1.8m 水 斗 
式 全 不 锈 钢 转 轮 , 转 轮 直径 1.8m ,净重 5.3t, 共 有 20 AAA, 
是 目前 国内 最 大 的 水 斗 式 全 不 锈 钢 转 轮 。 

福建 九州 南平 电机 厂 通过 引进 高 性 能 转 轮 技术 ,使 部 分 
产品 的 水 轮机 效率 提高 到 95% ,完成 了 具有 最 优化 运行 系统 
的 中 小 型 水 轮 发 电机 产品 样机 的 制造 ,样机 已 投入 试 运行 。 

广东 省 韶关 众 力 发 电 设备 有 限 公 司 2000 年 对 灯泡 贯 流 
机 组 导 叶 加 工 工艺 进行 了 改进 ,自制 了 灯泡 贯 流 机 组 内 外 环 
BALL .定子 线圈 对 地 绝缘 包 带 机 等 ,使 公司 的 技术 装备 .加 
工 能 力 和 加 工 精度 得 到 提高 。 


江西 电机 有 限 责任 公司 2000 年 开发 完成 了 推力 轴承 涧 
滑 计算 程序 .转轴 挠 度 和 临界 转速 计算 程序 .定子 线圈 计算 
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程序 ,水 轮机 选 型 设计 等 应 用 程序 ,以 及 材料 定额 辅助 编制 
程序 。 目 主 开发 的 工艺 CPP 系统 也 已 全 面 投 人 使 用 ,在 工 
艺 文 件 .材料 定额 编制 中 发 挥 较 大 作用 。 此 外 ,公司 还 在 重 
点 产品 上 成 功 地 应 用 了 端 盖 式 轴承 不 刮 瓦工 艺 .主轴 滑动 轴 
承 档 及 镜 板 光 整 加 工 工艺 .磁极 线圈 侧 压 工艺 ,提高 了 产品 
技术 水 平 。 

新 产品 ”2000 年 哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 公司 为 广东 木 
京 水 电站 生产 了 3 Æ CZA684a 一 WP 一 560 SFG10 一 72/5680、 额 
定 功率 10.42MW .水 头 范 围 3.89 ~ 7.15m 的 贯 流 式 水 轮 发 电 
机 组 ; 为 顷 旬 邦 朗 水 电站 生产 了 4 Æ HLA743—L]}-280 
SF72.25 ~ 22/5800 额定 功率 73.44MW ,水头 范 围 80 ~ 109.5m 
的 混流 式 水 轮 发 电机 组 ;为 重庆 江口 电站 生产 了 3 台 额 定 功 
率 100MW 的 三 相同 步 水 轮 发 电机 及 其 附属 设备 。 该 公司 还 
完成 了 本 林 A 发 电机 小浪底 3* 发 电机 、 凌 津 滩 6* .7”、 
8% O° 发 电机 、 天 生 桥 [级 6* 发 电机 ARH 6* 发 电机 X 
KIK 1* 发 电机 等 的 生产 。 

东方 电机 股份 有 限 公 司 为 云南 大 朝山 电站 生产 了 
HLD267—1J—580 SF225—52/12800 型 额定 功率 225MW .水头 
范围 50.1~ 87.9m 的 混流 式 水 轮 发 电机 组 2 套 ; 为 贵州 港口 
WE T HLD267 一 [J 一 330 SF30 一 36/6400 型 、 额 定 功 率 
30MW KÉ 和 2.5m 的 混流 式 水 轮 发 电机 组 2 套 。 该 公司 为 四 
川 红 岩 子 水 电站 生产 的 30MW 贯 流 式 水 轮 发 电机 组 是 独立 
开发 .自行 研制 的 大 型 贯 流 式 机 组 ,水 轮机 型 号 GZD278 一 
WP 一 640 .额定 输出 功率 30.8MW .额定 电压 1.5kV ,水头 范围 
3.7~ 11.5m, 额定 转速 83.33r/min; 发 电机 型 号 SFCW30 一 72/ 
7220, 额 定 功 率 30MW, 功 率 因 数 0.9( 沼 后 ) .发 电机 效率 > 
99%。 该 机 与 其 它 机 型 相 比 ,投资 少 、 见 效 快 ,技术 参数 高 ， 
具有 较 好 的 市 场 前 景 。 此 外 该 公司 还 生产 了 小 浪 底 300MW 
水 轮 发 电机 1 台 .棉花 滩 150MW 水 轮 发 电机 2 台 、 小 关子 
40MW 水 轮 发 电机 组 4 套 .石泉 44MW 水 轮 发 电机 组 1 套 、 马 
le] 1SMW 水 轮 发 电机 组 2 套 。 

重庆 水 轮机 三 有 限 责 任 公司 生产 了 4 套 水 轮 发 电机 组 ， 
分 别 为 : HLJF2157—LJ— 140 SF10— 14/2860, 额定 水 头 56 ~ 
66m .额定 转速 428r min .额定 容量 10MW; CJA237—L— 140/4 x 
12.5 SF12 一 10/2860 .额定 水 头 442 ~ 444m. .额定 转速 600r/min、 
额定 容量 12MW; HLA696—LJ—130 SFI6— 10/2850 额定 水 头 
95.8 ~ 138.7m .额定 转速 600vmin .额定 容量 16MW; CJA237 一 
L—160/4 x 11 SF17— 10/2860, 额定 水 头 571.6 ~ 596.1m, 额定 
转速 600r/min, 额定 容量 17MW。 

福建 九州 南平 电机 厂 为 武平 东 留 电站 生产 了 2 套 水 轮 
发 电机 组 ,水 轮机 型 号 HLD54 一 LJ 一 163、 水 头 范 围 154 ~ 
183.4m MEDIR 13.02MW, 转 轮 直 径 1.63m、 额 定 转 速 500r/ 
min; 发 电机 型 号 SF12500 一 12/3100、 额 定 容量 12.SMW .电压 
10.5kV ,功率 因数 0.8。 公 司 还 完成 寿 宁 梅 州 电站 HLD46 一 
WJ—78 SFW5000 一 6/1730 卧 式 高 压 .高 水 头 高 转速 水 轮 发 电 
机 组 的 设计 制造 工作 。 

昆明 电机 有 限 责任 公司 为 云南 省 宜良 县 柴 石 滩 电站 生 
产 水 轮 发 电机 2 台 , 型 号 SF20—22/4250, 额定 容量 20MW 、 额 
EEE 10.SkV .功率 因数 0.8( 滞 后 )。 

广东 省 韶关 众 力 发 电 设备 有 限 公司 为 乳 源 大 潭 水 电站 
生产 了 水 轮 发 电机 组 ,水 轮机 型 号 为 HLD75 一 LJ 一 165 .额定 
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功率 10.362MW ,水头 范围 49 ~ 58.8m, 发 电机 型 号 SF10 一 16/ 
3300 MERE 10MW .功率 因数 0.8。 

富 春江 富士 水 电 设 备 有 限 公 司 为 应 村 水 电站 生产 了 水 
轮 发 电机 组 ,水 轮机 型 号 HL(F613V, )—LJ—135, 额定 水 头 
202.55 ~ 258.33m, 额定 功率 16.58MW, 发 电机 型 号 SF16 一 8/ 
3100 .额定 容量 16MW .功率 因数 0.8; 为 东 因 电站 生产 的 水 轮 
发 电机 组 ,水 轮机 型 号 HL(F115) 一 UL 一 130, 额 定 水 头 65.2 ~ 
99.2m, 额定 功率 11.4MW; 发 电机 型 号 SF11—12/3300, BE F 
E 11MW ,功率 因数 0.8。 

江西 电机 有 限 责任 公司 生产 了 3 500kW 轴 伸 贯 流 式 水 轮 
发 电机 组 ,水 轮 发 电机 型 号 SF3500 一 12/3250、 额 定 功率 
3 SOOkW .额定 电压 6.3kV 、 额 定 电 流 401A 、 额 定 转 速 187.5r/ 
min, 效率 > 95.7% 、 功 率 因数 0.8( 滞 后 ), 水 轮机 型 号 
GZ006 一 WZ 一 275 .额定 水 头 9.2m, 转 轮 直 径 27$cm .额定 流量 
45.33mm /s BLE 89.4% 。 

质量 及 质量 管理 ”2000 年 大 型 水 电 设备 行业 各 企业 进 
一 步 加 强 质量 意识 ,严格 质量 责任 制 ,强化 质量 管理 ,积极 开 
展 质量 体系 内 审 工作 ,实行 质量 奖惩 制度 ,大 型 水 电机 组 产 
品质 量 普遍 得 到 提高 ,得 到 了 用 户 的 好 评 。2000 年 行业 各 企 
业 在 质量 管理 工作 方面 大 体 做 了 以 下 工作 : 

(1) 做 好 质量 教育 和 宣传 工作 ,提高 全 体 员 工 的 质量 意 
识 。 哈 尔 滨 电机 广 有 限 责 任 会 司 举办 了 第 二 届 “3'16" 质 量 
教育 展览 。 东 方 电 机 股份 有 限 公司 开展 了 以 “质量 一 一 新 世 
纪 的 呼唤 "为 主题 的 质量 宣传 月 活动 。 

(2) 加 大 内 部 质量 体系 审核 力度 ,确保 质量 体系 有 效 运 
行 。 通 过 内 部 质量 体系 审核 ,对 违反 《质量 保证 手册 》 的 责任 
单位 发 出 整改 通知 ,对 纠正 措施 落实 情况 进行 追踪 ,并 对 责 
任 单位 进行 经 济 处 罚 。 

(3) 继 续 做 好 质量 体系 认证 及 其 认证 后 的 监督 审核 工 
作 。 东 方 电机 股份 有 限 公司 通过 了 华 信 公司 的 质量 换 证 ,并 
对 公司 质量 体系 于 以 重新 注册 。 重 庆 水 轮机 厂 有 限 责 任 公 
司 2000 年 在 贯 标 认 证 基础 上 顺利 通过 1SO9001 认证 后 的 第 
一 次 监督 审核 ,综合 评定 全 部 达到 整 机 一 等 品 。 福 建 九州 南 
平 电 机 厂 通 过 了 华 信 技术 检验 有 限 公 司 和 华 欣 机 械 质 量 技 
术 检 验 中 心 的 年 度 检 查 。 昆 明 电 机 有 限 责 任 公司 2000 年 通 
过 了 ISO9000 质量 体系 认证 ,认证 标准 ISO9001:1994。 广 东 省 
韶关 众 力 发 电 设备 有 限 公司 2000 年 通过 了 韶关 市 技术 监督 
局 对 水 电 产 品 的 抽查 检验 ,并 被 市 技术 监督 局 授予 "连续 十 
年 产品 质量 可 靠 企 业 " 称 号 。 

(4) 进 一 步 深 入 开展 群众 性 质量 管理 活动 。 在 “全 国 机 
械 工 业 第 19 次 质量 信得过 小 组 暨 质量 管理 小 组 代表 大 会 ” 
上 ,哈尔滨 电机 三 有 限 责 任 公司 卡 伦 下 水 轮机 转 轮 装配 焊 
接 QC 小 组 继 1999 年 获 国 优 小 组 后 ,又 被 授予 “全 国 机 械 工 
艺 优秀 质量 管理 小 组 "称号 ,并 同时 被 大 会 推荐 为 参加 中 国 
质 协 召 开 的 “全 国 优秀 质量 管理 小 组 代表 大 会 ”的 代表 小 组 。 

东方 电机 股份 有 限 公 司 为 搞 好 三 峡 水 轮 发 电机 组 分 包 
件 制造 ,确保 分 包 件 质量 ,2000 年 编制 并 颁发 了 《三峡 水 轮 发 
电机 组 分 包 件 制造 质量 保证 大 纲 》。 

基本 建设 及 技术 改造 ”2000 年 大 型 水 电 设备 行 业 辐 定 
资产 投资 16 282.2 万 元 ,其 中 基本 建设 投资 13 677.5 万 元 , 技 
术 更 新 改造 投资 2 604.7 万 元 。 哈 尔 滨 电机 广 有 限 责任 公司 


为 确保 三 峡 产 品 顺利 投产 , 狠 抓 技 措 技 改 。 主 要 改造 有 : (1) 
改造 大 件 厂 以 适应 特大 型 转 轮 与 下 机 架 的 生产 。(2) 在 厂 内 
建造 水 电 重 型 大 件 生产 线 。(3) 增 装备 . 扩 装 配 面积 。(4) 对 
磁极 线圈 生产 进行 技 改 措施 落实 。 到 目前 为 止 ,为 三 峡 机 组 
投产 ,基建 投资 已 达 4.4 亿 元 以 上 。 

东方 电机 股份 有 限 公司 2000 年 基建 技 改 投资 额 3 823 万 
元 , 列 和 人 国家 重点 建设 项 目的 “大 水 电 ”" 改 造 项 目 自 开 工 以 来 
已 累计 完成 投资 额 16 053 万 元 ,2000 年 完成 的 主要 工程 有 : 
$22m 立 车 机 械 液压 部 分 已 基本 安装 就 位 ; $260 FATE BE BER 
已 签订 购 货 合同 ;水 机 试验 室 高 台 二 期 改造 ,土建 施工 设计 
已 完成 ;部 分 三 峡 技 术 转 让 软件 ,硬件 引进 等 项 目 已 相继 完 
成 ,交付 生产 使 用 。 

福建 九州 南平 电机 厂 技 改 投资 45 万 元 ,项 目 有 : 涂 漆 烘 
于 节能 改造 , 烘 干 质量 上 层次 ;反射 炉 更 新 改造 ,完成 一 控 双 
达标 项 目 等 。 

昆明 电机 有 限 责 任 公 司 2000 年 技 改 投资 625 万 元 ,1997 
~ 2000 年 累计 投资 2 240 万 元 , 购 人 落地 镜 钳 床 、i0m 立 式 车 
床 和 大 型 线圈 整 型 机 等 设备 20 台 。 

对 外 合作 ”2000 年 行业 各 企业 ,特别 是 国有 大 型 骨干 企 
业 , 面 对 我 国 水 电 市 场 竞争 仍然 非常 激烈 的 形势 ,积极 开拓 
国内 外 两 个 市 场 。 此 外 ,行业 中 那些 有 条 件 的 公司 在 积极 引 
进 国外 先进 技术 的 同时 ,与 国外 公司 开展 了 多 种 形式 的 合 
He ,使 产品 水 平 上 人 台阶 ,在 提高 公司 竞争 能 力 等 方面 都 取得 
了 可 喜 成 绩 。 哈 尔 滨 电 机 三 有 限 责 任 公司 外 经 项 目 攀高 , 参 
加 了 伊朗 .格鲁吉亚 .印度 .越南 .缅甸 等 项 目的 竞标 工作 。 
缅 匈 邦 朗 水 电站 ,伊朗 水 电 配 件 等 项 目 ,签订 合同 金额 约 合 2 
亿 余 元 人 民 币 。2000 年 出 口 产品 完成 三 峡 座 环 封 水 环 、 苏 利 
曼 部 套 .三 峡 发 电机 埋 人 部 件 . 凌 津 滩 机 组 .万 家 寨 大 和 泵 、 卡 
CIRE .卡尔 河 . 卡 伦 工 .交流 电机 和 工矿 备件 等 10 个 项 
上 日。 组织 完成 三 峡 机 组 技术 文件 的 翻译 转化 工作 ,转化 完成 
外 来 标准 共计 近 500 项 ,其 中 包括 国家 及 以 上 标准 和 部 分 
ABB, ALSTOM 公司 标准 ,已 印刷 出 版 标准 译文 集 八 册 , 共 计 
标准 95 项 。 翻 译 出 版 了 ABB 检验 计划 96 项 ,转化 成 该 公司 
标准 及 文件 的 标准 共计 279 项 。 哈 尔 滨 电 机 三 有 限 责 任 公 
本 还 与 ABB 一 阿尔 斯 通联 合 举行 三 峡 推 力 轴承 试验 汇报 会 ， 
号 在 更 加 深入 开展 引进 技术 的 消化 吸收 工作 ,为 合作 制造 的 
左 尾 机 组 及 后 续 机 组 的 国产 化 打下 基础 。 此 外 ,该 公司 还 于 
2000 年 初 与 SKODA 公司 合资 成 立 哈尔滨 斯 柯达 哈 电 机 床 新 
技术 开发 公司 ,业务 范围 为 机 床 维修 ,注册 资金 15 万 美元 ， 
外 资 比例 50% . 

富 春 江水 电 设 备 总 厂 增加 投资 与 日 本 国富 士 电 机 株式 
会 社 合资 组 建 了 富 春江 水 电 设 备 有 限 公 司 , 并 投入 运营 。 该 
合资 公司 是 富 春江 水 电 设 备 总 厂 以 局 部 合资 的 方式 与 日 本 
富士 电机 株式 会 社 在 1995 年 兴办 的 富 春 江 富 士 电 机 有 限 公 
司 的 基础 上 ,经 增资 组 成 的 公司 ,其 目的 在 于 进一步 扩大 国 
内 外 市 场 份额 ,增加 实力 ,形成 完善 配套 的 生产 流水 线 。 注 
册 资 金 由 原来 的 1 000 万 美元 ,增加 到 1 734 万 美元 ,出 资 比 
例 中 方 由 原来 的 41% 提 高 到 6% ;经 营 范 围 由 原来 的 单纯 经 
营 成 套 水 电机 组 扩大 到 大 .中 .小 型 成 套 水 电机 组 ,电站 备品 
配件 ,工业 民用 成 套 设 备 和 电站 深 孔 弧 门 等 金属 结构 件 ; 设 


计 、 生 产能 力也 从 原来 的 大 件 加 工 和 电气 线 椒 制 作 扩 展 到 毛 
坯 铸 件 结构 件 制作 . 饭 金 加 工 .热处理 和 金属 表面 防腐 处 理 
等 领域 ,从 而 形成 了 较为 完善 的 设计 、 经 营 生 产 .售后 服务 体 
系 , 大 大 提高 了 市 场 竞 争 能 力 。 

江西 电机 有 限 责任 公司 承接 了 出 口 尼 泊 尔 的 2 500kW 水 
轮 发 电机 组 制造 任务 。 

管理 及 改革 2000 年 发 电 设备 行业 各 企业 在 劳动 用 工 、 
劳动 分 配制 度 上 ,基本 实现 按 劳 分 配 , 向 科技 一 线 、. 生 产 一 
线 .管理 一 线 倾 斜 ; 继 续 实行 减员 增 效 . 下 岗 分 流 ,加 大 职工 
轮 岗 力度 ,提高 工作 效率 ,降低 人 工 成 本 ;通过 对 各 类 资源 的 
控 据 与 科学 合理 的 配置 ,逐步 实现 主 辅 分 离 ,完善 子 公司 体 
制 改造 的 同时 ,进一步 加 强 了 部 门 岗位 职责 .权利 和 义务 ,使 
各 管理 子 系统 时 时 处 在 受 控 状 态 ; 在 日 常 管理 中 , 打 好 生产 、 
质量 攻坚 战 ,增强 计划 管理 的 科学 性 合理 性 ,完善 了 各 项 管 
理 制 度 ,建立 了 有 效 的 管理 责任 制度 和 考核 运作 机 制 。 

哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 公司 为 鼓励 技术 创新 ,提高 企业 
技术 竞争 能 力 和 扩大 技术 储备 ,更 大 限度 地 扩展 经 营 效 果 ， 
决定 每 年 按 年 销售 额 的 3%o 提 取 奖 金 ,设立 “创新 创 效 奖 ” ,也 
括 技术 创新 .新 产品 开发 奖 ,生产 技术 准备 奖 , 生 产 经 营 工 作 
突出 贡献 奖 三 项 ,以 表彰 科技 人 员 .经 营 人 员 和 工作 在 各 条 
战线 上 为 新 技术 .新 产品 开发 做 出 贡献 的 员工 。 

福建 九州 南平 电机 厂 从 适应 市 场 需求 出 发 ,将 水 控 分 三 
改造 成 有 限 公 司 , 按 《公司 法 》 规 范 运作 ;对 车 间 ( 分 三) 机 构 
进行 了 调整 重组 ,并 将 8 个 分 厂 实行 独立 核算 、 自 人 负 租 二 ,从 
而 大 大 调动 了 各 个 分 厂 的 积极 性 。 

【 扎 稿 人 :哈尔滨 大 电机 研究 所 赵 卫 红 
大 电机 研究 所 陶 星 明 . 李 朝 东 ] 


审 稿 人 :哈尔滨 


二 .火电 设备 


生产 发 展 情况 ”目前 我 国 发 电能 源 的 总 体 结 构 与 记 界 发 
电能 源 的 总 体 结构 基本 相似 , 按 其 比例 以 火电 水电、 核电 为 
主 ,但 我 国 的 火电 比例 高 些 。 随 着 市 场 经 济 的 不 断 发 展 , 电 力 
需求 受到 了 不 同 因 素 的 影响 ,电力 供应 出 现 供需 矛盾 趋 缓 。 
2000 年 我 国 发 电 设备 产量 为 11 497MW, 与 上 年 相 比 下 降 
8.3 % ,其 中 火电 设备 产量 为 8 134.1MW。2000 年 生产 的 火电 
设备 中 包括 650MW 机 组 1 台 ,600MW 机 组 2 台 ,350MW 机 组 2 
台 ,300MW 机 组 7 台 ,200MW 机 组 4 $, 135MW 机 组 5 台 ， 
125MW 机 组 1 台 ,100MW 机 组 1 台 。 

哈尔滨 动力 设备 股份 有 限 公 司 自主 设计 和 制造 的 国庆 优化 
型 第 三 台 600MW 大 型 火电 机 组 于 2000 年 11 月 30 日 在 哈尔滨 
第 三 发 电厂 顺利 通过 168h 试 运行 。 

随 着 产业 结构 的 调整 ,上 海 锅炉 厂 有 限 公司 的 制造 能 力 
已 跻身 世界 十 强行 列 , 成 为 上 海 电 气 (集团 ) 总 公司 百 亿 销售 
骨干 企业 ,公司 经 营 状况 良好 ,各 项 经 济 指标 大 同行 业 前 七 ， 
连续 11 年 跻身 国内 企业 500 强 。2000 年 其 产品 销售 收入 为 
105 008 万 元 ,全 员 劳 动 生产 率 比 上 年 增长 30.05%. 

2000 年 各 主要 企业 生产 情况 及 经 济 效益 见 表 3 BE 4. 
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表 3 2000 年 重点 锅炉 厂 完成 的 经 济 指标 


工业 总 产值 | 出 口 产品 


企业 名 称 


哈尔滨 锅炉 厂 有 限 责 任 公司 

东方 锅炉 (集团 ) 股 份 有 限 公 司 
武汉 锅炉 股份 有 限 公司 
LTE IP ARA 

北京 巴 布 科 克 威 尔 科 克 斯 有 限 公司 








表 4 2000 年 重点 汽轮机 厂 完成 的 经 济 指标 


A 
企业 和 名称 (万 元 ) 
哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 责任 公司 
东方 汽轮机 厂 
武汉 汽 轮 发 电机 厂 
上 海 汽 轮机 有 限 公 司 
北京 重型 电机 厂 





市 场 及 销售 近 几 年 ,中 国 是 国际 能 源 最 活跃 的 市 场 。 
由 于 资金 原因 ,一 些 大 的 电站 项 目 国际 招标 后 由 外 国 公司 总 
承包 ,国内 公司 提供 主要 设备 的 分 包 制 造 。 上 海 锅炉 厂 也 以 
分 包 形 式 与 国外 合作 。2000 年 上 海 锅炉 厂 有 限 公 司 中 标 项 
目 是 :600MW 机 组 4 台 ,300MW 机 组 5 台 ,125MW 机 组 6 £, 
SOMW 机 组 1 台 。 目 前 该 厂 的 600MW 锅炉 占 全 国 锅 炉 总 量 
的 24% ,300MW 锅炉 占 全 国 总 量 的 16.3% ,125MW 锅炉 占 全 
国 总 量 的 95.6%. 20004 4 A 13 日 由 上 海 电气 (集团 ) 总 公 
梧 所属 的 4 个 企业 出 口 贫 妆 陕 汉 特 电厂 两 套 325MW 汽 轮 
机 、 发 电机 .锅炉 及 辅 机 合同 正式 签署 ,合同 价格 近 $ 亿 元 。 
哈尔滨 动力 设备 股份 有 限 公 司 在 大 力 开拓 国内 外 市 场 
和 深化 企业 内 部 综合 配套 改革 等 方面 都 有 新 的 突破 ,在 国外 
MH LST ST RRB 2 台 55MW 火电 项 目 ;在 国内 项 目 
国际 招标 中 ,签订 了 内 蒙古 托 克 托 2 台 600MW 锅炉 岛 项 目 ， 
陕西 韩 城 2 E 600MW 锅炉 岛 和 汽轮机 岛 项 目 ,以 及 贵州 省 2 
E 300MW 机 组 项 目 。 全 年 签订 合同 约 1.58 42%. 
哈尔滨 锅炉 厂 有 限 责任 公司 在 2000 4F 9 A 20 日 与 江西 
分 家 电厂 签订 了 1 台 100MW 循环 流 化 床 锅炉 ,该 项 目 是 我 
国 首 台 拥 有 自主 知识 产权 的 国产 化 410t 循环 流 化 床 锅炉 示 
范 机 组 ;12 月 5 日 与 河南 新 乡 . 开 封 电厂 签订 了 3 台 35MW 
循环 流 化 床 锅炉 ,这 两 个 项 目 是 目前 国内 最 大 容量 的 440t 高 
压 再 热 循环 流 化 床 锅炉 。 
北京 巴 布 科 克 威 尔 科 克 斯 有 限 公 司 获得 了 准 格 尔 E 
MTM ASE 4 A 300MW 锅炉 合同 ;获得 了 出 口 越南 的 2 台 
751 的 燃 煤 锅炉 合同 ,采用 巴 威 公司 技术 出 口 孟 加 拉 的 75t 增 
讨 流 化 床 锅炉 及 首次 销售 了 全 部 采用 巴 威 公司 技术 革新 的 
75t 循 环流 化 床 锅炉 。 
哈尔滨 汽轮机 三 有 限 责任 全 
300MW 机 组 ,实现 订货 9.48 亿 元 。 
上 海 汽 轮机 有 限 公 司 2000 年 的 生产 当量 总 计 
4 617.5MW, 接 近 历 史 最 高 水 平 。5 月 26 日 ,该 公司 与 安徽 洛 
河 电 厂 签订 300MW 汽轮机 改造 合同 ,对 其 开拓 国产 300MW 
机 组 改造 市 场 意义 重大 。7 月 19 日 该 公司 还 在 成 都 同时 签 
署 了 两 台 联 合 循环 汽轮机 合同 。 
东方 汽轮机 厂 2000 年 在 大 .中 型 机 生产 .改造 机 组 A 
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电 分 包 .阿尔 斯 通 分 包 等 项 目 中 ,总 计 已 超过 4 000MW, 其 中 
包括 在 西 电 东 送 项 目 中 ,于 2000 年 11 月 21 日 签订 了 贵州 安 
M2 E 300MW 机 组 和 黔 北 2 台 300MW 机 组 的 合同 ,东方 汽 
轮机 广 全 年 共 完 成 大 小 机 组 9 台 , 老 机 组 改造 17 台 ( 套 ) ,各 
种 国内 外 分 包 项 目 $ 项 , 若 按 汽轮机 当量 计算 , 约 为 2625MW 
左右 ,相当 于 东方 汽轮机 厂 1997 年 全 年 生产 当量 。 

北京 重型 电机 厂 2000 年 新 增发 电 设备 订货 4.33 亿 元 ， 
改造 机 组 15 Bit 2.28 亿 元 。 

新 技术 及 科研 成 果 ”哈尔滨 锅炉 厂 有 限 责任 公司 的 超 
临界 锅炉 研制 暨 螺旋 管 辆 水 冷 壁 传 热 研究 课题 被 列 人 2000 
年 度 哈 尔 滨 市 重点 科技 攻关 项 目 ; 低 NOx 燃烧 器 研究 项 目 获 
得 黑龙 江 省 青年 研究 基金 项 目 。 该 公司 的 大 容量 无 烟煤 锅 
炉 研 制 先 后 荣获 哈尔滨 市 科技 进步 一 等 奖 .黑龙 江 省 科技 进 
ER .省 长 特别 奖 .重大 经 济 效益 奖 等 省 内 最 高 奖项 ; 
300MW 引进 型 锅炉 可 靠 性 研究 获 哈尔滨 市 科技 进步 一 等 奖 ; 
75U/h 循环 流 化 床 锅炉 研制 获 哈尔滨 市 科技 进步 三 等 奖 ,并 
荣获 《国家 重点 新 产品 证 书 》; DN225 BUE A AAN E ARA 
尔 滨 市 科技 进步 三 等 奖 。 

上 海 锅 炉 广 有 限 公 司 对 国家 技术 创新 项 目 燃气 一 蒸汽 
联合 循环 余热 锅炉 进行 了 攻关 ,并 调研 了 上 海 闸 北 电厂 的 燃 
气 一 蒸汽 联合 循环 机 组 的 情况 及 余热 锅炉 的 特性 等 工作 。 
该 公司 完成 了 列 人 上 海 市 创新 项 目 :600MW 亚 临界 控制 循环 
锅炉 ,该 锅炉 在 上 海 吴泾 电厂 运行 良好 ;开发 了 10251 单 炉 
胜 双 切 圆 控制 循环 锅炉 ,并 已 应 用 到 谏 壁 电 三 ;大 容量 电站 
锅炉 再 热 器 系统 运行 可 靠 性 及 设计 优化 ,在 电站 锅炉 改造 应 
用 后 获得 成 功 ,并 被 评 为 上 海 市 科技 一 等 奖 ;大 型 电站 锅炉 
调 温 与 汽 温 分 布 试验 .OOMW 亚 . 超 临 界 锅炉 高 温 高 压 部 件 
用 钢 研 究 获 上 海 市 科技 二 等 奖 ;计算 机 辅助 锅炉 压力 容 故 焊 
接 工艺 专家 系统 获 上 海 市 科技 三 等 奖 。 

2000 年 7 月 12 日 北京 巴 布 科 克 威 尔 科 克 斯 有 限 公司 制 
造成 功 的 首 台 超 临 界 锅炉 出 厂 运 往 澳 大 利 亚 , 超 临界 锅 入 出 
口 发 达 国 家 在 我 国 锅炉 行业 尚 属 首次 。 

哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 责 任 公司 的 提高 优化 型 300MW 汽 
轮机 性 能 质量 的 研究 .50MW 汽轮机 增 容 增 效 综合 技术 改造 
研究 成 果 分 别 获 得 哈尔滨 市 2000 年 科技 进步 -一 等 奖 和 二 等 


奖 。 其 中 优化 型 300MW 机 组 是 在 引进 技术 和 机 型 的 基础 
上 ,经 过 采用 三 维 控制 涡 气 动 设计 等 新 技术 ,并 进行 了 改进 
和 采取 一 系列 优化 措施 研制 出 的 ,使 该 类 型 机 组 效率 提高 
2.1% ;50MW 汽轮机 增 容 增 效 综合 技术 改造 研究 成 果 是 用 现 
代 先 进 的 科学 技术 对 运行 多 年 的 老 机 组 进行 综合 技术 改造 
取得 的 成 果 ,使 机 组 改造 后 功率 增加 20% ,效率 提高 了 4% , 
每 台 机 组 为 用 户 增 效 789 万 元 。 

东方 汽轮机 厂 承 担 的 200MW 汽轮机 现代 化 改造 技 改 项 
目 正式 通过 国家 验收 。 该 项 成 果 成 为 四 川 省 技 改 项 目的 典 
范 , 获 四 川 省 “金桥 工程 "优秀 项 目 一 等 奖 。 另 外 ,该 广 承担 
的 国家 重大 技术 装备 国产 化 超 临 界 汽 轮机 研制 (国产 化 三 
期 ) 技 改 项 目 于 2000 年 11 月 28 日 通过 竣工 验收 。 这 些 成 果 
的 取得 使 东方 汽轮机 厂 具 备 了 生产 600MW 大 型 超 临界 汽 轮 
机 700mm 以 下 的 弯 扭 叶片 和 自 带 冠 叶片 的 加 工 能 力 和 制造 
水 平 ,实现 了 叶片 加 工 数控 化 的 目标 。 

2000 年 12 月 6 日 ,上 海 市 科 委 对 上 海 汽 轮机 厂 有 限 公 
司 的 汽轮机 lm 级 长 叶片 研制 与 开发 项 目 召 开 了 鉴定 会 , 专 
家 一 致 认为 :此 次 开发 的 1 050mm 长 叶片 是 目前 世界 上 排 汽 
面积 最 长 的 长 叶片 之 一 ,与 90Smm 长 叶片 相 比 , 在 相同 背 压 
条 件 下 ,机 组 的 功率 容量 可 增加 17% ,电厂 的 单位 功率 造价 
下 降 , 具 有 巨大 的 经 济 效 益 , 可 在 大 功率 350 ~ 900MW 汽轮机 
中 推广 使 用 。 

上 海 发 电 设备 成 套 设计 研究 所 承担 的 科研 项 目 有 国家 
科技 部 立项 两 项 :火电 机 组 优化 运行 与 经 济 负 荷 分 配 系 统 研 
制 . 生 活 垃 圾 焚烧 引进 技术 消化 及 示范 技术 研究 ;国家 经 贸 
委 的 立项 有 大 型 空冷 汽轮机 研制 及 上 海 经 委 项 目 7 项 。 国 
家 经 贸 委 下 达 的 600MW 超 临界 火电 机 组 国产 化 研制 项 目 研 
究 共 11 项。 大 型 汽轮机 部 件 寿命 评定 新 技术 研究 已 通过 鉴 
定 , 这 一 研究 成 果 为 大 型 汽轮机 部 件 寿命 设计 、 寿 命 评定 . 寿 
命 管理 .延寿 管理 . 调 峰 运 行 和 安全 监督 提供 了 科学 依据 ; 火 
电机 组 大 功率 汽轮机 可 靠 性 研究 荣获 2000 年 度 上 海 市 科技 
经 营 重 大 工业 项 目 会 战 奖 一 等 奖 ; 氧 冷 发 电机 气体 钝 度 信 上 号 
监测 系统 国产 化 获 二 等 奖 ;大 功率 汽轮机 低 缸 斜 扭 叶 栅 开 发 
与 试验 获 三 等 奖 ; 吴 泾 八 期 600MW 机 组 框架 轴 系 研究 获 三 
等 奖 。 

新 产品 ”哈尔滨 电站 工程 公司 在 引进 美国 西屋 公司 技 
术 革 新 的 基础 上 优化 设计 的 N300—16.7/538/538 型 300MW 
汽轮机 被 评 为 国家 重点 新 产品 。 它 保持 了 引进 技术 的 优点 ， 
又 对 其 不 足 进行 了 优化 及 完善 化 设计 。 优 化 后 的 机 组 年 运 
行 小 时 数 为 8 000h 以 上 ,试验 热 耗 为 7 983.8kJ/(kW:h)。 
2000 年 哈尔滨 锅炉 厂 有 限 责任 公司 共 完 成 新 产品 13 项 ,如 : 
EIH 350MWHG—1172/17.2—PM2 锅炉 ,220vh 循环 流 化 床 锅 
炉 ,130Vh 循环 流 化 床 锅炉 等 。 

上 海 锅炉 厂 有 限 公 司 设计 制造 的 2 008Vh 亚 临 界 控制 循 
环 炉 ,型 号 为 SG 一 2008/17.5 一 M901, 它 是 亚 临 界 压力 一 次 中 
间 再 热 控制 循环 汽 包 炉 ,锅炉 采用 摆动 式 燃烧 器 ,四 角 布 置 ， 
切 向 燃烧 , 正 压 直 吹 式 制 粉 系统 单 炉 膛 x 型 露天 布置 ,全 钢 
结构 ,平衡 通风 ,固态 排污 。 主 要 参数 :过 热 蒸汽 流量 2 008V 
h, 过 热 蒸 汽 出 口 压力 17.SMPa ,过热 蒸 汽 出 口 温 度 54% ,再 热 
蒸汽 进 /出 口 压力 3.83/3.63MPa, 再 热 蒸汽 进 /出 口 温 度 327/ 
SAT ,给 水 温度 277°C ,锅炉 效率 93.7% ,设计 煤 种 为 神 府 东 


胜 煤 , 核 校 煤 种 为 晋 北 烟煤 。 锅 炉 寿 命 为 35 年。 在 不 同 运 
行 阶段 ,该 锅炉 可 满足 基本 负荷 ,循环 负荷 和 二 班 制 要 求 A 
炉 可 用 率 不 低 于 90% ,强迫 停 用 率 不 大 于 2% , A M i A 
大 于 35% BMCR。 该 锅炉 在 目前 国外 引进 和 其 它 厂 制造 的 同 
类 等 级 产品 中 ,性 能 优越 、 经 济 性 好 .可靠 性 高 ,并 被 评 为 精 
工 产品 。 该 公司 设计 制造 的 1 02Syh 单 炉膛 双 切 圆 控制 循环 
锅炉 ,型 号 为 SG 一 102S/17 一 M303。 该 产品 采用 宽 炉 体 . 单 炉 
膛 、 双 切 图 控制 循环 ,水 循环 安全 可 靠 , 锅 炉 热 膨胀 均匀 , 锅 
炉 燃 烧 采 用 两 个 切 圆 布置 方式 ,并 改善 了 补 气 条 件 ,有 效 
地 减轻 和 避免 炉膛 水 冷 壁 处 结 焦 式 高 漫 腐蚀 ,确保 了 燃烧 稳 
定 ,可靠 。 主 要 参数 .电功率 338MW ,过 热 蒸汽 流量 1 025Vh， 
TARMA BE 5400, DARA A 16.7MPa, 锅炉 效率 
92.32% ,负荷 范围 35% ~ 100% BMCR。 该 项 目 是 应 用 先进 技 
术 改 造 传统 产品 的 典范 ,不 仅 用 于 原 炉膛 直流 炉 改 造 的 替代 
产品 ,而 且 性 能 优越 ,经济 性 好 ,煤耗 低 ,在 国内 外 属 首创 ,经 
国家 信息 中 心 . 上 海 情 报 所 查询 ,达到 了 国际 水 平 。 产 品 的 
作用 :中 满足 国家 提出 的 应 用 先进 技术 改造 传统 产业 的 精 
神 ;@@O 提 高 了 电厂 效率 ,降低 了 经 济 成 本 和 环境 污染 ; 人 开创 
了 我 国 改造 大 容量 电站 锅炉 的 成 功 之 路 。 本 项 目 已 于 2000 
年 12 月 6 日 经 国家 电力 公司 ,上海 市 经 委 组 织 验收 鉴定 。 

北京 巴 布 科 克 威 尔 科 克 斯 有 限 公 司 分 包 了 425MW x 2 
超 临 界 压力 锅炉 的 绝 大 部 分 受 压 件 和 燃烧 器 ,这 在 国内 锅炉 
行业 尚 属 首 次 。 全 公司 上 下 齐心 合力 ,攻克 了 前 所 未 有 的 诸 
如 大 量 采用 SA213TP347 、SA3351P91 等 新 材料 ,生产 制造 螺旋 
形 炉 膛 和 冷 灰 斗 等 技术 难关 , 按 AME 标准 规范 设计 .制造 
经 ASME 授权 检验 师 签 证 ,在 合同 规定 的 时 间 全 部 发 运 。 首 
次 生产 的 B&W 技术 75Vh CFB 炉 运 行 正常 ,达到 设计 要 求 。 
此 外 由 该 公司 设计 制造 的 ,目前 国内 最 大 容量 的 热 水 锅炉 
(QX164 一 1.6/90 一 A 工 强制 循环 链条 热 水 锅炉 ) 通 过 市 级 鉴 
定 ,开始 小 批量 生产 。 

东方 汽轮机 厂 研 制 的 叶 卢 等 离子 淳 火 工 艺 是 经 过 数 年 
努力 .开发 成 功 的 新 型 叶片 生产 技术 。 该 项 技术 有 利于 提高 
产品 的 科技 含量 .技术 性 能 和 产品 质量 的 稳定 ,已 于 2000 年 
2 月 12 日 取得 实用 新 型 专利 。 

上 海 汽 轮机 厂 有 限 公 司 研制 的 亚 临界 .中间 再 热 .四 缸 
四 排 汽 单 轴 凝 汽 式 汽轮机 ,其 结构 紧 凌 .采用 数字 电 液 控制 
系统 DEH ,控制 运算 的 部 分 采用 计算 机 监视 ,确保 运行 安全 
TE .经 济 性 好 .机 动 灵 活 .启动 快 . 自 动 化 程度 高 。 该 机 组 
额定 功率 600MW , 主 汽 门 前 蒸汽 额定 压力 16.7MPa, 主 汽 门 前 
蒸汽 额定 温度 S38Y ,再 热 汽 门 蒸汽 额定 温度 S38% ,工作 转 
速 300r/min, 额定 冷却 水 温 205 ,额定 背 压 4.9kPa, 热 耗 
1875KJ/CkW+h)L3E MM 1 869kJ/(kW:h)]。 该 三 生产 的 第 一 台 
600MW 汽 轮 发 电机 组 从 2000 年 5 月 3 日 至 2000 年 7 月 10 日 
完成 168h 满 负 荷 试 运行 ,正式 移交 电厂 , 仅 用 了 69 天 的 时 
De) ,机 组 轴 系 振动 达到 优良 水 平 , 全 面 达到 国家 精品 工程 的 
要 求 。 

北京 重型 电机 厂 完 成 了 330MW 引进 优化 型 发 电机 的 设 
计 , 目 前 正 对 330MW 国产 化 发 电机 组 抓紧 试制 。 该 厂 用 引 
进 技术 生产 制造 的 三 红 双 排 汽 200MW 汽 轮 发 电机 组 安装 在 
新 疆 红 雁 池 第 二 发 电厂 一 次 并 网 成 功 。 

质量 及 质量 管理 ”上海 锅 炉 厂 有 限 公 司 己 先 后 获得 国 
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家 核发 的 A 级 锅炉 与 ARI 级 压力 容器 生产 许可 证 以 及 承 制 
核电 主 设备 的 资格 ,并 获得 美国 ASME 协会 颁发 的 SU、U2 
授权 证 书 和 钢印 ,能 按照 我 国 及 美国 ASME .英国 BS, HA JIS 
等 国标 准 制造 各 类 锅炉 .压力 容器 和 核电 设备 。 主 导 产 品 
300MW 电站 锅炉 通过 创 部 优 、 创 样板 工程 ,其 性 能 质量 通过 
国家 级 评审 ,2000 年 又 被 评 为 上 海 市 名 牌 产品 ,并 顺利 通过 
上 海 市 技术 监督 局 下 达 的 产品 质量 突击 监督 抽查 ,合格 率 达 
98.73% 。 该 公司 生产 的 吴泾 600MW 电站 锅炉 1* 炉 2000 年 
7 月 10 日 完成 168bh 连续 运行 后 ,至今 累计 发 电 已 超过 3 亿 
kW'bh, 创 下 了 水 压 试验 .锅炉 点 火 . 整 套 启 动 .168h 试 运行 、 
并 网 发 电 五 个 一 次 成 功 ,主要 技术 性 能 指标 均 超 过 国内 同等 
机 组 水 平 。2000 年 该 公司 在 装 锅炉 共 完 成 水 压 试验 14 台 ， 
一 次 通过 14 台 ,一 次 通过 率 100% 。 目 前 上 海 锅炉 厂 有 限 公 
司 采用 ASME 标准 的 产品 有 1 025th 亚 临界 压力 自然 循环 锅 
炉 .2008t/h 亚 临界 压力 控制 循环 锅炉 。 

北京 巴 布 科 克 威 尔 科 克 斯 有 限 公司 产品 质量 达到 公司 
质量 目标 要 求 ,无 对 产品 质量 和 服务 的 重大 投诉 。 对 出 口 沉 
大 利 亚 的 425MW x2 项 目的 分 包 受 压 件 , 按 ASME 法 规 及 合 
同 要 求 ,由 授权 检验 师 在 现场 见证 的 情况 下 ,打上 ”“S”" 钢 印 。 
该 公司 2000 年 7 月 通过 了 美国 哈 特 福 德 公司 进行 的 [SO9001 
换 证 审核 ,11 月 通过 了 美国 机 械 工程 师 协 会 进行 的 ASME 换 
证 审核 。 

中 国 质 量 认证 体系 中 心 对 北京 重型 电机 厂 的 质量 体系 
的 建立 .运行 情况 进行 了 综合 评价 ,做 出 质量 管理 体系 符合 
标准 要 求 , 运 行 有 效 ,保持 注册 资格 的 审核 结论 。 

2000 年 中 国 机 械 工 业 质 量 管理 协会 召开 了 全 国 机 械 工 
业 第 十 九 次 质量 信得过 班组 和 质量 小 组 代表 会 议 , 东 方 汽 轮 
机 厂 被 评 为 全 国 机 械 工业 质量 管理 小 组 活动 优秀 企业 。 

对 外 合作 ”哈尔滨 电站 工程 公司 代表 哈尔滨 动力 设备 
股份 有 限 公司 于 2000 F 12 月 组 团 赴 印度 参加 中 国 工 程 及 商 
品 展览 会 ,把 很 小 的 展位 布置 得 有 声 有 色 ,600MW 电厂 模型 
灯光 闪烁 。 在 参展 期 间 共 获得 跟踪 报价 项 目 8 个 ,涉及 水 电 
站 .火电 站 ,联合 循环 等 电站 项 目 。 

哈尔滨 锅炉 广 有 限 责 任 公司 通过 引进 .消化 吸收 美国 
API 公司 回转 式 空气 预 热 器 的 设计 制造 技术 ,目前 国产 化 率 
达到 100% ,并 已 制造 完成 4 台 300MW 机 组 锅炉 的 回转 式 空 
气 预 热 器 ;通过 引进 法 国 ALSTOM 公司 100MW 等 级 ( 含 再 热 ) 
循环 流 化 床 锅炉 的 设计 制造 技术 ,已 设计 、 制 造 SMW 及 以 
上 容量 等 级 的 循环 流 化 床 锅炉 18 台 ,国内 市 场 占 有 率 达 到 
98% 以 上 ;为 外 通过 引进 日 本 东芝 公司 高 讨 加 热 器 的 设计 制 
造 技术 ,掌握 了 国际 先进 的 300 ~ 600MW 高 压 加 热 器 的 设计 
制造 技术 ,目前 已 完成 了 国外 培训 工作 ,正在 进行 资料 的 消 
化 吸收 。 

东方 汽轮机 厂 出 口 伊朗 阿拉 克 电 厂 的 首 台 D325A 汽 轮 
机 于 2000 年 7 月 23 日 一 次 启动 成 功 ,又 于 7 月 24 日 一 次 并 
网 成 功 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”哈尔滨 锅炉 厂 有 限 责 任 公司 重 
点 围绕 提高 产品 质量 .解决 工艺 瓶颈 等 要 求 开 展 技 措 技 改 大 
BTE ,全 年 实现 技 措 技 改 投资 1 350 万 元 ,完成 了 液 气 二 期 
改造 .钢板 预 处 理 线 改造 等 252 项 计划 。 

上 海 锅炉 三 有 限 公 司 2000 年 的 技术 改造 工作 主要 围绕 
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国家 计 委 和 国家 经 贸 委 批准 的 两 项 国债 项 目 , 即 循环 流 化 床 
锅炉 (CFB) 国 产 化 项 目 和 超 临界 锅炉 技术 改造 项 目 而 开展 ， 
通过 对 现 有 企业 进行 技术 改造 ,与 科研 机 构 .大 专 院 校 加 强 
合作 ,引进 关键 技术 ,不断 开发 具有 高 效 、 低 污染 .符合 环保 
要 求 的 产品 ,逐步 使 上 述 产品 的 国产 化 率 达 到 95% 以 上 ,并 
且 100% 替 代 进 口 。 技 改 投资 完成 情况 : 超 临界 锅炉 1 003 万 
元 ,循环 流 化 床 锅炉 40 万 元 ,零星 技 措 项 目 500 万 元 。 

北京 重型 电机 厂 花 了 约 2 000 万 元 投资 于 NX 一 154 叶片 
加 工 专 机 ;完成 了 Sm 立 车 的 电气 改造 ;热处理 分 厂 的 除尘 系 
统 改造 ,达到 了 粉尘 排放 标准 。 

管理 及 改革 哈尔滨 锅炉 厂 有 限 责任 公司 在 2000 年 中 
完成 三 项 制度 改革 ,在 企业 内 部 建立 起 竞争 机 制 .激励 机 制 
和 约束 机 制 。 将 原 有 的 68 个 直属 机 构 调 整 为 52 个 ,减少 直 
属 机 构 23% ,整顿 .规范 了 各 分 . 子 公司 ,由 原来 的 26 个 精 减 
为 13 个 ,中 层 干 部 由 219 人 减少 到 183 人 ,减少 16% 。 在 推 
行 改革 措施 的 同时 ,加 强 企业 管理 ,结合 机 构 调整 变化 情况 ， 
全 面 修 订 完善 公司 各 类 职责 条 例 和 各 项 管理 标准 、 管 理 规 
F ,2000 年 获得 了 由 中 国企 业 发 展 研究 中 心 颁 发 的 "质量 、 服 
务 .信誉 AAA 级 品牌 "证 书 ,并 先后 获得 “全 国 质量 效益 型 先 
进 企业 ”、“ 中 国 环境 保护 产业 骨干 企业 "“ 黑 龙 江 省 质量 管 
理 先进 企业 "“ 黑 龙 江 省 级 文明 单位 标兵 企业 "、“1999 ~ 2000 
年 哈尔滨 市 重合 同 守 信用 企业 "等 一 系列 荣誉 称号 。 

哈尔滨 汽轮机 三 有 限 责任 公司 在 2000 年 中 以 改革 促 发 
展 , 用 改革 促 管理 ,用 管理 体制 促 改 革 , 公 司 对 机 构 和 中 层 干 
部 进行 了 调整 ,独立 建制 单位 从 73 个 减 至 5%6 个 , 精 减 了 
24% ,中 层 干部 人 数 也 从 292 AWE 222 A, 

上 海 电 气 ( 集 团 ) 总 公司 原来 对 上 海 锅炉 三 有 限 公司 等 
企业 进行 资产 重组 ,将 上 海 锅炉 厂 有 限 公 司 优质 资产 (2.34 
亿 元 ) 注 人 上 海 电 器 股份 (上 市 公司 ), 置换 其 中 不 良 资产 。 
2000 年 将 上 海 锅 炉 厂 的 存续 部 分 更 名 为 上 海 电 气 集团 上 海 
锅炉 三。 资产 置换 后 ,上海 电 器 股份 (上 市 公司 ) 由 上 海 锅 炉 
ARAR .上 海 电 机 三 有 限 公 司 等 企业 构成 。 

2000 年 10 月 ,北京 重型 电机 三 完成 了 “ 债 转 股 ” ,成立 了 
北京 汽 轮 电 机 有 限 公司 。 广 内 加 强 了 成 本 管理 ,全 年 企业 财 
务 费 用 支出 同比 下 降 52% ,管理 费用 支出 同比 下 降 21.8%, 
压缩 库存 270 万 元 。 

上 海 发 电 设备 成 套 设计 研究 所 与 上 海 电 气 (集团 ) 总 公 
司 签署 了 “ 强 强 联合 方案 "共同 组 建 了 上 海 电 气 (集团 ) 燃 气 
轮机 技术 开发 中 心 。 

( 扎 稿 人 :上 海 发电 设 备 成 套 设计 研究 所 倪 佩 伦 
BA: 上 海 发 电 设 备 成 套 设计 研究 所 沈 印 农 ]】 





















AA AA OA J ‘m A A, 3 AAA A AA M AAA al A O A, 
ARANA EA, NA KOK SOKO 
mE SR RF ROK me ODE KAD IG OA DE ER 

COSA A me a ae A EE M O E EO T Ea 

O E om OK Oe y ORO KO Ox E 

AA sy! ， , x 

. < A $ k a > 
AA ; ~» 
A x 

E E a K p “ 
Pots XK x ee 


es 
MOK 
ROSE 
ROK 
my. 
mF 


生产 发 展 情况 ”2000 年 是 本 世纪 最 后 的 一 年 ,也 是 我 国 


执行 “ 九 五 ”计划 的 最 后 一 年 。 在 这 一 年 里 ,加 快 了 国有 大 中 
型 企业 工业 改组 和 结构 优化 升级 ;国外 因 亚 洲 金 融 危机 的 好 
转 , 出 口 明显 增加 ;国内 人 民生 活水 平 的 提高 ,使 刚刚 缓和 的 
用 电 供 需 了 矛盾, 又 发 生 了 变化 ,特别 是 东南 沿海 地 区 电力 供 


应 又 趋 景 张 。 这 说 明 几 年 来 国家 扩大 内 需 , 发 行 长 期 国债 ， 
增加 固定 资产 投资 ,刺激 消费 等 政策 已 期 成 效 ,全 国 工 业 生 
产 呈 现 复苏 态势 。2000 年 电站 辅 机 行业 部 分 企业 实现 的 经 
济 指标 见 下 表 。 


表 2000 年 电站 辅 机 行业 部 分 企业 实现 的 经 济 指 标 


全 部 职工 | 全 年 工业 总 产值 (万 元 ) 
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企 业 名 称 平均 人 数 Joa] sa A | 税金 及 附加 | ASM 
其 中 :不 变价 | ”当年 价 (HJ) Soa (万 元 ) 
(A) (万 元 ) 

上 海 电站 辅 机 三 2 104 
RHEL HARA Al 1 503 
北京 发 电 设备 总 厂 442 
上 海 电力 修造 总 厂 223 
浙江 环球 电站 阀门 有 限 公司 675 
浙江 非 达 机 电 集团 有 限 公 司 2 699 
中 核 苏 阀 科技 实业 有 限 公司 2 175 
中 国 华电 工程 (集团 ) 公 司 1 700 
沈阳 电力 机 械 总 厂 38 
扬州 电力 设备 修造 厂 322 
武汉 鼓风机 厂 4 
成 都 电力 机 械 厂 2162 


中 国电 力 市 场 的 容量 和 速度 的 确定 ,主要 根据 GDP 的 增 
长 率 ,尽管 至 2000 FA ,国内 装机 容量 已 达 3.14 亿 kW, 仅 次 
于 美国 居 世 界 第 二 位 ,但 是 按照 我 国 今后 5 年 GDP 增 长 速度 
不 低 于 7% 的 要 求 , 党 中 央 和 国务 院 在 制定 “十 五 ”计划 时 , 特 
别 强 调 要 加 快 我 国 中 西部 地 区 的 发 展 ,集中 力量 建设 西 电 东 
AA ,作为 一 项 具有 战略 意义 的 决策 ,国家 将 增加 对 西部 
地 区 的 投入 和 财政 转移 。 除 水 电 外 ,将 利用 中 西部 当地 的 煤 
谈资 源 ,在 贵州 .云南 .内 蒙古 .山西 .陕西 .宁夏 .甘肃 等 省 区 
新 建 一 批 电源 点 ,如 纳 雍 电厂 . 黔 北 电厂 .安顺 电厂 、 开 远 电 
厂 .平凉 电厂 ,大 坝 电 厂 三 期 ,曲靖 电厂 二 期 , 神 头 电厂 二 期 
等 ,还 有 一 些 脱 硫 项 目 和 洁净 煤 燃烧 项 目 。 国 家 电力 公司 已 
规划 在 “十 五 ”期 间 , 以 建设 三 峡 电 网 为 契机 ,逐步 形成 大 区 
电网 互联 的 基本 格局 ,至 2015 年 经 开发 西部 水 .火电 电源 
点 , 远 丐 离 输电 至 我 国 东部 沿海 地 区 : 回 广 东 输 电 10 000MW 
的 方案 已 具体 落实 ,内 蒙古 .出 西 将 同 京 津 地 区 输电 ,三 峡 电 
网 将 向 华东 电网 供电 。 

随 着 电源 点 规划 建设 的 落实 ,发电 设备 制造 行业 也 将 从 
前 2 年 低谷 中 慢 慢 走出 ,在 “十 五 "期 间 ,本 世纪 将 有 一 个 好 
的 开端 。 作 为 电站 辅 机 制造 企业 应 珍视 这 个 契机 ,为 电力 工 
业 的 新 发 展 作出 贡献 。 

市 场 与 销售 现在 有 些 企业 往往 把 销售 搞 上 去 作为 当 
务 之 急 ,而 忽视 品牌 。 当 然 不 重视 销售 ,不 注意 积累 ,企业 就 
没有 后 劲 ,但 是 仅仅 为 了 获取 微利 ,而 不 像 一 些 国 际 知名 企 
业 那 样 ,有 屹立 不 倒 的 品牌 ,拥有 稳定 的 销售 和 利润 ,企业 就 
不 可 能 有 大 的 发 展 ,也 不 可 能 获取 最 大 的 经 济 效益 。 纵 观 电 
站 辅 机 制造 企业 ,在 当前 激烈 的 市 场 竞 争 中 ,尤其 这 几 年 电 
力 建设 处 于 低谷 时 期 ,能 够 生存 和 发 展 的 ,一 般 都 是 在 行业 
中 有 一 定 的 知名 度 , 产 品 的 品牌 得 到 用 户 的 确认 。 如 上 海 电 
站 辅 机 厂 凭借 产品 的 知名 度 , 使 国际 分 包 项 目 占 全 年 总 合同 
的 46%, 电 站 辅 机 国内 匹配 当量 为 5 800MW, 占 125MW 以 上 
机 组 国内 辅 机 市 场 的 55% 以 上 。 上 海 电 力 修造 总 厂 , 通 过 与 
科研 单位 的 合作 ,使 产品 提升 挡 次 ,加 上 企业 品牌 在 电力 市 





场 有 良好 的 信誉 ,全 年 利润 超过 草 事 会 下 达 指 标的 22.2%. 
豪 顿 华工 程 公 司 生产 的 VN 型 空气 预 热 器 ,在 国内 和 亚太 地 
区 的 市 场 占有 率 达 到 45%。 浙 江 菲 达 机 电 集 团 有 限 公司 的 
合同 订单 额 2000 年 达 4.3 亿 元 , 间 比 增长 79.2% ,销售 收入 
居 同 行业 首位 ,出 口 创汇 214 万 美元 。 北京 电力 设备 总 厂 在 
销售 价格 持续 下 降 , 制 造成 本 和 销售 费用 上 扬 的 情况 下 , 积 
极 开拓 国内 外 市 场 ,加 强 对 外 合作 ,年 合同 额 达 3.9 亿 元 ,出 
口 创汇 187 万 美元 。 沈 阳 电 力 机 械 厂 对 外 实行 统一 经 营 ,对 
内 采用 承包 激励 机 制 ,大 大 调动 了 营销 人 员 的 积极 性 ,基本 
上 完成 了 年 初 预定 的 市 场 开拓 日 标 。 中国 华 电工 程 ( 集 财 ) 
公司 除 电 站 工程 外 ,继续 向 行业 外 和 海外 市 场 拓展 ,全 年 销 
售 收入 达 1.8 亿 元 ,开发 的 余热 锅炉 党 体 出 口 美国 FWEC, 
武汉 鼓风机 厂 引 进 风 机 和 环保 只 控 设 备 后 ,产品 在 国内 外 电 
力 市 场 占 有 一 定 的 位 置 。 该 厂 建立 了 遍布 全 国 的 销售 网 络 ， 
以 市 场 为 导向 ,增加 产品 出 种 ,改进 产品 质量 ,加 强 了 产业 改 
造 , 取 得 了 较 好 的 效益 。 

新 产品 .新 技术 及 科技 成 果 ” 近 几 年 电站 辅 机 制造 企业 
为 了 适应 市 场 需要 ,参与 激烈 的 市 场 竞争 ,都 在 不 断 地 开发 
和 研制 新 产品 ,更 新 技术 。 上 海 修 造 总 厂 已 完成 600MW 给 
水 泵 部 分 项 目 国产 化 设计 工作 , YOTC750 .650 HK 771 TF ak 
设计 与 开发 , 复 水 阐 、 放 水 竟 的 研制 。 上 海 电 站 辅 机 厂 已 完 
成 900MW 机 组 除 氧 器 和 水 箱 ,水 水 热 交 换 器 的 设计 与 开发 ， 
900MW 核电 机 组 117 台 核 级 容器 的 制造 ,900MW 超 临 界 机 组 
高 压 加 热 器 与 低压 加 热 器 .冷凝 器 的 设计 与 投入 制造 ， 随 着 
2000 年 6 月 秦山 核电 站 600MW 最 后 一 套 高 压 加 热 器 交 货 出 
三 ,该 厂 率先 在 国内 实现 产品 由 3 个 300MW( 国 产 型 .引进 
型 ,核电 型 ) 到 3 个 600MW( 亚 临界 . 超 临 界 .核电 ) 的 升级 换 
代 。 北 京 发 电 设备 总 厂 完善 了 ZCM 型 中 速 辊 式 磨 煤 机 增加 
科技 含量 的 优化 设计 ,攻克 立 式 螺旋 锥 齿轮 减速 机 RUE E 
加 载 . 启 停 开 空 车 .旋转 喷嘴 EE . 磨 辊 翻 出 装置 
等 技术 关键 。 浙 江 坏 球 阅 门 有 限 公 司 开发 研制 了 灰 溃 系统 
陶瓷 耐 详 闸阀 .陶瓷 耐 磨 排 济 阐 和 小 1] 径 截 止 阅 胶 座 粘 镜 而 
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质 合金 新 技术 。 苏 州 天 翔 电力 设备 有 限 公司 为 配合 电力 部 
门 创 安全 无 渗 漏 活动 ,开发 研制 了 波纹 管 截止 阀 系 列 , 由 于 
阀门 的 阁 杆 采用 波纹 管 与 填料 双重 密封 ,密封 面 采用 堆 焊 工 
艺 , 因 此 阐 门 具有 良好 的 密封 性 能 ,适用 于 油 路 管道 。 浙 江 
菲 达 机 电 集 团 有 限 公司 为 浙江 巨 化 集团 热电 厂 70MW 机 组 
配套 的 ND 干 法 脱硫 装置 是 第 一 套 引 进 ABB 技术 国产 化 工 
业 运 行 产品 。 该 公司 还 自行 开发 了 400Yd 垃圾 焚烧 炉 尾气 
处 理 成 套 设备 新 产品 ,设备 已 完成 制作 ,准备 进入 安装 调试 。 
该 公司 还 获 气力 输送 设备 流量 调节 了 阀 、 助 推 器 .气力 输送 管 
路 自动 防 堵 装 置 三 项 国家 专利 。 中 核 苏 阀 科 技 实业 股份 有 
限 公 司 开发 的 石油 及 天 然 气 开采 及 输送 、 化 工 及 石油 化 工 、 
电站 及 其 他 市 场 的 FU、T.FA、P 5 大 系列 球阀 积 高 性 能 鳞 
阔 ,新 型 环保 水 道 阀 ,加 氢 裂 化 装置 用 特种 阀门 已 成 为 企业 
新 的 利润 增长 点 。 罕 顿 华 工程 有 限 公 司 根据 HOWDEN 集团 
的 技术 ,在 原 有 空气 预 热 器 和 电站 风机 的 基础 上 按照 电力 系 
统 对 环保 的 要 求 ,准备 开发 烟 气 脱硫 用 烟 气 换 热 器 和 为 循环 
流 化 床 锅炉 配套 的 高 压 风机 。 沈 阳 电 力 机 被 总 厂 为 秦山 核 
电站 二 期 工程 研制 开发 的 鼓 形 旋转 滤 网 ,固定 垂直 格 栅 除 污 
机 已 申请 国家 专利 。 该 厂 CAD 辅助 产品 设计 开发 应 用 率 已 
达 100% ,CAPP 辅助 工艺 正在 推广 应 用 ,MRC 型 人 场 煤 采样 
机 获 国 家 发 明 专 利 证 书 。 武 汉 鼓 风机 厂 2000 年 完成 的 新 产 
品 .新 技术 项 目 有 GW - BR258DW 水 泥 窗 尾 用 高 温 凤 机 、LH 
- CR254SW(IDF) 电 站 450vh 流 化 床 锅炉 用 离心 风机 .ML - 
H, - R118/208, MLH, - R95/202 Ac 300MW 机 组 动 叶 可 调 轴 流 
i% . 引 风机 .D3500 - 11 烧结 用 离心 风机 D1100 - 12 HF BRL 
机 、D750 - 21 二 氧化 硫 离 心 风 机 等 。 该 厂 通 过 引进 三 菱 重工 
的 风机 和 日 本 KFK 公司 的 特殊 消声器 技术 ,研制 生产 了 各 种 
风机 和 环保 品 控 设备 ,还 完成 了 灌浆 陶瓷 型 精密 铸 钢 轴 流 风 
机 动 叶 的 试验 研究 ,来 替代 进口 件 整 体 锻 钢 动 叶片 。 
质量 及 质量 管理 ”近年 来 在 机 械 行业 实施 “三 大 战役 ” 
过 程 中 ,发 电 设备 制造 行业 的 领导 和 职工 普遍 重视 了 产品 的 
质量 管理 ,加 强 了 质量 意识 ,在 电力 部 门 的 共同 努力 下 ,产品 
质量 有 了 明显 的 提高 ,特别 是 电站 主要 辅 机 , 据 中 电 联 电力 
可 靠 性 统计 ,2000 年 全 国 148 个 发 电 企业 420 E 200MW 以 上 
机 组 的 磨 煤 机 ,给 水 泵 、 送 风机 、 引 风机 、 高 压 加 热 器 5 种 主 
要 电站 辅 机 的 运行 系数 分 别 是 磨 煤 机 52.51%、 给 水 泵 
46.58%、 送 风机 73.87%、 引 风机 73.92%、 高 压 加 热 器 
71.2%。 除 了 引 风 机 与 1999 年 相 比 没有 变化 外 ,其 他 设备 都 
有 了 不 同 程度 的 提高 ,其 中 磨 煤 机 提高 0.52% 给 水 泵 提高 
0.51% \ 送 风机 提高 0.03% 、 高 压 加 热 器 提高 0.42% ,也 就 是 
说 每 年 每 台 设 备 依 次 分 别提 高 45.55、44.68、2.63、36.79 可 用 


小 时 。5 种 设备 的 可 用 系数 指标 分 别 为 91.29% 92.48% . 


92.82% .92.78% .92.06%。5 种 设备 的 可 用 系数 , 几 年 来 均 
呈 上 升 趋势 ,8 年 来 磨 煤 机 .给 水 泵 . 送 风机 、 引 风机 、 高 压 加 
热 器 的 可 用 系数 分 别提 高 5.54% .4.16% ,2.903% .3.27% 、 
4.427% 。 取 得 如 此 好 的 成 绩 , 固然 与 电厂 加 强 了 规范 化 管 
理 , 及 时 有 效 的 改造 和 检修 维护 设备 ,使 设备 运行 状况 有 了 
极 大 改善 ,但 是 也 和 电站 辅 机 制造 企业 这 些 年 完善 了 质量 管 
理 体 制 ,加 强 产 品质 量 意识 ,实行 质量 承诺 制 分 不 开 。 经 过 
制造 部 门 与 电力 部 门 的 共同 努力 ,对 国产 设备 与 进口 设备 不 
断 对 比 , 找 差距 ,分 析 原 因 , 针 对 性 地 进行 攻关 和 改造 , 才 使 
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电站 辅 机 的 可 靠 性 指标 有 了 明显 的 提高 ,也 反映 这 几 年 大 力 
度 整治 取得 了 较 好 的 效果 。 

由 于 电站 辅 机 的 可 靠 性 要 求 高 ,所 以 绝 大 部 分 生产 电站 
辅 机 的 企业 都 通过 1809001 和 ISO9002 质量 体系 认证 ,而 且 
定期 通过 了 复查 验收 。 根 据 新 的 要 求 ,很 多 企业 正在 按 
ISO9001 , 1509002 的 2000 版 标准 重新 完善 质量 体系 。 

北京 电力 设备 总 厂 已 完成 全 要 素 审 核 和 管理 评审 工作 ， 
统一 规范 了 体系 文件 应 用 表格 64 种 。 该 厂 加 强 了 关键 工序 
和 重点 工程 的 现场 监督 .检测 试验 人 员 的 岗位 培训 和 考核 ， 
按 质 计 奖 等 措施 ,使 质量 得 到 有 效 控制 。 上 海 电 站 辅 机 厂 除 
拥有 3 类 压力 容器 设计 制造 证 书 外 ,还 获得 美国 ASME 设计 
授权 证 书 和 民用 核 承 压 设计 制造 证 书 , 在 此 基础 上 该 厂 在 
2000 年 开展 以 提高 实物 质量 为 目标 ,质量 几 个 一 样 活动 , 即 
用 户 监 造 与 不 监 造 一 个 样 ;上 海 配 套 与 外 地 配套 一 个 样 ; 产 
品 外 销 与 内 销 一 个 样 ; 焊 缝 探伤 与 不 探伤 一 个 样 ; 附 件 与 本 
体质 量 一 个 样 ;质量 内 控 与 外 控 一 个 样 ;产品 软件 与 硬件 一 
个 样 ;最 终 交 付 质量 一 个 样 。 正 因为 有 以 上 的 严格 质量 管理 
措施 ,因此 才 有 吴泾 600MW 工程 启动 一 次 成 功 、 巴 基 斯 坦 
300MW 木 扎 法 戈 火电 和 悦 希 马 核电 配套 的 辅 机 可 靠 性 达标 ， 
并 受到 好 评 。 上 海 修造 总 三 在 9 月 开展 了 以 "依法 管理 质 
量 , 按 章 规范 操作 ”为 主题 的 质量 月 活动 ,通过 活动 增强 了 员 
工 的 质量 意识 ,全 面 落实 《4 质量 法 》。 该 厂 还 建立 每 月 一 次 
“质量 工作 例会 "制度 ,通过 例会 消除 实际 的 或 潜在 的 不 合格 
因素 ,从 而 采取 纠正 和 预防 措施 。 中 核 苏 阀 科技 实业 股份 有 
限 公司 为 了 保证 产品 质量 ,编制 和 实施 CT) PRE F 
册 》, 使 该 厂 的 产品 能 够 持续 .稳定 地 符合 有 关 产 品 规范 , 满 
足 用 户 要 求 。 该 手册 明确 规定 对 阀门 产品 在 设计 、 开 发 . 采 
购 .制造 和 装配 .检验 与 试验 .贮存 .交付 的 质量 记录 及 售后 
服务 全 过 程 中 实施 质量 保证 的 内 容 和 要 求 。 沈 阳 电 力 机 械 
总 厂 建立 了 质量 管理 网 络 ,并 聘任 28 位 内 审 员 ,独立 行使 质 
量 体 系 审核 任务 。 该 厂 还 制定 了 生产 岗位 质量 奖 征 规定 . 质 
量 事故 处 罚 条 例 和 质量 管理 奖 实施 办 法 三 个 法 规 文件 ,使 产 
品质 量 稳步 提高 。 武 汉 鼓 风机 厂 通过 与 世界 上 其 他 国家 行 
业 间 进行 技术 合作 ,特别 是 引进 日 本 三 萎 风 机 技术 后 ,工厂 
在 大 型 电站 风机 的 制造 质量 方面 有 了 很 大 的 提高 。 同 时 该 
厂 还 对 老 产品 注重 工艺 改进 ,开展 彻底 根除 常见 病 等 质量 活 
动 ,使 传统 产品 的 质量 同样 得 到 了 提高 ,因而 扩大 了 产品 在 
市 场 上 的 份额 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”中核 苏 阀 科技 实业 股份 有 限 公 
司 与 德国 DA 阀门 有 限 公 司 合 办 中 德 苏州 一 一 达尔 阐 有 限 公 
司 ,合资 金额 2 000 万 美元 ,专门 研制 开发 石油 化 工 .冶金 和 
电站 等 行业 用 的 高 性 能 蝶阀 以 及 软 密封 间 阀 。 该 厂 为 了 提 
高 产 草 的 设计 水 平 ,每 年 都 投资 上 百 万 元 资金 用 于 计算 机 硬 
件 及 辅 件 的 设置 与 更 新 ,软件 的 购置 与 开发 。 该 公司 从 美国 
DEC 公司 引进 了 3 台 工 作 站 ,从 美国 Img 公司 购 进 由 美国 
SDRC 公司 研制 的 大 型 设计 分 析 软 件 1 Deas 运用 培训 , 现 已 
掌握 I- Deas 软件 三 大 模块 ,解决 设计 中 的 问题 。 上 海 电 力 
修造 总 广 为 了 增强 企业 在 市 场 的 竞争 能 力 ,树立 企业 在 市 场 
的 形象 ,投资 560 万 元 进行 信息 网 络 布线 和 设备 配置 .厂房 
翻修 .劳动 环境 改造 及 添置 新 机 床 和 测试 设备 。 浙 江 菲 达 机 
电 集 团 有 限 公 司 完成 了 引进 干 法 烟 气 脱 硫 技术 省 重点 技 改 





WE ,经 省 经 贸 委 批准 立项 ,开始 实施 引进 湿式 石灰 /石灰 石 
法 烟 气 脱硫 技术 ,总 投资 2 550 万 元 。 该 厂 已 与 美国 ALSTOM 
公司 签订 了 许可 证 转让 合同 ,正在 等 双方 政府 批准 。 上 海 电 
站 辅 机 厂 完 成 技 改 投资 1 240 万 元 ,建成 封闭 式 控 温 控 湿 洁 
净 车 间 。 北 京 电力 设备 总 厂 完成 投资 1 800 万 元 ,解决 了 部 
分 生产 经 营 中 急需 和 瓶颈 问题 。 民 营 企业 如 南方 阀门 三 和 
环球 电站 立 门 股份 有 限 公 司 为 了 改善 生产 条 件 ,分 别 征 用 新 
地 建新 厂房 ,并 购置 了 等 离子 焊 等 新 设备 。 武 汉 鼓 风机 厂 在 
“ 九 五 ”期间 自 筹资 金 数 百 万 元 ,更 新 CAD 计算 机 中 心 和 生 
产 辅助 设备 ,并 计划 再 投资 8 000 万 元 固定 资产 投资 ,进行 大 
中 型 风机 总 试 装 试车 基地 和 理化 楼 ,数控 金属 切 前 设备 、 铸 
BRE .检测 设备 等 建设 ,这 些 项 目 已 将 陆续 完成 。 

尽管 这 些 年 电站 辅 机 制造 企业 在 质量 和 管理 上 做 了 很 
多 工作 ,取得 了 一 定 成 绩 ,但 是 也 要 看 到 ,从 中 电 联 电力 可 靠 
性 管理 中 心 统计 中 $ 种 电站 主要 辅 机 的 停 运 情况 分 析 , 磨 煤 
机 的 非 计 划 停 运 的 主要 原因 是 简体 漏 粉 ;给 水 泵 的 非 计划 停 
运 的 主要 原因 是 密封 装置 漏水 .振动 超标 ; 送 . 引 风机 的 非 计 
划 停 运 的 主要 原因 是 轴承 振动 超标 . 超 温 ; 高 压 加 热 器 的 非 
计划 停 运 的 主要 原因 是 管子 泄漏 ,而 且 经 分 析 辅 机 故障 的 主 
要 原因 是 制造 质量 不 良 , 因 此 我 们 必须 继续 努力 ,克服 电站 
辅 机 的 常见 病 。 

燃 煤 电站 今后 将 面临 燃料 结构 调整 ,大 容量 . 超 临界 I 
保 和 煤 的 清洁 燃烧 、 西 气 东 送 后 发 展 燃气 联合 循环 等 一 系列 
问题 , 辅 机 制造 企业 的 产品 ,必须 适应 新 的 用 户 需 要 ,否则 虽 
然 “ 十 五 ?期 间 电 力 装 机 容量 将 继续 增长 ,但 前 景 并 不 乐观 ， 
一 定 要 有 清醒 的 认识 ,及 时 调整 产品 结构 。 

管理 及 改革 企业 参与 市 场 竞争 ,必须 强化 企业 管理 。 
更 新 管理 观念 ,增强 企业 驾驭 经 营 活 动 的 能 力 。 浙 江 菲 达 机 
电 集 团 有 限 公 司 与 浙江 大 学 等 单位 组 建 了 规范 化 的 股份 制 
企业 一 一 浙江 菲 达 环保 科技 股份 有 限 公 司 。 上 海 电 站 畏 机 
厂 根据 “有 进 有 退 , 有 所 为 有 所 不 为 "的 原则 ,对 企业 进行 改 
制 和 改组 ,关闭 两 个 亏损 的 法 人 企业 ,完成 一 个 子 公司 的 股 
份 化 改制 ,正在 酝酿 三 个 子 公司 的 改制 方案 ,探索 企业 三 产 
和 非 主 流产 业 有 步骤 地 从 国有 企业 中 退出 ,实行 精干 主 业 。 
2000 年 实现 减员 337 人 ,其 中 内 退 261 人 。 北 京 电力 设备 总 
厂 重点 抓 经 济 核算 ,加 强 了 成 本 费用 的 控制 ,从 优化 设计 , 比 
价 进行 原材料 和 配套 件 招标 采购 ,对 费用 实行 定额 管理 等 措 
施 求 得 效益 。 中 国 华电 工程 (集团 ) 公 司 和 上 海 电力 修造 总 
厂 为 规避 市 场 风险 ,在 精 化 主 业 的 基础 上 实施 多 元 化 经 营 战 
咯 ,实现 企业 经 济 新 的 跨越 ,并 实现 体制 创新 和 机 制 创 新 ,把 
企业 内 一 个 积极 性 变 为 多 个 积极 性 。 实 施 人 力 资源 开发 机 
制 ,调整 人 员 素 质 , 使 企业 的 人 力 资 源 得 到 合理 优化 配置 ,在 
合理 降低 员工 总 数 的 前 提 下 ,充实 关键 部 门 ,压缩 非 生产 人 
员 ,进行 合理 下 岗 分 流 ,逐步 形成 能 上 能 下 ,能 进 能 出 的 用 工 
机 制 。 中 核 苏 效 科 技 实业 股份 有 限 公 司 推行 计算 机 集成 制 
造 系统 (CIMS) ,实现 科学 管理 。 在 生产 活动 中 建立 文件 化 管 
理 程序 对 涉及 质量 体系 的 所 有 文件 和 资料 进行 有 效 控制 。 
该 公司 制定 和 实施 了 《阀门 标识 和 可 追溯 性 管理 程序 》 和 《过 
程控 制程 序 》《 检 查 .测量 和 试验 设备 的 控制 》, 以 保证 产品 
EMI .装配 以 及 交付 的 全 过 程 的 可 淹 性 ,保证 这 些 过 程 在 
受 控 条 件 下 完成 ,从 而 保证 了 产品 出 厂 的 质量 。 武 汉 鼓 风机 


T ZE 2000 年 中 加 强 了 管理 ,致力 于 改革 ,使 总 资产 比 1995 年 
增长 24.7% ,工业 总 产值 增长 23.7% , 全 员 劳 动 生产 率 由 
28 487 元 /人 上 升 到 64 190 元 /人 。 该 三 实行 资产 重组 ,对 部 分 
存量 资产 实现 变现 ,固定 资产 比 1995 FT 11.74% ,该 三 
还 紧 紧 抓 住 整体 划 转 武汉 高 科 国 有 控股 集团 有 限 公 司 和 建 
设 “ 武 汉中 国光 谷 " 的 契机 ,全 厂 进 行 了 从 结构 调整 到 机 制 
转换 的 过 程 , 步 人 了 从 传统 到 创新 的 发 展 道路 。 

( 扎 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 电站 辅 机 分 会 应 静 良 审 
稿 人 :中 国电 器 工业 协会 电站 辅 机 分 会 张 德 修 ] 
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生产 发 展 情况 ”2000 年 我 国电 动工 具 行 业 在 出 口 大 幅 
增长 .内 销 明 显 好 转 的 拉动 下 ,产量 和 销售 量 大 幅度 上 升 , 出 
现 产销 持续 增长 的 可 嘉 景象, 下面 是 对 列 人 电动 工具 行业 年 
报 的 43 个 企业 主要 经 济 指标 的 统计 ,具体 情况 见 表 1。 

R1 2000 年 电动 工具 行业 主要 经 济 指标 





工业 总 产值 (当年 价 ) 
销售 收入 

其 中 :出 口交 货 额 
工业 增加 值 


其 中 :技术 人 员 


由 于 种 种 原因 , 国 ( 境 ) 外 在 华 的 电动 工具 独资 (控股 ) 企 
业 以 及 大 量 的 民营 企业 均 未 列 人 年 报 统计 。 实 际 上 列 人 电动 
工具 行业 年 报 统计 的 企业 数 .产量 .销售 量 及 总 产量 等 还 不 到 
全 国电 动工 具 行 业 实 际 数 的 50%。 据 海关 统计 ,2000 年 出 口 
的 电动 工具 达 8 512.35 万 台 ,创汇 金额 12.25 亿美 元 。 因 此 ， 
2000 年 我 国电 动工 具 的 实际 产量 约 1 亿 台 ,总 产值 达 120 亿 
元 。2000 年 我 国电 动工 具 的 出 口 量 占 年 产量 的 88.3% ,已 成 
为 世界 电动 工具 的 生产 大 国 和 出 口 大 国 。 

随 着 出 口 的 大 幅度 增长 及 国内 需求 的 增长 ,我 国电 动工 
具 行 业已 形成 了 一 大 批 年 销售 收入 超过 亿 元 的 企业 , 据 年 报 
统计 ,43 个 企业 中 ,销售 收入 超过 5 000 万 元 的 企业 有 21 个 ， 
其 中 超过 1 亿 元 的 有 13 个 企业 ,超过 5 亿 元 的 有 4 个 企业 ， 
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主要 企业 销售 收入 情况 见 表 2。 

在 销售 收入 大 幅 增长 的 同时 ,电动 工具 行业 的 经 济 效益 明 
显 增加 , 据 年 报 统计 ,43 个 企业 共 实 现 利税 5.85 亿 元 , 比 上 年 增 
长 79.5% ,其 中 税收 较 上 年 增长 23.6% ,而 利润 比 上 年 的 增长 幅 
BERNA 143.4% 。 如 果 按 31 个 企业 同 口径 比较 ,实现 熏 利 的 企业 


从 1999 年 的 3 个 增 到 力 个 ,利润 比 上 年 增长 30.6% ,亏损 企业 
从 1999 年 的 5 个 减 到 4 个 ,亏损 金额 从 1999 年 的 2 087.4 万 元 减 
到 446 万 元 ,2000 年 比 上 年 减少 亏损 268%. 

产品 分 类 产量 FA 2000 年 年 报 统 计 的 电动 工具 各 类 
产品 产量 情况 见 表 3。 


表 2 2000 年 主要 企业 销售 收入 情况 

总 产量 | 产品 销售 
收 A 

( 台 ) | 017) 


3 


牧 田 (中 国 ) 有 限 公 司 
宁波 经 济 技术 开发 区 中 强 电 动工 具有 限 公司 
江苏 金鼎 电动 工具 集团 公司 
百 得 (苏州 ) 电 动工 具有 限 公 司 
上 海星 特 浩 企业 有 限 公司 
苏州 太湖 企业 有 限 公司 
上 海 日 立 电动 工具 有 限 公 司 
常州 合力 电器 有 限 公司 * 
浙江 恒 丰 电器 集团 有 限 公 司 
10 | 宁波 协 诚 电 动工 具有 限 公 司 
11 | 浙江 华 丰 电动 工具 有 限 公司 
12 | 福建 日 立 工 机 有 限 公司 
13 | 浙江 伦 达 实业 有 限 公 司 
14 | 浙江 弘 大 实业 有 限 公 司 
15 | 浙江 武义 工 力 电器 有 限 公 司 
16 | 上 海 锋利 电动 工具 三 有 限 公司 
17 | 河北 五 洲 集团 有 限 公司 
18 | 浙江 博大 电器 集团 有 限 公 司 
19 | 余姚 市 五 元 电动 工具 厂 
20 | 扬州 全 力 电动 工具 有 限 公司 
21 | 浙江 意 达 工具 有 限 公司 
22 | 成 都 电动 工具 厂 
23 | 永康 市 正大 实业 有 限 公 司 
24 | 浙江 摩 兴 电器 有 限 公 司 
25 | 阿 特 拉 斯 科普 柯 长 春 电动 工具 有 限 公 司 
26 | 杭州 东方 实业 有 限 公 司 
27 | 广州 市 番 昌 区 辉 明 实业 发 展 有 限 公司 
28 | 宁波 环球 电机 有 限 公 司 
29 | 深圳 蛇口 长 龙 实业 有 限 公司 
30 | 江西 南方 电动 工具 厂 
31 | 水 康 市 信 源 电动 工具 制造 有 限 公 司 
32 | 广东 电动 工具 厂 有 限 公司 
33 | 呼和浩特 市 电动 工具 厂 
34 | 闵 东 电动 工具 实业 有 限 公司 
35 | 长 春 电动 工具 厂 
E * 原名 常州 电动 工具 厂 。 
表 3 2000 年 电动 工具 各 类 产品 产量 情况 


i 占 当年 
产 基 | 同 比 增长 REE 
(万 台 ) % (%) 


245,4 
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产品 类 别 





金属 切削 类 工具 
砂 磨 类 工具 
装配 类 工具 
A ETA 
建筑 类 工具 
铁道 矿山 类 工具 
电池 式 工 具 
其 他 类 工具 
其 他 产品 
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由 于 我 国电 动工 具 绝 大 多 数 供出 口 ,电动 工具 产品 构成 
随 国外 市 场 的 变化 影响 很 大 。 据 统计 ,目前 我 国电 动工 具 产 
量 最 大 的 虽然 仍 是 砂 磨 类 工具 ,但 占 电动 工具 总 产量 的 比重 
逐年 下 降 ,2000 年 产量 为 1 134.9 万 台 , 比 上 年 减少 3.7% , 占 电 
动工 具 年 产量 的 比重 从 1999 年 的 46.5% BEB 27.2% 。 砂 磨 类 
工具 下 降 的 主要 原因 是 出 口 量 最 大 的 角 回 磨 光 机 比 上 年 减少 
28.2% ,轻型 台式 砂轮 机 的 产量 亦 较 上 年 有 较 大 的 下 降 。 其 他 
产品 产量 为 1 063 万 台 , 居 第 二 位 , 占 年 产量 的 25.5% ,但 其 中 
988.4 万 多 台 是 各 类 电动 工具 , 因 各 厂 未 分 类 统计 , 故 列 人 其 
他 产品 ,这 些 产 品 绝 大 多 数 供出 日 。 届 第 三 位 的 是 木工 工具 ， 
产量 为 583.9 万 人 台 , 占 当年 产量 的 1 。 木 工 工 具 是 各 类 电动 


工具 中 升幅 最 大 的 产品 , 较 上 年 增长 4.5%。 其 主要 原因 是 
电动 曲线 锯 . 电 圆 锯 . 电 刨 等 产品 因 出 口 大 幅度 增加 而 使 产量 
快速 增加 。 电 池 式 工具 居 第 四 位 ,产量 为 579.6 万 台 , 较 上 年 
增长 80.6% , 占 年 产量 的 13.9% 。 建 筑 类 工具 和 人 金属 切 前 类 
工具 分 别 居 第 五 .第 六 位 ,产量 分 别 是 424.8 万 台 和 245.4 万 
台 , 比 上 年 增长 73.8% 和 9.6% 。 建 筑 类 工具 中 的 冲击 电钻 和 
电 锤 ,由 于 出 口 和 内 需 的 增长 ,产量 明显 增加 。 金 属 切削 类 工 
具 中 由 于 单 相 串 励 电钻 和 型 材 切 割 机 因 市 场 平 稳 因而 产量 升 
幅 不 大 。 其 他 类 工具 产量 为 134.7 万 台 , 居 第 七 位 , 较 上 年 增 
长 48.6% ,其 主要 原因 是 国外 市 场 对 雕 磨 机 的 需要 量 增加 很 
大 ,而 使 其 他 类 工具 产量 有 较 大 的 增长 。 装 配 类 工具 主要 是 
内 销 , 因 而 产量 增幅 不 大 ,铁道 矿山 类 工具 ,由 于 电动 工具 企 
业 只 生产 煤 电钻 一 个 产品 ,而 煤 电 钼 由 于 煤炭 行业 不 景气 , 因 
而 产量 有 较 大 幅度 下 降 。 

市 场 及 销售 ”90 年 代 是 我 国电 动工 具 大 发 展 的 10 年 , 整 
整 10 年 出 现 了 产销 两 旺 , 产 销 持续 高 速 增长 的 大 好 局 面 。 在 
经 过 前 9 年 大 幅 增长 的 基础 上 ,2000 年 电动 工具 销售 又 出 现 
了 快速 增长 ,创造 了 新 的 高 度 。 据 年 报 统计 ,2000 年 电动 工具 
销售 量 为 4 138.25 万 台 .销售 收入 65.47 亿 元 ,分 别 比 上 年 增长 
65.3% 和 61.4% 1990 ~ 2000 年 10 年 中 ,电动 工具 销售 量 和 和 销 
售 收 入 的 年 均 增 长 率 分 别 为 39.6% 和 34.1%, 90 年 代 我 国电 
动工 具 能 长 期 持续 高 速 增长 的 主要 原因 是 :国外 市 场 ,特别 是 
欧美 市 场 的 打开 ,使 我 国电 动工 具 出 口 出 现 了 持续 高 速 增 长 。 
2000 年 我 国电 动工 具 对 欧洲 .美洲 ,大洋洲 的 出 口 继续 大 幅度 
增长 , 随 着 亚洲 金融 危机 的 缓解 ,对 亚洲 的 出 口 亦 出 现 了 快速 
增长 ,2000 年 我 国电 动工 具 对 各 大 洲 的 出 口 出 现 高 速 增长 , 因 
而 我 国电 动工 具 销售 量 较 上 年 大 幅度 增长 。 据 统计 ,1990 ~ 
2000 年 我 国电 动工 具 销 售 量 的 年 均 增长 率 为 39.6% ,同期 电 
动 1. 具 出 口交 货 量 的 年 均 增长 率 为 63.6%, 内 销量 的 年 均 增 
长 率 仅 14.5%。 因 此 ,我 国电 动工 具 出 口 持续 高 速 增长 是 拉 
动 电动 工具 长 期 持续 增长 的 主要 动力 。2000 年 我 国 销售 的 电 
动工 具 中 ,出 口交 货 量 为 3 770.6 万 台 , 占 年 销售 量 的 91.1%, 
出 口交 货 金 额 为 57.5 亿 元 , 占 年 销售 金额 的 87.9%。 据 年 报 
统计 ,2000 年 国内 销售 的 电动 工具 为 367.7 万 台 , 占 年 销售 量 
的 8.9% ,如 果 加 上 未 列 人 年 报 统计 的 企业 在 内 ,2000 年 国产 
电动 工具 的 国内 销售 量 为 1 000 ~ 1 200 万 台 。2000 年 各 类 电动 
工具 国内 销售 情况 见 表 4。 

表 4 2000 年 各 类 电动 工具 国内 销售 情况 

占 电动 工具 
内 销量 的 百分比 (%) 












种 





金属 切 前 类 工具 


砂 磨 类 工具 24.6 
建筑 类 工具 19.8 
AT AT A 12.0 
其 他 产品 11.3 
电池 式 工具 5.0 


其 他 类 装配 类 工具 


内 销量 最 大 的 10 个 产品 分 别 是 单 相 串 励 电 钻 、 角 向 磨 
光 机 、 电 锤 . 电 蚀 .石材 切割 机 .冲击 电 销 .电池 式 工具 ,平板 
AAW IL ,型 材 切 割 机 .电动 曲线 锯 。 随 着 我 国 宏观 经 
济 的 明显 好 转 ,西部 开发 力度 的 加 大 ,国家 自 2001 年 起 加 大 
内 需 投 入 ,特别 是 随 着 我 国 申 奥 成 功 , 我 国 基础 设施 及 住房 


建设 将 大 力 发 展 ,国内 电动 工具 的 需要 量 将 大 大 增加 ,将 成 
为 21 世纪 初 我 国电 动工 具 发 展 新 的 增长 点 。 

90 年 代 我 国电 动工 具 出 口 出 现 了 两 次 大 突破 ,一 次 是 
1991 ~ 1995 年 连续 5 年 出 口 翻 一 番 , 第 二 次 从 1999 ~ 2000 年 
两 年 翻 3 番 多 。 这 二 次 出 口 的 大 幅度 增长 ,使 我 国 成 为 世界 
电动 工具 生产 大 国 和 出 口 大 国 。 据 海关 统计 ,在 经 过 了 1991 
~ 1995 年 电动 工具 出 口 创汇 年 均 增长 率 高 达 106.7% 的 基础 
上 又 出 现 了 新 的 飞跃 。2000 年 电动 工具 整 机 出 口 8 512.3 万 
多 台 ,创汇 12.25 亿美 元 ( 含 零 部 件 ) 分 别 比 1998 年 增加 
124.8% 和 106.0% 。 

2000 年 各 类 电动 工具 出 口 情况 见 表 5。 

表 5 2000 年 各 类 电动 工具 出 口 情况 


创汇 额 | 占 电动 工具 创汇 
(亿美 元 ) 


额 的 百分比 (名 ) 
手持 式 电钻 5.08 
砂 磨 类 工具 2.85 
手提 电动 工具 1.78 
FRAGA 1.57 
电动 工具 零 部 件 0.60 
手提 式 电 出 


出 口 量 最 大 的 是 手持 式 各 类 电钻 ,其 中 出 口 量 最 大 的 是 
电池 式 电钻 和 电池 式 电钻 一 一 螺丝 刀 , 冲 击 电 钴 次 之 , 单 相 
串 励 电钻 出 口 较 少 ; 砂 磨 类 工具 是 各 类 电动 工具 年 创汇 中 增 
幅 最 少 的 一 类 产品 ;电动 工具 零 部 件 是 当年 电动 工具 中 出 口 
增长 最 快 的 一 类 ;手提 式 电 蚀 是 当年 电动 工 其 整 机 中 出 日 增 
长 最 快 的 产品 。 

目前 我 国电 动工 具 出 口 量 最 大 的 地 区 是 欧洲 和 北美 ， 
2000 年 出 口 到 该 地 区 的 整 机 为 6732.5 万 台 , 创 汇金 额 9.53 
亿美 元 ( 含 零 部 件 ) ,分 别 占 电动 工具 当年 出 口 量 的 79.1% 和 
电动 工具 出 口 创 汇总 额 的 77.9% , 比 上 年 增长 45.0% 和 和 
50.9% 。2000 年 我 国电 动工 具 ( 含 零 部 件 ) 出 口 到 世界 各 地 
创汇 情况 见 表 6。 

表 6 200 年 我 国电 动工 具 ( 含 零件 ) 
出 口 到 世界 各 地 创汇 情况 
占 出 口 创汇 
金额 的 百分比 ( %) 















39.5 
69.8 
62.1 
98.1 





















同比 增长 
% 
49.4 








北美 洲 54.4 
亚洲 71.0 
大 洋 洲 140.6 
拉丁 美洲 45.5 


84.8 


由 于 我 国电 动工 具 已 形成 出 品 占 主导 地 位 的 格局 ,我 合 
电动 工具 的 销售 已 基本 受 国 外 市 场 的 变化 所 左右 。 近 年 来 ， 
我 国电 动工 具 的 销售 受到 世界 各 国 经 济 形 势 的 制约 和 影响 ， 
同时 亦 日 益 受 到 各 国政 治 形势 的 制约 和 影响 。 前 儿 年 由 于 
受到 亚洲 金融 危机 及 巴西 金融 动荡 的 影响 ,对 我 国电 动工 具 
出 口 影响 较 大 。 此 外 ,前 几 年 受 印度 尼 西 亚 反 华 势力 的 颈 
扰 ,我 国电 动工 具 对 印尼 的 出 由 明 显 下 降 。 自 1999 年 以 来 ， 
亚洲 金融 危机 明显 缓解 ,巴西 经 济 明显 好 转 , 印 尼 政 局 有 所 
稳定 ,因此 2000 年 我 国电 动工 具 对 这 些 地 区 和 国家 的 出 口 大 
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幅度 上 升 。 据 海关 统计 ,2000 年 我 国电 动工 具 出 口 创汇 额 比 
上 年 增幅 大 于 100% 的 国家 和 地 区 有 亚洲 的 印尼 菲律宾 H 
国 .泰国 .中国 香 港 .非洲 的 南非 欧洲 的 波兰 ,拉丁 美洲 的 蕊 
拉 圭 、` 委 内 瑞 拉 .巴西 和 大 洋 洲 的 澳大利亚 。 出 口 增幅 超过 
50% 低 于 100% 的 国家 有 亚洲 的 土耳其 ,新加坡 ,阿联酋 , 欧 
洲 的 奥地利 ,西班牙 .芬兰 .德国 .拉丁 美洲 的 智利 .北美 洲 的 
MEK .美国 及 大 洋 洲 的 新 西 兰 。2000 年 我 国电 动工 具 出 口 
创汇 额 前 10 名 的 国家 和 地 区 是 美国 德国、 英国、 荷兰 、 比 利 
时 .澳大利亚 ,法国 .日 本 .意大利 和 中 国 香港 地 区 。2000 年 
列 人 统计 的 43 个 企业 中 ,出 口交 货 额 超过 1 000 万 元 的 企业 
有 5 个 ,其 中 出 口交 货 额 5 000 万 ~1 亿 元 的 有 7 个 ,超过 1 
亿 元 的 有 10 个。 出 口交 货 额 超过 1 000 万 元 的 企业 见 表 7。 
27 2000 年 电动 工具 行业 出 口交 货 额 
超 1 000 万 元 的 企业 


牧 田 (中 国 ) 有 限 公司 


宁波 经 济 技术 开发 区 中 强 电动 工具 
有 限 公司 


1 880 406 


5 450 260 


ASA A oh LRR E 
百 得 (苏州 ) 电 动工 具有 限 公 司 
上 海星 特 洗 企业 有 限 公司 
苏州 太湖 企业 有 限 公司 
常州 合力 电器 有 限 公司 
浙江 但 丰 电器 集团 有 限 公 司 
宁波 协 诚 电 动工 具有 限 公 司 
浙江 华 丰 电动 工具 有 限 公 司 
浙江 弘 大 实业 有 限 公 司 
浙江 武义 工 力 电器 有 限 公司 


7 201 000 
2 800 000 
3 055 308 
2 576 300 
2 200 000 
1 634 427 
1 950 000 
1 592 018 
1 164 564 
1 282 383 


上 海 日 立 电动 工具 有 限 公司 
河北 五 洲 集团 有 限 公司 
扬州 金 力 电动 工具 有 限 公司 
浙江 意 达 工具 有 限 公 司 
余姚 市 五 元 电动 工具 厂 
浙江 伦 达 实业 有 限 公 司 
WEA LARA 
永康 市 正大 实业 有 限 公 司 562 156 
浙江 摩 兴 电器 有 限 公司 392 200 
上 海 锋利 电动 工具 厂 有 限 公司 141 401 
杭州 东方 实业 有 限 公 司 282 087 
宁波 环球 电机 有 限 公 司 174 896 
深圳 蛇口 长 龙 实 业 有 限 公 司 88 471 


由 于 2000 年 我 国电 动工 具 销售 较 上 年 有 大 幅度 上 升 , 进 
人 21 世纪 ,美国 经 济 出 现 衰 退 迹 象 ,日 本 经 济 停滞 不 前 , 欧 
洲 经 济 增长 速度 减缓 ,阿根廷 经 济 出 现 动 荡 , 因 此 ,2001 年 我 
国电 动工 具 出 口 增长 速度 将 明显 下 降 。 

据 海 关 统 计 ,2001 年 1 ~ 6 月 我 国电 动工 具 整 机 出 口 
3 967.18 万 台 ,创汇 金额 5.47 亿美 元 , 仅 比 2000 年 同期 增加 
8.5% 和 3.1%, 下 半年 我 国电 动工 具 出 口 不 容 乐 观 , 有 可 能 
基本 与 上 年 持平 甚至 出 现 负增长 。 但 随 着 我 国 宏 观 经 济 的 


218 035 
513 091 
439 601 
770 000 
200 632 
671 866 
171 960 





好 转 ,特别 是 西部 大 开发 力度 的 加 大 ,同时 国家 采取 了 加 大 
AS , 增 建 一 批 基础 设施 以 及 大 力 开发 房地产 的 政策 ,将 使 
国内 电动 工具 需要 量 大 大 增加 ,因此 2001 年 我 国电 动工 具 销 
千 量 仍 将 出 现 适 度 增长 。 

科研 成 果 及 新 产品 ”2000 年 在 科研 开发 方面 完成 了 三 
项 由 原 机 械 工 业 部 技术 发 展 基金 委员 会 下 达 的 机 械 工业 技 
术 发 展 基金 项 目 。 

这 三 项 科研 成 果 是 : 

(1) 发 动机 螺栓 装配 用 无 刷 多 轴 智 能 装配 系统 。 该 项 目 
由 上 海 电 动工 具 研 究 所 和 出 东 电 动工 具 厂 联合 开发 ,采用 现 
代 控 制 理论 及 技术 ,研制 和 解决 了 中 频 无 刷 电 机 MERA 
器 .控制 系统 及 产品 模块 化 等 技术 关键 。 开 发 具有 自主 知识 
产权 的 发 动机 螺栓 装配 用 无 刷 多 轴 智 能 装配 系统 。 其 主要 
技术 性 能 指标 :扭矩 控制 精度 + 3% ;中 频 电 机 ;使 用 寿命 80 
万 次 , 比 串 励 电 动机 寿命 提高 20 倍 ,项 目 属于 国内 领先 水 
平 。 本 项 目的 开发 研制 成 功 解决 了 我 国 发 动机 行业 在 迄 盖 、 
ERK . 连 杆 .飞轮 . 油 底 壳 等 关键 工 位 螺栓 的 装配 技术 , 打 
破 了 智能 螺栓 装配 系统 依赖 进口 的 局 面 。 它 的 推广 应 用 ,将 
对 我 国 发 动机 装配 工艺 和 装配 质量 的 提高 产生 深远 的 影响 。 

(2) 生 产 线 螺 钉 装 配 系统 (全 自动 定 扭 矩 螺丝 刀 )。 该 项 
目 由 上 海 电 动工 具 研 究 所 和 天 津 市 机 械 工 具 厂 联合 开发 研 
制 。 在 开发 研制 过 程 中 ,对 控制 断 电 后 螺丝 刀 的 回转 惯量 转 
化 为 不 可 控 附 加 力矩 造成 螺钉 拧紧 的 扭矩 误差 的 技术 有 所 
创新 ,提高 了 控制 范围 和 扭矩 的 精度 。 该 项 目 达 到 20 世纪 
90 年 代 末 国际 先进 水 平 。 

(3) 手 推 式 电 动 草 坪 机 。 该 项 目 由 上 海 电 动工 具 研 究 
所 、 上 海 锋利 电动 工具 三 有 限 公 司 联合 人 研制。 该 项 目 解决 了 
刀具 结构 .大 功率 直流 永 磁 电 动机 .调节 .保护 功能 等 关键 技 
术 , 开 发 具有 自主 知识 产权 的 以 市 电 为 电源 的 电动 草坪 机 和 
以 蓄电池 为 电源 的 电动 草坪 机 ,以 替代 进口 ,满足 国内 日 益 
扩大 的 草坪 修剪 .城市 绿化 的 需要 ,保护 了 生态 环境 ,达到 了 
国际 同类 产品 水 平 。 

为 扩大 出 口 ,提高 市 场 郊 争 能 力 ,电动 工具 行业 积极 开 
发 新 产品 和 进行 产品 更 新 。 如 宁波 协 成 电动 工具 有 限 公 司 
开发 了 MESIO 修 枝 机 . 电 刨 等 产品 , 当年 投产 16 万 台 , 新 增 
产值 990 万 元 ,产品 全 部 出 口 ;成 都 电动 工具 厂 ,积极 更 新 电 
H .振动 融 ,新 增产 值 25 万 元 ;于 波 中 强 电动 工具 有 限 公司 
积极 开发 园林 工具 .电池 式 工 具 , 当年 投产 124 万 台 ,新 增产 
值 2.48 亿 元 ,产品 全 部 出 口 。 

质量 及 质量 管理 (1) 积 极 贯彻 CBT19000《 质 量 管理 和 
质量 保证 》 系 列 标准 及 质量 认证 工作 。 自 1994 年 以 来 ,电动 
工具 行业 厂 积极 贯彻 GB/T19000 系列 标准 ,通过 举办 培训 班 ， 
建立 质量 保证 体系 ,大 大 提高 了 质量 管理 意识 ,2000 年 又 有 
浙江 武义 工 力 电器 有 限 公 司 等 6 个 企业 通过 CB/T19000 质量 
体系 认证 ,成 都 电动 工具 厂 及 福建 日 立 工 机 有 限 公司 2 个 企 
Whitt GB/T19000 复查 ,到 2000 年 底止 ,电动 工具 整 机 厂 已 
有 26 个 企业 通过 了 GB/T19000 质量 体系 认证 , 见 表 8。 


表 8 电动 工具 行业 通过 GB/T19000 质量 体系 认证 的 企业 





上 海 日 立 电 动工 具有 限 公 司 


欧 利 机 电工 具有 限 公司 


GB/T19001 
CB/T1900} 


上 海 质量 审核 认证 中 心 
中 国 商 检 质 量 认 证 中 心 


1994 年 1 月 ,1997 年 通过 复查 
1995 年 





98 - 2001 中 国电 器 工业 年 鉴 


























































(2) 通 过 积极 贯彻 国际 标准 ,大 力 开展 产品 安全 认证 。 到 
2000 年 底 ,电动 工具 行业 按照 国际 标准 要 求 ,完成 了 手持 式 、 
可 移 式 .电池 式 三 大 类 电动 工具 标准 的 制 修订 工作 ,三 大 类 电 
动工 具 产 品 及 其 零 部 件 已 100% 采 用 国际 标准 。 自 1987 FF 
展 电动 工具 安全 认证 以 来 ,不 少 企业 的 电动 工具 产品 在 通过 
了 安全 认证 的 基础 上 ,又 积极 开展 安全 认证 的 延 证 工作 ,目前 
已 有 不 少 企业 的 产品 通过 了 延 证 。 此 外 ,还 有 40 多 个 企业 的 
150 多 个 产品 获得 了 出 口 许 可 证 。 随 着 企业 质量 体系 认证 及 
产品 安全 认证 的 开展 ,电动 工具 的 产品 质量 大 大 提高 ,不 少 产 
品 被 评 为 省 .市 级 名 有 牌 产品 ,如 上 海 日 立 电 动工 具有 限 公 司 的 
电 锤 . 角 向 磨 光 机 .电钻 及 型 材 切割 机 被 评 为 2000 年 上 海 市 名 
牌 产品 ;成 都 电动 工具 厂 的 CET 钴 孔 类 电动 工具 被 评 为 四 川 
省 名 牌 产品 ;德州 电动 工具 的 8 x2 电 蚀 和 山东 电动 工具 厂 
的 但 PI8 一 24 电动 扳手 被 评 为 山东 省 优质 产品 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”2000 年 列 人 年 报 统计 的 43 个 企 
业 中 ,有 36 个 企业 进行 了 固定 资产 投资 ,投资 总 额 17 792.2 
万 元 ,其 中 用 于 技术 改造 投资 的 有 9 494.5 万 元 。2000 年 电动 
工具 行业 技术 改造 是 围绕 提高 产品 质量 和 扩大 产品 出 口 进 
行 的 ,如 浙江 华 丰 电动 工具 有 限 公 司 列 入 浙江 省 计划 经 济 委 
员 会 的 技 改 项 目 , 总 投资 2 980 万 元 ,已 于 2000 FRI. X 
如 宁波 经 济 技术 开发 区 中 强 电动 工具 有 限 公司 投资 4 000 万 
元 . 江 囚 金 曙 电动 工具 集团 有 限 公 司 投资 3 000 万 元 用 于 技 
改 ,这 些 项 目 均 于 2000 年 完成 投产 ,为 扩大 出 口 , 提 高 出 口 
产品 质量 发 挥 了 作用 。 

对 外 合作 A 1984 年 电动 工具 行业 成 立 第 一 个 合资 企 
业 以 来 , 据 不 完全 统计 ,到 2000 年底 马 有 各 关 合 资 企业 13 
个 ,其 中 7 个 为 外 方 独 资 企 业 ,3 个 由 外 方 控股 ,3 个 由 中 方 
控股 。 这 些 合资 企业 既 有 美国 .日 本 等 著名 的 跨国 公司 来 华 















































3 | 苏州 太湖 企业 有 限 公司 

4 | 牧 田 (中 国 ) 有 限 公司 ISO9002 
5 | 成 都 电动 工具 厂 GB/T19002 
6 | 福建 日 立 工 机 有 限 公 司 GB/T19001 
7 | 浙江 华 丰 电动 工具 有 限 公司 GB/T19002 
8 | 上 海 正 峰 工 业 有 限 公司 GB/T19002 
9 | 江苏 金鼎 电动 工具 集团 公司 GB/T19002 
10 | 天 津南 华工 具 ( 集 团 ) 有 限 公 司 电动 工具 分 公司 “| GB/TI9002 
1 | 上 海星 特 浩 企业 有 限 公 司 GB/T19001 
12 | 宁波 环球 电机 有 限 公司 GB/T19002 
13 | 渐 江 恒 丰 电器 集团 有 限 公 司 GB/T19001 
14 | 浙江 摩 兴 电器 有 限 公 司 GB/T19002 
15 | 宁波 协 诚 电 动工 具有 限 公 司 GB/T19001 
16 | 浙江 省 博大 电器 集团 有 限 公司 CB/T19001 
17 | 阿 特 拉 斯 ' 科 普 柯 长 春 电动 工具 有 限 公司 GB/T19002 
18 | 河北 五 洲 集团 有 限 公司 GB/T19001 
19 | 永康 市 仁 达 电动 工具 有 限 公 司 GB/T19002 
20 | 浙江 伦 达 实业 有 限 公 司 GB/T19002 
21 | 浙江 弘 大 实业 有 限 公司 GB/T19002 
22 | 浙江 武义 工 力 电器 有 限 公 司 GB/T19002 
23 | 浙江 五 元 电动 工具 本 GB/T19001 
24 | 德州 电动 工具 厂 GB/T19002 
25 | MRBHDTALWARAA GB/T19002 
26 | 福州 永 虽 感 机 械 工 艺 有 限 公 司 GB/T19002 


( 续 ) 




































通 过 日 期 

TUV 管理 服务 (上 海 ) 有 限 公司 | 1996 年 
BSI 1997 年 
中 国 方 园 标 志 认 证 中 心 1997 年 ,2000 年 通过 复查 
中 国 方 园 标 志 认 证 中 心 1997 年 2000 年 通过 复查 
中 国 商 检 质 量 认证 中 心 1997 年 
中 国 方 园 标志 认证 中 心 1997 年 
COC 江苏 评审 中 心 1997 年 

1997 年 
中 国 商检 质量 认证 中 心 1998 年 
中 国 商检 质量 认证 中 心 1998 年 
中 国 商 检 质 量 认 证 中 心 1998 年 
中 国 进 出 口 商 品质 量 认 证 中 心 | 1998 年 
中 国 进出 口 商 品质 量 认 证 中 心 | 1998 年 
中 国 船 级 社 质量 认证 公司 1998 年 
德国 莱茵 技术 有 限 公司 1998 年 

1999 年 

1999 年 
中 国 商品 质量 认证 中 心 1999 年 

2000 年 

2000 年 

2000 年 
中 国 进 出 口 质量 认证 中 心 2000 年 
中 国 船 级 社 质 量 认证 公司 2000 年 
中 国 方 园 标 志 认 证 中 心 2000 年 


创建 的 ,又 有 中 国 台 湾 、 中 国 香港 等 境外 公司 在 内 地 创造 的 。 
由 于 这 此 合资 企业 的 外 方 大 都 是 著名 的 电动 工具 公司 ,共有 
产品 水 平 高 ,品牌 响 等 特点 ,所 以 其 产品 几乎 全 部 出 口 。 随 
着 国外 产业 结构 调整 的 加 快 ,国外 不 人 少 著名 的 电动 工具 公 
司 ,为 了 适应 市 场 竞争 的 需要 ,充分 利用 我 国电 动工 具 零 部 
件 配套 齐全 .劳动 力 低廉 的 优势 ,纷纷 将 在 本 国 或 其 他 国家 
的 生产 企业 转 到 我 国 。 此 外 , 随 着 我 国 即将 参加 WTO ,今后 
吸收 外 资 的 步伐 将 进一步 加 快 ,国外 电动 工具 公司 在 华 创建 
的 企业 将 进一步 发 展 , 这 些 企业 将 成 为 我 国电 动工 具 行业 一 
个 重要 的 方面 军 ,为 提高 我 国电 动工 具 水 平和 扩大 出 口 作出 
新 的 贡献 。 

[ 扎 稿 人 :上 海 电 动工 具 研究 所 秦 泳 源 审 稿 人 :上 海 电 
动工 具 研 究 所 李 邦 协 ] 
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生产 发 展 情况 ”2000 年 大 型 电机 行业 在 市 场 容量 相对 
缩小 ,电机 生产 能 力 相 对 过 剩 ,产品 销售 不 畅 ,资金 严重 不 
足 , 供 需 矛 盾 十 分 突出 ,竞争 十 分 激烈 的 不 利 条 件 下 ,各 企业 
以 市 场 为 导向 ,深化 改革 ,锐意 进取 ,内 抓 管理 ,外 抓 市 场 , 克 


产品 概况 ，99 


服 重 重 困难 ,基本 完成 了 当年 的 企业 经 营 目标 。2000 年 大 型 
电机 行业 生产 大 型 电机 4 463 台 ,3 182.444MW( 包 括 中 心 高 
7i0mm 及 以 上 的 大 型 交流 电机 和 和 电 枢 直径 在 423mm 及 以 上 
的 大 中 型 直流 电机 ), 完 成 产值 55 802.7 万 元 。 大 型 电机 行业 
10 个 企业 全 年 完成 工业 总 产值 445 070 万 元 ,完成 产品 销售 
收入 530 172 万 元 ,实现 利润 总 额 6 089.8 万 元 ,全 员 劳 动 生 
产 率 100 221 元 /人 。 

2000 年 生产 大 型 电机 的 企业 有 :上 海 电 机 三 有 限 公司 、 
淄博 牵引 电机 集团 股份 有 限 公司 .沈阳 电机 股份 有 限 公司 、 
湘潭 电机 集团 有 限 公 司 ,江西 电机 有 限 责 任 公司 .哈尔滨 电 
H ARRALAR .兰州 电机 有 限 责任 公司 .北京 汽 轮 电 机 
有 限 责任 公司 .东方 电机 股份 有 限 公司 .南京 汽 轮 电机 ( 集 
团 ) 有 限 责任 公司 等 10 个 企业 ,其 中 大 一 型 企业 9 个 .中 一 
型 企业 1 个 ,职工 共 44 409 人 。 

国有 大 型 骨干 企业 哈尔滨 电机 三 有 限 责 任 公 司 2000 年 
完成 工业 总 产值 66 620 万 元 ,综合 产量 3 476MW, 其 中 水 电机 
组 8 套 .630.5MW , 汽 轮 发 电机 10 台 、2 650MW , 交 直 流 电机 
195.474MW, 主 营业 收入 67 028 万 元 ,实现 利润 总 额 547 万 元 。 
上 海 电机 广 有 限 公 司 2000 年 完成 工业 总 产值 149 468 万 元 ， 
比 上 年 同期 增长 6.28% ,产品 销售 收入 122 486.4 万 元 ,利润 
总 额 3 493 万 元 。 主 要 产品 有 汽 轮 发 电机 完成 9 A, 
1 790MW, 其 中 300MW 级 汽 轮 发 电机 4 E, 计 12S0MW， 


125MW 级 汽 轮 发 电机 4 台 , 计 530MW, 30MW 及 以 下 容量 空 
冷 汽 轮 发 电机 LOMW; 交流 电动 机 完成 1 612MW, 其 中 16 号 
及 以 上 机 座 产品 完成 712.7MW; 交 流 发 电机 完成 28MW ,直流 
电机 完成 276.4MW, 其 中 大 型 直流 电机 完成 16.5MW。 东 方 
电机 股份 有 限 公 司 2000 年 完成 工业 总 产值 60 090 万 元 , 主 
营业 收入 65 506 万 元 ,实现 利润 总 额 134 万 元 。 主 要 产品 
有 :水 电机 组 16 E,1 085MW; 汽 轮 发 电机 9 台 ,1 520MW; 大 
型 交 直 流 电 机 85 台 ,72.97MW。1999 ~ 2000 年 大 型 电机 行业 
厂家 产量 产值 见 表 1。 

产品 分 类 产量 2000 年 大 型 电机 行业 共生 产 大 型 同步 
电机 1 138 台 ,897.188MW; 大 型 异步 电机 1 037 台 ,1 473. 144MW; 
大 型 直流 电机 978 台 ,315.829MW; 中 型 直流 电机 1 179 台 ， 
545.197MW。 

市 场 及 销售 2000 年 大 型 电机 行业 各 企业 针对 市 场 疲 
RK .定货 不 足 .原材料 价格 不 断 上 涨 .利润 下 降 .销售 不 畅 的 
局 面 ,及 时 调整 营销 策略 ,大 力 开发 适销 对 路 的 新 产品 ,通过 
价格 ,质量 .售后 服务 ,扭转 被 动 局 面 。2000 年 实现 国内 销售 
收入 53 448.45 万 元 ,其 中 大 型 同步 电机 11 374.58 万 元 ,大 型 
异步 电机 21 667.11 万 元 ,大 型 直流 电机 10 742.75 万 元 ,中 型 
直流 电机 8 693.01 万 元 。 实 现 国外 销售 收入 427.29 万 美元 。 
HO 141 台 .178.714MW。1999 ~ 2000 年 大 型 电机 行业 厂家 
国内 外 销售 收入 见 表 2。 


R1 199-2000 年 大 型 电机 行业 厂家 产量 产值 情况 
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上 海 电机 广 有 限 公司 

SS SLR AR ARS al 
沈阳 电机 股份 有 限 公司 

湘 灌 电机 集团 有 限 公 司 

江西 电机 有 限 责任 公司 
哈尔滨 电机 三 有 限 责 任 公司 

兰州 电机 有 限 责 任 公 司 

北京 汽 轮 电 机 有 限 责任 公司 

东方 电机 股份 有 限 公司 

南京 汽 轮 电机 (集团 ) 有 限 责任 公司 


合 计 





注 :中心 高 在 710mm 以 上 的 大 型 交流 电机 和 电 枢 直径 在 423mm 以 上 的 大 中 型 直流 电机 。 
表 2 199-2000 年 大 型 电机 行业 厂家 国内 外 销售 收入 





国内 销售 收入 国外 销售 收入 E 
企 业 名 称 (万 元 ) 同比 (万 美元 ) 间 比 
增长 (%) 增长 (%) 
上 海 电 机 广 有 限 公司 25 603 23 268 294 202 -31.3 
哈尔滨 电机 三 有限 责任 公司 4214 409 
兰州 电机 有 限 责 任 会 司 898 82 
湘 漂 电 机 集团 有 限 公司 5 728 236 4 - 98.3 
东方 电机 股份 有 限 公司 971 50 
沈阳 电机 股份 有 限 公 司 6 404 139 
南 点 汽 轮 电机 (和 集团) 有 限 责 任 公司 1 364 


E PA A A BS 
江西 电机 有 限 责任 公司 
fi 计 


695 427 - 38.6 
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科技 成 果 200 年 大 型 电机 行业 完成 的 科研 成 果 有 : 哈 
尔 滨 电 机 厂 有 限 责任 公司 2000 年 完成 特种 屏蔽 电机 绝缘 系 
统 的 研制 工作 ,这 种 日 级 电机 绝缘 系统 采用 了 诸多 新 结构 、 
新 材料 ,新 工艺 ,采用 这 种 新 型 绝缘 系统 为 这 个 公司 大 型 电 
机 产品 的 设计 与 生产 提供 了 可 靠 的 保证 ,同时 还 为 我 国 大 型 
电机 行业 生产 H 级 绝缘 的 大 中 型 电机 开辟 了 新 的 途径 。 这 
个 公司 还 根据 六 相 电 流 型 交 直 交 变 频 同步 电动 机 ,在 石油 、 
冶金 .矿山 等 很 多 领域 有 着 广阔 的 应 用 前 景 ,市 场 需求 量 大 ， 
但 产品 还 主要 依赖 进口 的 状况 ,对 六 相 电 流 型 交 直 交 变 频 同 
步 电 动机 电磁 进行 了 设计 研究 ,开发 出 一 套 完整 的 六 相 电 流 
型 交 直 交 变 频 同步 电动 机 电磁 设计 方法 及 软件 ,填补 了 国内 
同类 电机 设计 软件 的 空白 ,取得 了 可 喜 的 成 果 。 

该 公司 的 国家 863/CIMS I 期 重点 应 用 示范 工程 于 2000 
年 通过 验收 。HEC 一 CIMSI 期 工程 由 三 大 部 分 组 成 :工程 设 
计 部 分 (系统 ) .集成 化 管理 部 分 (系统 ) 和 制造 部 分 (系统 )。 
分 为 10 个 分 系统 .一 个 支撑 环境 和 一 个 标准 化 体系 。 贯 穿 
THE WU . 设计、 工艺. 生产 . 质 检 供应 .仓库 .服务 一 条 
线 ,实现 了 从 投标 报价 到 产品 出 三 到 售后 服务 的 全 程 现 代 
化 .信息 化 管理 过 程 ,使 公司 的 现代 化 生产 和 管理 又 迈 上 了 
一 个 新 台阶 。 

上 海 电 机 厂 有 限 公 司 2000 年 开发 了 TAKW7 700kW 18 极 大 
型 增 安 型 无 刷 励 磁 同 步 电 机 TDZBSS 000kW4 极 交 直 交 变频 
调 速 同步 电机 和 钢 厂 用 的 高 速 轧机 YBFJ700 kW/600kW/ 
400kW 变频 筋 外 冷 电 动机 。 这 个 公司 自行 设计 生产 的 筋 外 
冷 电 机 ,也 是 我 国 首次 开发 制造 的 ,达到 了 国内 领先 水 平 , 具 
有 90 年 代 国际 先进 水 平 。 该 电机 具有 结构 紧凑 ,体积 小 、 防 
护 等 级 高 和 低 品 声 高 效率 等 特点 ,是 今后 轧机 用 电机 的 发 展 
方向 ,已 逐步 形成 生产 能 力 。 

东方 电机 股份 有 限 公 司 研 制 成 功 5 000kW .6kV .4 极 ， 
7 000kW , 10KV ,4 极 等 大 型 三 相 隐 极 枉 片 转 子 新 型 同步 电动 
机 。 大 型 隐 极 合 片 转子 同步 电动 机 是 在 隐 极 到 片 转子 冲 片 
齿 部 布置 起 动 (阻尼 ) 乱 ,可 以 利用 改变 纵 . 横 轴 上 笼 条 和 形 
AR .截面 尺寸 .材质 电导 率 和 分 布 位 置 来 改善 起 动 性 能 和 降 
EIKS tE E , 既 具 有 普通 同步 电动 机 功率 因数 可 调 、 稳 定性 
好 、 转 速 不 随 负载 变化 及 效率 高 等 优点 ,又 具有 笼 型 异步 电 
动机 起 动 性 能 好 .结构 可 靠 性 高 的 优点 。5 000kW .7 000kW 隐 
极 亚 片 转子 电动 机 的 设计 ,采用 了 梯形 铜 排 打 斜 键 等 新 结 
构 。 它 的 开发 试制 成 功 ,填补 了 我 国电 机 行业 的 空白 ,取代 
了 进口 产品 , 获 国 家 机 械 局 科技 进步 二 等 奖 , 从 而 结束 了 国 
外 公司 隐 极 电动 机 在 我 国 独 占 市 场 的 局 面 。 

山东 齐鲁 电机 制造 有 限 公 司 完成 了 大 中 型 高 压 电动 机 
(万 伏 级 以 上 ) 主 绝缘 系统 工艺 研究 。 泪 博 牵 引 电 机 (集团 ) 
股份 有 限 公 司 与 清华 大 学 合作 开发 出 CTTS 一 320 型 450V/ 
355A REA AAA E AL, Tit T Y450—6kW, 10kW 
三 相 高 压 异 步 电 动机 以 及 ZD123 型 650kW 大 功率 直流 牵引 
电动 机 。 沈 阳 电 机 股份 有 限 公 司 完 成 了 15 种 重大 新 产品 的 
开发 研制 工作 和 490 项 技术 准备 计划 ,对 大 容量 变频 调 速 电 
动机 ,大 容量 增 安 型 无 刷 励 磁 同 步 电动 机 进行 了 重点 开发 和 
深入 研究 。 同 沈阳 工业 大 学 特种 电机 研究 所 联合 开发 的 永 
磁 电 动机 填补 了 国家 空白 ,该 类 电机 特性 如 效率 . 转 数 .响应 
速度 等 都 好 于 普通 同步 电动 机 , 它 不 用 无 刷 电 机 的 结构 , 却 


具有 无 出 电 机 的 所 有 特性 ,具有 广阔 的 发 展 前 途 ，、 江 西 电机 
股份 公司 在 重点 产品 上 成 功 地 应 用 了 端 盖 式 轴 藉 不 刮 殉 工 
E .磁极 线圈 侧 压 工艺 ,提高 了 产 申 技术 水 平 。 北 京 汽 轮 电 
机 有 限 责 任 公 司 借 鉴 法 国 阿尔 斯 通 公 司 在 绝缘 方面 的 经 验 、 
技术 ,结合 公司 实际 情况 ,就 大 尺寸 电机 定子 在 非 整 浸 条 件 
下 的 绝缘 结构 与 工艺 开展 科研 活动 ,取得 重大 成 果 , 解 决 了 
高 压 电 动机 大 斥 才 定子 无 法 整 浸 时 如 何 确保 绝缘 可 靠 性 的 
结构 与 工艺 方法 ,为 企业 在 现 有 条 件 下 制造 定子 直径 超过 
4.2m 的 高 压 电 动机 创造 了 条 件 ,取得 了 很 好 的 经 济 效益 。 

新 产品 2000 年 哈尔滨 电机 三 有 限 责任 公司 为 本 溪 钢 
铁 公 司 开发 生产 了 11 台 交 - 交 变 频 调 速 同步 电动 机 ,其 中 
用 于 初 轧机 2 台 ,型 号 TBP4300 一 30/3350 ,额定 功率 4 300kW; 
用 于 立 式 机 2 台 , 型 号 TBP1300 一 12/1700 ,额定 功率 1 300kW; 
用 于 精 轧 机 7 台 , 包括 7000kW 4 £, TBP7000—8/2240, 
TBP7000 一 12/2820 、TBP7000 一 12/2820, 6 300 kW 3 £, WE 
TBP6300 一 8/2240; 为 武汉 钢铁 公司 开发 了 16 台 同 步 交 交 变频 
隐 极 电机 ,型 号 为 YBP63012 一 1]2、YKK8003 一 4 等 ;为 株洲 西门 
子 牵引 设备 有 限 公 司 开发 了 TFS710 一 8 小 型 同步 发 电机 和 为 
辽阳 化 工厂 开发 了 YKS9004 一 4 大 型 异步 电机 ,这 两 台电 机 
为 该 公司 首次 开发 的 环保 型 电机 .， 东 方 电机 股份 有 限 公司 
完成 了 4 500kW 交 直 交 变 频 调 速 同 步 电 动机 , 型 号 
BPT4500 一 4, 额 定 功 率 4 S00kW ,额定 电压 1 287/1 381kV ,额定 
电流 1 105/1 120A ,额定 转速 0 ~ 1 000/1 500r/min, BE 97.83/ 
97.05 ,过 载 能 力 1.6 倍 ,转动 慌 量 600kgm , 总 重 28t。 上 海 电 
HU ARARE T Z710 低 噪声 直流 电机 和 2 450kW 冷 连 
转 直 流 电机 等 。 兰 州 电 机 有 限 责任 公司 完成 了 13 500kW -- 
相 四 极 同 步 电 动机 试制 , 型 号 T13500 一 4/1800, 额定 功率 
13 500kW , 额定 电 压 10kV, 额定 电流 888A, 额定 转速 1 500r/ 
min, 功 率 因数 0.9, 效 率 % .5$% 。 该 机 是 我 国 上 日 前 最 大 容量 
的 三 相 四 极 同 步 电动 机 ,其 制造 成 功 标 志 这 个 公司 的 大 电机 
科研 与 生产 能 力 上 了 一 个 新 台阶 , 间 时 也 说 明 我 国 大 型 电机 
的 科研 和 生产 水 平 又 提高 了 一 步 。 该 公司 还 生产 了 
YNB900—4 型 9 000kW、YRKK710 一 8 型 4 000kW 1 600kW、 
YRKK710—6 型 YRKK800—8 型 2 S00kW YRKK800—12 型 
1 600kW 大 型 异步 电动 机 , TK4900—18/2600 型 4 900kW., 
TFW2100 一 10/1430 型 2100kW .TDMK1500 一 30/2600 型 1 500kW 
大 型 同步 电动 机 。 该 公司 生产 的 增 安 型 无 删 励 位 同步 电动 
机 同步 电动 机 励磁 装置 获 廿 肃 省 机 械 工 业 科 技 进步 奖 。 湘 
潭 电机 集团 有 限 公司 生 产 了 T2500 一 411180 型 2 500kW 大 型 同 
步 电 动机 和 YRKK800 一 8 型 2 800kW 大 型 异步 电动 机 等 7 
台 , 并 生产 了 710—4B 型 1 000kW 等 大 中 型 直流 电动 机 13 A 
江西 电机 股份 有 限 公司 生产 了 T1800—20/2150 AY FY eh Hs 
同步 电动 机 。 北 京 汽 轮 电 机 有 限 责任 公司 研制 出 了 目前 国 
内 投 运 功率 最 大 的 YA900 一 16 .11 SOOKW .6kV 增 安 型 异步 防 
爆 电 机 。 

质量 及 质量 管理 ”2000 年 大 型 电机 行业 各 企业 在 提高 
质量 管理 水 平和 产品 实物 质量 工作 中 ,主要 作 了 以 下 几 方 面 
IF: 

(1) 通 过 制订 年 度 质 量 管理 工作 计划 和 质量 改进 计划 ， 
建立 质量 体系 运行 责任 制 ,强化 过 程 质量 控制 , 抓 重点 , 抓 落 
弱 环 节 , 对 违反 《质量 保证 手册 》 的 责任 单位 进行 整改 ,对 纠 
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正 措施 落实 情况 进行 追踪 ,并 对 责任 单位 进行 经 济 处 罚 。 

(2) 继 续 做 好 质量 体系 认证 及 其 认证 后 的 监督 审核 工 
作 。 严 格 贯 彻 以 ISO9000 系列 标准 为 主线 ,通过 开展 质量 整 
顿 活动 ,进一步 强化 了 质量 管理 工作 的 力度 ,通过 开展 质量 
攻关 ,使 一 些 产品 质量 问题 得 到 了 解决 。 哈 尔 滨 电机 厂 有 限 
责任 公司 通过 了 华 信 技术 检验 公司 IS09001 质量 体系 认证 复 
评 ;东方 电机 股份 有 限 公 司 通过 了 华 信和 技术 检验 公司 的 质量 
换 证 ,并 对 公司 质量 体系 予以 重新 注册 , 全面 开展 ISO9001 
2000 版 质量 标准 转化 的 前 期 工作 ,制订 了 公司 转换 ISO9001 
2000 版 质量 体系 文件 实施 方 和 党 和 计划 ;湘潭 电机 集团 有 限 公 
司 质量 保证 体系 经 华 信 技术 检验 有 限 公 司 评审 合格 后 进行 
了 换 证 ;山东 齐鲁 电机 制造 有 限 公 司 通过 了 华 信 技术 检验 公 
司 ISO9001 系列 标准 的 复查 验收 工作 ;淄博 牵引 电机 (集团 ) 
股份 有 限 公 司 2000 年 通过 了 国际 ISO9001 质量 体系 复核 认 
证 ;沈阳 电机 股份 有 限 公 司 2000 年 深入 开展 了 质量 工程 成 
本 工程 .新 产品 三 大 工程 ,严格 按照 ISO9000 系列 标准 生产 ， 
2000 年 经 沈阳 市 产品 监督 检验 所 对 该 公司 产品 抽样 检验 , 产 
品 一 等 品 率 为 90% ,产品 合格 率 达 96% ;北京 汽 轮 电 机 有 限 
责任 公司 2000 年 通过 了 北京 新 世纪 质量 体系 认证 中 心 组 织 
的 2000 版 ISO9001 质量 体系 换 版 复审 考核 。 

(3) 做 好 质量 教育 和 宣传 工作 ,提高 企业 全 员 的 质量 意 
识 , 使 得 群众 性 质量 管理 活动 广泛 深入 地 开展 。 为 响应 原 国 
家 机 械 局 关于 在 全 国 机 械 工业 开展 千 厂 万 组 无 废品 活动 的 
号 召 , 行 业 各 企业 普遍 地 开展 了 质量 信得过 、 质 量 月 .质量 教 
育 展览 技术 质量 比武 等 多 种 形式 的 群众 性 质量 管理 活动 。 
通过 这 些 活动 ,进一步 增强 了 企业 全 体 员 工 危机 感 责任感、 
使 命 感 ,产品 质量 稳步 所 高。 哈尔滨 电机 三 有 限 责任 公司 热 
加 工事 业 部 探索 QC 小 组 和 线圈 分 厂 火 炬 QC 小 组 荣获 黑龙 
江 省 优秀 质量 管理 小 组 称号 。 

上 海 电 机 厂 有 限 公 司 生产 的 YYR 系列 (IP123) 三 相交 流 
异步 电动 机 (H315 ~ H355mm) , ZZJ 系列 轧机 用 辅 传动 直流 电 
动机 (808 ~ 818) 获 得 国家 进出 口 商 品 检验 局 颁发 的 《出 口 机 
电 产 品质 量 许可 证 书 》。ZKTD 系列 直流 电机 获 上 海 市 名 牌 
产品 称号 ,YYR 系列 三 相 异 步 电 动机 获 上 海 市 和 原 国 家 机 
械 工 业 局 名 牌 产品 称号 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”2000 年 大 型 电机 行业 各 企业 在 
资金 紧张 的 情况 下 ,在 保证 企业 产品 质量 稳步 提高 及 新 产品 
开发 的 同时 ,仍然 投入 了 一 定数 量 的 资金 扩大 生产 面积 和 新 
增高 精 设备 ,以 及 对 现 有 设备 和 技术 进行 了 必要 的 更 新 和 改 
造 , 企 业 生 产能 力 和 生产 后 劲 得 到 了 很 大 提高 。2000 年 行业 
固定 资产 投资 30 047 万 元 ,其 中 基本 建设 投资 19 628 万 元 ， 
技术 更 新 改造 投资 10 419 万 元 。 哈 尔 滨 电 机 厂 有 限 责 任 公 
司 在 创新 研制 大 型 轧钢 电机 过 程 中 ,为 提高 技术 水 平 进行 了 
一 系列 技术 改造 ,如 公司 生产 大 型 电机 的 电机 事业 部 年 内 新 
增添 一 台 $2.5m x 10m NC ENE, AAA Y $200NC BE BÉ 
床 ,对 由 .3m 立 车 进行 了 数控 改造 ,更 新 的 无 溶剂 整 浸 设备 
已 投 和 人 使用。 这 些 设 备 的 增添 与 更 新 改造 有 力 地 提高 了 公 
司 大 型 电机 的 生产 加 工 能 力 和 产品 质量 。 上 海 电 机 厂 有 限 
公司 2000 年 全 年 技术 改造 总 投资 达 2 910.8 万 元 ,竣工 验收 
新 增 固定 资产 181 项 ,包括 列 人 上 海 市 重点 项 目的 交 交 变频 
电机 技术 改造 项 目 ,并 多 方 筹资 顺利 完成 了 排污 工程 等 项 
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。 兰 州 电机 有 限 责任 公司 投入 420 万 元 对 YJS 紧凑 型 电机 
生产 线 进 行 了 技术 改造 。 山 东 齐 鲁 电机 股份 有 限 公 司 对 大 
中 型 高 压 电 动机 技术 改造 项 目 投入 1 900 万 元 ,完成 进口 设 
备 及 国产 设备 的 订货 工作 ,安装 调试 了 VPI 设备 。 江 西 电 机 
般 份 有 限 公司 对 了 TYR 系列 中 型 高 压 异步 电动 机 进行 全 面 整 
顿 ,完成 了 YH355 一 H500 系列 114 个 规格 ,提高 了 Y 产 品系 
列 化 .通用 化 程度 ,减少 了 工装 模具 ,形成 了 一 定 的 技术 储 
备 , 提 高 了 对 市 场 需 求 的 快速 反应 能 力 。 

对 外 合作 ”2000 年 大 型 电机 行业 各 企业 以 各 种 形式 开 
展 对 外 合作 ,引进 国外 的 先进 技术 和 产品 ,加 以 转化 和 吸收 ， 
开发 出 了 一 批 技术 先进 .性 能 优良 .高 效 低 耗 等 具有 国际 先 
进 水 平 .国产 化 率 高 的 新 产品 ,这 些 产品 已 成 为 企业 的 源头 
产品 ,并 试制 出 各 种 具有 特殊 技术 要 求 和 规格 的 产品 ,满足 
了 国内 外 不 同 用 户 需 求 。 上 海 电 机 厂 有 限 公 司 与 日 本 三 闵 
公司 合作 生产 交 交 变频 同步 电机 ,消化 吸收 西门 子 公司 技 
术 , 开 发 生产 了 ZD2450kW 大 型 直流 电机 。 兰 州 电 机 有 限 责 
任 公司 与 西门 子 建立 了 合作 生产 驱动 电机 的 伙伴 关系 。 沈 
阳 电 机 股份 有 限 公司 与 法 国法 马 通 公 司 .中 国 台湾 东 源 公司 
正在 洽谈 合资 项 目 。 

管理 及 改革 2000 年 大 型 电机 行业 各 企业 为 了 适应 市 
场 经 济 发 展 ,普遍 推行 了 向 科技 一 线 .生产 一 线 ,管理 一 线 倾 
斜 的 劳动 用 工 .劳动 分 配制 度 ; 继 续 实 行 减员 增 效 .下 岗 分 
流 ,加 大 职工 轮 岗 力度 ,提高 工作 效率 ,降低 人 工 成 本 。 部 分 
企业 通过 对 各 类 资源 的 挖掘 与 科学 合理 的 配置 ,逐步 实现 主 
辅 分 离 ,进一步 健全 完善 了 子 公 司 体制 ,明晰 和 加 强 了 部 门 
岗位 职责 .权利 和 义务 ,使 各 管理 子 系统 时 时 处 在 受 控 状 态 ; 
进行 了 公司 内 部 管理 机 构 改组 改制 ,并 试行 及 逐步 推进 企业 
各 有 关 部 门 向 独立 核算 .自负 伪 亏 的 核算 体制 转换 。 

此 外 ,大 型 电机 行业 各 企业 在 继续 推进 和 深化 工艺 突破 
口 工作 中 ,针对 产品 技术 水 平 不 断 提 高 ,新 工艺 .新 技术 .新 
材料 不 断 出 现 与 应 用 ,增强 了 企业 计划 管理 的 科学 性 .合理 
性 ,进一步 完善 了 各 项 管理 制度 ,建立 健全 了 有 效 的 管理 责 
任 制度 和 考核 运行 制度 ,优化 了 产品 结构 ,完成 了 各 种 新 产 
品 试制 和 对 老 产 品 工艺 改造 ,提高 了 产品 工艺 水 平 。 上 述 举 
措 对 提高 企业 管理 水 平 .产品 质量 及 质量 管理 水 平等 提供 了 
可 靠 的 保证 。 

哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 公司 为 鼓励 技术 创新 ,提高 企业 
技术 竞争 能 力 和 扩大 技术 储备 ,最 大 限度 地 扩展 经 营 效 果 ， 
决定 每 年 按 年 销售 额 的 3%e 提 取 奖 金 ,设立 创新 创 效 奖 ,包括 
技术 创新 .新 产品 开发 奖 ;生产 技术 准备 奖 ;生产 经 营 工作 突 
出 贡献 奖 3 项 ,以 表彰 科技 人 员 .经 营 人 员 和 工作 在 各 条 战 
线 上 为 新 技术 .新 产品 开发 做 出 贡献 的 员工 。 

上 海 电机 厂 有 限 公司 根据 国有 资产 授权 管理 单位 
上 海 电 气 (集团 ) 总 公司 资产 重组 的 安排 ,该 公司 以 2.87 亿 元 
净 资 产 与 上 海 电 器 股份 有 限 公 司 的 部 分 资产 进行 置换 ，。 同 
时 根据 总 公司 的 要 求 ,对 原 有 资产 进行 划分 ,将 公司 内 原 有 
的 服务 性 部 门 组 成 上 海 电气 集团 上 海 电 机 厂 ,作为 一 个 新 注 
册 企 业 ,其 余 进入 股份 公司 的 企业 名 称 为 上 海 电 器 股份 有 限 
公司 上 海 电 机 厂 有 限 公司 。 

兰州 电机 有 限 责 任 公 司 与 英国 珀 金 斯 发 动机 公司 预计 
2001 年 将 签署 OEM( 即 原 设 备 制 造 广 ) 执 议 ,合作 开发 西北 市 





场 , 使 企业 获得 更 大 发 展 。 

沈阳 电机 股份 有 限 公司 被 其 省 主管 局 授 了 对 了 模拟 三 资 
企业 管理 示范 单位 称号 。 

淄博 牵引 电机 集团 股份 有 限 公司 2000 年 取得 了 进出 口 
外 贸 经 营 权 。 

2000 年 11 月 通过 债 转 股 ,以 北京 重型 电机 厂 为 产业 主 
体 , 多 家 国有 资本 (北京 机 电工 业 控 股 (集团 ) 有 限 责 任 公司 、 
中 国 华 融资 产 管理 公司 .中 国 东方 资产 管理 公司 ,北京 市 综 
合 投资 公司 ) 共 同 投资 成 立 了 北京 汽 轮 电 机 有 限 责 任 公 司 ， 
这 个 公司 主导 产品 为 电站 汽轮机 、 汽 轮 发 电机 、 大 中 型 交 直 
流 电动 机 .改装 车 四 大 类 。 大 电机 事业 部 包含 了 大 电机 产品 
从 商务 订货 到 售后 服务 的 全 过 程 。 北 京 汽 轮 电 机 有 限 责 任 
公司 的 成 立 标志 着 国有 企业 实现 投资 主体 多 元 化 ,建立 规范 


的 现代 化 企业 制度 的 工作 进入 了 新 的 阶段 ,标志 着 企业 改善 
资本 结构 ,调整 产品 结构 已 经 有 了 新 的 突破 ,企业 从 此 进入 
了 新 的 历史 发 展 时 期 。 

[ 扎 稿 人 :哈尔滨 大 电机 研究 所 赵 卫 红 WAA: RA 
大 电机 研究 所 陶 星 明 、 李 朝 东 ] 


二 、 中 小 型 电机 


生产 发 展 情况 ”2000 年 是 完成 “ 九 五 "规划 ,实现 国有 企 
业 改 革 和 发 展 三 年 目标 的 最 后 一 年 ,许多 国有 企业 实行 转 
制 改组 ,加 上 市 场 竞 争 异常 激烈 .原材料 价格 不 源 上 涨 、 小 
型 企业 转型 快 ,因而 民营 .私营 企业 .股份 制 企 业 应 运 而 生 。 
有 鲜明 变化 的 企业 见 表 3。 


表 3 A AAA (单位 :万 元 ) 
销售 收入 
PETTE TE 国 控股 份 制 Y. YA, YB, YT, Y, a. ERRE. 12 053 
NEMA 电机 
MAF ENEAK ARA a 国 控股 份 制 内 燃 机 车 牵引 电机 组 .交流 电动 机 、 直 流 电 机 SE 
流 发 电机 
西安 电机 厂 x AMEH 13 209 
大 连 伯 顿 电 机 有 限 公司 Ys T RIEHL 7715 
江西 电机 厂 交 .直流 电机 6 078 
佳木斯 电机 股份 有 限 公司 防爆 电机 .吊车 电机 .普通 电机 、 屏 项 电 泵 7 348 
上 海 革新 电机 厂 交流 同步 发 电机 交流 发 电机 电动 发 电机 组 6 504 
禾 州 发 电 设备 成 套 制 造 有 限 公司 水 轮 发 电机 组 ,柴油 发 电机 组 ,交流 电动 机 
东风 电机 厂 单 、 三 相交 流 蜡 步 电 动机 、 微 型 水 东单 极 电机 、 5 231 
用 机 械 
厦门 电机 实业 总 公司 Y 系列 电机 .电动 门 驱动 装置 4 975 
青岛 红旗 电机 厂 Y 系列 电机 ,纺织 系列 电机 小 功率 电机 钢板 过 
电机 . 调 速 电机 
湘潭 湘 机 电 城 微 电 机 厂 集体 所 有 制 
曲阜 电机 厂 般 份 合作 制 sue BL CT, Y 系列 电机 、YVYP E 2 700 
台州 市 南亚 电机 制造 有 限 公 司 民营 企业 Y 系列 .分 马力 电机 . 调 速 电 机 2 378 
山西 晋 中 精 达 电机 有 限 责任 公司 改制 精 达 牌 电动 机 ,高效 纺织 电机 
湖北 省 钟祥 新 宇 机 电 制 造 有 限 公司 振动 电机 VA, VB 系列 .VBB 隔 爆 振动 电机 、VBH 1 948 
频繁 起 动 振动 电机 
广东 肇庆 电机 有 限 公司 Y.YS. YC. YL. YY. YU 系列 单 .三 相 小 型 电动 机 、 1 968 
AE Pit A eH SL 
贵州 永安 电机 总 厂 塔吊 电机 、Y 系列 及 派生 电机 .起 重用 多 速 电 机 > 401 
杭州 恒 力 电机 制造 有 限 公司 Za 系列 2 047 
广州 建国 电机 厂 Y YD, YT, YEJ 系列 2 500 
广西 梧州 常 运 电 机 制造 有 限 公司 Y YCT,TZR, YES 电机 ,汽车 仪表 1 680 
分 宜 煤 矿 电 机 厂 国企 绞车 用 电机 .输送 机 电机 、 风 机 电机 、 双 速 电 机 2 036 
慈溪 市 鸿 达 电 机 模具 制造 中 心 股份 合作 制 电机 模具 1 260 


大 连 牵引 电机 三 
无 锡 局 明 电 机 制造 有 限 公司 


股份 制 
私有 企业 


ZQ 系列 Z 系列 
立 式 振动 电机 





672.6 


淄博 牵引 电机 集团 股份 有 限 公司 ,是 我 国电 器 行业 中 为 ”铁路 “大 提速 “及 西部 大 开发 的 需求 ,适时 调整 产品 结构 开发 


铁道 内 燃 机 车 装备 牵引 动力 设备 的 大 型 企业 ,2000 年 为 适应 


, EPI ER 高速. 准 高 效 "内 燃 机 车 牵引 电机 组 ;与 株 州 电 
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力 机 车 研究 所 合作 开发 出 高 速 内 燃 机 车 牵引 电机 组 ;与 清华 
大 学 合作 开发 出 绕 笼 型 高 压 调 速 电动 机 ;与 北方 交通 大 学 合 
作 开 发 出 适应 于 城 轨 车 等 场合 的 SRD180 开关 磁 阻 电机 , 自 
行 设计 了 Y 系列 交流 高 压 电动 机 等 一 系列 新 产品 ,使 企业 经 
营 得 到 发 展 ,经 济 效益 缓 步 回 升 。 贵 州 永安 电 机 总 厂 集 研 
究 .生产 ,经营 于 一 体 , 下 辖 贵州 永安 电机 厂 、 贵 州 永安 变 压 
AS .贵州 永安 电 控 厂 .贵州 永安 特种 铸造 厂 .贵州 小 水 电 设 
备 研 究 所 技术 开发 咨询 公司 .贵州 永安 工 贸 公司 .贵阳 市 汽 
车 配件 公司 等 12 个 生产 经 营 单位 ,引进 了 法 国 波 坦 因 公司 
专 有 技术 生产 塔吊 电机 及 其 结构 ,从 1995 年 出 现 经 济 滑坡 
以 来 ,到 2000 年 开始 经 济 回 升 ,实现 产值 、 回 款 、 利 涧 三 项 指 
标 同步 增长 ,预计 2001 年 能 扭亏 为 一 。 江 西 电 机 有 限 责任 
公司 一 年 来 通过 调整 经 营 策略 ,强化 生产 管理 ,推进 技术 进 
步 .坚持 质量 第 一 、 抓 好 成 本 管理 内 部 改革 ,克服 了 市 场 秩序 
不 规范 .原材料 价格 上 涨 .生产 任务 不 足 等 各 种 困难 ,使 企业 
保持 了 较为 平稳 的 发 展 势头 。 佳 木 斯 电机 股份 有 限 公司 是 
依托 于 佳木斯 电机 厂 建立 起 来 的 ,由 佳木斯 电机 厂 以 生产 经 
营 主 体 为 主 发 起 人 ,吸纳 其 他 社会 法 人 人 股 , 按 《 公 司法 》 及 
现代 企业 制度 要 求 设 立 的 法 人 治理 结构 健全 产权 明晰 、 责 
权 明 确 管理 科学 、 自 由 经 营 的 经 济 实体 ,2000 年 7 月 18 日 
股份 公司 正式 投入 运行 。 杭 州 恒 力 电机 制造 有 限 公 司 于 
2000 年 9 月 份 转 为 股份 制 企 业 ,主要 抓 两 个 行业 市 场 ,冶金 
和 塑 机 行业 ,冶金 行业 近 几 年 技 改 投入 增加 ,众多 厂家 纷纷 
新 增设 备 ,需求 量 日 趋 增加 ;塑料 机 械 行业 是 个 阳光 产业 ， 
“以 塑 代 钢 代 木 "是 发 展 方向 ,需求 量 增 长 速度 较 快 ,因而 本 
企业 全 年 增加 产值 878 万 元 。 湖 北 省 钟祥 市 新 宇 机 电 制 造 
有 限 公 司 是 民营 有 限 责 任 公司 ,下 设 电机 RL .模具 三 个 分 
三, 是 湖北 省 “星火 示范 企业 ” ,从 日 本 引进 先进 技术 ,共同 开 
发 牛 产 的 振动 电机 达到 国内 领先 水 平 。 广 州 市 建国 电机 厂 
近年 已 由 单一 生产 Y 系列 中 小 型 异步 电机 转变 为 致力 发 展 
派生 和 非 标 电 机 ,多 层次 .多 方位 满足 客户 需求 的 电动 机 生 
产 企 业 ,具有 较 强 的 特殊 及 派生 电机 产品 开发 .设计 .生产 能 
力 ,并 建立 和 逐步 完善 产品 的 质量 保证 体系 。 毅 州 发 电 设备 
成 佑 制造 有 限 公 司 是 全 部 由 自然 人 股东 出 资 组 建 的 私营 性 
质 的 有 限 责 任 公司 ,2000 年 完成 增加 值 2 307 万 元 ,利税 
577.97 万 元 ,主导 产品 水 轮 发 电机 组 。 湘 漂 湘 机 电 城 微 电 机 
三 属 集体 所 有 制 , A 1987 年 建 厂 以 来 ,产值 连年 翻番 ,生产 
的 微型 电机 电 录 依托 集团 公司 的 进出 口 公司 ,进入 了 国际 市 
场 。 厦 门 电机 实业 总 公司 是 拥 总 资产 近 亿 元 的 技工 贸 相 结 
合 的 外 向 型 企业 , 辖 有 厦门 电机 厂 .厦门 防火 门 厂 .厦门 光大 
开关 厂 .厦门 冲压 模具 厂 .厦门 太 格 维尔 电子 有 限 公 司 .厦门 
METIDA .厦门 三 特 门窗 装饰 公司 ,2000 年 总 产值 4 886 
万 元 ,工业 增加 值 1 248 万 元 ,销售 额 4975 万 元 ,年 出 口 量 占 
总 销售 量 的 30%。 大 连 伯 顿 电机 有 限 公 司 是 由 英国 英 维 思 
集团 和 大 连 第 二 电机 厂 共 同 投资 组 建 的 中 英 合 资 企 业 , 保 留 
了 原 大 连 第 二 电机 厂 的 全 部 技术 力量 和 生产 能 力 ,又 以 国外 
母 公司 雄 厚 的 资金 .一 流 的 技术 .先进 的 设备 .严格 的 管理 为 
手段 ,生产 性 能 好 .款式 新 的 Y，、T 系列 电机 ,TT 系列 电机 在 
国外 欧洲 及 东南 亚 等 地 十 分 畅销 ,取得 了 可 观 的 经 济 效益 。 
山西 普 中 精 达 电机 有 限 责 任 公司 ,经 过 了 改组 ,2000 年 公司 
审时度势 ,以 市 场 为 导向 ,以 结构 调整 为 主线 ,工业 增加 值 为 
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656 万 元 ,经济 效益 良好 。 广 东 雍 庆 电机 有 限 公司 1994 年 进 
行 了 转制 ,于 2001 年 1 月 通过 了 ISO9001 国际 质量 体系 认 
证 ,主要 生产 Y 系列 及 其 派生 的 单 、 三 相 异 步 电 动机 ,G, 等 
单 相交 流 串 激 电 动机 和 摩托 车 起 动机 电机 ,全 年 实现 工业 增 
加 值 822 万 元 。 广 西 梧州 常 运 电机 制造 有 限 公 司 尚 未 有 经 
济 能 力 解决 企业 解脱 退休 内退. 下 岗 等 负担 过 重 的 问题 e 
业经 营 日 趋 艰难 ,目前 正 筹备 企业 转制 各 方面 的 工作 。 分 宜 
煤矿 电机 厂 是 全 民 所 有 制 企 业 , 专 门生 产 煤 矿井 下 隔 爆 型 三 
相 异 步 电动 机 ,在 国家 关 井 压 产 大 力 整顿 小 煤矿 的 形势 下 ， 
小 绞车 .小 输送 机 电机 销量 明显 下 降 , 价 格 走低 ,以 销 定 产 ， 
所 以 产量 也 随 之 下 降 , 唯 有 风机 电机 ( 主 该 风机) 一枝独秀 。 
曲 息 市 电机 厂 是 1997 年 底 改制 的 股份 合作 制 企 业 , 企 业 依 
靠 科技 进步 ,不断 研制 开发 新 产品 ,重用 各 类 专业 人 才 , 生 产 
YCT AI Y 系列 电动 机 、YIF 冷却 塔 专用 电动 机 ,YVP 变频 
调 速 电动 机 ,2000 年 工业 增加 值 557 万 元 。 上 海草 新 电机 厂 
为 全 民 所 有 制 企 业 , 有 80 余年 的 电机 生产 .销售 经 验 ,主要 
生产 革新 牌 交流 同步 发 电机 交流 电动 机 .船用 电机 、 小 功率 
电机 和 专用 电机 。 随 着 电机 制造 业 的 发 展 ,国内 众多 大 中 型 
电机 生产 厂家 ,由 于 自己 生产 模具 成 本 高 .周期 长 .寿命 短 、 
质量 不 够 稳定 .开发 新 产品 难 等 多 种 原因 ,迫切 要 求 选择 一 
家 质量 稳 .价格 合理 . 交 货 迅速 .售后 服务 好 的 专业 模具 生产 
厂家 AM, ABRA AAA R ODE M E o 

市 场 及 销售 ”目前 中 小 型 电机 制造 行业 ,由 于 受 原 材料 
涨 价 及 行业 间 激 烈 竞 争 的 影响 ,其 产品 价位 已 经 处 于 低位 状 
态 , 导 致 全 国 中 小 型 电机 制造 业 整 体 上 效益 滑坡 。 近 年 来 石 
化 行业 .钢铁 行业 由 于 生产 成 本 的 利润 率 提高 ,并 且 新 项 目 
Re ,加 上 改造 项 目 增多 , 其 电机 需求 量 增加 。 西 部 地 区 目 
前 还 是 以 石化 ORS .煤炭 为 主 ,但 随 着 西部 大 开发 的 进展 ， 
水 电 等 行业 也 正在 兴起 ,总 的 来 说 ,专用 电机 产品 的 需求 量 
是 增加 的 ,其 价格 有 望 逐步 调整 到 相 适 应 的 价位 。 小 功率 电 
OL AR OT ER PAL ,市场 需 求 略 有 回升 ,Y 系列 普通 电机 
价格 下 降 ,市 场 供 大 于 求 。 发 电机 价格 有 较 大 幅度 下 调 ,由 
于 国家 大 力 发 展 能 源 工业 ,电力 充足 ,加 上 企业 结构 调整 E 
油 发 电机 组 产量 大 幅 下 降 ,直接 影响 配套 的 发 电机 产量 锐 
减 ,加 上 合资 企业 产品 的 激烈 竞争 ,使 发 电机 价格 下 挫 。 

在 不 容 乐观 的 销售 市 场 中 ,各 企业 审时度势 ,寻求 市 场 
机 遇 。 青 岛 红 旗 电 机 三 的 电动 工具 打 孔 机 . 砂 带 机 、 砂 盘 机 
等 销 往 美洲 .大洋洲 .欧洲 , 铝 型 材 电 机 已 通过 TUV .CE A 
证 , 销 往 欧洲 , 太 洋 洲 , 又 与 美国 NDN 国际 经 贸 合 作 集 闭合 
作出 口 电 动工 具 。 东 风电 机 三 产品 销售 遍及 西北 .西南 ,并 
将 进入 越南 市 场 ,在 对 外 贸易 方面 实行 “招标 承包 ” 制 。 西 安 
电机 三 产品 销 往 全 国 各 地 ,并 远 销 欧洲 ,中东 、 东 南亚。 无 锡 
市 启明 电机 制造 有 限 公 司 的 立 式 振动 电机 销售 地 区 以 广东 、 
珠海 .深圳 地 区 比较 活 妈 ,产量 增多 ,销售 收入 亦 有 所 增加 ， 
利润 从 40% 下降 到 20% ,形成 薄利 多 销 格 局 。 赣 州 发 电 设 
备 成 套 制造 有 限 公 司 销售 收入 比 上 年 增长 了 6.87% , 其 中 水 
轮 发 电机 组 销售 收入 比 上 年 增长 了 8.48% ,柴油 发 电机 销售 
IA EE EE FE 15.02%; 交流 电动 机 比 去 年 增长 了 
32.46% ,产品 的 市 场 价格 呈 下 降 趋 势 , 水 轮 发 电机 下 降 了 
7% ,柴油 发 电机 下 降 了 2% ,交流 电动 机 下 降 了 了 4%。 厦门 
电机 实业 总 公司 的 产品 除 销售 国内 各 省 ,还 远 销 西欧 、 大 洋 


洲 . 东 南亚 及 港澳 地 区 ,年 出 口 量 占 总 销量 的 30%, BIKE, 
机 股份 有 限 公司 在 市 场 需求 变化 快 ,批量 小 和 出 口 产 品 型 号 
多 ,组 织 生产 难度 大 的 情况 下 ,坚持 生产 围 着 销售 转 , 按 需求 
信息 以 销 定 产 , 狠 抓 准 期 量 生产 ,保证 合同 计划 按期 完成 ,分 
别 向 德国 出 口 Y 系列 电机 ,向 美国 .加 拿 大 出 口 NEMA 电机 ， 
向 意大利 出 口 Y 系列 电机 ,向 日 本 出 口 专用 电机 ,向 泰国 出 
O Y) 系列 电机 ,向 其 他 国家 出 口 Yy 系列 电机 ,促进 了 生产 
的 迅猛 发 展 。 渔 博 牵 引 电 机 集团 股份 有 限 公 司 的 牵引 电机 
组 主要 销 往 青岛 四 方 大连、 北京 .成 都 等 机 车 工厂 ,交流 电 
动机 销 往 全 国 各 水 泵 化工、 风机 、 电 厂 动力 机 械 等 行业 , 少 
量 交流 电动 机 出 口中 国 台湾 地 区 .伊拉克 等 国 。 佳 本 斯 电机 
股份 有 限 公 司 的 防爆 电机 出 口 澳大利亚 .新加坡 .伊拉克 、 朝 
鲜 , 吊 车 电机 出 口 非 利 宾 、 朝 鲜 、 巴 基 斯 坦 ;普通 电机 出 口 印 
度 尼 西 亚 .巴基斯坦 泰国 .伊朗 伊拉克、 朝鲜 。 上 海 革新 电 
机 厂 出 口 主要 为 美国 马拉松 电气 有 限 公 司 定 牌 生产 符合 
NEMA 标准 的 高 效 电动 机 ,出 口 市 场 价格 稳定 ,国内 市 场 价 
格 下 降 。 

新 技术 及 科研 成 果 “在 世界 能 源 日 益 紧张 的 今天 “绿色 
用 电 " 将 成 为 倍 受 人 们 关注 的 焦点 ,而 电动 机 耗 电 又 占 全 国 耗 
电量 的 66% ,上 海 电 器 科学 研究 所 从 节约 能 源 .保护 环境 出 
发 ,对 中 国 高 效 电 机 和 电机 系统 节能 进行 了 研究 。 如 果 中 国 
高 效 电机 形成 生产 能 力 ,预计 每 年 可 节 电 9.342 kW-h;Bk TRE 
高 单 台电 机 的 效率 之 外 ,提高 整个 电机 驱动 系统 的 效率 具有 
更 大 的 节能 潜力 。“ 十 五 "期 间 在 国家 宏观 引导 下 ,制定 必要 
的 法 规 .政策 和 标准 ,会 有 效 的 推进 中 国 高 效 电 机 项 目的 完成 
及 电机 系统 节能 的 真正 实施 。Y, 系列 全 散热 片 式 中 型 高 压 
电动 机 是 90 年 代 以 来 国 .内 外 电机 行业 竞相 开发 的 一 种 新 品 
电机 ,与 Y 系列 中 型 高 压 电 机 相 比 ,具有 结构 紧凑 .体积 小 . 制 
造成 本 低 .运行 效率 提高 了 2% 等 优点 ,设计 时 采用 了 标准 的 
模块 式 设计 方式 ,电机 零 部 件 有 很 强 的 互 换 性 和 通用 性 ,还 可 
满足 无 火花 电机 以 及 部 分 增 安 型 电机 和 变频 电机 的 要 求 , 上 
海 电器 科学 研究 所 组 织 电 机 行业 中 部 分 较 大 的 电机 厂 ,共同 
开展 了 全 散热 片 式 中 型 高 压 电 机 的 前 期 工作 ,兰州 电机 厂 、 上 
海 电 机 厂 .湘潭 电机 厂 等 已 经 完成 了 典型 样机 的 试制 工作 ,这 
种 新 型 的 中 型 高 压 电 机 全 面 取代 旧 系 列 电 机 的 时 间 不 会 太 
久 。 中 国电 机 行业 信息 网 (China Electric Machine Information Net 
简称 China - EMIN) 是 由 上 海 电 器 科学 研究 所 《中 小 型 电机 》 
杂志 .中 国电 器 工业 协会 中 小 型 电机 分 会 .中国 电工 技术 学 会 
电机 专业 委员 会 .国家 中 小 电机 质量 监督 检验 中 心 ,机械 工业 
中 小 型 电机 技术 经 济 信息 网 等 单位 联合 组 办 的 专业 信息 网 
站 。 该 网 站 立足 电机 行业 , 集 行业 科研 .设计 、 制 造 、 检 测 、 销 
售 等 方面 的 信息 资源 于 一 体 , 利 用 INTERNET 这 一 现代 快捷 的 
传媒 方式 ,为 行业 提供 全 方位 的 服务 。 

由 上 海 电 器 科学 研究 所 开发 的 电机 振动 噪声 检测 仪 和 
单 相 异步 电动 机 用 电子 启动 开关 近期 通过 专利 申请 ,专利 
E :Z100216296.2 和 72100216297.0。 振 动 噪声 检测 仪 是 根据 
Ya 新 系列 下 相 异 步 电 动机 考核 电机 负载 噪声 的 要 求 而 研制 
的 新 型 噪声 检测 仪 。 该 检测 仪 成 功 解决 了 在 负载 状态 下 测 
量 电机 噪声 的 难题 ,填补 了 在 该 领域 的 空白 。 其 测试 精度 能 
够 完全 满足 工业 产品 噪声 测量 所 要 求 的 精度 。 该 仪器 特别 
适用 于 在 流水 线 上 批量 生产 的 各 种 机 电 产 品 噪声 .振动 的 监 





测 , 而 不 必 考 虑 四 周 喧 杂 噪声 及 反射 的 影响 。 电 子 启动 开关 
为 固态 化 .全 封闭 . 且 与 单 相 异 步 电动 机 接线 柱 融 合成 一 体 
的 新 型 产品 。 它 可 用 于 电阻 分 相 、 电 容 双 值 电容 单 相 异步 电 
动机 的 启动 。 它 是 替代 传统 的 机 械 式 离心 开关 的 更 新 换代 
产品 。 

上 海 电 器 科学 研究 所 开发 的 电机 工艺 CAPP 软件 和 变 极 
多 速 三 相 异 步 电 动机 电磁 设计 软件 近日 通过 了 中 国 软件 中 
心计 算 机 软件 著作 权 的 登记 ,登记 号 分 别 为 2001SR0406 和 
2001 SR0407 。 

电机 工艺 CAPP 软件 系统 包含 了 国内 中 小 型 电机 行业 比 
较 典 型 的 工艺 文件 数据 ,涵盖 了 电机 行业 中 生产 规模 大 .中 、 
小 各 类 型 的 典型 工艺 情况 ,具有 较 广 泛 的 覆盖 面 。 该 软件 可 
完成 机 械 加 工 工艺 过 程 卡 片 .机 械 加 工 工序 卡 检验 卡 LE 
守则 、 作 业 指 导 书 和 工艺 文件 目录 .产品 零 部 件 工 艺 路 线 表 、 
专业 工艺 装备 明细 表 .产品 质量 控制 细 表 .外 协 件 明 细 表 、. 材 
料 消耗 工艺 定额 明细 表单 位 产品 材料 消耗 工艺 定额 汇总 下 
等 常用 的 生产 用 工艺 规程 及 管理 工艺 文件 的 设计 。 全 部 工 
艺 文 件 均 按 原 机 械 部 标准 (JB/Z187.2/5 一 198&8 工 . 艺 文 件 完整 
性 及 文件 格式 》) 所 规定 的 格 制 ,以 报表 形式 输出 。 变 极 多 整 
三 相 异 步 电 动机 电磁 设计 软件 以 Windows 系统 为 工作 平台 ， 
为 全 汉化 界面 。 软 件 适 用 于 单 绕组 变 极 机 设计 (包含 倍 极 比 
绕组 设计 和 非 倍 极 比 绕组 设计 ) ,两 套 绕 组 多 速 电 机 设计 E 
速 普通 绕组 宠 型 电机 设计 。 软 件 具 负 侍 率 计算 ;绕组 自选 线 
规 设 计 ; 多 种 硅钢 片 牌号 选择 ;显示 转 和 矩 - 转速 (M- S) 曲 线 ; 
显示 效率 .功率 因数 等 主要 线 ;显示 定 .转子 冲 片 图 形 ; 显示- 
电机 变 极 绕组 接线 图 等 功能 。 并 含有 YD 系列 (H80 ~ 280) 设 
计数 据 库 。 

新 产品 ”台州 市 南亚 电机 制造 有 限 公 司 新 开发 YL 系列 
单 相 双 值 电容 异步 电动 机 ,投入 批量 生产 。 青 岛 红 旗 电 机 厂 
生产 的 双 校 牌 DS 一 D 型 砂 盘 机 ,填补 了 国内 空 日 , 受 英 美 客 
户 欢迎 ,被 列 为 国家 级 新 产品 。 贵 州 永 安 电 机 广 开 发 的 
YYPT 烟 机 电机 ,是 一 个 高 附加 值 产品 ,替代 进口 超 九 烟 机 流 
水 线 上 变频 调 速 电机 ,YZRDW 涡流 制 动 绕 线 电 机 是 新 一 代 
塔吊 主 起 升 电机 ,美式 箱 变 是 一 种 集 控 制 线路 . 变 讨 器 于 一 
体 的 箱 式 变 电站 。 东 风电 机 厂 开发 试制 了 YLGR 系列 电机 ， 
该 系列 电机 正 . 反 转 均 带 有 热 保 护 器 ,具有 宽 电 奈 . 热 保 护 功 
能 , 获 中 国 专利 ,专利 号 71.92226318.7, 使 电机 在 过 载 . 电 讨 低 
的 情况 下 不 被 烧毁 。 江 西 电 机 有 限 责 任 会 可 的 HLD74 一 
LJ—1 5018F4000—2013250 立 式 水 轮 发 电机 组 、YKK630 一 
8630kW.10kY 三 相 异 步 电 动机 被 定 为 2000 年 度 国家 新 产品 ， 
是 开发 中 水 头 水 力 资源 的 适用 机 组 。 西 安 电机 厂 具 有 国内 
先进 水 平 的 铁路 电机 ZTP 一 180B 已 经 批量 生产 ,具有 国际 先 
进 水 平 的 铁路 电机 减速 电动 器 JD DO! ik i] OD, AN pii 
力 电机 制造 有 限 公 司 为 满足 特殊 行业 的 需求 ,研制 成 功 了 频 
繁 起 制 动 直 流 电 机 , 制 糖 压榨 机 用 直流 电机 、 水 泥 回 转 帘 主 
传动 用 直流 电动 机 系列 。 湖 北 钟祥 市 新 宇 机 电 制 造 有 限 公 
司 开 发 了 VBB 系列 隔 爆 振动 电机 ,VBH 频繁 起 动 振动 电机 ， 
VBL 系列 立 式 振动 电机 等 替代 进口 产品 。 无 锡 市 局 明 电 机 
制造 有 限 公 司 应 配套 厂 方 要 求 研制 了 3 万 转 /分 高 速 电机 ， 
达 国 内 先进 水 平 。 湘 漂 湘 机 电 城 微 电 机 厂 转子 铸 铝 质量 攻 
关 , 获 全 省 QC 成 果 一 等 奖 。 山 西晋 中 精 达 电机 有 限 责任 公 
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司 研 制 的 新 型 高 效 纺织 电机 被 评 为 山西 省 技术 创新 项 目 。 
广西 梧州 常 运 电 机 制造 有 限 公司 2000 年 完成 市 级 新 产品 开 
发 计划 项 目 YVP 变频 电机 和 厂 级 开发 计划 项 目 轴 流风 机 ,各 
试制 一 台 样 机 。 曲 息 市 电机 厂 开 发 了 YVP 系列 变频 电机 ,与 
各 种 PWM 变频 器 构成 高 性 能 的 变频 调 速 系统 ,再 与 计算 机 
相连 ,可 方便 地 实现 远程 控制 和 集中 控制 。 衡 水 电机 股份 有 
限 公司 开发 了 CXT 稀土 永 磁 超 高 效 三 相 异 步 电 动机 ,又 与 东 
方 热 电 集 团 合作 开发 双 容 节能 电动 机 , 节 电 率 20% , Y, 系列 
三 相 蜡 步 电动 机 替代 Y 系列 , 当年 出 口 800 多 万 元 ,通过 了 
省 级 新 产品 鉴定 。 佳 木 斯 电机 股份 有 限 公 司 完成 YA 大 型 
增 安 型 三 相 异 步 电动 机 试制 , 待 验收 ,为 国家 火炬 计划 项 目 。 
斌 博 牵 引 电机 集团 股份 有 限 公 司 试制 的 大 功率 直流 牵引 电 
动机 已 经 铁道 部 株洲 电力 机 车 研究 所 试验 合格 ,适用 于 城市 
轨道 交通 车 的 开关 磁 阻 电动 机 试制 完毕 待 鉴定 , 绕 笼 型 高 压 
异步 电动 机 和 三 相 异 步 电 动机 已 投放 市 场 。 上 海 革新 电机 
广 结 合 军工 产品 的 生产 ,制造 了 真空 烘 浸 漆 设备 ,为 满足 地 
铁 .隧道 通风 设备 和 消防 设备 的 需求 ,开发 了 YCF 系列 耐 高 
温 三 相 异 步 电 动机 。 慈 溪 市 鸿 达 电 机 模具 制造 中 心 研制 开 
发 了 适应 Y, 系列 电机 的 硅钢 片 冷 冲模 ,为 宁波 市 级 新 产品 。 

质量 及 质量 管理 上 海 革 新 电机 厂 196 年 通过 了 
ISO9001 质量 体系 认证 , 现 又 通过 监督 验收 和 复审 。 渔 博 牵引 
电机 集团 股份 有 限 公司 2000 年 又 通过 了 1SO9001 质量 体系 的 
复核 认证 ,并 向 用 户 发 布 “ 质 量 保证 声明 "的 承诺 。 佳 木 斯 电 
机 股份 有 限 公 司 的 隔 爆 型 三 相 异 步 电 动机 被 国家 防爆 电气 产 
品质 量 监督 检验 中 心 于 2000 年 进行 监督 抽查 ,检验 结果 为 合 
格 品 ,公司 121 个 系列 .616 个 品种 ,2 万 多 个 规格 产品 均 采 用 
国家 标准 ,其 中 包括 基础 标准 240 个 ,原材料 标准 550 个 ,检验 
标准 220 个 ,环境 标准 8 个 ,产品 标准 40 个 ,产品 质量 标准 28 
个 ,安全 标准 16 个 , 零 部 件 标准 110 个 。 分 宜 煤 矿 电 机 厂 采用 
的 标准 有 企业 标准 行业 标准 、 国 家 标准 ,产品 实行 “防爆 证 ” 
和 “安全 标志 证 "管理 。 衡 水 电机 股份 有 限 公 司 在 1999 年 国家 
中 小 型 电机 质量 监督 检测 中 心 抽查 中 , Y802—4 为 合格 品 ， 
2000 年 在 国家 防爆 电气 质量 监督 检测 中 心 抽查 中 ,YB132M 一 4 
为 合格 品 。 曲 息 市 电机 厂 2000 年 顺利 通过 了 《产品 质量 出 口 
许可 证 》 的 复查 验收 , 现 着 手 开展 IS09001 质量 体系 认证 工作 。 
广西 梧州 常 运 电机 制造 有 限 公 司 产品 全 部 执行 国家 或 行业 标 
准 , 通 过 了 ISO9000 认证 。 广 东 和 肇庆 电机 制造 有 限 公 司 2001 
年 1 月 通过 了 [SO9001 质量 体系 认证 ,2001 年 3 月 ,国家 中 小 
型 电机 质量 监督 中 心 对 其 公司 的 Y 系列 电机 产品 抽样 检验 ， 
确认 为 合格 品 。Invensys 集团 将 国际 先进 的 、 全 新 的 质量 管理 
理念 注 人 大连 伯 顿 电机 有 限 公 司 ,意欲 形成 “ 伯 顿 电机 质量 ， 
是 世界 先进 电机 在 中 国 的 代表 ”。 厦 门 电机 实业 总 公司 通过 
了 1809002 质量 体系 认证 。 闽 州 发 电 设备 成 套 制 造 有 限 公司 
产品 基本 等 同 采用 国家 标准 。 杭 州 恒 力 电机 制造 有 限 公司 建 
立 了 符合 1809002 的 质量 管理 体系 ,并 通过 了 连续 3 年 的 例 行 
审核 。 西 安 电 机 厂 200 年 5 月 YYD.YEHJ.z 系列 被 重新 认 


定 为 节能 推广 产品 , YIGOMZ—2 被 国家 监督 抽查 为 合格 产品 ， 
通过 了 ISO9001 质量 认证 监督 抽查 。 江 西 电机 有 限 责 任 公司 


对 其 134 个 分 承包 方 供 货 业 绩 实施 了 评审 ,完成 了 2000 年 合 


格 分 承包 方 目 录 的 编制 工作 ,保证 了 该 公司 对 分 承包 方 产品 
质量 的 有 效 控 制 。 东 风电 机 厂 YL,YS, YY YC 系列 电动 机 获 
中 国电 工 产 品 认证 合格 证 书 , 企 业 通 过 了 ISO9000 质量 体系 认 
证 。 台 州 市 南亚 电机 制造 有 限 公司 2000 年 8 月 通过 了 通过 了 
1SO9002 质量 体系 认证 ,12 月 又 通过 了 CCEE, YL 系列 的 产品 
安全 认证 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”台州 市 南亚 电机 制造 有 限 公 司 
自 筹资 金 156 万 元 ,扩大 厂房 和 技术 改造 ,分 别 投资 20 万 元 ， 
对 总 装 流水 线 进行 技术 改造 ;投资 25 万 元 ,新 建 300nr 标准 
RM BR 20 万 元 ,对 真空 浸 漆 设备 进行 改造 ;投资 50 
万 元 ,新 增 自 动 化 检测 装置 一 套 ;投资 50 万 元 ,购置 大 小 加 
工 机 器 设备 30 台 ( 套 ), 以 上 项 目 全 部 竣工 ,提高 了 劳动 生产 
率 , 经 济 效 益 可 观 。 西 安 电机 厂 技 改 项 目 投 资 226 万 元 , 固 
定 资产 大 修 投入 102 万 元 。 赣 州 发 电 设备 成 套 制造 有 限 公 
E] 2000 年 投资 100 万 元 对 公司 的 变电站 进行 了 技术 改造 ,一 
举 扭转 了 公司 动力 电压 长 期 不 稳 的 现象 ,保证 了 各 类 设备 的 
ihe er. BES BRAK AR a] 2000 年 发 展 
“ 重 载 提速 "内燃机 车 牵引 电机 组 技术 改造 项 目 ,已 经 国家 经 
贸 委 批准 立项 ,纳入 高 新 技术 产业 化 项 目 , 项 目 总 投资 5 833 
万 元 , 现 已 完成 可 行 性 研究 报告 .环境 评价 等 工作 , 待 批准 实 
施 。 部 分 企业 技术 改造 及 基本 建设 投资 额 见 表 4。 

表 4 部 分 企业 技术 改造 及 基本 建设 投资 额 












淄博 牵引 电机 集团 股份 有 限 公 司 
衡水 电机 股份 有 限 公 司 
佳木斯 电机 股份 有 限 公司 

慈溪 市 鸿 达 电机 模具 制造 中 心 
西安 电机 三 

杭州 恒 力 电机 制造 有 限 公司 
台州 市 南亚 电机 制造 有 限 公司 
闽 州 发 电 设备 成 套 制 造 有 限 公司 
湘潭 湘 机 电 城 微 电 机 厂 


对 外 合作 MAFREMA WO 的 临近 ,中 小 型 电机 各 
生产 广 正 以 国际 市 场 为 导向 ,发 展 满足 国际 市 场 需要 的 出 口 
产品 ,扩大 国际 市 场 的 占有 率 , 通 过 引进 技术 .扩大 对 外 合 
作 。 了 下 电机 是 佳木斯 电机 股份 有 限 公司 与 澳大利亚 威 斯 特 
公司 合作 的 产品 ,外 方 提供 图 纸 .模具 ,国产 化 已 达到 100%, 
该 产品 主要 销 往 国 外 。 

上 海 革新 电机 厂 为 美国 马拉松 电气 有 限 公 司 定 牌 生产 
符合 NEMA 标准 的 马拉松 高 效 电动 机 , 整 机 国产 化 率 达 
85%。 湘 潭 湘 机 电 城 微 电 机 厂 在 进口 保龄球 电机 基础 上 , 开 
发 的 保龄球 设备 用 的 全 套 电 机 ,国产 化 率 100%。 中 小 型 电 
机 行业 近 5 年 新 增 合 资 企 业 概 况 见 表 5。 





T o N Av b L Nme 





ES 中 小 型 电机 行业 近 5 年 新 增 合资 企业 概况 


美国 WG 公司 美国 


MILB ee | ， - 
有 限 公司 衡水 电机 股份 有 限 公司 | MARKWv 国际 公司 





总 投资 额 
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上 海马 拉 松 ,革新 
电气 有 限 公司 


大 连 伯 顿 电机 有 
限 公 司 





上 海 革 新 电机 厂 





公司 





大 连 第 二 电机 厂 


管理 及 改革 。2000 年 中 小 型 电机 行业 企业 基本 实行 了 
股份 制 ,纷纷 进行 了 企业 内 部 改革 ,加强 各 项 管理 工作 。 测 
博 牵 引 电 机 集团 股份 有 限 公 司 在 实行 母 . 子 (分 ) 公 司 体制 改 
革 方 面 迈 出 了 新 步伐 ,化 工 机 械 \ 铸 造 锻造 .设备 制 修 分 别 作 
为 子 (分 ) 公 司 直接 面向 市 场 参与 竞争 ,集团 内 部 交易 全 部 按 
市 场 化 结算 , 淄博 市 国资 局 控股 55%, 法 人 及 职工 股 占 
45% ,股票 采取 定向 募集 方式 发 行 ,股票 未 上 市 。 闽 州 发 电 
设备 成 套 制造 有 限 公司 2000 年 以 组 优 组 大 组 强 为 目标 , 实 
施 低 成 本 扩张 ,以 占 60% 股 份 实现 了 对 痢 州 水 泵 制造 有 限 公 
司 控股 经 营 , 使 其 成 为 公司 的 一 个 子 公司 。 佳 木 斯 电机 股份 
有 限 公 司 分 两 个 阶段 完成 了 资产 重组 和 建立 现代 企业 制度 
改革 工作 ,首先 企业 以 其 现 占用 资产 折价 入 股 作为 控股 股东 
并 吸纳 员工 人 股 ,选举 委托 董事 .监事 参与 公司 的 经 营 决策 ， 
各 独立 子 公司 作为 一 级 法 人 单位 ,面向 社会 自主 经 营 、 自 负 
到 亏 ,然后 按照 “ 政 企 分 开 、 产 权 清晰 . 责 权 明确 ,管理 科学 ” 
的 要 求 ,对 企业 资产 进行 了 重组 ,上 市 工作 是 企业 今后 3 年 
发 展 的 思路 。 

[所 稿 人 :上 海 电器 科学 研究 所 刘 人 金正 PRA: LHE 
器 科学 研究 所 传 丰 礼 ] 


三 .小 功率 电机 


生产 发 展 情况 ”伴随 着 我 国 加 入 WO 的 脚步 和 国家 实 
施 西部 大 开发 的 战略 部 署 ,国内 经 济 新 一 轮 的 启动, 使 得 国 


美国 马拉松 电气 


英国 Invensys 集团 | 中 外 合资 能 电机 Ys T RFI 


( 续 ) 












NEMA 电机 


生产 销售 高 效 节 61% 


内 外 的 市 场 环 境 大 为 好 转 , 面 对 世界 经 济 全 球 化 给 我 们 带 来 
的 机 遇 和 挑战 , 全 行业 在 这 世纪 交替 的 2000 年 ,同心 协力 ， 
克服 困难 ,加 快 企业 的 改革 改制 ,把 握 发 展 的 机 过 ,以 坚实 的 
步伐 迈进 新 世纪 。 根 据 对 行业 39 个 企业 的 统计 ,2000 年 完 
成 工业 总 产值 (不 变价 )31.14 亿 元 , 比 上 年 增长 18.6% ;产品 
销售 收入 27.56 亿 元 , 比 上 年 增长 17.4%; 利 润 总 额 为 
11 160.47 万 元 , 比 上 年 增长 15.9%。 出 口 创汇 额 6324.17 万 
美元 , 比 上 年 增长 31.32% 。 

2000 年 实现 工业 总 产值 .销售 收入 和 利润 同步 增长 的 企 
业 有 :浙江 卧龙 集团 公司 ,上海 日 用 一 友 捷 汽车 电气 有 限 公 
司 .台州 市 南亚 电机 制造 有 限 公 司 .安徽 省 朝阳 电机 厂 .南京 
微分 电机 厂 .北京 富 特 盘 式 电 机 有 限 公 司 RT EL 
有 限 公司 .佛山 市 加 能 电机 电器 有 限 公 司 .柳州 市 微 电 器 总 
厂 .丹阳 市 第 四 微型 电机 厂 .天 津 市 微 电 机 公司 .芜湖 万 通电 
机 有 限 责 任 公司 , 海 城 三 鱼 泵 业 有 限 公 司 .昆明 市 电机 三 . 山 
东 文 登 市 电机 厂 .鹤山 欢乐 电机 有 限 公 司 .靖江 市 天 马 电 机 
ARAR .江阴 市 电机 电器 厂 、 津 市 市 特种 油泵 厂 等 19 个 企 
业 , 占 统计 数 的 48.7%。 

在 39 个 企业 中 ,有 6 个 亏损 企业 , 占 统 计数 的 15.4%， 
亏损 总 金额 3 794.7 万 元 , 比 1999 年 增加 亏损 778.1 万 元 , 升 
幅 为 25.8%。 这 6 个 元 损 企业 都 是 国有 企业 ,由 此 反映 出 国 
有 企业 在 改革 和 脱困 方面 , 仍 步履 艰难 ,更 说 明了 国有 企业 
要 加 快 改革 的 步伐 .转型 改制 的 必要 性 和 人 迫切 性 。 

2000 年 各 项 经 济 指标 与 1999 年 的 对 比 情 况 见 表 6。 


表 6 2000 年 与 1999 年 行业 经 济 效 益 指标 对 照 表 


指 标 名 称 
总 资产 贡献 率 
资本 保值 增值 率 
资产 负债 率 
流动 资产 周转 率 
成 本 费用 利润 率 
全 员 劳 动 生产 率 
产品 销售 率 
经 济 效 益 综合 指数 


从 表 6 中 可 以 看 出 ,资产 负债 率 . 全 员 劳 动 生 产 率 ,产品 销 
售 率 略 高 于 标准 值 ,其 余 的 指标 与 行业 标准 值 还 有 一 定 的 差距 。 





行业 标准 值 2000 年 行业 平均 值 
% 


1999 年 行业 平均 值 
9.9 

98.3 

69.3 

3.1 

1.1 

26 833.6 

95.9 

1.0 


行业 经 济 效益 综合 指数 及 各 项 经 济 指标 排序 见 表 7 K 





8 HR 9。 


R7 2000 年 小 功率 电机 行业 经 济 效益 综合 指数 前 10 名 企业 












ct bk 名 R 贡献 率 
号 (%) 
1 浙江 卧龙 集团 公司 
2 威海 工友 电机 厂 
3 上 海 金陵 微 电 机 有 限 公 司 
4 丹阳 市 第 四 微型 电机 三 
5 


无 锡 小 天 丽华 印 电 机 有 限 公 司 


总 资产 | 资本 保值 | 资产 | 流动 资产 | 成 本 费用 | 全 员 劳动 
增值 率 | 负债 率 | 周转 率 | 利润 率 | 生产率 
(%) (%) (次 ) (%) 







(元 /人 ) 
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总 资产 


号 (%) 
6 镇 江 扬 芜 工 缝 电机 厂 

7 上 海 日 用 一 友 捷 汽车 电气 有 限 公司 

8 山东 文登 市 电机 厂 

9 安徽 省 朝阳 电机 广 

10 


佛山 加 能 电机 电器 有 限 公司 


















总 资产 贡献 率 (% ) 
浙江 卧龙 集团 公司 
威海 工友 电机 厂 
丹阳 市 第 四 微型 电机 厂 

佛山 加 能 电机 电器 有 限 公司 
土 海 金陵 微 电 机 有 限 公 司 
资本 保值 增值 率 (% ) 

靖江 市 天 马 电机 有 限 公司 
乐山 市 城北 电器 厂 

沈阳 微 电 机 制造 有 限 公 司 
南京 微分 电机 三 

丹阳 市 第 四 微型 电机 厂 
流动 资产 周转 率 ( 次 ) 

浙江 卧龙 集团 公司 

秘 庆 市 力 佳 电机 有 限 公司 

上 海 金陵 微 电 机 有 限 公司 

镇 江 扬 芜 工 缝 电机 厂 

台州 市 南亚 电机 制造 有 限 公司 


u b w N = wA Aa UY NN = 


la & wW he 


浙江 卧龙 集团 公司 
常州 微 特 电机 总 厂 

上 海 日 用 一 友 捷 汽车 电气 有 
限 公司 


安徽 省 朝阳 电机 广 









有 限 公司 
芜湖 万 通电 机 有 限 责 任 公司 


产品 分 类 产量 根据 对 39 个 企业 统计 ,2000 年 小 功率 
电机 行业 产品 分 类 产量 见 表 10。 
E 10 ”2000 年 小 功率 电机 行业 产品 分 类 及 产量 












单 .三 相交 流 异 步 电 动机 
空调 器 .冰箱 用 电动 机 
洗衣 机 ( 含 脱 水 ) 电 机 
吸油 器 .换气扇 .风扇 电机 
FEA 
BARRAL Le] A BL 
ELD HL 
其 他 电机 
合计 
市 场 及 销售 2000 年 的 市 场 是 一 个 充满 风险 和 挑战 的 
市 场 ,小 功率 电机 行业 的 企业 坚持 以 科技 进步 ,优化 产品 结 
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43.1 
98.1 
994.3 
26.6 
85.4 
-79.9 
-5.1 


资本 保值 | "| 流动 资产 | 成 本 费用 | 全 员 劳 动 
贡献 率 | 增值 率 | 负债 率 | 周转 率 | 利润 率 | 生 产 率 
(%) (%) (次 ) (%) 


浙江 卧龙 集团 公司 
常州 微 特 电 机 总 厂 


北京 敬业 电工 集团 
上 海 日 用 一 友 捷 汽车 电气 


安徽 省 朝阳 电机 广 







(元 /人 ) 


























成 本 费用 利润 率 (%) 
威海 工友 电机 三 
安徽 省 朝阳 电机 三 
山东 文登 市 电机 三 
Fe) KG Fh a OL PR ZS E] 
浙江 卧龙 集团 公司 


















全 员 劳 动 生产 率 (元 /人 ) 16 500 
浙江 卧龙 集团 公司 136 028 
土 海上 日 用 一 友 捷 汽车 电气 有 限 公 司 93 802 
无 锡 小 天 势 华 印 电机 有 限 公 司 81 659 
镇 江 扬 芜 工 颖 电机 厂 47 040 
鹤山 欢乐 电机 有 限 公 互 44 297 
产品 销售 率 (%) 96.0 
佛山 加 能 电机 电器 有 限 公司 111.9 
阜阳 市 青峰 机 电 有 限 公 司 110.7 
柳州 市 微 电 机 总 厂 106.9 
芜湖 万 通电 机 有 限 责 任 公司 103.4 


广东 秘 庆 电机 有 限 公司 
















浙江 卧龙 集团 公司 
安徽 省 朝阳 电机 上 

上 海 日 用 一 友 捷 汽 车 电气 
有 限 公司 

无 锡 小 天 鹅 华 印 电机 有 
限 公司 

















上 海 金 陵 微 电机 有 限 公司 


构 ,加 强 产 品质 量 管理 ,加 快 新 产品 的 开发 ,不 断 进 行 技术 半 
新 ,进一步 降低 生产 成 本 ,加 强 营 销 管理 和 资金 回笼 ,平稳 小 
过 了 艰难 的 一 年 。 行 业 产品 销售 率 平均 为 96.45%, 比 上 年 
有 所 增长 。 根 据 对 39 个 企业 的 统计 ,小 功率 电机 产品 总 产 
量 为 1 965.69 万 台 , 比 上 年 下 降 52.2%。 

北京 富 特 盘 式 电机 有 限 公司 紧 抓 北京 申办 奥运 会 及 北 
京 市 政府 出 台 一 系列 建筑 行业 制度 和 西部 大 开发 的 大 气候 
影响 的 机 遇 ,在 2000 年 公司 生产 .销售 量 比 上 年 同期 有 所 增 
长 ,国际 .国内 市 场 有 较 好 的 市 场 和 业务 量 。 公 司 在 坚持 销 
售 目 标 分 解 到 组 到 人 ,销售 区 域 到 组 到 人 的 基础 上 ,加 大 提 
高 资金 运行 质量 的 力度 , 抓 回 款 ,力争 做 到 现款 现 贷 。 并 加 
强 合同 管理 ,建立 用 户 档 案 , 规 范 销售 行为 ,研究 销售 价格 ， 
充分 挖掘 市 场 潜力 ,开发 潜在 市 场 ,做 好 售后 服务 ， 菩 得 了 
市 场 信 誉 和 用 户 信赖 ,市 场 占 有 率 大 幅度 上 升 ， 销售 收 入 比 


上 年 提高 了 18%. 

石家庄 中 威 电 机 厂 抢 抓 先 机 ,加 大 拓展 市 场 力 度 。 该 厂 
是 外 向 型 企业 ,过 去 出 口 占 总 产量 的 70% 。2000 年 ,尽管 电机 
市 场 竞争 异常 激烈 ,全 厂 上 下 还 是 以 饱满 的 热情 , 狠 而 不 合 的 
追求 和 不 懈 努 力 ,采取 一 切 措施 主动 出 击 ,取得 了 较 好 的 成 
绩 。 全 年 销售 电机 137 926 台 , 其 中 ,内 销量 和 销售 收入 分 别 
比 上 年 增长 了 2.6% 和 29.9%。 传 统 市 场 在 东南 亚 .中 东港 
澳 等 地 区 ,由 于 竞争 激烈 ,价格 较 低 ,工厂 开拓 出 欧美 非洲 等 
国家 和 地 区 ,2000 年 在 尼日利亚 建立 了 经 贸 公司 。 

柳州 市 微 电 机 总 厂 是 国家 机 电 部 在 广西 定点 生产 小 功 
率 电机 的 惟一 厂家 ,该 厂 紧 紧 抓 住 农 网 改造 机 过 ,一 举 甩 掉 
了 连续 两 年 亏损 的 帽子 ,扭亏 为 一。 国家 对 农 网 改造 工程 全 
面 启动 ,拉动 内 需 ,该 三 顺 时 就 势 调整 经 营 策略 ,把 销售 工作 
重点 放 在 农 网 改造 工程 上 ,调整 了 农 网 工作 领导 小 组 , 理 顺 
和 解决 了 影响 农 网 工作 各 个 环节 的 矛盾 ,在 产品 结构 上 加 大 
对 变压器 生产 的 投入 。 由 于 及 时 抓 住 了 机 过 ,2000 年 1 ~ 10 
月 份 变 压 器 收入 (不 含 税 )2 081 万 元 , 比 1999 年 全 年 收入 818 
万 元 增长 了 154.4% ;全 面 实现 了 经 济 效益 的 复苏 。 

表 11 为 19 个 企业 电机 产品 出 口 额 排序 。 

表 11 2000 年 1 个 生产 企业 出 口 额 排序 


常州 微 特 电 机 总 异步 电机 、 直 
三 ”| 流 电机 等 

玲 山 欢乐 电机 有 空调 电机 
限 公 司 

浙江 卧龙 集团 公司 电动 机 

上 海 金 陵 微 电 机 小 功率 电机 
ARAK 

天 津 市 微 电 机 公 单 .三 交流 相 
司 异步 电机 
安徽 省 朝阳 电机 厂 . . 电机 
石家庄 中 威 电 机 三 小 功率 电机 
北京 敬业 电工 集团 YSG 系列 电机 
阜阳 市 青峰 机 电 专用 微 特 电 
有 限 公司 机 

上 海 日 用 一 友 捷 . 汽车 用 直流 
汽车 电气 有 限 公司 电机 

PAIL H 3G TSF d: 离合 器 电机 
机 厂 

芜湖 万 通电 机 有 离合 器 电机 
限 责任 公司 

江阴 市 电机 电器 三 空调 电机 
Ah R R EEN JL OLE 
电机 有 限 公司 子 

南京 微分 电机 厂 DNZ,AMZ 电机 
广东 秘 庆 电机 有 单 .三 交流 相 
限 公 司 异步 电机 
沈阳 微 电 机 制造 单 .三 交流 相 
ARAR 异步 电机 
东风 电机 三 单 极 电机 等 
威海 工友 电机 厂 HKW 电机 
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新 产品 ”南京 南 微 电 机 有 限 公 司 研制 开发 并 生产 了 YS 
系列 38 个 品种 规格 的 减速 机 电机 ,包括 快速 制 动 .调频 调 
速 .防护 等 级 IP54 和 绝缘 等 级 F。 开 发 了 ZDJI 铁轨 换 道 器 专 


用 电机 和 YYJB45/2 实验 室 仪器 专用 电机 。 新 增产 值 130 万 。 
北京 敬业 电工 集团 开发 了 5 项 新 产品 ,包括 单 相 电容 运转 异 
步 电 动机 三 相 异 步 电 动机 .稀土 永 磁 直流 力矩 测速 机 组 A 
土 永 磁 直流 力矩 电动 机 。 新 产品 投产 9 种 ,工业 增加 值 为 
400 多 万 元 。 

安徽 省 朝阳 微 电 机 三 围绕 技术 创新 的 质量 振兴 为 中 心 ， 
大 力 调整 与 优化 产品 结构 ,设计 开发 了 机 电 一 体 化 力矩 三 相 
异步 电动 机 、 高 温 电 机 、 风 力 发 电机 、2kW 光伏 水 泵 同步 电 
机 ,4kW 供水 逆 变 器 及 (20W、50W.、 100W ) HE E ht EE A 
Y80—200 系列 电动 机 ,其 中 新 型 太阳 能 光伏 水 录 系 统 项 目 被 
列 人 国家 产业 化 示范 工程 。 此 外 ,该 企业 还 开发 了 无 刷 无 传 
感 水 磁 直 流 电动 机 .不锈钢 冲压 泵 ,光伏 水 泵 , 获 国家 级 新 产 
品 。 以 上 项 目 均 为 该 厂 带 来 了 可 观 的 经 济 收入 ,目前 市 场 销 
See tates, 

天 津 市 微 电 机 公司 积极 探索 .技术 创新 .重视 人 才 的 培养 
和 引进 ,实施 人 才 战 略 ,调动 科技 人 员 积 极 性 ,加 快 了 高 附加 
值 产品 的 开发 。 电 动 助力 自行 车 以 其 无 环境 污染 的 巨大 优 
势 , 越 来 越 被 看 好 ,公司 开发 了 电动 自行 车 配套 的 稀土 磁 钢 无 
刷 直 流 电机 ,2000 年 获 实用 新 型 专利 。 全 年 开发 试制 出 11 个 
新 产品 , 16 个 新 规格 。 上 海 日 用 一 友 捷 汽车 电气 有 限 公司 
2000 年 设计 开发 了 18 项 新 产品 。 产 品 达到 90 年 代 国 际 水 平 ， 
新 产品 新 增产 值 9 965 万 元 ,汽车 用 散热 风扇 总 线 获得 实用 新 
型 专利 。QF1309 等 4 项 新 产品 分 别 获 国家 级 新 产品 .上 海 市 
新 产品 .上海 市 科技 进步 奖 。 

质量 及 质量 管理 湖南 精 士 油泵 电机 有 限 责 任 公 司 始 
终 坚 持 质量 第 一 的 原则 ,在 企业 内 部 推行 全 面 质量 管理 活 
动 , 全 面 执行 809000 系列 国际 质量 体系 ,企业 高 层 坚 持 定 期 
走访 用 户 ,虚心 倾听 用 户 意 见 。 大 力 改进 产品 质量 ,在 企业 
内 部 全 力 倡导 一 切 为 了 用 户 的 价值 观 , 因 此 ,产品 深 爱 全 国 
各 地 用 户 的 好 评 ,连续 几 年 被 评 为 常德 市 质量 信得过 企业 。 
威海 工友 电机 厂 员 工 参加 公司 举办 的 各 种 培训 班 ,提高 了 员 
工 素质 。 产 品质 量 由 专业 质 检 人 员 严 格 审查 ,确保 出 三 产品 
全 部 合格 。 工 厂 对 所 生产 的 产品 实行 免费 保修 一 年 的 服务 
承 庶 。 所 生产 的 四 大 系列 电机 都 有 通过 中 国电 工 委 认 证 委 
员 会 的 安全 认证 。2000 年 顺利 通过 ISO9001 质量 体系 认证 ， 
被 威海 质 检 所 授予 产品 质量 保证 单位 。 佛 由 市 加 能 电机 电 
器 有 限 公 司 于 2000 年 3 月 获得 1809002 质量 体系 认证 证 书 。 

镇 江 扬 芜 工 缝 电机 厂 制 定 了 质量 管理 制度 ,成 立 了 全 面 
质量 管理 委员 会 ,该 委员 会 是 厂 长 直接 领导 下 的 负责 全 矿质 
量 工作 的 权力 机 构 , 各 科室 .各 车 间 班 组 分 别 设 立 了 质 管 员 ， 
树立 了 以 质量 求生 存 ,以 管理 求 效益 ,以 服务 求 信 誉 ,以 市 场 
求 发 展 的 思想 ,增强 质量 意识 ,加 强 工 序 控制 ,自觉 做 好 R 
( 首 件 检查 .中 间 检 查 . 转 工序 的 空 工 检查 ) 和 三 自 ( 自 检 、 自 
SS Bic) ,在 生产 和 工作 中 找 出 影响 产品 质量 和 工作 质量 的 
各 种 主客 观 因素 ,并 能 加 以 控制 。 坚 持 质量 第 一 的 方针 ,将 质 
量 管理 向 有 效 性 的 方向 推进 。2000 年 ,该 厂 被 国家 农业 部 授 
予 质量 管理 达标 企业 ,镇 江 市 技术 监督 局 授予 质量 信得过 企 
业 , 申 领 到 国家 出 口 质量 许可 证 。 

北京 敬业 电工 集团 严格 贯彻 原 最 方针 ,顾客 至 上 LHS 
一 , 抓 管 理 练 内 功 ,高 质量 占领 市 场 ,提高 全 体 员 工 的 质量 意 
识 , 强 化 质量 管理 ,产品 质量 三 包 承 诺 ,小 功率 电机 获得 北京 
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市 质量 协会 颁发 的 质量 抽查 信得过 证 书 。 上 海 日 用 一 友 捷 汽 
车 电气 有 限 公司 2000 年 通过 了 ISO9001, QS9000 复审 ,荣获 上 
海 市 名 牌 产品 生产 厂家 称号 及 上 海 市 优秀 质量 管理 奖 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”威海 工友 电机 厂 更 换 了 冲天 炉 等 
铸造 设备 ,解决 了 机 壳 配 套 问题 ,机 壳 由 请 外 协 单位 加 工 变 为 
全 部 自己 铸造 ,年 可 新 增 经 济 效益 100 万 元 。 为 了 促进 企业 
发 展 ,满足 市 场 需 求 ,2000 AF ae SR ARARA ER SE 700 
多 万 元 用 于 基本 建设 和 技术 改造 。 兴 建 上 万 平方 米 的 现代 化 
厂房 ,并 对 生产 线 进 行 彻底 改造 ,具备 了 大 规模 生产 .高 质量 、 
高 效率 产 出 的 条 件 ,为 公司 的 发 展 打下 坚实 的 基础 。 乐 山 市 
城北 电器 三 投资 10 万 元 用 于 技术 改造 。 佛 山 市 加 能 电机 电 
器 有 限 公司 投资 8 万 元 用 于 技术 改造 。 新 建 了 高 速 冲 床 、 自 
PD ,级 进 等 模具 。 江 阴 市 电机 电器 厂 新 增 了 一 条 生产 流水 线 ， 
当年 投入 , 当年 产 出 ,有 利于 企业 的 经 营 发 展 。 

丹阳 市 第 四 微型 电机 厂 总 投资 750 万 元 用 于 厂房 扩建 、 
设备 .仪器 仪表 .实验 设备 增添 ,增加 电机 转子 生产 线 两 条 ,对 
于 新 品 的 试验 能 力 和 生产 能 力 大 大 加 强 , 全 年 新 品 开发 新 增 
效益 921 万 元 ,以 利于 以 后 的 工业 水 平 发 展 和 经 济 效益 再 上 
一 个 台阶 。 安 徽 省 朝阳 微 电 机 厂 《 新 型 太阳 能 光伏 水 泵 系统 
项 目 》 工 程 计划 投资 3 212 万 元 ,实际 完成 投资 3 067 万 元 ,该 
项 目 建 设 期 2 年 ,2001 年 年 底 将 全 部 竣工 ,届时 将 形成 1 万 台 
(和 套 )/ 年 光伏 水 和 泵 系统 的 生产 能 力 ,可 新 增 年 产值 15 亿 元 。 

安徽 省 芜湖 万 通电 机 有 限 责任 公司 对 金工 车 间 的 加 工 
设备 如 车 床 .钻床 等 进行 设备 更 新 ,增加 一 条 钻 孔 生 产 线 , 保 
证 了 2000 年 生产 任务 按 质 按 量 完成 。 对 路 漆 生产 线 和 装配 
生产 线 重 新 布局 ,进行 改造 ,是 产品 制造 工艺 更 趋 合 理 。 广 
东阳 春 轴承 股份 有 限 公 司 2000 年 固定 资产 投资 共计 1 874 
万 元 ,其 中 ,基本 建设 投资 为 1 786 万 元 ,技术 改造 投资 为 88 
万 元 。6204 一 6214 .6304 一 6311 高 速 电 机 轴承 生产 线 ,产量 
150 万 套 ,2000 年 销售 额 1 200 万 元 ,6200 一 6203 小 型 高 速 电 
机 低 噪 声 轴承 ,产量 100 万 套 2000 年 度 销售 额 500 万 元 ,PPC 
系列 张 紧 轮 轴承 ,产量 3 万 套 ,2000 年 度 销售 额 50 多 万 元 。 

管理 及 改革 浙江 卧龙 集团 公司 深化 了 企业 产权 制度 
改革 ,以 债 转 股 方式 进行 增资 扩 股 ,形成 了 以 核心 层 持 股 为 
主 的 股权 结构 ,实行 资产 委托 经 营 制 。 对 化 学 公司 进行 产权 
转让 ,对 房地产 公司 实行 集团 公司 控股 的 有 限 责 任 公司 , 扩 
大 了 注册 资本 ,通过 深化 企业 制度 改革 ,为 完善 与 市 场 经 济 
相 适 应 的 现代 企业 制度 ,为 实现 经 营 制度 创新 提供 了 保证 。 
同时 建立 市 场 化 ,高效 化 的 运作 管理 体制 ,进一步 精简 管理 
机 构 ,初步 建立 起 销 . 供 . 产 、 技 . 制 . 财 一 体 化 的 运作 管理 体 
系 ,深化 了 人 事 用 工 制度 和 于 部 考评 任期 目标 制度 ,普遍 签 
订 劳 动 合同 和 扩大 养老 保险 ,为 企业 和 员工 提供 了 利益 双向 
的 保证 。 

柳州 市 微 电 机 总 三 在 狠 抓 市 场 车 销 和 新 产品 开发 的 同 
时 ,也 下 大 力气 抓 企业 改革 和 强化 企业 管理 。 在 人 事 上 , 通 
过 考核 聘用 了 一 批 年 轻 干部 到 中 层 领导 岗位 ,吸收 一 批 中 专 
技校 生 充 实生 产 一 线 。 在 分 配制 度 上 ,坚持 向 一 线 工 人 倾 
斜 ,实行 浮动 工资 制 。 加 强 财务 管理 和 旧 帐 清理 工作 ,组 建 
抵债 物资 中 心 和 旧 帐 清 追 小 组 ,对 长 期 积压 物资 和 多 年 难 清 
的 果 帐 进行 处 理 、 追 讨 , 到 2000 年 10 月 底 共 收回 沉淀 资金 近 
60 万 元 。 同 时 企业 通过 开展 1SO9000 认证 工作 促进 企业 内 
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部 管理 上 了 一 个 新 台阶 ,并 在 8 月份 获得 了 1809001 认证 。 
2000 年 11 月 柳州 市 政府 决定 将 柳州 市 电工 行业 的 4 个 国有 
企业 改组 成 国有 独资 有 限 责 任 公 司 ,以 解决 该 市 电工 行业 资 
源 分 散 、 价 格 竞争 .产品 重复 .亏损 严重 的 落后 局 面 ,将 企业 
做 强 做 大 ,柳州 微 电 机 总 厂 成 为 佳 力 电工 工业 有 限 责 任 公司 
的 控股 子 公司 ,从 而 使 柳州 微 电 机 总 厂 在 体制 改革 方面 取得 
突破 性 进展 。 

芜湖 万 通电 机 有 限 公司 致 力 于 建立 一 支 精干 .高效 的 干 
部 职工 队伍 ,职能 科室 由 9 个 压缩 为 4 处 1 室 , 管 理 人 员 减 
少 一 半 , 提 高 了 工作 效益 ,根据 企业 发 展 需 要 ,制定 了 一 系列 
的 管理 制度 ,提倡 模拟 市 场 考核 实行 成 本 否决 的 管理 思维 ， 
对 全 厂 各 个 车 间 实 旋 模 拟 二 级 市 场 核算 ,使 责任 落 到 实处 ， 
形成 人 人 肩 上 有 指标 的 经 济 责任 制 ;对 车 间 制 定 以 质量 、 消 
E 现场 管理 为 主要 内 容 的 各 项 考核 办 法 ,实行 目标 成 本 核 
算 , 将 工作 量 ,产品 质量 .成 本 与 车 间 人 员 收 入 挂钩 ,由 于 管 
理 力度 加 强 了 ,使 每 台电 机 制造 成 本 下 降 5~ 6 元 , 非 工艺 消 
耗 降 低 了 10% ~ 15% ;盘活 资产 ,加 速 资本 运营 ,通过 对 库存 
老 型 号 产品 和 部 分 闲置 设备 进行 变现 .抵债 等 方式 ,盘活 资 
产 共计 1 250 万 元 ;坚持 比 质 比价 ,公开 招标 的 原则 ,使 材料 
成 本 有 较 大 幅度 下 降 ,为 企业 节约 成 本 100 万 元 。 

广东 阳春 轴承 股份 有 限 公 司 严格 按 公 司法 进行 改制 和 规 
范 化 运作 ,通过 改制 .产权 的 改革 ,增强 了 员工 改革 开放 意识 ， 
树立 了 市 场 观念 ,竞争 意识 ,公司 强调 加 强 和 完善 企业 内 部 管 
理 作为 参与 市 场 竞争 的 主要 手段 。 在 重大 决策 上 注重 集 思 广 
益 , 发 挥 集体 的 智慧 ,保证 决策 正确 。 健 全 内 部 激励 机 制 完善 
工作 目标 承包 责任 制 ,公司 制定 了 各 生产 厂 ,各 部 ,办 的 工作 
目标 承包 书 , 把 产值 .产量 .品种 .质量 .成 本 等 多 项 指标 落实 
到 承包 合同 考核 指标 中 ,并 利用 工资 分 配 作为 经 济 调控 杠杆 ， 
保证 公司 生产 经 营 目标 的 实现 。 狠 抓 成 本 管理 ,确保 实现 企 
业 效益 目标 ,坚持 建立 内 部 银行 和 管理 制度 。 制 定 目标 成 本 
和 成 本 计划 ,根据 当年 企业 产品 的 销售 量 . 售 价 ,生产 能 力 等 
各 项 费用 作为 制定 目标 成 本 和 成 本 控制 的 依据 ,实行 超支 扣 
罚 ,节约 有 奖 等 方式 来 严格 控制 成 本 。 

安徽 省 朝阳 微 电 机 厂 建立 了 完善 的 技术 创新 分 配制 度 ， 
给 科技 创新 .产品 的 升级 换代 增添 了 力量 ,切实 提高 科技 人 
员 的 收入 ,建立 了 现代 企业 制度 ,产权 明晰 。 此 外 ,企业 还 进 
行 了 内 部 改制 ,引入 了 竞争 机 制 ,逐步 形成 经 营 者 能 上 能 下 ， 
人 员 能 进 能 出 ,收入 能 高 能 低 的 机 制 ,围绕 企业 管理 这 一 水 
ES ,以 优化 机 制 为 动力 ,以 市 场 为 导向 ,加 快 新 产品 的 升 
级 换代 ,全 面 提高 产品 的 档次 和 质量 水 平 。 

宜昌 微型 电机 制造 厂 计划 用 1 ~ 3 年 的 时 间 , 过 渡 性 买 
断 150 名 职工 工龄 ,解除 200 人 劳动 合同 ,为 企业 彻底 进行 改 
制 做 好 准备 。 

[ 扎 稿 人 :广州 电器 研究 所 单 爱 华 \ 黄 雯 青 ” 审 稿 人 :广州 
电器 研究 所 林 棠 华 ] 


DR 电 机 


生产 发 展 情况 ”2000 年 是 微 电 机 行业 继续 稳定 快速 发 展 
的 一 年 。 其 特点 是 内 需 不 断 扩大 ,特别 是 家 电 电 机 汽车 微 电 
机 ,出 口 形 势 依 然 较 好 。 全 行业 生产 微 电 机 估计 超过 20 亿 
台 , 创 历史 最 高 。 据 海关 统计 ,2000 年 1 ~6 月 共 完 成 出 1 12 


亿 台 ,出 口 金额 9 亿美 元 , 比 上 年 同期 增长 40%, 2000 年 全 年 
出 口 微 电机 16 亿 台 ,金额 人 2 亿美 元 。 出 口 微 电 机 最 多 的 地 区 
是 ;珠江 三 角 洲 地 区 及 辽宁 .浙江 .江苏 .上 海 和 山东 ,其 中 珠 
江 三 角 洲 地 区 最 多 , 占 全 部 出 口 量 415 以 上 。 该 地 区 生产 的 特 
点 是 :(1) 独 资 企 业 多 ,如 中 国 香港 德 昌 公司 ,万宝 至 公司 等 一 
大 批 国际 知名 微 电 机 公司 。(2) 生 产量 大 。 这 些 企业 绝 大 部 
分 为 港 商 、 台 商 提供 电机 ,而 后 通过 港 台 转口 到 其 他 国家 ,如 
美国 .日 本 等 。(3) 生 产 的 微 电 机 技术 含量 低 .价格 低廉 ,大 部 
分 是 大 家 电 和 小 家 电 用 的 微型 交流 电机 ,音响 和 通讯 传输 用 
的 微型 直流 电机 ,完全 是 劳动 密集 型 的 产品 。(4) 价 格 竞争 相 
当 激 烈 。 由 于 生产 同类 产品 的 企业 多 , 港 商 和 台 商 则 利用 这 
一 点 ,使 企业 相互 压价 ,而 从 中 渔 利 。(5) 企 业内 部 质量 控制 
不 严格 ,国家 有 关 部 门 对 这 些 企业 的 质量 监督 也 不 够 ,因而 产 
品质 量 不 高 。 

2000 年 增长 速度 最 快 且 技术 含量 较 高 的 一 种 电机 是 电动 
自行 车 电机 ,达到 4 和 万 台 以 上 , 比 上 年 增长 40% 以 上 。 目 前 ， 
中 国人 的 代步 主要 工具 仍然 是 自行 车 ,而 电动 自行 车 无 污染 、 
便捷 BN ,成 为 近年 发 展 热点 , 尤 以 上 海 及 周边 地 区 发 展 最 
快 。 从 1997 年 到 2000 年 的 4 年 间 , 仅 上 海 当 地 的 年 销售 量 从 
4 300 辆 发 展 到 4.3 万 辆 。 全 国 销售 情况 :1997 年 为 1.5 万 辆 ， 
1998 年 为 5.4 万 辆 , 1999 年 为 12 万 辆 ,2000 年 为 20 万 辆 。 电 
动 自行 车 的 出 口 形 势 很 好 。 电 动 自 行车 的 发 展 带动 了 配套 水 
磁盘 式 直流 电动 机 的 发 展 。2000 年 浙江 卧龙 集团 生产 电动 车 
用 无 刷 直流 电机 1 万 多 台 。 该 公司 同时 也 生产 电动 车 ,成 立 
了 电动 车 公司 ,去 年 生产 1 万 余 辆 车 ,大 部 分 出 口 美国 ,并 在 
美国 成 立 了 销售 公司 。 桂 林 凯 杰 印 制 电 机 公司 引进 科 尔 摩根 
印 制 电机 生产 线 ,2000 年 生产 10 万 台 盘 式 直流 电机 ,为 电动 
自行 车 配套 。 电 动 自行 车 电机 今后 几 年 仍然 是 热点 产品 。 

2000 年 由 于 空调 器 热 销 及 出 口 扩 大 ,空调 器 电机 生产 逐 
渐 形成 规模 。 广 东 美 的 集团 威 灵 电机 公司 生产 空调 器 塑封 电 
机 400 万 台 ,杭州 松下 马达 有 限 公司 生产 300 万 台 ,浙江 卧龙 
集团 公司 生产 200 万 台 ,平湖 芝 浦 电机 公司 .营口 天 力 电机 公 
司 .嵊州 迪 贝 集团 等 单位 都 生产 100 ARA. WEF RE 
产量 占 全 国产 量 90% 以 上 。 

2000 年 度 微 电 机 行业 另 一 个 特点 是 市 场 价格 竞争 十 分 激 
烈 。 目 前 电机 行业 企业 很 多 ,尤其 是 因 国外 采购 市 场 的 扩大 ， 
乡镇 和 民营 企业 增加 很 多 。 为 了 争夺 市 场 ,价格 恶性 竞争 的 
现象 相当 严重 。 例 如 90 年 代 中 期 ,每 台 摩托 车 起 动 电 机 售 价 
200 多 元 ,现在 不 到 元 ,利润 率 不 到 3% ;广东 一 带 的 企业 更 
是 如 此 ,有 许多 把 产品 质量 放 在 其 次 ,竞相 压价 ,使 许多 生产 
质量 好 的 企业 叫苦 连天 。 

新 技术 及 科研 成 果 ”西安 徽 电 机 所 2000 年 完成 应 用 性 科 
研 课题 加 项 。 这 些 项 目 多 来 源 于 国家 有 关 部 、 委 .局 ,也 有 部 分 
是 根据 市 场 自行 设立 的 。 如 高 精度 自 整 角 机 系列 、 高 精度 无 刷 
角 位 传 感 微 特 电 机 ,高 性 能 无 刷 直流 伺服 电动 机 及 驱动 器 .超声 
波 电机 .高 精度 直线 步 进 电机 油 冷 无 出 直流 发 电机 组 等 研究 项 
目 。 有 的 已 建成 系列 ,有 的 研制 出 典型 规格 样机 ,并 进行 了 充分 
验证 ,随时 可 以 为 国防 装备 和 工业 自动 化 配套 服务 。 如 为 “神舟 
号 "宇宙 飞船 提供 的 ZWSOOIA 无 槽 稳 速 无 刷 直流 电动 机 ,技术 
要 求 极 高 ,环境 要 求 严酷 ,在 只 能 看 到 样机 的 条 件 下 ,如 期 完成 
了 任务 。 产 品 各 项 指标 超过 国外 同类 产品 水 平 ,成 功用 在 “神舟 


号 "飞船 上 的 信号 控制 ,受到 总 指挥 部 赞扬 。 在 科研 成 果 转 化 方 
面 ,该 所 及 准 有 市 场 前 景 的 项 目 开 发 。 如 为 高 档 轿车 研制 开发 
的 座 椅 电 机 ,国内 技术 尚 不 过 关 , 主 要 靠 进口 ,国外 也 有 所 限制 ， 
他 们 从 设计 到 小 批 试制 使 用 两 个 月 时 间 ,同时 还 为 批量 生产 设 
计 了 全 部 工艺 装备 和 模具 。 

2000 年 度 行 业主 要 新 技术 新 产品 有 : 

由 湖北 亿 洲 微 特 电 机 公司 研制 的 ZYP 一 6N 型 电动 助力 
车 用 直流 永 磁 盘 式 电动 机 。 该 电机 体积 小 .起动 快 .噪声 低 、 
寿命 长 ,经 检验 ,效率 高 达 78% ,功率 可 调 范 围 为 0~ 400W。 

江西 喜 泰 电机 有 限 公 司 开发 的 新 型 无 齿 无 槽 永 磁 直 流 电 
机 专利 产品 。 该 产品 属 机 电 一 体 化 ,效率 比 传统 无 刷 直流 电 
机 高 5% ~ 10% , 曲 声 低 IHE .控制 灵敏 .运行 稳定 , 调 速 范 


~110V; 功率 650W 以 下 ,转速 10 万 wmin 以 内 ,直径 g 12 ~ 
110mm. 

Ly PY HE AE LH ZS R) FAA ALA RA, AR 
{Z$ 25mm $ 35mm $ 42mm 三 种 规格 PEA TS NS 混合 式 
步 进 电机 及 驱动 器 ,有 外 第 % 42mm 等 多 种 规格 , 步 距 角 0.9 
1.8。 该 公司 利用 大 专 院 校 和 科研 院 所 的 技术 优势 , 产 学 研 
相 结 合 ,开发 研制 的 步 进 电动 机 系列 产品 可 用 于 办 公 自 动 化 
等 领域 。 

2000 年 行业 新 产品 还 有 卧龙 集团 公司 的 电动 助力 车 用 
无 刷 直 流 电动 机 ,上 海 仪 表 电机 厂 和 南京 微分 电机 厂 的 精密 
减速 电动 机 和 调 速 器 ,成 都 华 川 电 装 品 总 厂 的 QD125T 摩托 
车 起 动 电机 等 。 

质量 及 质量 管理 ”2000 年 天 津 电 装 汽车 电机 有 限 公司 、 
无 锡 市 换 向 器 厂 .沈阳 微 电 机 制造 有 限 公司 和 南京 竟 成 微 特 
电机 制造 有 限 公 司 通过 ISO9000 系列 质量 体系 认证 。 广 东 复 
庆 电 机 有 限 公司 获得 广东 质量 体系 认证 中 心 的 质量 体系 认 
证 。 菜 芜 市 振 华 微 特 电机 三 ,温州 天 瓯 汽车 配件 公司 和 柳州 
市 微 电 机 总 厂 获 得 北京 9000 标准 质量 体系 认证 中 心 的 质量 
体系 认证 。 宁 波 电 器 总 厂 和 浙江 百 官 机 电 集 团 公司 效 得 浙 
江 质 量 体 系 审核 中 心 的 质量 体系 认证 。 北 京 作 大 汽车 空 阅 
器 有 限 公 司 通过 三 星 9000 质量 认证 中 心 的 质量 体系 认证 。 

2000 年 西安 微 电 机 研究 所 微 电 机 实验 室 经 中 国 实验 室 
国家 认可 委员 会 (CNACL) 初 评 为 国家 认可 实验 定 。 国 家 微 
电机 质 检 中 心 通过 了 复查 , 

2000 年 10 月 全 国 微 电 机 标准 化 技术 委员 会 和 全 国 军用 
微 电 机 标准 化 技术 委员 会 召开 了 四 届 六 次 会 议 ,完成 GB/ 
T10405 一 XXXX《 控 制 电 机 型 号 命名 方法 国家 标准 和 《控制 电 
机 装置 通用 规范 》 等 6 项 国家 军用 标准 的 预审 和 审查 工作 ， 

管理 及 改革 ”近年 ,国企 通过 改制 取得 了 明显 的 阶段 性 
成 果 。 原 上 海 微型 电机 三 是 改制 较 早 的 单位 ,由 上 海 金陵 股 
份 公司 收购 后 ,分 为 3 个 公司 , 精 减 人 员 , 甩 掉包 被 ,后 发 现 
这 样 力 量 分 散 , 不 利于 竞争 ,2000 年 将 3 个 公司 合 为 一 体 , 给 
成 上 海 金陵 微 电 机 公司 ,生产 控制 微 电 机 和 钢 沉 交流 电机 ， 
扩大 出 口 ,内 外 并 举 , 年 产值 达 9 000 万 元 ,全 员 劳 动 生产 率 
近 20 万 元 /人 ,经 济 效益 不 错 ， 十 五 "期 间 准 备 投 资 $ 800 万 
元 , 搞 技术 改造 ,进一步 增强 竞争 力 。 苏 州 电 讯 电 机 厂 经 过 
改制 ,国有 资产 全 部 退出 ,由 职工 个 人 出 资 购 头 , 按 职 I 工龄 
一 次 性 买 断 折合 成 个 人 股份 ,组 成 苏州 电讯 电机 厂 有 限 公 


产品 概况 ，11] 


司 , 当 年 完成 工业 总 产值 3 500 万 元 。 南 京 微分 电机 厂 和 天 津 
市 微 电 机 公司 实行 内 部 二 级 法 人 机 制 ,调动 职工 积极 性 。 西 
安徽 电机 厂 前 几 年 经 济 十 分 困难 ,经 过 经 济 结构 的 调整 ,出 
现 了 转机 ,每 年 由 合作 企业 给 厂 里 500 万 元 ,2000 年 工业 总 
产值 6 600 万 元 , 比 上 年 翻 一 番 。 北 京 敬 业 电 工 集团 2000 年 
8 月份 经 过 内 部 改制 ,集团 下 成 立 了 4 个 独立 的 经 济 实体 , 独 
立 核算 ,同时 个 人 出 资 人 股 , 另 外 ,重新 调整 产品 结构 ,增加 
技术 改造 投入 ,2000 年 度 工业 总 产值 达 1.5 亿 元 。 总 之 ,经 
过 几 年 市 场 经 济 的 考验 和 竞争 ,国有 企业 多 数 出 现 了 转机 ， 
经 济 形势 好 转 。 这 些 企业 在 生产 上 一 个 特点 就 是 “眼睛 向 
外 "。 国 企 有 和 良好 的 生产 工艺 基础 ,对 产品 质量 比较 重视 , 信 
誉 好 。 但 是 面临 激烈 的 竞争 ,而且 有 许多 企业 是 自己 本 单位 
的 人 ,包括 退休 人 员 , 拉 出 去 成 立 企 业 ,产品 辐 原单 位 完全 一 
样 ,占领 了 部 分 市 场 份额 。 另 外 就 是 国际 市 场 的 需求 增 大 使 
出 口 市 场 形势 变 好 ,所 以 许多 国有 企业 把 目标 瞄准 国际 市 
场 ,积极 开发 新 品 , 搞 外 贸 又 在 资金 回收 上 有 保 征 ,取得 了 很 
好 的 效果 。 如 常州 微 特 电 机 总 厂 , 上 海上 微 金 丽 电机 公司 、 
大 津 市 微 电 机 公司 等 单位 。 

2000 年 行业 工作 取得 了 较 好 的 效果 ,主要 有 : 

(1) 行 业 活动 。 中 国电 器 工业 协会 微 电 机 分 会 .中 国电 
技术 学 会 微 特 电机 专 委 会 和 西安 徽 电 机 研究 所 于 2000 年 
SIL 15 ~ 17 日 举 办 了 第 四 届 全 国 小 电机 及 控制 技术 研讨 展 
不 会 。 来 自 全 国 及 外 国 代表 机 构 的 百 余 家 单位 参加 了 本 次 
研讨 展示 会 。 会 议 注册 代表 150 余 人 ,大 连 地 区 以 及 东北 三 
省 .山东 .河北 .广东 .浙江 .安徽 .北京 .天津 等 省 市 区 许多 同 
行 专程 到 大 连 参 观 并 参加 研讨 会 。 

本 次 会 议 展 出 的 产品 包括 微 特 电 机 和 小 电机 .电机 控制 
系统 和 装置 .检测 和 制造 设备 .电机 零 配 件 和 材料 等 ,有 40 
多 个 厂商 参展 。 会 议 编辑 了 论文 集 ,8 位 专家 在 会 上 做 了 专 
题 报 告 。 

(2) 出 版 物 。 作 为 微 电 机 行业 的 中 心 刊物 4 微 电机 》 期 刊 ， 
一 年 来 及 时 报道 行业 技术 发 展 情况 ,同时 报道 微 电 机 的 测试 
技术 .工艺 装备 ,使 用 和 维修 以 及 国外 动态 等 方面 的 信息 资 
料 , 共 发 表 科技 论文 58 篇 。 

微 电 机 分 会 完成 了 机 械 工业 出 版 社 委 托 的 《中 国 机 电 产 
品 日 录 》 中 ( 微 电 机 ) 部 分 的 30 多 万 字 的 修订 工作 ,已 由 机 工 
出 版 社 出 版 发 行 。 

[ 撰 稿 人 :西安 徽 电 机 研究 所 上 悉 正 文 】 


五 .防爆 电动 机 


生产 发 展 情况 ”自前 ,全 国生 产 制造 防爆 电动 机 产品 的 
RD 防爆 电动 机 行业 防爆 电机 产销 量 前 12 名 企业 













企业 名 称 














南阳 防爆 集团 有 限 公司 
江苏 安达 防爆 机 电 集 团 有 限 公司 
佳木斯 电机 三 

上 海 五 一 电机 广 
浙江 卧龙 集团 公司 

西北 煤矿 电机 广 


548 203 
326 000 
268 364 
243 555 
215 795 
211 784 
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企业 有 近 百 个 ,其 绝 大 多 数 企业 不 仅 生产 防爆 电动 机 产品 ， 
还 生产 其 他 产品 。 防 爆 电动 机 产品 约 有 140 个 系列 ,750 多 
个 品种 。2000 年 ,全国 防爆 电动 机 产量 约 3 300MW。 据 对 38 
个 防爆 电动 机 生产 企业 (其 产量 约 占 全 行业 的 85% ) 的 统计 ， 
2000 年 防爆 电动 机 产量 2 807MW ,完成 工业 总 产值 (不 变价 ) 
6.88 亿 元 ;实现 利润 总 额 8 757.5 万 元 。 与 上 年 相 比 全 行业 
AR RE SOF BAH, 

产品 分 类 产量 及 销售 目前 市 场 上 使 用 的 防爆 电动 机 
产品 主要 为 4 KA, Bl YB 系列 隔 爆 型 三 相 异 步 电 动机 .YA 
系列 增 安 型 三 相 异 步 电 动机 .专用 防爆 电动 机 以 及 其 他 防爆 
类 型 的 电动 机 。 据 对 38 个 防爆 电动 机 生产 企业 统计 ;YB A 
列 及 其 派生 系列 隔 爆 型 电动 机 产量 为 1 843MW, 占 总 产量 的 
65.7% ;YA 系列 增 安 型 电动 机 的 产量 为 12SMW , 占 总 产量 的 
4.5% ,专用 防爆 电动 机 以 及 其 他 防爆 类 型 的 电动 机 的 产量 
为 839MW, 占 总 产量 的 29.8%。 

防爆 电动 机 行业 中 约 88% 的 企业 生产 隔 爆 型 电动 机 ( 主 
要 是 YB 系列 及 其 派生 系列 ) ,只 生产 增 安 型 电动 机 的 企业 约 
11% , 兼 生 产 隔 爆 型 和 增 安 型 电动 机 的 企业 约 10% 。 目 前 ， 
YB 系列 隔 爆 型 三 相 异 步 电 动机 为 行业 的 主导 产品 ,作为 YB 
系列 更 新 换代 产品 YB2 系列 电机 ,1997 年 已 经 通过 鉴定 ,但 
因 种 种 原因 , 至今 仍 示 完全 推 向 市 场 。 

2000 年 ,国家 宏观 经 济 形势 总 体 趋 好 。 国 家 采取 了 一 系 
列 的 刺激 经 济 发 展 的 政策 和 措施 ,在 一 定 程度 上 拉动 了 经 济 
向 前 发 展 ,并 且 取 得 了 一 定 的 积极 效果 。 但 是 ,这 些 对 电机 
行业 ,尤其 是 对 防爆 电机 行业 没有 带 来 大 的 好 转 。 防 爆 电动 
机 产品 的 主要 用 户 煤炭 行业 企业 ,国家 在 1999 FET kH 
压 产 成 果 的 基础 上 ,2000 年 继续 坚持 关闭 生产 许可 证 .采矿 
许可 证 不 全 且 经 整顿 仍 达 不 到 颁 证 条 件 的 矿井 ;坚决 关闭 重 
点 大 矿井 周围 范围 内 的 各 类 小 矿 ,以 提高 关 井 质量 ,防止 死 
灰 复 燃 ; 加 大 了 国有 重点 煤矿 限 产 讨 库 力度 。2000 年 全 国 煤 
炭 产量 控制 在 9 亿 t 以 内 ,致使 防爆 电机 行业 也 受到 较 大 影 
响 ; 而 防爆 电机 产品 的 另 一 大 用 户 部 门 石化 行业 ,2000 年 上 
半年 受 国 际 石油 价格 上 涨 等 因素 的 影响 , 炼 化 行业 亏损 较 
大 ,下 半年 其 形势 才 逐 渐 好 转 。 在 这 种 市 场 环 境 形 势 下 , 防 
爆 电 机 行业 各 企业 间 为 了 争夺 市 场 份 额 ,相互 压价 竞 销 , 同 
时 ,电机 的 主要 原材料 钢材 , 铜 线 等 的 价格 大 幅度 上 扬 , 而 防 
爆 电 机 价格 却 一 降 再 降 , 市 场 竞 争 激烈 ,行业 利润 大 量 流失 。 
所 统计 的 38 个 企业 ,防爆 电动 机 总 销售 量 约 为 2 639MW , 防 
爆 电动 机 出 口 创汇 93.5 万 美元 。2000 年 防爆 电机 行业 电机 
产销 量 前 12 名 的 企业 见 表 12。 
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南通 电机 制造 有 限 公司 
抚顺 煤矿 电机 厂 
再 阳 中 全 特种 电机 有 限 公司 
HERO BL) 
山西 防爆 电机 三 
清江 电机 股份 有 限 公司 


3 081 
1 050 
1 599 
788 


新 技术 及 科技 成 果 南阳 防爆 集团 有 限 公 司 采 用 当代 
国际 先进 高 效 电机 技术 完成 了 现 有 中 小 型 电机 的 更 新 换代 ; 
采用 先进 的 风机 设计 理论 ,研制 出 高 效 防爆 风机 , 均 取 得 了 
较 好 的 经 济 效益 ;高 压 电机 成 功 地 采用 了 定子 线圈 的 白 坏 下 
线 工 艺 ; 树 脂 砂 铸造 工艺 得 到 成 功 地 应 用 ,显著 提高 了 铸件 
质量 ,降低 了 废品 损失 ;铸件 底 漆 选用 水 溶性 漆 , 既 满足 了 环 
REX ,改善 了 工作 环境 ,又 满足 了 产品 质量 要 求 。 江 苏 贝 
得 电机 电器 股份 有 限 公 司 采 用 新 型 浸渍 漆 , 缩 短 定子 浸 漆 烘 
至 2~3h; 改 进 电机 接线 盒 结 构 ,降低 电 动机 噪声 3dB; 改 进 
机 座 加 工 工 艺 , 保 证 了 机 座 的 同 轴 度 。 山 西 防爆 电机 厂 改 进 
硅钢 片 套 裁 , 落 料 模 加 靠 模 ,硅钢 片 消耗 与 原来 相 比 降 低 了 
10% 。 

新 产品 ”由 南阳 防爆 电气 研究 所 于 1999 年 组 织 防爆 电 
机 行业 中 增 安 型 电机 主要 生产 厂家 共同 开发 的 新 系列 YA2 系 
列 三 相 异 步 电 动机 ,已 由 6 个 厂家 正在 进行 样机 的 分 工 试制 ， 
将 于 2001 年 完成 系列 产品 的 定型 鉴定 ;南阳 防爆 集团 有 限 公 
司 研制 生产 的 高 效 节能 防爆 电机 YBX、YAX 系列 电机 是 具有 
90 年 代 国际 先进 水 平 的 高 效 节能 产品 ,于 2000 年 3 月 通过 了 
省 级 鉴定 。 南 阳 防 爆 集团 公司 与 国内 有 关 科 研 单 位 和 高 等 院 
BEATE ,应 用 当代 先进 的 叶轮 机 械 三 元 流动 理论 和 CAD 技术 
进行 二 级 叶轮 的 气动 设计 ,采用 机 电 一 体 化 设计 ,开发 研制 出 
BDK618 系列 和 BDK65 系列 高 效 节能 矿 用 防爆 对 旋 式 主 通风 
机 ,该 系列 风机 气动 性 能 优异 ,效率 高 .振动 小 .噪声 低 . 反 风 
BK ,高效 区 域 宽广 。 设 计时 采取 了 确保 通风 机 安全 .可 靠 运 
行 的 多 种 措施 ,设计 了 特殊 专用 防爆 电动 机 。 该 系列 通风 机 
委托 国家 煤矿 防 尘 通 风 安 全 产品 质量 监督 检验 中 心 按 
GB1236—1985 和 MT421—1996 的 要 求 在 生产 现场 进行 了 空气 
动力 性 能 试验 。 测 试 结果 表明 各 项 性 能 均 达 到 了 技术 条 件 和 
技术 协议 的 要 求 。 其 中 ,在 叶片 为 最 大 安装 角 时 ,电机 输出 功 
率 过 载 25.88% 仍 能 无 遇 振 正常 运行 。 在 2000 年 10 月 召开 的 
产品 质量 评议 座谈 会 上 ,该 系列 产品 受到 与 会 专家 的 高 度 评 
Ot ,认为 产品 性 能 达到 国内 领先 水 平 , 是 煤炭 企业 矿井 主 通风 
的 理想 替代 产品 。 

质量 及 质量 管理 ”2000 年 ,国家 防爆 电气 产品 质量 监督 
检验 中 心 依据 防爆 系列 国家 标准 ,全 年 完成 各 类 防爆 电气 产 
de FE RD PUB .技术 文件 审查 570 套 , 完 成 样机 检验 
1 379 台 ( 件 ) ,发 放 各 类 产品 防爆 合格 证 700 余 份 , 受 地 方 技术 
监督 部 门 和 企业 委托 ,完成 了 对 有 关 厂 家 产品 的 质量 监督 检 
验 .新 产品 定型 鉴定 以 及 专项 打假 等 项 目的 委托 检验 工作 ;全 
年 完成 30 多 个 厂家 防爆 合格 证 到 期 产品 的 复查 换 证 工作 ;对 
国内 外 厂商 客户 进行 防爆 产品 的 认证 并 办 理 了 CE 认证 证 书 、 
NEMKO 防爆 证 书 ; 受 加 拿 大 认证 机 构 CSA 的 委托 ,对 美国 GE 
公司 在 中 国生 产 的 NEX 系列 的 11 个 规格 的 电机 进行 了 检验 ， 
并 出 具 了 防爆 检验 报告 ; 受 国家 技术 监督 局 的 委托 ,2000 年 1 
季度 完成 了 工厂 用 防爆 电气 产品 (防爆 电机 .开关 MEM) 
国家 监督 抽查 任务 ,并 于 8 月份 召 开 了 监督 抽查 质量 分 析 会 ， 
其 中 抽查 26 个 防爆 电机 生产 企业 生产 的 26 台 样 品 ,24 BE 
品 合格 ,防爆 电机 抽样 合格 率 为 92.3% ,不 合格 的 样品 为 两 个 
私人 企业 产品 ,防爆 电机 总 体质 量 水 平稳 定 。2000 年 10 ~ 了 
月 , 质 检 中 心 受 国家 技术 监督 局 的 委托 ,完成 了 税 控 燃 油 加 油 
机 (防爆 性 能 ) 产 品质 量 国家 监督 抽查 任务 。 


国家 防爆 电气 产品 质 检 中 心 检验 工作 严格 按照 《质量 于 
册 》 规 定 和 质保 体系 运行 。 并 严格 执行 国家 及 上 级 主管 部 门 
的 各 项 方针 政策 .制度 和 法 规 ,同时 瞄准 国际 先进 实验 室 水 
平 ,不 断 学 习 先 进 的 管理 经 验 ,提高 检测 水 平 ,加 强 工 作 人 员 
的 培训 和 考核 ,使 检验 工作 的 质量 一 直 处 于 稳定 和 较 高 的 水 
平 。4 月 份 通过 了 中 国 船 级 社 及 其 武汉 分 社 进行 的 中 国 船 级 
社 船 用 产品 验证 试验 机 构 的 现场 监督 及 评审 。9 月 份 ,由 质 检 
中 心 自行 设计 和 筹建 的 防爆 电机 可 靠 性 试验 室 顺 利通 过 了 
家 机 械 工 业 局 的 验收 , 它 将 为 防爆 电机 行业 今后 开展 防爆 电 
机 ,普通 电机 可 靠 性 评定 打下 了 坚实 的 基础 ,为 我 国防 爆 电机 
产品 进入 国际 市 场 创 造 了 条 件 。 

全 国防 爆 电 气 设备 标准 化 技术 委员 会 按照 国家 标准 制 . 修 
订 计 划 上 报 了 GB3836.14 .GB3836.15、GB3836.4 和 GB12476.1, 修 订 
了 GB3836.5 .GB3836.6、CB3836.7 和 CBI2476.2 4 项 标准 。 此 外 ， 
GB3826.1—2000, GR3836.2—2000 和 GB3836.3 一 2000 于 2000 4F 8 
HAEDO BE BE Fd BER 
证 新 标准 的 正确 应 用 和 实施 。 

防爆 电机 行业 在 2000 年 又 有 抚顺 煤矿 电机 厂 .衡水 电机 股 
份 有 限 公 司 .山东 防爆 电机 三 .丹东 防爆 电机 厂 和 锡 北 特种 电机 
厂 等 5 个 企业 通过 了 GB/TI900X1SO09000) 质 量 体 系 认证 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”防爆 电机 行业 2000 年 有 14 个 企业 
进行 了 基本 建设 及 技术 改造 ,投资 总 额 9 121 万 元 ,其 中 基本 建设 
投资 1 721 万 元 ,技术 改造 投资 7 400 万 元 。 其 中 ,天 津 大 明 电 机 
公司 投资 200 万 元 ,进行 关键 工序 工艺 设备 更 新 改造 ,增添 了 模 
具 制 造 设备 .电机 机 械 加 工 设 备 和 检验 计量 仪器 ;江苏 内 得 电机 
电器 股份 有 限 公司 为 高 效 节 能 电机 技术 攻关 项 目 投资 2 554.5 
万 元 ,其 中 设备 技 改 投入 1 798.2 万 元 ,添置 设备 15 台 ( 套 ) ,项 
目 建 成 后 可 望 实 现 利润 800 万 元 

对 外 合作 ”国家 防爆 电气 产品 质 检 中 心 继 续 加 强 同 国 
际 间 同 行 的 交流 与 合作 ,继续 同 德国 物理 技术 研究 院 (PTB)、 
挪威 电工 产品 研究 所 (NEMKO) 和 美国 著名 的 检验 机 构 工 厂 
互 检 协 会 (FMRC) 保 持 着 相互 认可 防爆 产品 检验 结果 的 良好 
合作 关系 。IEC/TC31 中 国电 工 委员 会 于 2000 年 9 月 份 派 员 
参加 了 国际 电工 委员 会 在 德国 柏林 召开 的 EC 年 会 ,及 时 了 
解 防爆 电气 技术 及 标准 的 发 展 动身， 

管理 及 改革 ” 随 着 我 国 市 场 经 济 的 迅速 发 展 ,国家 正大 
力 推 进 机 构 改 革 和 政府 职能 转变 ,许多 主管 部 门将 合并 或 撒 
消 ,今后 政府 不 可 能 直接 来 符 理 企业 ,政府 和 企业 间 的 沟通 和 
联系 的 责任 将 落 在 行业 协会 肩 上 , 自 1994 年 ,防爆 电机 行业 以 
由 南阳 防爆 电机 厂 、 佳 术 斯 电机 厂 为 首 的 儿 家 企业 借 YB2 Bi 
爆 电 机 联合 设计 审查 会 之 机 ,联合 提议 组 建 防爆 电机 行业 协 
会 ,并 向 当时 的 机 械 部 提出 申请 ,随后 防 研 所 又 多 次 阿 上 级 主 
管 部 门 汇报 行业 工作 ,提出 组 建 防爆 电机 协会 的 申请 ,终于 
在 2000 年 6 月 21 日 ,中 国电 器 工业 协会 以 中 电 协 [2000]032 +; 
文 批复 同意 成 立 中 国防 爆 电机 专 委 会 筹备 组 ,8 月 在 郑州 召开 
了 筹备 组 工作 会 议 。 此 后 ,于 2000 年 10 月 在 海南 省 海 11 HJF 
了 中 国电 器 工业 协会 防爆 电机 专业 LPB SM KS Bw 
爆 电 机 行业 广 长 会 议 .防爆 电机 信息 网 八 届 会 议 , 有 防爆 电机 
行业 的 生产 企业 .防爆 电机 配件 生产 企业 .研究 所 .高 等 院 校 
等 共计 37 个 单位 32 名 代表 出 席 了 会 议 。 

中 国电 器 工业 协会 副 秘 书 长 三 荣 泉 代表 中 国电 器 工业 协 
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会 到 会 宣布 了 批准 成 立 防爆 电机 专业 工作 委员 会 及 任命 防爆 
电机 工作 委员 会 领导 成 员 的 批文 。 南 阳 防 爆 集团 公司 董事 长 
兼 总 经 理 魏 华 钧 任 防爆 电机 专业 工作 委员 会 主任 .南阳 防爆 
电气 研究 所 所 长 王 军 为 常务 副 主 任 \ 佳 木 斯 电机 公司 董事 长 
KEAR EE .南阳 防爆 电气 研究 所 副 总 工 王 云 生 为 秘书 
长 。 专 委 会 主任 魏 华 钧 指出 , 专 委 会 的 宗旨 应 该 是 :* 求 同 存 
异 .团结 协作 .群策群力 .共同 发 展 " ,希望 成 员 单位 团结 协作 ， 
做 好 行业 工作 ,迎接 新 的 机 遇 和 挑战 。 并 宣布 了 专 委 会 常务 
委员 和 下 属 机 构 的 组 成 名 单 。 常 务 副 主任 王 军 就 防爆 电机 专 
业 工 作 委员 会 的 筹备 工作 做 了 汇报 ,并 向 大 会 介绍 了 南阳 防 
爆 电气 研究 所 近年 来 在 产品 更 新 换代 .产品 质量 监督 抽查 及 
行业 发 展 等 方面 上 所 开展 的 行业 工作 情况 ;此 外 ,报告 中 还 提出 
了 防爆 电机 专 委 会 今后 应 做 的 几 项 主要 工作 : 

(1) 抓 紧 防 爆 电机 基本 系列 和 专用 系列 的 更 新 换代 工作 。 
开展 防爆 电机 可 靠 性 研究 ,提高 电机 的 可 靠 性 ,为 用 户 提 供 高 
品质 高 可 靠 性 的 防爆 电机 。 

(2) 做 好 行业 基本 情况 调查 ,规范 行业 竞争 秩序 ,配合 国 
家 防爆 质 检 中 心 做 好 防爆 电机 的 防爆 合格 证 和 生产 许可 证 工 

(3) 组 织 好 防爆 电机 行业 自律 和 价格 协调 工作 。 

(4) 建 立国 产 防爆 电机 的 技术 壁垒 ,改变 目前 防爆 电机 进 
口 的 “不 设防 ”状况 。 做 好 申请 建立 国外 防爆 电机 进口 检验 制 
度 的 工作 。 

(5) 积 极 导 求 国际 合作 ,为 我 国防 爆 电 机 的 出 口 取得 通行 
证 创造 便利 条 件 ; 组 织 行业 成 员 参 加 国际 展览 会 或 国际 技术 
会 议 ,扩大 国际 交流 ,寻求 贸易 合作 机 会 。 

(6) 搞 好 防爆 标准 的 宣 贯 和 培训 工作 。 

(7) 加 强 信息 交流 ,办 好 中 国防 爆 信息 网 站 ,充分 利用 现 
代 科技 传媒 手段 为 行业 成 员 做 好 服务 。 

会 议 期 间 ,代表 们 认真 讨论 了 《中 国电 器 工业 协会 防爆 电 
机 专业 工作 委员 会 工作 条 例 》《 中 国电 器 工业 协会 防爆 电机 
专业 工作 委员 会 规约 ) 及 《中 国电 器 工业 协会 防爆 电机 专业 工 
作 委 员 会 2001 ~ 2002 年 工作 计划 》 等 的 草案 ,根据 代表 们 提出 
的 意见 和 建议 进行 修改 补充 后 ,大 会 审议 予以 通过 。 专 委 会 
第 务 副 主任 ,南阳 防爆 电气 研究 所 所 长 王 军 同志 还 就 YB2 A 
列 电机 推广 YA 系列 电机 试制 .防爆 电机 可 靠 性 工作 、 防 爆 
电气 设备 标准 和 国际 认证 及 防爆 电机 产品 的 发 展 趋势 作 了 专 
题 报告 。 要 求 YB2 系列 电机 各 生产 厂家 采取 有 效 措施 加 快 试 
制 进度 ,早日 做 好 批量 生产 的 准备 工作 ,实现 YB2 系列 电机 的 
PAU. PRGA YA2 系列 电机 试制 任务 的 有 关 单 位 ,应 按照 
试制 分 工 的 要 求 ,抓紧 做 好 此 项 工作 ,以 保证 在 2001 年 1 季度 
完成 YA2 系列 电机 的 试制 任务 ,2 季度 进行 定型 鉴定 。 南 了 
防爆 电气 研究 所 信息 中 心 汇报 了 信息 网 七 届 会 议 以 来 的 工作 
及 信息 网 今后 工作 的 建议 ,防爆 电机 技术 经 济 信息 网 在 防爆 
电机 专 委 会 成 立 后 仍 需 继续 发 挥 其 职能 ,在 专业 工作 委员 会 


表 1 1999 ~ 2000 年 变压器 总 产量 和 分 类 产量 







变压器 总 产量 
电力 变压器 产量 
8 000kV* A 及 以 上 








3450 604/18 177.5 
338 429/17 328.6 
121/1 925.9 
31/6330 


的 指导 下 ,结合 专 委 会 科技 发 展 与 信息 咨询 部 的 工作 内 容 , 组 
织 好 行业 信息 工作 。 会 议 期 间 代 表 们 就 企业 改制 深化 改革 、 
生产 经 营 .新 产品 开发 等 方面 的 情况 和 经 验 进行 了 广泛 的 交 
流 。 并 就 加 强 防爆 标准 宣 贯 ,打击 假冒 伪劣 产品 .协调 行业 价 
格 .维护 行业 共同 权益 等 对 专 委 会 工作 提出 了 许多 宝贵 的 意 
见 和 建议 。 

中 国电 器 工业 协会 防爆 电机 专业 工作 委员 会 的 成 立 ,是 
我 国防 爆 电机 行业 发 展 道路 上 的 重要 里 程 碑 , 在 联系 政府 和 
行业 成 员 方面 将 发 挥 重 要 的 桥梁 和 纽带 作用 , 必 将 推动 防爆 
电机 行业 各 项 工作 更 健康 有 序 地 发 展 。 

由 南阳 防爆 电气 研究 所 、 国 家 防爆 电气 产品 质量 监督 检 
验 中 心 .全 国防 爆 电气 设备 标准 化 技术 委员 会 .机 械 工业 防爆 
电机 技术 经 济 信息 网 《电气 防爆 》 编 辑 部 等 联合 主办 了 “中 国 
防爆 信息 网 "网 站 。 该 网 站 于 2000 年 3 月 注册 ,内 容 涵 益 了 有 
关 防 爆 电气 领域 的 政策 法 规 . 国 内 外 发 展 概况 .技术 标准 、 科 
技 文献 行业 动态 .科研 成 果 、 新 产品 开发 .市场 形势 产品 检 
验 等 各 个 方面 。 力 求 凭借 现代 化 的 传播 及 交流 的 手段 ,热忱 
为 行业 企业 及 国内 外 广大 用 户 提供 面向 世界 的 媒体 服务 及 快 
捷 \ 优 质 的 防爆 电气 技术 专业 信息 服务 。 让 行业 企业 更 加 贴 
近 市 场 ,让 产品 更 好 地 赢得 用 户 。 中 国防 爆 信息 网 站 将 会 成 
为 扩大 防爆 电机 行业 影响 ,促进 行业 信息 交流 ,谋求 行业 共同 
进步 的 又 一 有 效 途径 。 

[ 扎 稿 人 :南阳 防爆 电气 研究 所 刘 安 邦 】 
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生产 发 展 情况 ” 据 对 全 国 158 个 变压器 生产 企业 统计 ， 
2000 年 变压器 的 总 产量 为 176 846.3MV A, 其 中 主要 产品 电力 
变压器 为 169 104.1MV: A。 实 现 工业 总 产值 108.43 亿 元 。 

据 对 全 国 34 个 重点 互感 器 企业 统计 ,生产 互感 器 527 303 
台 , 其 中 220kV 及 以 上 电压 等 级 为 387 台 , 实现 工业 总 产值 
10.83 4235. 

产品 分 类 产量 1999 ~ 2000 年 变压器 .互感 器 的 产品 分 类 
产量 见 表 1、 表 2。 

2000 年 变压器 行业 共 完 成 产品 销售 收入 112.37 亿 元 , 实 
现 利税 12.7 亿 元 。 其 中 变压器 生产 企业 完成 产品 销售 收入 
104 亿 元 ,实现 利税 11. 亿 元 。 主 要 企业 经 营销 售 情况 见 表 
3~ 表 8, 全 行业 出 口 产值 为 5.28 亿 元 。 主 要 企业 出 口 情 况 见 
表 9。 


(单位 : 台 /MV A) 
间 比 增长 (%) 
2.59/17.8 
2.87/15.9 


163 .0/84.9 
24/58 .5 












336 879/15 425.1 
328 987/14 954.4 
46/1 041.5 
25/399 .5 
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(5%) 





3 201/3 206.2 231/3 246.8 - 13.0/ - 1.4 
4 110kV 1 211/3 848.0 1 021/3 110.8 18.6/23.7 
5 60kV 107/180.3 69/209.7 55.1/ - 14.0 
6 35kV 659/876 .8 473/743.7 39.3/17.9 
7 10kV 及 以 上 5 080/131.2 1 468/108.0 246.1/21.6 
8 小 计 7 410/10 801.4 3 333/8 859.9 122.3/21.9 
9 | 6 300kV:A 及 以 下 100kV 13/8.4 22/16.6 - 40.9/ - 49.2 
10 60kV 86/29.4 63/15.7 36.5/86.8 
11 35kV 7 821/931 .6 5 636/720. 1 38 .8/29.4 
12 10kV 及 以 下 304 099/4 177.8 304 038/4 336.4 0.02/ - 3.7 
13 小 计 312 019/5 147.2 209 759/5 088.8 0.73/1.2 
14 树脂 绝缘 式 18 647/1 223.3 15 693/9884 18.8/24.6 
15 空气 自 冷 式 310/14.0 180/94 72.2/47.9 
16 小 计 18 959/1 245.2 15 895/1 005.7 19.3/23.8 
二 | 特种 变压器 产量 2 906/570.0 6 044/372.6 - 51.9/53.0 
! | 电炉 变压器 231/74.0 200/96.4 15.5/ - 23.2 
2 | 整流 变压器 292/421 .1 447/212.3 - 34.7/98.4 
3 | 矿 用 变压器 267/8.5 426/12.0 -37.3/-29.0 
4 | 试验 变压器 240/3.2 37/11.1 548.7/ -71.6 
5 | 船用 变压器 0/0 52/1.1 0/0 
6 | 调 压 变压器 294/9.2 250/6.6 17.6/39.6 
7 | 隔 爆 变压器 69/3.3 29/6.5 137.9/ - 50.3 
8 | 其 他 变压器 1 513/50.7 4 603/26.7 - 67.1/90.1 
表 2 2000 年 34 个 互感 器 企业 总 产量 和 分 类 产量 软件 实用 性 较 强 ,产品 结构 先进 合理 .设计 过 程 可 视 化 。 对 提 
(单位 : 台 ) 高 产品 的 设计 质量 和 设计 水 平 ,缩短 开发 设计 周期 ,增强 企业 






互感 器 总 产量 
















































快速 响应 市 场 的 能 力 均 起 到 促进 作用 。 
变压器 三 维 结构 优化 设计 软件 是 结合 变压器 产品 特点 升 
发 的 智能 技术 软件 ,软件 适用 于 110kV 及 以 下 电压 等 级 .各 种 


一 | 电压 气 感 器 产量 型 式 电力 变压器 和 特种 变压器 。 

las a (2) 为 适应 变压器 行业 发 展 的 需要 ,沈阳 变压器 研究 所 开 
3 | ev as 发 研制 了 110kV、35kV 和 10kV 电压 等 级 的 高 燃点 油 变压器 ， 
4 | WRD- _19.4 高 燃点 油 是 100% 从 石油 中 提炼 出 来 的 , 它 完全 是 碳 氢化 全 
5 | BEE 20 ~ 35kV -2.3 物 , 高 燃点 油 变 压 器 适合 防火 要 求 的 场合 ,具有 较 高 的 绝缘 呆 
6 | OY -D1 车 性 和 承受 三 相 突 发 短路 电动 力 的 能 力 。 目 前 沈阳 变压器 研 
7| OW ALE “3B 究 所 已 经 完成 了 10kV,30 ~ 1 600kV-A 配 电 变 压 器 的 设计 ; 
二 | 电流 互感 器 产品 -30.9 i 
1 | 500kV as 3Skv.50~1600kV'A 配 电 变 压 器 的 设计 ;2 000 ~ 10 000kV + AA: 
2 330kV ~90.0 ”励磁 调 压 电力 变压器 的 设计 ;2 000 ~ 12 SOOKV- A 有 和 载 调 订 电 
3 | 220kV 2 141 -4.0 力 变 压 器 的 设计 ;110kV、6 300 ~ 63 000kV + A 电力 变压器 的 设 
。 on en - AS Ho LIOKV 和 10ky 等 级 的 电力 变压器 和 配 电 变 压 器 通过 了 国 
Sl meo 9 135 o ”家 电力 公司 和 原 国家 机 械 工业 局 组 织 的 联合 鉴定 。 所 有 这 些 
7 浇注 20 ~ 35kV 14 810 -11.7 产品 将 为 电力 用 户 提 供 一 个 新 的 选择 ,同时 为 我 国 经 济 发 展 
8 10kV 211 822 1.8 起 到 积极 的 作用 。 

9 | KVRAF 192 193 -5.2 (3)2000 年 沈阳 变压器 有 限 责 任 公司 获得 了 由 国家 科学 
lorca a -189 + 技术 部 颁发 的 CIMS 应 用 工程 示范 企业 的 证 书 和 铜牌 。CIMS 





新 技术 及 科研 成 果 1) 变压器 产品 三 维 结构 优化 设计 
平台 是 由 沈阳 变压器 研究 所 历时 4 年 研制 开发 成 功 的 , 供 变 
压 器 行业 使 用 的 产品 三 维 设计 平台 软件 。 该 软件 充分 利用 了 
沈阳 变压器 研究 所 在 变压器 设计 上 的 技术 优势 ,结合 目前 的 
IEC 标准 和 国家 标准 ,并 考虑 了 全 行业 现行 的 制造 能 力 和 企业 
的 工艺 条 件 ,为 变压器 行业 实现 用 开 技 术 改 造 传 统 产 业 提 供 
了 解决 方案 。 该 软件 的 2.0 版 是 其 1.0 版 的 升级 换代 产品 。 


即 企业 计算 机 集成 制造 系统 , 它 是 由 生产 管理 信息 分 系统 
(MIS) .工程 设计 分 系统 (CAD/CAPP) .车 间 自 动 化 分 系统 (SA) 
和 数据 库 / 网 络 支撑 系统 (DB/NET)4 个 分 系统 构成 。 该 公司 
ST 一 CIMS 工程 始 于 1995 FA, Fl 1998 年 完成 了 一 期 工程 ,总 
体 工 程 于 2000 年 年 中 已 全 部 完成 。 目 前 该 公司 的 CAD 系统 
在 全 国 同 行业 中 处 于 领先 地 位 。 该 公司 LIOkV 220kV 和 
SOOKV 变压器 设计 全 部 采用 计算 机 设计 ,从 而 甩 掉 了 绘图 板 ， 
与 此 同时 , 随 着 CIMS 战略 的 实施 ,使 该 公司 缩短 了 产 前 准 符 
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时 间 ,保证 了 交 货 期 ,使 产品 质量 得 到 了 提高 ,降低 了 产品 的 
成 本 ,使 工艺 管理 更 趋 合 理化 和 科学 化 。 

(4) 特 变 电 工 衡阳 变压器 有 限 公 司 与 乌克兰 扎 布 罗 热 变 
压 器 研究 所 于 2000 年 12 A 18 日 就 生产 超 高 压 电 压 等 级 变 压 
器 和 并 联 电抗 器 ,包括 换 流 变压器 的 技术 合作 签署 了 协议 。 
双方 就 合作 生产 220kV .330kV SOOKV .7SOkV 1 150kV 变压器 
和 并 联 电 抗 器 包括 换 流 变压器 达成 一 致意 见 , 扎 布 罗 热 研究 
所 提供 技术 指导 和 服务 。 

(5)2000 年 12 月 ,根据 原 国家 机 械 工 业 局 行业 管理 司 与 
国家 电力 公司 发 输电 运营 部 决定 (机 管 便 [2000] 第 069 号 .第 
071 号 文 ) ,对 沈阳 变压器 研究 所 组 织 设计 开发 的 ZCS—H 
(Z)—200 ~ 1000/10 型 组 合式 变压器 及 35kV 节能 型 变压器 进 
行 了 由 原 国 家 机 械 工业 局 和 国家 电力 公司 组 成 的 联合 鉴定 。 


表 3 2000 年 变压器 行业 企业 产品 销售 收入 排序 


序号 企业 名 称 
l 沈阳 变压器 有 限 责 任 公司 76 148 
2 保定 天 威 集团 有 限 公 司 69 867 
3 广东 顺德 特种 变压器 厂 55 627 
4 西安 变压器 厂 48 698 
5 江苏 华 鹏 变压器 厂 36 967 
6 杭州 钱 江 电 气 集团 股份 有 限 公司 34 885 
7 青岛 变压器 (集团 ) 有 限 公 司 32 670 
8 新 疆 特 变 电工 股份 有 限 公司 变压器 厂 32 113 
9 山东 现代 达 驰 电工 电气 股份 有 限 公 司 29 304 
10 南通 友邦 变压器 有 限 公 司 28 870 
11 浙江 三 变 集团 有 限 公 司 27 021 


12 常州 东芝 变压器 有 限 公司 23 210 
13 许 继 变 压 器 有 限 公 司 21 900 
14 福州 变压器 厂 21 640 
15 山东 电力 设备 厂 17 684 


16 番 帅 明珠 电器 有 限 责任 公司 15 362 


17 EFSER 15 050 
18 佛山 市 变压器 厂 15 038 
19 南京 电力 变压器 厂 14 755 
20 海南 金玲 特种 变压器 三 14 029 
21 云南 变压器 有 限 责 任 公司 13 142 
22 东北 输 变 电 设 备 集团 连云港 变压器 有 限 公司 12 396 
23 常州 变压器 厂 12 163 
24 江西 变压器 科技 股份 有 限 公司 11 575 
25 特 变 电工 衡阳 变压器 有 限 公司 11 264 
26 5 Hi WE E 10 050 
27 RERRABAR SARA a] 10 025 
28 广州 特种 变压器 厂 有 限 公司 9 943 
29 广东 增城 特种 电力 公司 9 800 
30 吴江 市 变压器 厂 9 574 
31 成 都 双星 电器 有 限 责 任 公司 9 095 
32 山东 鲁能 泰山 电力 设备 有 限 公司 8 946 
33 江都 高 电压 试验 设备 制造 厂 8 132 
34 RRR EEES 8 024 
35 安庆 变压器 有 限 责 任 公司 7 956 
36 北京 变压器 厂 7 830 
37 东北 输 变 电 设备 集团 长 春 变压器 有 限 公司 7 560 
38 柳州 佳 力 电机 公司 7 399 
39 MILE HEHE 7 342 
40 海口 威 特 电气 有 限 公司 7 248 
41 盐城 市 变压器 厂 7 020 


42 无 锡 顺 浩 变压器 有 限 公 司 6 792 
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全 行业 已 有 50 余 个 组 合式 变压器 企业 和 30 余 个 35kV 节能 型 
变压器 企业 通过 了 鉴定 。 

(6) 沈 阳 变 压 器 有 限 责任 公司 新 一 厂房 建设 工程 于 2000 
年 7 月 26 日 开始 启动 。 新 建 的 新 一 厂房 包括 :装配 车 闻 A 
压 试验 室 和 线圈 车 间 三 部 分 ,总 面积 9 343 只 。 其 中 装配 车 间 
长 126m, 跨 度 36m, 高 33.8m, 设 双 层 吊车 。 厂 房 采 用 全 钢 结 
构 , 墙 体 采 用 新 型 彩色 钢板 复合 墙 ,为 全 封闭 洁净 车 间 , 新 增 
工艺 设备 有 从 瑞士 Micafil 进口 的 气相 于 燥 、 铁 心 合 装 台 .气垫 
车 等 。 高 压 试验 室 长 42m, 跨 度 36m, 高 6.35m, 六 面 屏 项 等 级 
为 60dB, 新 增 冲 击 电压 试验 装置 . 工 频 成 套 试验 装置 ,中 间 试 
验 变 压 器 等 设备 。 线 圈 车 间 长 72m, 跨度 27m, 新 增 立 绕 Eb 
E RAT RRS .线圈 恒 压 装置 等 设备 。 预 计 2001 年 
10 月 进行 设备 调试 ,2002 年 1 月 达到 试 生产 能 力 。 


(单位 :万 元 ) 








FARER 
四 川 东 方 变压器 有 限 公司 
陕西 铜川 变压器 股份 有 限 公司 
广西 壮族 自治 区 桂林 变压器 厂 
广州 电力 设备 厂 

四 川 变压器 广 

锦州 变压器 厂 

浙江 江山 变压器 有 限 公司 

新 乡 逐 鹿 实 业 股份 有 限 公司 
江西 变 电 设备 总 厂 

长 沙 顺 特 变压器 厂 

贵阳 变压器 厂 

宜 化 变压器 厂 

武汉 变压器 有 限 责任 公司 

沈 滩 变 压 器 制造 公司 

合肥 金 环 变压器 有 限 责任 公司 
四 川 宜宾 巨 能 变压器 有 限 责任 公司 
太原 变压器 厂 

泰州 海 田 变压器 有 限 公司 
广东 韶关 变压器 厂 

常州 华 迪 特种 变压器 有 限 公司 
南 桥 变 压 器 厂 

扬州 供电 局 广 源 变压器 厂 
山西 省 定 衰 县 变压器 厂 

宁波 天 元 电力 变压器 厂 

江苏 扬州 三 力 电器 集团 变压器 有 限 公司 
江阴 江东 集团 变压器 厂 

包头 飞天 变压器 股份 有 限 公司 
广州 高 压 电 器 厂 第 二 分 厂 

兴 宁 市 觅 六 变 压 器 企业 有 限 公司 
山东 临 清 益 和 变压器 有 限 公司 
唐山 市 变压器 厂 

星 辉 变压器 有 限 公司 
石家庄 市 变压器 厂 

湖北 变压器 有 限 责任 公司 
葫芦 岛 电力 设备 厂 

南通 海 林 变压器 有 限 公司 
惠州 市 变压器 厂 

锦州 变压器 电炉 厂 

沈阳 市 整流 电炉 变压器 厂 
广州 高 压 电器 厂 第 一 分 厂 
AER 


6 304 
6 156 
5 901 
5 722 
5 648 
5 589 
5 562 
5 408 
5 324 
5 236 
5 195 
5 000 
4 659 
4 600 
4 519 
4 500 
4 321 
4 314 
4 007 
3 955 
3 917 
3 800 
3 554 
3 444 
3 420 
3 366 
3 293 
3213 
3 199 
3 180 
2 915 
2 859 
2 825 
2 813 
2 680 
2 669 
2 535 
2 501 
2 453 
2 436 
2 157 






























































85 甘肃 电力 变压器 厂 湘潭 电机 三 变压器 厂 1 326 
86 营口 特种 变压器 有 限 公司 铁岭 电力 变压器 厂 1 267 
87 重庆 变压器 五 厂 江山 市 电力 变压器 三 1 260 
88 兴安 邮电 通信 设备 厂 变 压 器 厂 福建 闽 西 天 龙 变 压 器 有 限 责任 公司 1 229 
89 江山 特种 变压器 厂 山东 宇 星 变压器 有 限 公 司 1 212 
90 揭 西 县 华强 变压器 厂 湖北 绍 新 特种 电气 股份 有 限 公 司 1 154 
91 济南 金华 变压器 厂 广东 省 阳 山 县 变压器 厂 1 117 
92 AE tA FER TEE fe oe OE eed BE AA FY BR ZS aj 955 
93 通辽 市 金 驼 变 压 器 有 限 责任 公司 云南 大 理 变压器 厂 892 
94 常德 变压器 厂 双 城 市 变压器 厂 616 
95 江西 省 萍乡 市 变压器 厂 临 沧 变 压 器 有 限 责任 公司 402 
% 苏州 市 亚 地 特种 变压器 有 限 公 司 海盐 变压器 三 197 
97 勃 利 三 江 变压器 制造 有 限 责 任 公司 

































1 | 上 海 MWB 互感 器 有 限 公司 TIN 1 901 
2 | VLA an Se AREA 沈阳 兴 源 电力 设备 公 1 410 
3 | 大 连 第 一 互感 器 厂 pints 1 260 
4 | 江苏 靖江 互感 器 厂 大 连 金 业 电 力 设备 有 限 公司 1 166 
5 | 大 连 互感 器 厂 天 水 长 城 开关 厂 互感 器 分 厂 1 128 
6 | 牡丹 汪 第 一 互感 器 厂 上 海 市 嘉定 互感 器 厂 884 
7 | 天 津 市 互感 器 三 重庆 高 压 电 器 厂 827 
8 | 江苏 精 科 巨 感 嚣 有限 公 司 湖南 湖 开 互感 器 有 限 责任 公 510 
9 | MRE DB RR) 南京 电气 集团 有 限 责任 公 a 310 
沈阳 互感 器 厂 ( 有 限 公司 ) 沧州 市 互感 器 厂 
ES 2000 年 变压器 行业 企业 利税 总 额 排序 (单位 :万 元 ) 


保定 天 威 集 团 有 限 公司 ETA 1 076 
广东 顺德 特种 变压器 厂 天 津 市 第 二 变压器 厂 954 
新 疆 特 变 电 工 股份 有 限 公司 变 压 器 厂 常德 变压器 厂 952 
山东 现代 达 驰 电工 电气 股份 有 限 公 司 江西 变压器 科技 股份 有 限 公 司 880 
沈阳 变压器 有 限 责任 会 司 重庆 变压器 五 厂 867 
西安 变压器 厂 山东 临 清 益 和 变 庄 器 有 限 公司 831 
江苏 华 牙 变压器 三 南京 电力 变压器 三 816 
青岛 变压器 (集团 ) 有 限 公司 盐城 市 变压器 广 780 
南通 友邦 变压器 有 限 公 司 江阴 江东 集团 变压器 三 772 
杭州 钱 江 电气 集团 股份 有 限 公 司 成 都 双星 电器 有 限 责 任 公 语 751 
省 继 变 压 器 有 限 公 司 东北 输 变 电 设备 集团 连云港 变压器 有 限 公 司 665 
常州 东芝 变压器 有 限 公 司 山东 鲁能 泰山 电力 设备 有 限 公 司 657 
云南 变压器 有 限 责任 公司 特 变 电工 衡阳 变压器 有 限 公 司 653 
浙江 三 变 集 团 有 限 公司 沈阳 市 整流 电炉 变压器 广 644 
广州 特种 变压器 厂 有 限 公司 无 锡 顺 浩 变压器 有 限 公 司 622 
上 海 变 压 器 厂 新 江 江山 变压器 有 限 公司 620 
福州 变压器 厂 陕西 钢 川 变压器 股份 有 限 公 司 603 
佛山 市 变压器 三 柳州 佳 力 电 机 公司 589 
兴 宁 市 胶 计 变压器 企业 有 限 公司 哈尔滨 变压器 厂 560 
浙江 电力 变压器 厂 东北 输 变 电 设备 集团 长 春 变压器 有 限 公 司 556 
江都 高 电压 试验 设备 制造 厂 海口 威 特 电气 有 限 公司 554 
东莞 市 变压器 厂 广州 电力 设备 厂 553 
广东 增城 特种 电力 公司 下川 变压器 厂 543 
ERARE A BR BEE ZS] 江西 变 电 设备 总 厂 512 
广东 番禺 验 发 电力 设备 有 限 公 司 兴安 邮电 通信 设备 广 变 庄 器 厂 490 
山东 电力 设备 厂 长 沙 顺 特 变压器 三 488 
广西 壮族 自治 区 桂林 变压器 厂 包头 飞天 变压器 股份 有 限 公司 483 
南 桥 变压器 厂 AA A 471 
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常州 华 迪 特 种 变压器 有 限 公司 唐山 市 变压器 三 










































安庆 变压器 有 限 责任 公司 个 旧 变 压 器 厂 
59 | 新 乡 和 逐鹿 实业 股份 有 限 公司 惠州 市 变压器 厂 185 
60 | 锦州 变压器 三 南通 海 林 变压器 有 限 公司 169 
61 | 四 川 宜宾 巨 能 变压器 有 限 责 任 公司 勃 利 三 江 变 压 器 制造 有 限 责任 公司 158 
62 | 沈 座 变压器 制造 公司 广州 高 压 电器 厂 第 二 分 厂 157 
63 | 贵阳 变压器 三 揭 西 县 华强 变压器 厂 152 
64 | 江苏 扬州 三 力 电器 集团 变压器 有 限 公司 云南 大 理 变压器 厂 151 
65 | 扬州 供电 局 广 源 变压器 厂 湖北 绍 新 特种 电气 股份 有 限 公司 129 
6 | 四 川 东方 变压器 有 限 公 司 广州 高 压 电 气 厂 第 一 分 厂 126 
6] | 星 辉 变压器 有 限 公司 福建 痿 西天 龙 变 压 器 有 限 责 任 公司 126 
68 | 山西 省 定 训 县 变压器 三 苏州 市 亚 地 特种 变压器 有 限 公司 123 
69 | 石家庄 市 变压器 厂 江山 市 电力 变 电 压 器 厂 120 
70 | 宁波 天 元 电力 变压器 厂 山东 宇 星 变压器 有 限 公 司 113 
71 | 北京 变压器 厂 铁岭 电力 变压器 厂 110 
72 | 泰州 海 田 变压器 有 限 公司 在 平 仲 嘉 变 电器 材 有 限 公司 102 
73 | 合肥 金 环 变压器 有 限 责任 公司 江西 省 萍乡 市 变 压 厂 98 
74 | KAFEN 广东 省 阳 山 县 变压器 厂 80 
75 | 通辽 市 金 驼 变 压 器 有 限 责任 公司 湘潭 电机 厂 变 压 器 厂 59 
76 | 武汉 变压器 有 限 责 任 公司 营口 特种 变压器 有 限 公司 58 
77 | 宣化 变压器 广 临 沧 变 压 器 有 限 责 任 公司 57 
78 | 江山 特种 变压器 厂 葫芦 岛 电力 设备 厂 50 


锦州 变压器 电炉 厂 广东 韶关 变压器 三 



































大 连 第 一 互感 器 厂 沈阳 互感 器 厂 ( 有 限 公 司 ) 


1 

2 | 南京 电气 集团 有 限 责 任 公司 天 水 长 城 开关 厂 互 感 器 分 厂 210 
3 | 江苏 省 如 皋 高 压 电 器 厂 安徽 互感 器 厂 194 
4 | 江苏 靖江 互感 器 厂 沈阳 兴 源 电力 设备 公司 159 
5 | 天 津 市 互感 器 厂 长 春 市 第 一 互感 器 厂 153 
6 | 牡丹 江 第 一 互感 器 厂 上 海 市 嘉定 互感 器 厂 149 
7 上 | 湖南 电力 电 究 电器 厂 湖南 湖 开 互感 器 有 限 责任 公司 39 
8 | 江苏 精 科 互感 器 有 限 公司 沧州 市 互感 器 厂 32 
9 


大 连 金 业 电 力 设备 有 限 公司 重庆 高 压 电 器 厂 


表 7 2000 年 变压器 行业 企业 产量 排序 (单位 : MV. A) 

1 | 沈阳 变压器 有 限 责 任 公司 20 | 成 都 双星 电器 有 限 责任 公司 170 
2 | 保定 天 威 集团 有 限 公司 21 | 上 海 变压器 厂 154 
3 | 西安 变压器 厂 2 | 东北 输 变 电 设 备 集 团 连 云 港 变 压 器 有 限 公司 150 
4 | 常州 东芝 变压器 有 限 公 司 23 | 无 锡 顺 浩 变 压 器 有 限 公司 148 
S | 新 疆 特 变 电 工 股份 有 限 公 司 变压器 厂 广东 顺德 特种 变压器 厂 141 
6 | 江苏 华山 变压器 厂 番 遇 明珠 电器 有 限 责 任 公司 125 
7 | 青岛 变压器 (集团 ) 有 限 公 司 许 继 变压器 有 限 公司 122 
8 | 南通 友邦 变压器 有 限 公 司 东莞 市 变压器 厂 113 
9 | 山东 电力 设备 厂 吴江 市 变压器 三 107 
10 | 南京 电力 变压器 厂 浙江 电力 变压器 厂 104 
11 | 山东 现代 达 驰 电工 电气 股份 有 限 公 司 广州 电力 设备 三 102 
12 | 江西 变压器 科技 股份 有 限 公司 海南 金 盘 特种 变压器 厂 100 
13 | 常州 变压器 三 长 沙 顺 特 变压器 厂 94 
14 | 杭州 钱 江 电 气 集团 股份 有 限 公司 He SHALE 90 
IS | 浙江 三 变 集 团 有 限 公 司 佛山 市 变压器 厂 90 
16 | 特 变 电工 衡阳 变压器 有 限 公司 沈 潍 变压器 制造 公司 90 
17 | 云南 变压器 有 限 责 任 公司 江阴 江东 集团 变压器 厂 85 
18 | 福州 变压器 厂 广东 增城 特种 电力 公司 82 
19 | 山东 鲁能 泰山 电力 设备 有 限 公司 陕西 铀 州 变压器 股份 有 限 公司 82 
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浙江 江山 变压器 有 限 公司 

合肥 金 环 变压器 有 限 责任 公司 
常州 市 光辉 变压器 厂 

新 乡 逐 鹿 实 业 股 份 有 限 公司 

四 川 变压器 厂 

锦州 变压器 厂 

盐城 市 变压器 三 

安庆 变压器 有 限 责 任 公司 

东北 输 变 电 设备 集团 长 春 变压器 有 限 公司 
四 川 东方 变压器 有 限 公司 
广州 特种 变压器 厂 有 限 公司 
广东 番禺 验 发 电力 设备 有 限 公 司 
江西 变 电 设备 总 厂 

广州 高 压 电 器 厂 第 二 分 厂 
哈尔滨 变压器 厂 

武汉 变压器 有 限 责任 公司 

四 川 宜宾 巨 能 变压器 有 限 责 任 公司 
广西 壮族 自治 区 桂林 变压器 厂 
贵阳 变压器 厂 
柳州 佳 力 电机 公司 

泰州 海 田 变压器 有 限 公 司 

广东 韶关 变压器 厂 
海口 威 特 电气 有 限 公司 

江苏 扬州 三 力 电器 集团 变压器 有 限 公司 
宁波 天 元 电力 变压器 厂 

宣化 变压器 厂 

锦州 变压器 电炉 厂 

广州 高 压 电 器 厂 第 一 分 厂 
北京 变压器 二 三 

包头 飞天 变压器 股份 有 限 公司 
湖北 变压器 有 限 责 任 公 司 
唐山 市 变压器 厂 


江苏 靖江 互感 器 厂 

大 连 第 一 互感 器 三 

大 连 互感 器 厂 

安徽 互感 器 厂 

天 津 市 互感 器 厂 
沧州 市 互感 器 厂 

EXE MWB 互感 器 有 限 公司 
上 海 市 嘉定 互感 器 厂 

天 水 长 城 开关 厂 互 感 器 分 厂 
大 连 金 业 电力 设备 有 限 公 亏 
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西安 变压器 三 

沈阳 变压器 有 限 责 任 公司 

常州 东芝 变压器 有 限 公 司 

番禺 明珠 电器 有 限 责 任 公司 

云南 变压器 有 限 责任 公司 

上 海 变压器 厂 

新 疆 特 变 电 工 股份 有 限 公司 变压器 厂 
广东 顺德 特种 变压器 厂 

保定 天 威 集团 有 限 公司 


l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 






OF TS EE Bab AR a] 36 
常州 华 迪 特 种 变压器 有 限 公 司 35 
云南 通海 变压器 三 35 
南 桥 变压器 厂 33 
沈阳 市 整流 电炉 变压器 厂 33 
扬州 供电 局 广 源 变压器 厂 31 
揭 西 县 华强 变压器 厂 29 
济南 金华 变压器 厂 28 
甘肃 电力 变压器 厂 28 
天 津 市 第 二 变压器 厂 27 
Mi AE 26 
常德 变压器 厂 23 
江山 特种 变压器 厂 21 
江山 市 电力 变压器 三 21 
江都 高 电压 试验 设备 制造 厂 20 
兴安 邮电 通信 设备 广 变压器 三 20 
通辽 市 金 驼 变压器 有 限 责任 公司 17 
江西 省 萍乡 市 变压器 厂 16 
山东 临 清 益 和 变压器 有 限 公司 15 
勃 利 三 江 变压器 制造 有 限 责 任 公司 13 
福建 闽 西 天 龙 变压器 有 限 责 任 公司 13 
广东 省 阳 山 县 变压器 厂 12 
营口 特种 变压器 有 限 公司 1 
湘潭 电 机 三 变压器 三 10 
铁岭 电力 变压器 三 

双 城 市 变压器 厂 

山东 字 星 变压器 有 限 公 司 
苏州 市 亚 地 特种 变压器 有 限 公 司 
云南 大 理 变压器 厂 

湖北 绍 新 特种 电气 股份 有 限 公 司 
临 沧 变压器 有 限 责 任 公司 
海盐 变压器 三 
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(单位 :人 台 ) 


江苏 省 如 失 高 压 电 器 厂 6 396 
湖南 湖 开 互感 器 有 限 责 任 会 司 4 251 
牡丹 江 第 一 互感 器 厂 3 954 
重庆 高 压 电 器 厂 3 706 
江苏 精 科 互感 器 有 限 公 司 3 592 
长 春 市 第 一 互感 器 厂 3 410 
沈阳 互感 器 厂 ( 有 限 公 司 ) 2 087 
湖南 电力 电 资 电器 厂 1 255 
南京 电气 集团 有 限 责 任 会 司 857 
沈阳 兴 源 电力 设备 公司 


出 口 产 值 


湖北 绍 新 特种 电气 股份 有 限 公 司 

南通 友邦 变压器 有 限 公司 401 
SP BORA ERES 162 
杭州 钱 江 电 气 集团 股份 有 限 公 司 152 
浙江 三 变 集团 有 限 公 司 64 
南京 电力 变压器 厂 62 
北京 变压器 厂 4 
江苏 扬州 三 力 电器 集团 变压器 有 限 公司 4 
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新 产品 (192000 年 全 国 变压器 企业 注重 开发 新 产品 ， 
对 推动 全 行业 科技 进步 起 到 了 极 大 的 促进 作用 。 其 中 27 个 
企业 的 70 多 种 产品 通过 了 原 国 家 机 械 工 业 局 和 国家 电力 公 
司 的 联合 鉴定 。 见 表 10. 

(2) 沈 阳 变 压 器 有 限 责 任 公司 与 南斯拉夫 塞尔维亚 电力 
公司 签订 了 1 台 400MW 和 3 台 300MW 共计 509 万 美元 的 变 
压 器 产品 出 口 合同 ,这 是 该 公司 产品 首次 打 人 东欧 市 场 。 同 
时 该 公司 还 将 SFP—720MW/S00KV 电力 变压器 产品 推荐 给 南 


斯 拉夫 ,这 人 台 目 前 国内 容量 最 大 的 产品 进入 南斯拉夫 市 场 
后 ,将 为 更 多 的 SOOMW 产品 打 人 该 市 场 黄 定 基础 。 

(3) 承 接 国内 同行 业 一 项 出 口 合同 创汇 额 最 高 . 单 台 容 
BRK 批量 最 多 的 西安 变压器 厂 于 2000 年 9 月 ,把 首 批 交 
货 的 4 台 产 品 发 运 到 马来西亚 ,包括 20 € 240MW .275kY A 
看 电力 变压器 。 用 20 节 车 肛 、 近 300m 长 的 专列 发 运 , 这 也 
是 史无前例 的 。 它 标志 着 我 国民 族 工业 在 强手 如 林 的 变 压 
器 市 场 上 站 稳 了 脚跟 。 
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生产 企业 

长 沙 顺 特 变压器 厂 SZ9—31500/110 有 载 调 压 变 压 
器 

牡丹 江 第 一 互感 器 厂 LB12 一 220W1 电流 互感 器 

云南 变压器 有 限 责 任 公司 SFPS8 一 180000/220GY 电力 变 
压 器 

江苏 省 如 捍 高 压 电 器 厂 LVQBI—110W2, LVQBI— 
20W2 电流 互感 器 

河南 平 高 电气 股份 有 限 公司 LVQB—220W2 电流 互感 器 

山东 鲁能 泰山 互感 器 厂 LVQB—110W2, JDCF—110W1 
互感 器 

西安 爱 博 电气 有 限 公司 LVQB 一 110W2 电流 互感 器 

洛阳 彤 辉 高 压 电 气 设 备 厂 LVQB—220W2, LVQB—110W2 
电流 互感 器 

西安 电容 电器 制造 有 限 公司 CKSGKL—216/10—6 串联 电抗 


佛山 市 变压器 三 佛 盛 电 机 有 
限 公司 


葫 遇 世纪 变压器 有 限 公司 


海南 金 盘 特 种 变压器 三 


湖南 醴陵 火炬 电 宽 电器 有 限 


公司 


顺德 特种 变压器 厂 


质量 及 质量 管理 


SC9— 1600/35 干 式 配 电 变 压 
器 


SFZ9—40000/110 44 #% 1H He 45 
压 器 


SCB9— 1000/10 .SCB9 一 1600/10 
FSX Ac Ha E As 28 . ZQSXB—2000/ 
10 牵引 整流 干 式 变压器 


LB9—220W2 (2 x 1250/5A ) 、 
LB9—220W2 (2 x 600/5), LB9— 
220, LB7—110, LVQB—110W2 电 
流 互感 器 


BKDC—-10000/35 并 联 电抗 器 、 
LKDCKI-—-27.5—59.8—211 滤波 
电抗 器 、XHDC 一 1100/35 消 弧 线 
BH, XHSCZT—10—20 ~ 25 , XHSC- 
ZTG—10—20 ~ 50 自动 调谐 消 弧 
£& BH, SCB10—2500/10 , SCBIO— 
630/10, SCB10—1000/10, SCIO— 
630/10, SCIO—250/10 干 式 配 电 
变压器 





(1) 中 国 国家 进出 口 检 验 实验 室 认可 


新 产品 名 称 


北京 变压器 厂 SFZ9—50000/110 有 载 调 压 
变压器 
广东 亿 能 电力 设备 股份 有 限 SCB9 一 630/10 .SC9 一 1000/10 
公司 韶关 变压器 厂 于 式 配 电 变压器 
南阳 变压器 股份 有 限 公 司 SF9—25000/110 电力 变压器 
西安 高 压 开 关 厂 LVQB 一 110W2 、 LVQB— 
330W2, LVQBF—220W2 电流 
互感 器 
大 连 金 业 电力 设备 有 限 公司 LZB 一 66W3 电流 互感 器 、 
JDZX 一 66W3 电压 互感 器 
山东 鲁能 瑞 华 变压器 有 限 公 S11—M - R—800/10 Ac EE 4 
司 压 器 
中 山 市 和 泰 机 电厂 JDQX 一 110W2 电压 互感 器 
开平 市 海 鸿 变压器 有 限 公司 SRI—M—500/10 Bl Ha 4 HE 
天 津 泰达 特种 变压器 有 限 公 SCB9—400 ~ 2000/10 FAM 
A] 电 变压器 
湖南 电力 电 帝 电器 三 LYQB—110W2、 LVQB— 
220W2 电流 互感 器 
新 疆 特 变 电 工 股 份 有 限 公 司 SZ10—3150/35, SZ10—M— 
变压器 三 500001110 有 载 调 压 变 压 器 、 
SH11—315/10 配 电 变压器 
山东 现代 达 驰 电工 电气 股份 SC9 一 4000/35 干 式 电 力 变 
ARAR] 压 器 SZ9—31500/110 电力 变 
E #8 
沈阳 变压器 有 限 责任 公司 YLD 一 120000/500 大 电流 短 
路 试验 变压器 , 9 一 R 一 300/ 
10, S9—R—50/10, S9—R— 
315/10 卷 铁心 配 电 变压器 
保定 天 威 保 变 电 气 股份 有 限 IDCF—220W2、  JDCF— 


公司 


110W2 电压 互感 器 ,1811 一 
220W2 电流 互感 器 、DFP 一 
250000/500TH 电力 变 计 器、 
SFZ 一 K 一 3S000/132TH .SFFZ 一 
50000/20TH、 SFZ10 一 31500/ 
220TH 有 载 调 压 变压器 ODF- 
PS—250000/500、 ODFPS— 
300000/500 E H TE #, 
BKQB—40000/500 并 联 电 抗 器 


45 类 2 240 种 产品 。 合 格 1767 种 ,抽样 合格 率 为 78.9% 。 在 


委员 会 于 2000 年 1 月 4 日 对 国家 变压器 质量 监督 检验 中 心 
颁发 了 认可 证 书 ,证 书 编号 为 : A3000150。 授 权 国 家 变压器 
质 检 中 心 负责 对 变压器 类 产品 的 进出 口 检验 严 把 质量 关 , 并 
要 求 加 强 内 部 组 织 管理 和 硬件 建设 。 

(2) 据 国家 质量 技术 监督 局 文件 : 质 技 监 局 监 发 12000] 
113 号 ,产品 质量 国家 监督 抽查 通报 (2000 年 第 2 号 ) 介 绍 ， 
2000 年 第 二 季度 国家 监督 抽查 了 1 934 个 企业 生产 .经 销 的 
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抽查 的 4 类 电工 产品 中 ,其 平均 抽样 合格 率 为 74.7% , 低 于 
本 季度 平均 抽样 合格 率 。 其 中 电力 变压器 (35 ~ 110kV) 等 7 
类 产品 的 抽样 合格 率 在 70% 以 下 。 在 抽查 结果 公告 中 ,电力 
变压器 在 45 类 产品 中 抽样 合格 率 排名 为 第 38 位 ,有 基体 数据 
为 :抽查 企业 数 31 个 ,合格 企业 数 20 个 ;抽查 产品 数 31 种 ， 
合格 产品 数 20 种 ;抽样 合格 率 64.5%。 

(3) 原 国家 机 械 工业 局 2000 年 1 月 19 日 发 布 国 机 管 


[2000139 号 文 ,公布 了 第 五 批 获 机 械 工 业 产品 实施 强制 性 标 
准 认定 证 书 的 产品 及 生产 企业 名 录 , 其 中 ,根据 《机械 工业 产 
品 实施 强制 性 标准 认定 管理 办 法 》 的 规定 ,变压器 行业 共有 
衡阳 现代 电气 设备 集团 有 限 公司 等 29 个 企业 38 个 申 证 单 
元 符合 强制 性 标准 认定 要 求 , 并 取得 机 械 工业 产品 实施 强制 
性 标准 认定 证 书 。 认 定 证 书 从 颁布 之 日 起 5 年 内 有 效 。 在 
有 效 期 内 ,企业 可 在 产品 的 包装 ,标牌 ,标签 或 产品 样本 及 说 
明 书 上 印 制 认定 证 书号 及 所 达到 的 有 关 强 制 性 标准 的 编号 。 

(4) IEC60076—3 - 2000% 电 力 变压器 第 三 部 分 绝缘 水 平 
绝缘 试验 和 外 绝缘 空气 间隙 》( 第 二 版 ) 于 2000 年 3 月 发 布 ， 
ERRET 20 年 前 发 布 的 正 C76 一 3(1980)《 电 力 变压器 第 三 
部 分 绝缘 水 平和 绝缘 试验 》 和 其 第 1 号 修改 单 (1981) 以 及 
IEC76 一 3 一 1(1987),《 电 力 变 压 器 外 绝缘 空气 间隙 》 标 准 。 它 
增加 了 许多 新 内 容 , 其 技术 要 求 更 严格 。 为 了 与 国际 接轨 ， 
我 国 将 积极 采用 此 新 标准 。 

(5)2000 年 变 压 带 行业 企业 注重 抓 质量 管理 工作 ,又 有 
多 个 企业 通过 了 产品 质量 体系 认证 ,它们 是 :宝鸡 水 兴 变 压 
器 有 限 公司 .长 征 电器 集团 长 征 变压器 厂 .陕西 蒲 城 通 源 变 
压 器 有 限 责 任 会 司 广西 桂林 变压器 厂 .重庆 高 压 电 器 厂 、 仪 
征 变压器 厂 .安庆 变压器 有 限 责任 公司 .上 海通 用 电气 广电 
有 限 公 司 .沈阳 市 特种 继电器 厂 .南通 海 林 变压器 有 限 公 司 、 
三 门 尔格 机 电 有 限 公 司 .甘肃 电力 变压器 厂 .石家庄 市 变 压 
AS RS HEE ABA BR ZS .安徽 临 杂 锭 北 变压器 厂 .柳州 市 
微 电 机 总 厂 等 ,此 外 还 有 多 个 企业 顺利 通过 了 认证 复查 。 

管理 及 改革 管理 是 一 种 机 制 ,首先 是 对 人 的 管理 ,这 
是 企业 保持 兴旺 发 达 的 法 宝 ,是 企业 永恒 的 主题 。2000 年 ， 
变压器 行业 企业 在 实践 中 注重 革除 有 旧 的 管理 弊端 ,探索 新 的 
科学 的 管理 手段 ,有 的 企业 把 本 部 门 的 总 目标 层 层 分 解 , 落 
实 到 班组 .个 人 ,并 和 每 个 员工 的 切身 利益 紧密 相连 ,这 种 量 
化 管理 形成 了 千斤 重担 大 家 挑 ,人 人 肩 上 有 指标 的 奋斗 争先 
气势 。 部 分 企业 建立 并 推行 了 激励 机 制 .竞争 机 制 和 约束 机 
制 ,使 每 个 员工 真正 有 责 可 负 , 有 家 可 当 , 有 财 可 理 , 有 利 可 
图 。 这 种 新 机 制 正 是 市 场 经 济 所 需要 的 。 变 压 器 行业 企业 
将 本 着 改革 .创新 .发展 的 原则 ,继续 为 我 国 的 电力 事业 发 挥 
积极 的 作用 。 

【 撰 稿 人 :沈阳 变压器 研究 所 陈 $ RRA AMEE 
器 研究 所 曲 万 里 ] 





生产 发 展 情况 ”2000 年 电力 电子 行业 各 企业 生产 的 总 
体 特点 是 :经 济 效益 稳步 增长 ,部 分 器 件 产量 有 所 提高 ,设备 
产量 增长 迅猛 。 许 多 企业 利润 总 额 都 比 上 年 有 一 定 提高 。 

2000 年 电力 电子 行业 中 ,企业 发 展 的 总 趋势 是 以 市 场 为 
导向 ,以 销 定 产 ,多 种 经 营 ,拓宽 销售 渠道 ,加强 促销 工作 ,并 
努力 增加 产品 的 技术 含量 ,提高 用 户 技术 参数 的 对 档 率 和 售 


后 服务 的 满意 率 。 面 向 国内 扩大 经 营 范围 ,开发 新 的 市 场 ， 
并 跟踪 国外 的 先进 管理 模式 和 技术 动向 ,积极 开发 高 .新 技 
术 产 品 ,寻求 国内 外 合作 伙伴 ,加快 企业 从 国内 市 场 转向 国 
外 市 场 的 开发 步伐 ,扩大 出 口 ,以 适应 市 场 的 瞬息 变化 ,为 加 
A WTO 做 准备 。 
2000 年 参加 电力 电子 行业 经 济 效益 指标 统计 的 共有 59 
个 企业 。 从 这 $9 个 企业 的 统计 数据 来 看 , 僵 利 的 企业 有 38 
个 , 占 64.41%, ARMA 7 427.13 万 元 , 比 上 年 增加 了 
43.88% ; 盘 利 为 零 的 企业 有 4 个 , 占 6.78%; 亏 损 的 企业 有 
17 个 , 占 28.81% ,亏损 额 为 1 859.19 万 元 , 比 上 年 减少 了 
52.84%. 2000 年 电力 电子 行业 的 经 济 状况 ,保持 了 稳步 增 
长 的 势头 。 亏 损 额 比 上 年 有 所 减少 , 且 减 少 幅度 较 大 ,但 与 
损 企业 的 数量 比 上 年 有 所 增加 ,各 项 经 济 指标 见 表 1。 
Rl 200 年 电力 电子 行业 主要 经 济 指标 


























(单位 :万 元 ) 
指标 名 称 


企业 数 (个 ) 期 初 库存 总 额 33 684 


工业 销售 产值 期 末 资 产 329 025 
产品 销售 收入 HA AA 212 387 
工业 增加 值 流动 资产 平均 余额 | 192 610 
利润 总 额 财务 费用 10 127 
应 交 增 值 税 工资 总 额 14 998 





期 末 库 存 总 额 


2000 年 与 1999 年 统计 企业 中 具有 可 比 性 的 44 个 相 问 企 
业 的 主要 经 济 效 益 指 标 完 成 情况 见 表 2。 
表 2 44 个 企业 连续 两 年 主要 经 济 效益 指标 完成 情况 


` 1999 年 | 2000 年 


工业 总 产值 (当年 价 ) 
(不 变价 ) 

工业 销售 产值 (当年 价 ) 

产品 销售 收入 

工业 增加 值 

利润 总 额 

应 交 增 值 税 

期 末 库 存 总 额 

期 末 资 产 总 计 

HAMLET 

期 末 所 有 者 权益 

流动 资产 平均 余额 

财务 费用 ( 含 利息 ) 

管理 费用 

工资 总 额 


由 表 2 的 数据 可 知 , 这 44 个 企业 的 主要 经 济 效益 指标 
与 全 部 调查 企业 整体 经 济 效益 指标 的 增 减 趋势 相 陶 合 ， 
期 末 库 存 总 额 下降 外 ,其 他 指标 都 有 所 增加 , 且 增 加 幅度 较 
大 。 其 中 ,增长 最 快 的 是 利润 总 额 ,增长 了 348.5% ;其 次 是 
期 末 所 有 者 权益 和 管理 费用 ,分 别 增长 108.9% 和 108.0%; 
再 者 ,依次 是 期 末 资 产 总 计 增 长 57.9% ;产品 销售 收入 增长 
49.9% ;工业 总 产值 (现行 价 ) 增 长 43.9% ;应 交 增 值 税 增长 
6.5%%, 

从 这 44 个 企业 的 销售 产值 和 销售 收入 来 看 , 较 上 年 增 
加 较 大 ,但 成 本 和 负债 也 相对 增加 ,原因 是 库存 量 减 少 和 流 
动 资金 增加 ,因而 利润 增长 仍 较 快 。 


管理 费用 20 584 












14.6 
43.9 
49.9 
22.8 
348.5 
6.5 
-4.6 
57.9 
38.4 
108.9 
56.1 
84.6 
108.0 
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2000 年 59 个 电力 电子 行业 统计 企业 中 ,经 济 效益 综合 
指数 在 1 以 上 的 企业 有 加 个 , 占 企 业 总 数 的 33.90% ,这 一 比 
例 较 上 年 有 所 提高 。 经 济 效益 综合 指数 为 负 的 企业 有 8 个， 
占 企 业 总 数 的 13.56% ,这 一 比例 较 上 年 有 所 减少 。 经 济 效 


益 综合 指数 在 1 到 负数 之 间 的 企业 有 31 个 , 占 企业 总 数 的 
52.54% ,这 一 比例 没有 变化 。 仅 从 经 济 效益 综合 指数 一 项 
来 看 ,2000 年 确实 比 1999 年 有 了 提高 。 其 他 7 项 经 济 效 益 指 
标 完成 情况 见 表 3。 


M3 7 项 经 济 效益 指标 完成 情况 


总 资产 贡献 率 (% ) 
资本 保值 增值 率 (% ) 
资本 负债 率 ( 9% ) 
流动 资金 周转 率 ( 次 ) 
工业 成 本 利润 率 (%) 
全 员 劳 动 生产 率 ( 元 /人 ) 
工业 产品 销售 率 (% ) 


以 上 7 项 指标 中 总 的 完成 情况 占 统计 企业 的 比例 , 除 工 
业 成 本 利润 率 较 上 年 下 降 ,流动 资金 周转 率 基 本 与 上 年 持平 
以 外 ,其 他 经 济 指标 均 比 上 年 有 所 提高 ,但 与 期 望 值 仍 有 相 
当 的 距离 。 完 成 情况 较 好 的 是 全 员 劳 动 生产 率 ,达到 电工 电 
器 行业 标准 值 的 单位 有 38 个 , 占 统计 企业 总 数 的 64.41%， 
此 项 指标 值 的 达标 比例 提高 的 最 多 , 这 说 明 2000 年 企业 的 
产 出 效率 普遍 提高 ,但 未 达标 的 企业 尚 有 35.59% ,这 些 企业 
创造 价值 的 能 力 有 限 ; 完 成 情况 相对 好 一 些 的 是 工业 产品 销 
售 率 ,达到 这 一 标准 值 的 单位 有 34 个 , 占 统计 企业 总 数 的 
57.63% ,此 项 指标 值 的 达标 比例 比 上 年 稿 有 提高 ,这 说 明 
2000 年 企业 的 产销 衔接 情况 已 有 进步 ,但 也 应 看 到 未 达标 的 
企业 尚 有 42.37% ,这 些 企业 的 产销 衔接 不 畅 ,其 产品 满足 社 
会 的 需求 仍 有 较 大 差距 ;完成 情况 较 上 年 提高 的 还 有 总 资产 
贡献 率 ,资本 保值 增值 率 及 资本 负债 率 。 总 资产 贡献 率 的 提 
高 说 明了 2000 年 企业 的 盘 利 能 力 有 了 改善 ,但 也 应 看 到 未 
达标 的 企业 高 达 72.88% ,其 中 有 11 个 企业 的 总 资产 贡献 率 
为 负 值 ,这 说 明 有 18.64% 的 企业 经 营业 绩 和 管理 水 平 低下 ， 
CRA BARE. RARE E R AE LAA Y 2000 年 
企业 的 发 展 能 力 有 了 改善 ,但 未 达标 的 企业 仍 高 达 86.44% , 
这 些 企业 的 资本 完整 性 和 保全 性 及 增值 情况 都 很 差 ,已 经 没 
有 发 展 能 力 ,资本 已 经 贬值 。 资 本 负债 率 <60 的 企业 较 上 年 
增多 ,但 资本 负债 率 大 于 100 的 企业 有 5 个 ,说 明 2000 年 仍 
有 8. 条 % 的 企业 已 资 不 抵 倘 ,完全 丧失 了 正常 经 营 的 活动 能 
力 。 

达标 情况 较 上 年 差 的 是 流动 资金 周转 率 和 工业 成 本 利 
润 率 ,其 中 工业 成 本 利润 率 的 达标 企业 较 上 年 减少 ,但 相应 
未 达标 的 企业 较 上 年 增多 , 占 调查 单位 总 数 的 74.58% ,其 中 
有 17 个 企业 的 工业 成 本 利润 率 为 负 值 , 占 调查 单位 总 数 的 
28.81% ,这 说 明 企 业 的 盆 利 已 经 水 平 很 差 , 仍 有 近 1/4 的 企 
业 亏 损 。 流 动 资金 周转 率 的 下 降 ,说 明了 经 营 状况 不 理想 ， 
生产 循环 速度 慢 , 资 金利 用 率 差 2000 年 仍 有 81.36% 的 企业 
企业 流动 资金 周转 速度 缓慢 ,周转 不 灵 ,流通 不 畅 。 

总 之 ,从 这 59 个 经 济 效益 考核 指标 来 看 ,2000 年 电力 电 
子 行业 继 1998 年 举步维艰 和 1999 年 扭亏 为 如 后 ,呈现 了 有 
力 的 上 升 趋势 ,经济 效益 明显 增加 ,总 体 经 济 实力 稳步 增强 ， 
工业 经 济 效 益 运 行 质量 逐步 提高 ,经 济 形势 很 好 ,但 也 不 容 
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太 乐 观 。2000 年 经 济 效益 综合 指数 排 前 10 名 的 企业 见 表 4。 
表 4 2000 年 经 济 效 益 综 合 指数 排 前 10 名 的 企业 



















上 海 帕 瓦 尔 半导体 有 限 公司 
无 锡 市 陶 都 电力 器 件 三 
华北 整流 器 件 厂 

铁道 部 株洲 电力 机 车 研究 所 半导体 厂 
阜新 市 整流 器 三 


西安 熔断 器 制造 公司 2.56 
北京 金 自 天 正 智能 控制 股份 有 限 公司 1.79 
铁道 部 永 济 电 机 厂 元 件 分 厂 1.71 
清华 大 学 电力 电子 三 


= 


上 海 复 华 实业 股份 有 限 公司 


2000 年 人 均 销售 收入 排 前 10 名 的 企业 见 表 $。 
表 S 2000 年 人 均 销 信 收 入 排 前 10 名 的 企业 


人 均 销 售 收入 
(万 元 /人 ) 
















铁道 部 株洲 电力 机 车 研究 所 
上 海 复 华 实业 股份 有 限 公司 
上 海 帕 瓦 尔 半导体 有 限 公司 


无 锡 市 陶 都 电力 器 件 广 17.04 
无 锡 小 天 向 陶 瓷 有 限 责 任 公 司 16.12 
铁道 部 永 济 电机 广元 件 分 厂 14.03 
广东 电气 控制 设备 三 13.33 
西安 爱 帕克 电力 电子 有 限 公 司 12.97 


青岛 整流 器 总 厂 
首钢 控制 设备 公司 


至 





2000 年 工业 总 产值 排列 前 10 名 的 企业 见 表 6。 
表 6 2000 年 工业 总 产值 (当年 价 ) 排 前 10 名 的 企业 


















上 海 复 华 实业 股份 有 限 公司 
扬州 晶 来 半导体 (集团 ) 有 限 责任 公司 
青岛 整流 器 总 厂 
北京 建 中 机 器 厂 
铁道 部 株洲 电力 机 车 研究 所 半导体 厂 


鞍山 市 电力 电子 公司 5 915 
襄 梦 市 仪表 元 件 厂 5 065 
西安 电力 电子 技术 研究 所 4 651 
西安 电力 整流 器 厂 4 368 
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天 水 电气 传动 研究 所 


产品 分 类 产量 2000 年 统计 的 企业 中 ,生产 电力 电子 器 
件 的 有 27 个 ,共生 产 电力 电子 器 件 4 027 998 只 ,其 中 生产 整 
流 管 和 生产 晶闸管 及 生产 模块 的 专 一 产品 的 企业 各 占 1 个; 
同时 生产 整流 管 .晶闸管 .模块 和 组 件 的 单位 占 多 数 。 

2000 年 生产 的 电力 半导体 器 件 中 ,分 立 器 件 有 3 213 671 
只 , 占 电 力 电 子 器 件 总 产量 的 79.78% ;电力 半导体 组 合 器 件 
814 327 只 ,上 而 电 力 电 子规 件 总 产量 的 20.22%。 

分 立 器 件 中 ,整流 管 及 其 派生 器 件 共 9 个 系列 1 552 631 
只 , 占 分 立 器 件 总 产量 的 48.3% , 比 1999 年 增加 了 近 1/2, E 
要 是 快 恢复 二 极 管 增加 了 1 297.78%., sal RAMA BE 
共 7 个 系列 1 661 040 只 , 占 分 立 器 件 总 产量 的 51.69%, 比 
1999 年 减少 了 近 1/3, 主 要 是 混合 模块 和 GTR 模块 合计 共 减 
少 了 55.83%。 

组 合 器 件 中 ,电力 半导体 模块 共 6 个 系列 124 479 只 , 占 
组 合 器 件 总 产量 的 15.29% , HL 1999 年 减少 了 将 近 2/3; 电力 
半导体 组 件 共 6 个 系列 689 848 只 , 占 组 合 器 件 总 产量 的 
84.71% , 比 1999 年 增加 了 将 近 1/3。 

2000 年 统计 企业 中 生产 相关 配套 件 的 有 12 个 ,这 12 个 
企业 生产 的 配套 件 产 品 产 量 见 表 7。 

2000 年 统计 企业 中 ,生产 电力 电子 设备 的 有 35 个 ,这 35 
个 企业 共生 产 35 个 系列 电力 电子 设备 ,总 产量 为 42 932 台 ， 
20 542.9MW, 

表 7 2000 年 2 个 企业 各 类 产品 产量 







24 226 
837 000 
1 828 200 
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市 场 及 销售 200 年 电力 电子 产品 销售 收入 为 
125 001.2 万 元 。 电 力 电 子 设备 销售 情况 好 的 企业 是 上 海 复 
华 实业 股份 有 限 公 司 ,销售 收入 达 25 252 万 元 , 占 统计 企业 
销售 收入 总 数 的 20.2% ;器 件 产品 销售 情况 好 的 企业 是 扬州 
蝇 来 半导体 (集团 ) 有 限 责 任 公司 , 总 销售 收入 达 11 027 万 
元 , 占 统计 企业 销售 收入 总 数 的 8.82%。 这 两 个 企业 的 销售 
收入 在 所 有 调查 单位 中 排 为 前 两 名 。 

据 不 完全 统计 ,2000 年 电力 电子 行业 共有 15 个 企业 出 
口 销售 电力 电子 器 件 .配套 件 和 设备 ,出 口 额 为 183.28 万 美 
元 。2000 年 出 口 额 比 1999 年 增加 了 29.67%. 

在 产品 出 口 的 企业 中 ,出 口 电力 电子 器 件 的 企业 有 8 
个 ,出 口 数 量 4 145 639 只 ,出 口 额 为 114.28 万 美元 , 占 总 出 
口 额 的 62.35% ;出 口 电力 电子 配套 件 的 单位 有 4 个 ,出 口 数 
量 为 81 000 H(E,/4), E OMA 25 万 美元 , 占 总 出 口 额 的 
13.64% ;出 口 电力 电子 设备 的 企业 仅 剩 3 个, 出口 额 为 4 万 
美元 , 占 总 出 口 额 的 24.01%。 出 口 到 美国 欧洲、 印度 .日 
本 .巴西 .非洲 .英国 .瑞士 .东南亚 、 俄 罗斯 .意大利 .古巴 等 
12 个 国家 和 地 区 。 

在 电力 电子 产品 的 销售 中 ,各 企业 采用 的 促销 方法 和 销 


售 渠道 各 不 相同 ,效果 也 有 一 定 的 差异 见 表 8。 
表 8 国内 外 产品 销售 所 采用 的 主要 
促销 方法 及 所 占 比 例 














序 

5 

1 | 人 员 推 销 

2 | 客户 上 门 

3 | 参加 商品 展览 会 51.9% 
4 | 邮寄 产品 目录 40.4% 
5 | 发布 广告 28.9% 
6 | 其 他 25.0% 
7 | 举办 展销 会 17.3% 
8 


网 上 销售 


由 表 8 可 见 ,本 年 采用 的 促销 方法 与 上 年 一 样 , 仍 以 人 
员 推 销 和 客户 上 门 为 主 ,以 参加 商品 展销 会 和 邮寄 产品 目 尿 
为 辅 。 就 上 述 4 种 方法 来 看 ,前 两 者 销售 费用 过 高 ;后 两 首 
较为 被 动 ,而 发 布 广告 还 未 被 大 家 所 重视 ,但 这 种 方法 恰恰 
是 最 经 济 ,也 最 具有 宣传 力 的 ,今后 将 有 待 提高 其 应 有 的 地 
位 。2000 年 网 上 销售 有 了 突破 ,网 上 推销 将 是 未 来 的 发 展 趋 
势 ,尤其 是 进入 WO 之 后 ,要 想 扩 大 销售 ,走向 国际 市 场 ,网 
上 销售 的 方法 将 会 发 挥 其 不 可 估量 的 作用 ,和 希望 能 尽早 地 被 
大 家 所 认识 并 提高 采用 率 。 

产品 销售 渠道 包括 国内 销售 渠道 和 国外 销售 尝 道 两 部 
分 。 国 内 销售 的 主要 渠道 分 为 :直接 至 客户 的 企业 占 统 计 企 
业 的 100% ;通过 零售 商 的 企业 占 25.49% ,通过 自 设 办 事 处 的 
企业 占 21.57% ;通过 大 批发 商 和 其 他 渠道 的 企业 分 别 占 
5.88% 和 17.65%。 国 外 销售 的 主要 次 道 分 为 :通过 国外 经 销 
商 和 批发 代理 商 的 企业 占 15.69%; 直接 至 客户 和 采用 其 他 内 
道 的 企业 各 占 9.8% ;采用 自 设 办 事 处 的 企业 占 的 1.96%， 

从 上 述 结 果 可 见 , 各 企业 采用 的 国内 销售 渠道 是 100% 
的 直接 至 客户 ,其 次 是 通过 零售 商 . 自 设 办 事 处 及 其 他 内 道 ， 
国外 销售 渠道 主要 还 是 依靠 国外 经 销 商 和 批发 代理 商 ,其 次 
是 直接 至 客户 和 采用 其 他 渠道 ,但 可 喜 的 是 有 些 有 了 能力 的 企 
业已 经 采用 自 设 办 事 处 的 方法 ， 这 说 明 电力 电子 行业 的 出 
口 能 力 正在 逐步 加 强 , 它 将 有 利于 我 国 加 入 WTO 后 国际 间 
的 经 济 竞争 能 力 的 提高 。 

新 产品 ”2000 年 统计 企业 中 ,开发 的 新 产品 共有 21 项 ， 
其 中 多 项 获奖 , 获 国家 奖 的 1 项 ; 获 省 级 奖 和 市 级 奖 各 2 项 ; 
获 省 级 和 市 级 名 优 产品 各 1 项 ; 获 市 级 鉴定 的 2 项 ;其 他 12 
项 为 新 产品 。 从 这 些 产 品 的 技术 水 平 .性 能 参数 及 应 用 范围 
等 来 看 ,都 有 很 大 的 进步 和 提高 。 其 中 :阜新 市 整流 器 厂 生 : 
产 的 SS14 .SS16 水 冷 散热 器 获 国家 奖 ; 中 山 辰 生 电 子 有 限 公 
司 研 制 的 电镀 用 开关 电源 ,已 于 2000 年 8 月 通过 鉴定 并 获 广 
东 省 中 山 市 科技 进步 一 等 奖 ; 广 东 电 气 控制 设备 三 研制 的 用 
于 电站 的 GZDW2 型 高 频 开 关 电 源 ,已 于 2000 年 通过 鉴定 并 
获 广东 省 科技 奖 。 其 产品 稳 讨 精度 和 稳 流 精度 均 可 达 + 
1% ;青岛 整流 器 总 厂 新 研制 的 通信 用 高 频 开关 电源 和 电力 
用 高 频 开 关 电源 均 通 过 鉴定 并 分 别 获得 山东 省 优秀 新 产品 
三 等 奖 和 青岛 市 优秀 新 产品 二 等 奖 ;鞍山 市 电子 电力 公司 和 牛 
产 的 ZCL FAS teh As EDERAL TFT ah BB ss PAE J 
流 器 厂 的 化 工 电解 电源 ,具有 不 间断 连续 运行 、 节 电 、 可 靠 性 
高 等 性 能 ,2000 年 获 市 级 名 牌 产 品 称 号 ;十 海 电 盯 调整 吴广 
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研制 的 新 产品 智能 开关 稳 压 器 和 超大 容量 油 冷 感应 调 压 器 7446 人 , 占 总 人 数 18.5% ,完成 工业 总 产值 574 012.5 万 元 ， 
通过 上 海 市 经 委 鉴 定 ,新 研制 的 大 功率 水 冷 式 晶 合 管 调 压 器 ”销售 收入 583 128.7 万 元 ,利润 总 额 35 617.7 万 元 。 上 述 指标 


也 获 非 标 产 品 鉴 定 。 均 比 上 年 有 不 同 程度 增长 。 
【 撰 稿 人 :西安 电力 电子 技术 研究 所 许 文 侠 、. 苦 红 旗 Y 2000 年 电气 控制 成 套 设备 行业 部 分 企业 经 济 效益 综合 
稿 人 :西安 电力 电子 技术 研究 所 路 剑 秋 】 指数 部 分 单项 指标 及 主要 经 济 指标 排序 见 表 1,2, 3 


广东 省 顺德 开关 有 限 公 司 2000 年 认真 贯彻 “掌握 核心 
技术 ,创立 市 场 新 优势 ; 提高 全 员 素 质 , 建 设 现代 化 企业 "的 
方针 目标 ,全 年 生产 继续 保持 了 稳步 发 展 的 良好 势 态 ,完成 
工业 总 产值 17 240 万 元 ,产品 销售 收入 17 032 万 元 。 创 利润 
总 额 902 万 元 ,工业 增加 值 5 251 万 元 ,应 交 增 值 税 1 210 万 
元 。 同 比分 别 增长 15 个 百分点 、13 个 百分点 和 10 个 百 分 
点 。 完 成 了 国防 部 外 事 局 .公安 部 第 二 研究 所 、 核 工业 地 质 
研究 所 .广州 珠江 钢铁 厂 .广州 白云 国际 机 场 .黄河 小 浪 底 工 





生产 发 展 情况 “2000 年 电气 控制 成 套 设备 行业 对 88 个 。 程 志 重点 项 目的 生产 任务 。 
行业 厂家 进行 统计 ,共有 职工 40 268 人 ,其 中 工程 技术 人 员 


R1 2000 年 电气 控制 成 套 设 备 行业 部 分 企业 经 济 效益 综合 指数 前 十 名 企业 






A 产 | 流动 资产 | 成 本 费用 
SE | 周转 率 | 利用 率 
(%) (次 ) (%) 







序号 











上 海 市 嘉定 华 通电 器 厂 
东莞 市 开关 三 
吴县 市 低压 电器 厂 

上 海德 力 西 集团 有 限 公司 
EEF RAA RA 
武进 市 新 苑 电力 配件 厂 
BRAK 

浙江 黄 华 电 气 有 限 公司 
上 海 市 天 灵 开 关 厂 


张家港 市 天 港 高 低压 箱 柜 制 造 
有 限 公司 
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北京 市 南郊 电工 器 材 厂 青岛 电气 制 修 厂 上 海 市 嘉定 华 通电 静 厂 
东莞 市 开关 厂 . 淄博 市 博 山 电器 开关 厂 东莞 市 开关 厂 

武进 市 新 苑 电力 配件 厂 吴县 市 低压 电器 三 . 浙江 黄 华 电器 有 限 公司 
上 海 市 天 灵 开 关 厂 . 沈阳 电器 控制 设备 厂 慈溪 市 奇 乐 低 压 电 器 厂 
汕头 经 济 特区 电器 仪表 成 套 厂 上 海 市 嘉定 华 通 电器 厂 温州 通达 开关 三 


2 304 000 
539 556 
491 009 
241 339 

203 703 












温州 市 新 桥 机 械 电 器 三 沈阳 电器 控制 设备 厂 上 海 萌 浦 电 器 控制 设备 三 


















昆明 开关 三 武进 市 新 苑 电力 配件 三 淄博 市 博 山 电器 开关 三 
杭州 控制 电器 三 上 海 市 嘉定 华 通 电器 厂 福州 先行 电力 设备 有 限 公 司 116.96 
东莞 市 开关 厂 浙江 黄 华 电 器 有 限 公 司 长 春 开关 有 限 责任 公司 109.80 








EAN 常熟 开关 厂 上 海 继 电器 有 限 公 司 


序 
NES 


1 | 天 津 天 利 航空 机 电 有 限 公司 
2 | 常熟 开关 厂 






销售 收入 
(万 元 ) 
65 497 





江苏 长 江 电 气 集团 有 限 公司 
北京 开关 厂 
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北京 开关 厂 
EMBARK 
LP B a ET 


34 489.2 
19 338.6 








杭州 杭 开 电气 有 限 公司 2000 年 实现 产值 8 000 万 元 , 比 
1999 年 增加 1 230 万 元 。2000 年 与 1999 年 相 比 订货 增长 
15% ;销售 收入 增加 7%; 利润 增长 112%; 职 工 收入 增加 
20%。 国 内 配套 的 大 中 型 电 控 项 目 有 河南 信阳 钢铁 厂 、 山 西 
海星 钢铁 厂 ,抚顺 特 钢 厂 西林 钢铁 厂 .成 都 梅 塞 尔 ( 外 资 )、 
陕西 成 化 股份 有 限 公司 . 京 广 高 速 公 路 .杭州 电力 局 所 属 的 
GGIA GSG 无 油 化 改造 等 。 产 品 也 出 口 到 意大利 .沙特 阿拉 
们 .朝鲜 Sa) RA .孟加拉 国 等 。 

新 产品 2000 年 天 津 电气 传动 设计 研究 所 与 行业 厂家 
共同 开发 的 新 产品 有 3 项 :中 GHK168 一 Z 智能 型 混合 式 交 流 
低压 配 电 柜 于 2000 年 12 月 通过 国家 机 械 工业 局 国家 电力 
公司 组 织 的 技术 成 果 鉴 定 。 该 产品 技术 指标 高 ,具有 多 种 防 
护 等 级 ,保护 措施 完善 ,标准 化 程度 高 ,外 观 美 , 功 能 多 ,品种 
全 ,组 合 灵活 , 占 地 在 积 小 ,便于 生产 和 维护 。 该 产品 的 抽出 
式 单 元 在 不 改变 防护 等 级 时 ,可 实现 连接 .分 离 ,试验 三 个 位 
B. RAAB PROFIBUS 现场 总 线 组 成 智能 化 通信 系统 
在 低压 配 电 柜 中 属国 内 首创 。 该 产品 适用 于 交流 50Hz, MIE 
电压 660V 及 以 下 , 主 母 线 额 定 电 流 5 000A 系统 ,作为 配 电 、 
电能 转换 ,动力 及 照明 配 电 的 设备 。 产 品 技术 性 能 指标 达到 
了 当前 国际 同类 产品 水 平 , 居 国 内 领先 水 平 。 人 全 国联 合 设 
计 新 产品 一 一 GQ1、GQI1(N) BQL 系列 电缆 桥架 产品 ,通过 国 
家 机 械 工 业 局 组 织 的 技术 鉴定 。 上 述 产 品 是 为 满足 市 场 的 
需求 ,杜绝 不 合格 电缆 桥架 产品 投放 市 场 ,使 电缆 桥架 产品 
迅速 贯彻 新 行业 标准 ,并 达到 系列 化 .标准 化 .通用 化 、 安 全 
化 的 水 平 而 设计 的 。 上 述 产品 具有 防腐 性 能 好 .耐火 性 能 
高 .载荷 能 力 强 .安装 方便 、 性 能 价格 比 高 等 特点 ,是 一 种 适 
合 我 国 国情 的 新 产品 ,技术 水 平 属 国内 领先 ,应 用 前 景 广阔 ， 
BTH. ©XDFI . XOF, XUFI 型 户外 用 低压 电缆 分 线 箱 
是 严格 按照 GB7251.1 一 1997 和 GB7251.5 一 1998 国家 最 新 标 
准 设计 研制 .开发 .试验 直到 定型 生产 的 成 套装 置 ,填补 了 
国内 该 类 产品 的 空白 ,处 于 国内 领先 水 平 。 该 产品 广泛 应 用 
于 变 配 电站 所 工矿 企业 、 街 道 ( 公 路 ) 两 侧 、 住 宅 区 .高 楼 大 
厦 等 户外 公共 场所 的 三 相 低压 输 配 电 系统 中 ,作为 用 电缆 向 
其 他 用 户 或 设备 分 配 电 能 的 成 套 定型 产品 。 在 城 . 农 网 建设 
和 改造 中 ,是 取代 架空 进 线 的 技术 支持 产品 ,用 途 范 围 极 其 
广泛 。 | 

四 川 电器 股份 有 限 公 司 2000 年 自行 开发 的 KYNISA— 
12/3150—40 和 KYN28A—12/3150—40 户 内 交流 金属 铠 装 移 
开 式 开关 设备 通过 了 省 级 鉴定 。KYN28A 一 12 大 电流 开关 
HE , 选 拼 了 当今 世界 先进 水 平 的 电气 元 件 和 加 强 绝缘 型 设 
计 , 保 证 了 整个 装置 具有 优良 的 电 性 能 ,其 柜 体 采用 组 装 式 
E, EE PARAJE CNC 机 床 加 工 和 多 重 折 弯 工艺 , 柜 内 选 
用 VD4 和 ZN63A 一 12( VS1) 型 开关 。 这 两 个 产品 的 研制 成 
功 , 具 有 同类 产品 的 先进 水 平 。 

长 征 电器 集团 公司 开发 的 HKCD 型 核 级 低压 抽出 式 开 


mea | 序 | 。 、 estaca | 
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3 | 福州 天 宇 电气 股份 有 限 公 司 | 40 333.5 
4 | 上 海 相 中 (集团 ) 有 限 公司 36 934 
5 | 成 都 电力 集团 股份 有 限 公 司 | 23 442 














厦门 电 问 控制 设备 广 
江苏 长 江 电 气 集团 有 限 公 司 
上 海 飞 洲 电 气 股 份 有 限 公司 





3 
4 
5 


关 柜 通过 了 国家 机 械 工 业 局 和 省 经 贸 委 联合 组 织 的 产品 鉴 
定 。 该 产品 主要 用 于 核电 站 等 核 工 业 领 域 , 在 抗 老化 ,抗震 
有 可 靠 性 等 方面 有 很 高 的 技术 指标 ,在 结构 设计 和 制造 工艺 
方面 均 有 所 创新 ,达到 国内 领先 水 平 ,为 核电 设备 的 国产 化 
作出 了 有 益 的 贡献 。 

北 开 电 气 股份 有 限 公 司 2000 年 有 8 种 新 产品 通过 了 由 
北京 市 机 电 控 股 (集团 ) 有 限 责任 公司 和 北京 电力 工业 局 组 
织 的 技术 鉴定 。 

广东 省 顺德 开关 厂 有 和 限 公司 2000 年 开发 新 产品 7 项 . 
它们 是 :GCLI 一 8 低压 抽出 式 开关 柜 、GHL(M) 混 合式 动力 
柜 .XWJ1 一 CW 无 触 点 户外 无 功 功率 自动 补偿 箱 、ZW20 一 
12Q/T630 一 20 户外 高 压 真空 断路 器 KYN46—12( Z)/T3150— 
40 铠 装 移 开 式 交流 金属 封闭 开关 设备 、KYN28A 一 12(Z)/ 
T1000 一 31.5 铠 装 移 开 式 交流 金属 封闭 开关 设备 JNIS—12Q/ 
31.5 一 80 户 内 高 压 接地 开关 。 

质量 及 质量 管理 ”2000 年 北京 市 政府 召开 了 北京 市 质 
量 工 作 暨 全 面 质量 管理 二 十 周年 纪念 大 会 。 北 京北 开 电 气 
股份 有 限 公 司 荣获 北京 市 全 面 质量 管理 先进 企业 称 她 . 

2000 年 全 国 母 线 干线 系统 (母线 槽 ) 产 品 国家 监督 总 结 
会 于 2000 年 8 月 在 苏州 召开 ， 上 国家 质量 技术 监督 局 领导 站 
顾 了 国家 监督 抽查 工作 在 朱 锋 基 总 理 的 俱 导 下 ,从 1985 年 
ES 15 年 来 所 取得 的 成 绩 。 国 家 电 控 配 电 设备 质量 监督 检 
验 中 心 针 对 2000 年 第 二 季度 母线 槽 产品 质量 国家 监督 抽查 
工作 进行 了 总 结 , 并 作 了 产品 质量 分 析 报 告 ， 会 上 还 就 母线 
槽 生产 的 相关 标准 进行 了 技术 上 的 说 明 ,对 母线 槽 产品 监督 
MAA RAT CAH. 

2000 年 电气 控制 成 套 设 备 行 业 共 有 6 个 单位 通过 了 S0 
9000 质量 体系 认证 。 

MEFA F 2000 年 1 月 通过 华 信 标准 质量 体系 认证 
中 心 的 审核 ,并 取得 了 由 该 中 心 颁发 的 质量 体系 认证 书 。 

北京 第 二 开关 厂 于 2000 年 3 月 通过 GB/T 19001 质量 保 
证 体系 复评 ,同时 通过 英国 国家 质量 保证 公司 NQA TAGE... 

沈阳 电器 控制 设备 厂 于 2000 年 4 月 通过 了 GB/T 
19001— 1994 idt ISO 9001 : 1994 质量 体系 认证 并 获得 中 国 东北 
质量 体系 审核 中 心 颁发 的 质量 体系 认证 书 。 

北京 第 三 开关 厂 于 2000 年 5 月 通过 华 信 技术 检验 有 限 
公司 的 质量 体系 认证 。 

上 海道 用 电气 广电 有 限 公司 于 2000 年 5 月 顺利 通过 了 
法 国 BVQI 公司 ISO 9001 质量 保证 体系 认证 。 

吉林 长 春 电 器 设备 公司 于 2000 年 7 月 通过 ISD 9001 质 
量 体 系 认证 ,并 于 8 月 获得 了 中 国 方圆 标志 认证 委员 会 质量 
认证 中 心 颁发 的 质量 体系 认证 让 书 。 

管理 及 改革 为 了 适应 市 场 变 化 的 需要 ,充分 发 挥 科技 
人 员 的 整体 优势 ,天 津 电 气 传动 设计 研究 所 2000 年 以 原 -~、 
二 三、 自动 化 室 为 主体 ,经 过 改革 调整 ,重组 为 大 津 电 传 所 
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系统 公司 。 公 司 下 设 工程 部 .开发 部 、 市 场 部 。 系 统 公司 主 
要 从 事 交 流 .直流 电气 传动 .自动 化 .低压 配 电 、 电 站 自动 化 
及 其 装置 的 研究 设计 和 开发 应 用 。 系 统 公司 将 充分 发 挥 自 
身 优势 ,努力 拼搏 .积极 开拓 ,为 铸 天 传 所 的 辉煌 再 立新 功 。 

湖南 浩 龙 电工 设备 有 限 公司 (长 沙 电工 厂 ) 积 极 推行 
OKC 管理 模式 和 四 优 管理 方法 ,促进 企业 管理 再 上 新 台阶 。 
OEC 管理 法 是 国际 上 惯用 的 一 种 先进 精细 化 管理 模式 ,“ 四 
W 即 优 量 .优质 、 优 耗 、 优 酬 四 者 的 有 机 组 合 。 通 过 推行 
OEC 管理 和 四 优 管理 方法 ,大 大 促进 了 企业 综合 管理 水 平 。 
其 产品 质量 ,产值 .消耗 .成 本 .利润 等 主要 经 济 指标 与 1999 
年 同期 相 比 ,都 有 了 大 幅度 改善 和 提高 ,使 “ 浩 龙 电工 "在 激 
烈 的 竞争 中 赢得 了 胜利 。 

2000 年 1 月 5~7 日 天 津 电 气 传动 设计 研究 所 行业 室 与 
电 传 标 委 会 联合 召开 了 “低压 电 控 配 电 行 业 新 标准 宜 贯 驭 新 
产品 ”发布 会 。 会 上 标 委 会 秘书 处 向 与 会 代表 汇报 了 行业 标 
准 化 工作 ,并 介绍 了 1997 年 以 来 进行 的 标准 全 面 复 审 工 作 ， 
公布 了 复审 结论 ,并 结合 产品 实际 和 试验 中 遇 到 的 问题 宣讲 
了 GB7251.1 一 1997 新 国际 。 行 业 室 介 绍 了 近 几 年 电 传 所 与 
行业 厂 联合 开发 的 新 产品 ,已 完成 设计 并 通过 鉴定 的 新 产品 
共 九 项 。 这 些 新 产品 都 是 按照 低压 成 套 开关 设备 和 控制 设 
备 系列 最 新 国家 标准 和 行业 标准 进 设计 和 检验 的 。 

中 国电 器 工业 协会 电 控 配 电 设备 分 会 二 届 四 次 理事 会 
以 于 2000 年 11 月 21~23 日 在 天 津 召 开 。 会 议 审议 并 通过 
了 分 会 工作 总 结 及 财力 决算 (草案 ) .分 会 工作 条 例 (草案 )、 
分 会 选举 办 法 (修改 稿 ) .分 会 三 届 领 导 班子 换届 方案 和 候选 
单位 推荐 名 单 等 文件 ,并 就 在 未 来 的 工作 中 如 何 适 应 新 形势 
进行 了 讨论 。 代 表 们 一 致 认为 分 会 应 在 帮助 企业 提升 产品 
等 级 ,提高 经 济 效益 ,加强 经 济 联合 方面 多 下 功夫 ,让 会 员 感 
到 参加 这 个 协会 有 益处 ,使 分 会 越 办 越 好 。 

ata 上 海 飞 洲 电 气 股份 有 限 公 司 与 法 国 施耐德 
电气 公司 合作 生产 prisma 高 级 型 低压 开关 柜 ,该 产品 具有 
Linergy o a ma rama 
流 耐 受 强度 ,该 产品 经 全 部 型 式 试验 ,符合 EC — 1, 
BS5486 - 1 及 GB7251.1—1997 等 标准 。 

厦门 电器 控制 设备 厂 2000 年 9 月 与 意大利 WE 公司 合 
资 成 立 了 厦门 维 益 电 器 有 限 公 司 。 

成 都 通力 集团 股份 有 限 公司 与 意大利 VE 电气 公司 合 
作 。 中 方 以 土地 .房屋 .设备 作为 投入 ;外 方 以 技术 .产品 样 
机 及 零 部 件 作 为 投入 ;总 投资 额 为 600 万 美元 ;注册 资金 为 
360 万 美元 ;投资 比例 各 占 50% ;成 立 日 期 为 2000 年 3 月 。 

贵州 天 义 电器 有 限 责任 公司 与 美国 利 奇 公司 合作 成 立 
了 “ 利 奇 一 天 义 航空 电器 有 限 公 司 " 并 开始 挂牌 营运 ,出 口 创 
1.70. 

[ 扎 稿 人 :天 津 电气 传动 设计 研究 所 张 a ERAR 
津 电气 传动 研究 所 仲 明 振 、 能 其 求 】 
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生产 发 展 情 况 ” 我 国 城乡 电网 建设 和 改造 的 政策 给 整 
个 输 变 电 行业 带 来 了 很 好 的 发 展 机 遇 ,对 我 们 电力 电容 器 行 
业 来 讲 也 是 如 此 。1999 ~ 2000 年 ,电力 电容 器 行业 的 主要 技 
术 经 济 指标 完成 的 又 比 1999 年 提高 了 一 步 ,实现 了 近 3 年 的 
连续 增长 , 见 表 1。 
R1 1999 ~ 2000 年 电容 器 行业 主要 技术 经 济 指标 完成 情况 



















工业 总 产值 (当年 价 ) 
工业 增加 值 

产品 销售 收入 
产品 销售 税金 及 附加 
出 口 额 

新 产品 产值 

年 平均 职工 人 数 
全 员 劳 动 生产 率 
企业 利润 总 额 

人 均 创 利税 
利税 总 额 

全 部 资金 利税 率 
流动 资产 平均 余额 
年 末 固 定 资产 (原价 ) 
(净值 ) 

从 上 表情 况 看 ,工业 总 产值 .销售 收入 .出 口 创汇 .全 员 
劳动 生产 率 、 人 均 创 利税 等 指标 2000 年 比 1999 年 都 有 很 大 
增长 ,工业 增加 值 虽 比 前 年 下 降 , 但 由 于 企业 实现 减员 增 效 ， 
取得 了 一 定 的 效果 ,所 以 劳动 生产 率 还 是 提高 了 。 

(1) 工 业 总 产值 :电力 电容 器 行业 平均 增长 5.2% ,增长 
最 多 的 是 中 诛 电 力 电容 器 有 限 公 司 ,增长 了 82%。 其 次 是 上 
谨 电 力 电容 器 有 限 公 司 增长 了 35.8% 。 工 业 总 产值 最 高 的 
是 锦州 电力 电容 器 有 限 责 任 公司 ,为 17 671 万 元 。 

(2) 利 润 总 额 比 上 年 度 增 长 了 37.7% ,主要 是 由 于 减员 
增 效 和 革新 挖潜 ,降低 成 本 提高 了 效益 。2000 年 效益 最 好 ， 
利润 最 高 的 是 无 锡 电 力 电 容器 有 限 责任 公司 。 达 到 了 994 
万 元 , 占 全 行业 的 1/3 强 。 

(3) 出 口 创 汇 :2000 年 比 1999 年 增加 了 一 倍 多 ,但 出 口 
份额 仍 很 少 。 西 安 电力 电容 器 三 出 口 最 多 ,达到 995 万 元 ， 
占 整 个 出 口 额 的 77 多。 其 次 是 上 海 电 机 厂 有 限 公 司 电力 电 
容器 厂 出 口 265 万 元 , 占 总 额 的 20%。 

我 们 应 进一步 开拓 国际 市 场 ,增加 出 口 份额 ,以 缓解 国 
内 市 场 供 大 于 求 ,价格 无 序 竞 争 的 局 面 。 

(4) 固 定 资 产 原价 和 净值 :2000 年 都 比 1999 年 有 所 下 
降 ,这 说 明 固定 资产 投资 力度 不 足 , 技 改 和 设备 仪器 更 新 不 
够 ,这 一 点 应 引起 注意 。 否 则 ,企业 将 难以 继续 发 展 。 

(5) 流 动 资产 平均 余额 :2000 年 也 比 1999 年 有 所 下 降 ， 
由 此 也 可 反映 出 不 少 企业 资金 非常 紧张 。 

(6) 劳 动 生 产 率 :2000 年 比 1999 年 提高 了 13.2%, A Hh 


比 1999 年 减少 了 14.9% ,减员 增 效 起 到 了 一 定 的 作用 。 

在 总 产值 中 ,当年 价 与 不 变价 之 差 进一步 拉 大 。1999 年 
当年 价 是 不 变价 的 86.25% ,而 2000 年 则 降 为 77.26% ,这 说 
明了 价格 竞争 的 激烈 。 由 于 产品 供过于求 ,为 了 本 企业 的 利 
益 抢 占 市 场 ,有 的 售 价 几 乎 达到 了 无 利 可 图 。 


R2 2000 年 电力 电容 器 行业 主要 企业 主要 产品 产量 完成 情况 
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西安 电力 电容 器 三 

桂林 电力 电容 器 总 厂 

无 锡 电 力 电 容器 有 限 公司 
锦州 电力 电容 器 有 限 公司 
南昌 电容 器 厂 

苏州 电力 电容 器 有 限 公司 

上 海 电 机 三 有 限 公司 电容 器 厂 
丹东 电力 电容 器 有 限 公司 
新 安江 电力 电容 器 有 限 公 司 
牡丹 江 电 力 电容 器 厂 

河南 中 原 电力 电容 器 有 限 公司 
上 虞 电力 电容 器 有 限 公司 

会 阳 电 力 电 容器 制造 有 限 公司 
合计 

比 1999 年 增长 % 

从 表 2 可 以 看 出 : 

(1) 交 流 滤 波 电 容器 增加 最 快 的 是 上 海 电 机 厂 有 限 公 司 
电力 电容 器 厂 ,1999 年 末 生 产 一 台 , 而 2000 年 一 跃 为 653 Bo 
苏州 电力 电容 器 有 限 公 司 由 1999 年 的 166 台 上 升 到 2 831 台 ， 
其 产量 居 行 业 之 首 。 但 西安 电力 电容 器 厂 .桂林 电力 电容 器 
总 厂 ,锦州 电力 电容 器 厂 三 个 大 厂 的 产量 有 不 辣 程度 的 下 降 。 

(2) 自 愈 式 并 联 电容 器 增长 最 高 的 是 上 海 电 机 厂 有 限 公 
司 电力 电容 器 厂 , 增 长 67.37% 。 其 次 是 苏州 电力 电容 器 有 
限 责 任 公司 ,增长 65.06% 。 无 锡 电 力 电 容器 有 限 责 任 公司 
增长 40.62% 。 锦 州 电力 电容 器 有 限 责 任 公司 产量 为 行业 之 
最 ,达到 90 569 Eo 

(3) 高 压 并 联 电容 器 ,苏州 电力 电容 器 有 限 责 任 公司 比 
上 年 度 增长 了 61.23%, 桂 林 电 力 电 容器 总 厂 增 长 了 
42.77% ,其 产量 也 居 全 行业 之 首 。 

(4) 耦 合 电容 器 全 行业 增长 9.62% ,其 产量 最 高 的 是 桂林 
电力 电容 器 总 厂 1 105 台 , 其 次 是 西安 电力 电容 器 厂 622 台 。 

(5) 电 容 式 电压 互感 器 (CVT) ,西安 电力 电容 器 厂 增长 最 
快 ,为 14.49%。 产 量 也 居 行 业 之 首 (1 809 台 )。 其 次 是 桂林 
电力 电容 器 总 厂 增长 8.19% ,产量 达 1 703 台 。 

(6) 电 热电 容器 全 行业 增长 12.38% , 其 中 西安 电力 电容 
器 厂 增长 最 多 ,是 1999 年 的 两 倍 多 ,再 就 是 上 虞 电力 电容 器 
有 限 责任 公司 ,增长 了 23.34% 。 产 量 最 高 仍 是 新 安江 电力 
电容 器 有 限 责任 公司 ,产量 达 27 100 台 。 

(7) 成 套装 置 , 全 行业 增长 5.0% ,其 中 桂林 电力 电容 器 
EJ HRK Y 71.5% ,2000 年 生产 了 331 台 ,为 行业 最 高 。 

根据 上 述 情况 看 “十 五 "期 间 ,高 讨 并 联 电容 器 (包括 高 
压 自 愈 式 并 联 电容 器 ) , 自 愈 式 低压 并 联 电容 器 和 滤波 电容 
俘 会 继续 有 较 快 发 展 。 其 他 类 产品 可 能 发 展 较 慢 或 个 别 出 
现 负 增长 。 

市 场 及 销售 ”由 于 加 快 城乡 电网 建设 与 改造 扩大 内 需 





产品 分 类 产量 2000 年 电力 电容 器 行业 主要 企业 主要 
产品 的 产量 比 1999 年 均 有 不 同 程度 的 增长 。 特 别 是 交流 滤 
波 电容 器 , 自 愈 式 并 联 电容 器 和 高 讨 并 联 电 容器 增幅 较 大 ， 
4} BAY 69.92% .25.01% Hl 18.87% . WH 2。 





(单位 : 台 、 套 ) 
压 互 感 器 | 电容 器 | 装 E| ERG 
1 809 703 212 1 795 
1 703 0 
0 
121 
3 028 
9 
163 
0 
27 100 
0 
0 
18 516 
0 
30 732 
12.4 


的 拉动 ,2000 年 电力 电容 器 的 销售 情况 还 是 较 好 的 ,尽管 产 
品 价格 下 滑 ,但 由 于 产量 的 增加 ,因而 销售 收入 还 是 有 一 定 
的 增加 。 

电力 电容 器 行业 的 工业 增加 值 2000 年 比 1999 年 下 降 了 
4.86% ,从 各 企业 来 看 ,只 有 1/3 的 企业 实现 了 工业 增加 值 同 
销售 收入 同步 增长 。 这 是 不 够 理想 的 。 

但 从 另 一 方面 讲 , 电 力 电容 侣 产品 价格 的 下 滑 , 也 表明 
了 市 场 上 供 大 于 求 , 而且 市 场 销 售 今后 可 能 会 减弱 (城乡 电 
网 改建 完成 后 ) 。 因 此 ,开拓 国际 市 场 , 扩 大 产品 出 口 应 是 今 
后 的 重要 方面 。 科技 力量 雄厚 ,后 产 条 件 各 方面 都 好 的 企业 
应 先 抓紧 行动 。 

另外 ,行业 产 成 唱 库 存 ,2000 年 末 约 亿 元 左右 ,接近 总 产 
值 的 12% 。 由 1999 年 末 的 6 374Mvar 上 升 到 2000 年 林 的 
9 748Mvar, 库 存 价 值 上 升 了 1 460 万 元 。 其 中 电热 电容 器 和 让 
您 式 并 联 电容 器 库存 均 在 400 万 元 以 上 ,未 单独 列 人 统计 的 
其 他 各 种 电容 器 库存 为 500 余万元 。 

新 技术 及 科研 成 果 “2000 年 ,西安 电力 电容 器 厂 对 另 - 
种 于 式 高 压 并 联 电 容器 一 一 充气 集合 式 并 联 电容 器 的 制造 
技术 进行 了 研制 ,并 对 产品 的 性 能 做 了 较 深 入 的 试验 研究， 
该 产品 难 燃 , 防 爆 , 不 污染 环境 ,结构 简单 ,易于 维护 ,而 是 经 
济 性 能 好 , 考 命 长 GA FAL BE, RS ER ME, 

西安 电力 电容 器 三 还 多 次 参与 了 静止 型 无 功 补偿 装 器 
(SVC) 的 研制 生产 ,2000 年 完成 了 沙钢 集团 第 二 仿 SVC I 
程 。 随 着 西部 大 开发 战略 的 实施 ,国家 对 和 输 变 电 设备 制造 基 
地 西 电 集团 的 支持 力度 进一步 加 大 。 对 SVC 的 开发 研究 将 
进一步 加 强 ,以 满足 各 方面 的 需要 。 

2000 年 西安 电力 电容 器 研究 所 和 机 械 工 业 第 七 设计 研 
究 院 完成 了 电力 电容 器 行业 “二 五 发展 计划 的 编制 工作 ， 

苏州 电力 电容 器 有 限 责 任 公司 研制 出 了 大 容量 高 让 门 愈 
式 并 联 电容 器 BKMJIIA3—334—1 和 BKMJI2N3 一 400 一 1。 采 
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AE SN WR T E 
MKMJ25—22 和 MKMJ25—5SO, EZA ATA, ARMAR 
在 国内 属 首创 。 

西安 电力 电容 器 厂 研 制 成 功 了 电压 无 功 微机 自动 控制 
装置 YQC3 一 110。 该 产品 具有 提高 电力 系统 电压 质量 ,降低 
无 功 损耗 的 特点 ,便于 远 距 离 监 控 和 无 人 值守 。 

新 产品 2000 年 电力 电容 器 行业 新 产品 产值 约 为 2.5 
亿 元 ,其 中 无 锡 电 力 电 容器 有 限 责任 公司 为 0.76 亿 元 ,锦州 
电力 电容 器 有 限 责 任 公司 为 0.73 亿 元 。 行业 内 新 产品 产值 
率 最 高 的 是 上 眶 电力 电容 器 有 限 公司 ,为 69.32% 

历史 证 明 , 电 力 电 容器 每 一 次 的 飞跃 发 展 ,都 是 在 新 介 
质 .新 材料 的 研制 成 功 后 带 来 的 。 在 目前 并 无 重大 改进 的 新 
介质 .新 工艺 装备 出 现 的 情况 下 ,只 能 从 提高 产品 质量 ,加 强 
管理 ,降低 成 本 ,增加 产量 上 下 功夫 。 

从 长 远 来 讲 , 我 们 还 是 应 该 在 产品 的 功能 ,性 能 ,先进 性 
上 满足 市 场 的 需要 。 研 究 开 发 技术 含量 高 的 产品 。2000 年 
电力 电容 器 行业 共 开 发 了 12 类 共 40 余 种 新 产品 ,其 中 25 种 
新 产品 通过 了 省 部 级 鉴定 。 

虽然 全 行业 完成 了 新 产品 并 不 少 ,但 真正 高 水 平 的 , 国 
内 外 领先 的 产品 并 不 多 ,大 多 数 是 行业 上 已 有 厂家 生产 而 本 
企业 又 自行 开发 的 同类 产品 。 

质量 及 质量 管理 ”根据 国家 电力 电容 器 质量 监督 检测 
中 心 统计 ,2000 年 ,电力 电容 器 产品 质量 等 级 平均 80.08% , 
质量 平均 指数 超过 90%, EL 1999 年 有 较 大 提高 ,质量 损失 
率 下 降 到 0.58% (1999 年 为 1.21% )。 

电力 电容 器 行业 分 类 产品 性 能 交 检 一 次 检察 为 :并 联 电 
容器 产品 9.27%; 电 热电 容器 98.94%; A HA BF 
98.98% ;电容 式 电压 互感 器 9%9.88%% ;断路 器 电容 器 98.04% ; 
脉冲 电容 器 98.13% ;交流 滤波 电容 器 98.67% 。 除 电热 电容 
器 和 断路 器 电容 器 外 均 比 上 年 有 较 大 幅度 的 提高 。 加 强 质 
量 管理 ,提高 产品 质量 就 可 增加 效益 。 

电力 电容 器 行业 通过 了 1809001 质量 体系 认证 的 企业 已 
有 50%, 有 的 已 经 通过 了 第 二 次 的 复评 。 

管理 及 改革 在 行业 管理 方面 ,由 中 国电 器 工业 协会 电 


力 电容 器 分 会 牵头 ,组 织 行业 多 次 讨论 ,研究 制订 了 电力 电 
容器 产品 水 平价 。 为 抑制 电容 器 产品 价格 的 继续 下 滑 起 到 
了 一 定 的 作用 。 但 由 于 市 场 上 存在 着 供 大 于 求 ,为 了 抢占 市 
场 ,企业 之 间 有 时 就 难免 发 生 价格 竞争 。 

为 了 减轻 企业 负担 ,各 企业 都 陆续 进行 了 优化 人 员 结 
构 ,减员 增 效 。 进 行 机 构 改革 ,本 行业 已 有 2/3 的 企业 转制 
成 为 不 同类 型 的 公司 。 

总 之 ,电力 电容 器 行业 为 我 国 的 电力 工业 发 展 做 出 了 页 
献 ,满足 了 国内 市 场 的 需要 。 今 后 应 进一步 开拓 国际 市 场 ， 
积极 出 口 创汇 ,为 完成 “十 五 "计划 而 奋斗 。 

[ 扎 稿 人 :西安 电力 电容 右 研 究 所 张 立 感 ” 审 稿 人 :西安 
电力 电容 器 研究 所 张 文 研 j 
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一 、 高 压 开关 


生产 发 展 情况 ”2000 年 高 压 开关 行业 经 济 形势 较 好 ,各 
项 主要 经 济 指标 均 比 1999 年 有 较 大 幅度 的 增长 。 根 据 行 业 
194 个 企业 的 统计 ,工业 总 产值 .工业 增加 值 .销售 收入 A] 
税 . 全 员 劳 动 生产 率 等 增长 幅度 均 高 于 上 年 。 职 工 总 数 和 从 
事 高 压 开 关 人 数 仍 为 负增长 。 见 表 1。 

从 表 1 给 出 的 194 个 企业 的 汇总 数据 可 以 看 出 ,在 职工 
总 数 和 从 事 高 压 开 关 人 数 均 为 负增长 ( -3.19% 和 - 3.7%) 
-的 情况 下 ,行业 工业 总 产值 增长 了 19.29% ,其 中 高 压 开 关 部 
分 增长 20.04% ;工业 增加 值 增长 了 12.69% ;利润 总 额 增长 
16.12% ,其 中 高 压 开关 部 分 增长 25.31% ;工业 全 员 劳 动 生产 
率 增 长 16.41% 。 

从 194 个 企业 的 主要 技术 经 济 指标 可 以 看 出 ,1999 ~ 
2000 年 高 压 开 关 行 业 的 经 济 状况 有 如 下 特点 : 


表 1 1999 ~ 2000 年 高 压 开关 行业 主要 技术 经 济 指标 



































序号 单位 1999 年 2000 年 同比 增长 (多 ) 
总 计 A 104 269 100 939 - 3,2 
从 事 高 压 开关 人 数 人 57 651 55 518 -3.7 
TERAN & W |A 17187 0.4 
o 员 人 从 事 产品 开发 人 数 | A 7117 -0.2 
工 业 19.3 
2 | 总 产值 1 427 810 18.4 
E 其 中 高 压 开关 产值 (当年 价 ) 1 128 604 20.0 
3 | Tn 12.7 
4 | 产品 销售 收入 万 元 18.3 
”5 | 产品 销售 税金 及 附加 B3 
6 | 应 交 增 值 税 万 元 13.8 
| 新 产品 16.6 
— | EMM 其 中 高 压 开关 部 分 16.2 
ha a“ AO o 16.1 
8 Al ig 一 
- 其 中 高 压 开关 部 分 25.3 
年 末 团 定 mth 万 元 6.3 
9 e — _ 
资产 净 值 万 元 568 962 585 198 B 2.9 
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(1)2000 年 统计 的 194 个 企业 中 工业 总 产值 超 亿 元 的 55 
个 (上 年 207 个 企业 中 有 47 个 ); 其 中 工业 总 产值 超 8 亿 元 的 3 
个 , 超 3 亿 元 的 12 个 , 超 2 亿 元 的 22 个 ;工业 增加 值 超 $ 000 万 
元 的 20 个 (上 年 207 个 中 有 25 个 ); 全 员 劳 动 生产 率 超 10 万 元 
/人 的 36 个 (上 年 27 个 中 有 230 个 ); 超 5 万 元 /人 的 8% 个 (上 
年 207 个 中 有 79 个)。 这 里 提 及 的 企业 主要 分 布 于 东部 沿海 
地 区 ,也 有 陕 . 甘 . 川 . 豫 . 湘 . 骂 等 中 西部 地 区 的 ;有 西安 高 压 
开关 厂 平顶山 天 认 集 团 有 限 责任 公司 天 水 长 城 开 关 厂 等 大 
中 型 国企 ,也 有 镇江 电 器 设备 厂 , 宁 波 天 安 集 团 股份 有 限 公 
司 .广州 白云 电器 设备 广 .上 海天 灵 开 关 厂 及 厦门 ABB 开关 有 
限 公司 等 新 兴 大 中 型 民营 企业 及 合资 企业 。 

(2)2000 年 统计 的 194 个 企业 中 有 5 PEAS AA, A 
云南 开关 厂 从 1999 年 亏损 779 万 元 到 2000 年 盈利 402.3 万 
元 ;上 海 华 通 开关 厂 1999 年 亏损 1 495 万 元 , 2000 FA A] 
134.4 万 元 ;在 2000 年 的 9 个 亏损 企业 中 有 4 个 比 1999 年 减 
亏 ,如 佛山 电器 厂 有 限 公 司 1999 年 亏损 1 150.3 万 元 ,2000 年 
ALEHA 146 万 元 ,减亏 幅度 达 1 004.3 万 元 。 

(3)2000 年 行业 194 个 企业 中 有 156 个 有 固定 资产 投资 
(上 年 207 个 中 有 150 个 有 固定 资产 投资 ), 占 总 数 的 80.4%， 
有 固定 资产 投资 企业 数量 比 上 年 增加 7.94%。 但 投资 总 额 
减少 了 14.73%(15 308.25 万 元 ), 原 因 是 一 些 连年 大 量 投 资 
固定 资产 .基础 设施 建设 和 技术 改造 工作 已 暂 告 一 段落 的 企 
业 ,2000 年 投资 减少 。 如 西安 高 压 开关 厂 1999 年 固定 资产 
投资 9 950 万 元 ,2000 年 为 3 000 万 元 ;汕头 经 济 特 区 南粤 电 
器 有 限 公 司 1999 年 为 3 000 万 元 ,2000 年 为 600 H7; Lith 
中 (集团 ) 有 限 公 司 1999 年 为 6 200 万 元 ,2000 年 无 固定 资产 
投资 ;也 有 一 些 企业 1999 年 是 固定 资产 投资 大 户 ,2000 年 未 
报 资料 ,如 苏州 阿尔 斯 通 开关 有 限 公 司 (1999 年 为 1316 万 
元 ) .沈阳 兴 东 电力 有 限 公司 电气 设备 厂 (1999 年 为 2 100 万 
元 ) ,太原 第 一 开关 厂 (1999 年 为 3 600 万 元 ) 等 。 

(4)2000 年 行业 194 个 企业 中 工业 总 产值 (包括 高 压 开 
关 产 值 ) .工业 增加 值 .产品 销售 收入 税金 总 额 利润 总 额 等 
主要 经 济 指标 前 20 名 中 民营 企业 和 合资 企业 已 占 主导 地 
位 ,如 工业 总 产值 前 20 名 中 仅 6 名 为 国企 ,其 余 为 民营 或 合 
资 企 业 ; 利 税 总 额 前 20 名 中 仅 6 名 为 国企 ,其 余 为 民营 和 合 
资 企 业 ( 第 1 名 为 合资 企业 厦门 ABB 开关 有 限 公司 ,第 2 名 
为 民营 企业 宁波 天 安 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 )。 

(5)2000 年 行业 194 个 企业 中 按 人 数 平均 的 项 目 , 如 工 
业 全 员 劳 动 生产 率 、 人 均 创 利税 等 前 20 名 均 为 民营 和 合资 
企业 。 工 业 全 员 劳 动 生产 率 5 大 开关 厂 的 排 位 是 6 名 ( 北 
京 开关 广 ) .103 名 (平顶山 天 应 集团 有 限 责任 公司 ) .106 名 
(西安 高 压 开关 厂 ) .175 名 (上 海 华 通 开关 广 ) 和 181 名 (沈阳 
高 压 开关 有 限 责任 公司 ) ;人 均 创 利税 五 大 开关 厂 的 排 位 是 ; 


86 名 (北京 开关 厂 ) .113 名 (西安 高 压 开 关 厂 ) .121 名 ( 平 项 
山 天 诠 集 团 有 限 责任 公司 ) .163 名 (上 海 华 通 开关 厂 ) .178 名 
(沈阳 高 压 开 关 有 限 责任 公司 )。 

(6)2000 年 194 个 企业 中 35 个 企业 有 产品 出 口 , 共 创 汇 
3 503.48 万 美元 。 出 口 创汇 前 五 名 的 企业 依次 为 :厦门 ABB 
开关 有 限 公司 (700 万 美元 ) .北京 开关 厂 (382.93 万 美元 ) Æ 
顶 山 天 认 集 团 有 限 责 任 公司 (331.67 万 美元 ) .沈阳 高 压 升 关 
有 限 责任 公司 (221 万 美元 ) .上 海 富士 电机 开关 有 限 公 司 
(212.5 万 美元 )。 出 口 创 江 大户 仍 是 合资 企业 和 大 型 国企 ， 

MAE RE .合资 企业 三 种 体制 并 存 .竞争 发展, 各 
有 优势 ,而 民营 企业 和 合资 企业 发 展 更 快 ,效益 更 好 。 

高 压 开关 设备 的 生产 品种 分 布 情况 如 下 : 

2000 年 生产 GIS 的 企业 有 6 个 , 除 原 5 大 开关 厂 外 ,鲁能 
泰山 开关 集团 2000 年 生产 126kY GIS4 个 间隔 ,中 型 企业 已 进 
入 GIS 的 产销 市 场 。 

2000 年 西安 高 讨 开关 厂 生 产 126kV 及 以 上 电压 等 级 GIS 
208 个 间隔 ,但 因 所 报 资料 未 按 规定 要 求 以 电压 等 级 分 类 列 
报 产量 ,所 以 126kV 及 以 上 GIS 统计 数据 中 不 含 西安 高 讨 开 
关 厂 产量 ,GIS 情况 无 法 与 上 年 比较 。252kV 及 以 上 电压 等 
级 SES 断路 器 、. 少 油 断 路 器 . 邑 离 开关 亦 有 同样 情况 。 

(1)2000 年 生产 72.5kV 及 以 上 高 压 开 关 设 备 的 企业 按 
产品 种 类 分 列 如 下 : 

气体 绝缘 交流 金属 封闭 开关 设备 ”西安 高 讨 开 大 三 
(126kV 及 以 上 )、 沈 阳 高 玉 开 关 有 限 责任 公司 (72.5 ~ 
252kV) .平顶山 天 唐 集 团 有 限 责 任 公 司 .北京 开关 厂 .上 海 华 
通 开关 厂 .鲁能 泰山 开关 集团 (126kV) 。 

OSF, 断路 器 ”西安 高 床 开 关 厂 (126 .2S2kV RA E) th 
阳 高 压 开 关 有 限 责任 公司 (126 ~ SS0kV) EH K EH Fy 
限 责 任 公司 (72.5 ~ 550kV) .北京 开关 厂 (126 ~ 2S2kV ) F% 
华 通 开 关 厂 (126 ~ 252kV) .鲁能 泰山 开关 集团 (72.5 ~ 
126kV) 、 瓦 房 店 商 压 开 关 厂 (72.$kv) .江苏 如 皋 高 压 电 器 厂 、 
国营 云南 开关 厂 .重庆 高 压 开 关 厂 .湖北 开关 厂 .宁波 天安 
(集团 ) 股 份 有 限 公 司 (126kV ) 。 

@ 少 油 断 路 器 ”西安 高 压 开 关 厂 (126、252kV RU E). 
沈阳 高 压 开 关 有 限 责任 公司 (72.5 ~ 252kV) . 西 开 中 压 电 器 制 
造 公 司 (126 ~ 252kV) ,平顶山 天 订 集 团 有 限 责 任 公司 北京 
开关 厂 .江苏 如 拒 高 压 电 器 厂 ,湖北 开关 厂 .柳州 开关 电器 有 
限 责任 公司 .重庆 高 讨 开 关 厂 (126kV)。 

(2)2000 年 汇总 的 194 个 企业 中 ,12kV 真空 断路 器 产 最 
在 1000 台 以 上 者 27 个 (上 年 207 个 中 有 20 个 ) ,共生 产 12kV 
真空 断路 器 60 886 E, 15 193 个 企业 总 产量 的 67.87%. JE 
中 :浙江 华 仪 电器 集团 有 限 公 司 5 163 E MT] ABB 开关 有 
限 公司 5 053 E .陕西 宝 光 集 团 有 限 公 司 4 209 台 .天 水 长 城 
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开关 厂 4140 E .常州 森 源 开关 有 限 公 司 3 900 台北 京 开关 
73 598 台 .镇 江 市 电器 设备 厂 3008 ,福州 天 宇 电气 股份 有 
限 公司 2 588 台 .宁波 耐 吉 集团 有 限 公 司 2 540 E .陕西 开关 
厂 2 238 台 .北京 华东 开关 厂 2 200 € 河南 森 源 电 气 股份 有 
限 公 司 2010 台 、 上 海天 灵 开 关 厂 1735 台 . 许 继 电 气 股份 有 
限 公司 开关 厂 1 660 E .正泰 集团 成 套 设备 制造 有 限 公司 
1 602 台 .锦州 开关 厂 1567 E ,湖北 开关 厂 1 427 台 ,宁波 天 安 
(集团 ) 股 份 有 限 公 司 1 417 台 .宁波 华 通 电器 成 套 厂 1 417 
台 .潍坊 环宇 高 压 开关 厂 1 388 台 .上 海 华 银 开关 上 厂 1 383 台 、 
浙江 开关 三 有限 公司 1 216 台 、 大 连 真空 开关 厂 1 168 台 .成 都 
旭光 电子 股份 有 限 公 司 1 070 台 .上 海 西门 子 开 关 有 限 公司 
1 060 台 ,广东 珠江 开关 有 限 公司 1 023 台 .江苏 宝 开 集团 有 限 
公司 1004 台 。 

(3)2000 年 汇总 的 194 个 企业 中 ,生产 12kV 高 压 开关 柜 
产量 在 1 000 面 以 上 者 21 个 (上 年 207 个 中 有 19 个 ), 共 生产 
12kV 高 讨 开 关 柜 41 729 面 , 占 193 个 企业 总 产量 的 54.17%, 
其 中 :镇 江 市 电器 设备 厂 5 939 面 、 天 水 长 城 开 关 厂 4 612 面 、 
IET] ABB 开关 有 限 公 司 2774 面 ,北京 开关 厂 2 291 面 .常州 
森 源 开 关 有 限 公司 2 262 面 、 上 海天 灵 开 关 厂 2 180 面 .江苏 
通 华 集团 有 限 公 司 1 992 面 .宁波 天 安 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公司 
1 990 面 .于波 耐 吉 集团 有 限 公 司 1 950 面 .沈阳 华 利 能 源 设备 
制造 有 限 公 司 1788 面 .常州 太平 洋 电力 设备 (集团 ) 有 限 公 
司 1780 面 .吉林 龙 鼎 电气 股份 有 限 公 司 1 691 面 、 福 州 天 字 
电气 股份 有 限 公 司 1 340 面 . 上 海 酸 中 (集团 ) 有 限 公司 1 273 
面 ` 记 头 经 济 特区 电器 仪表 成 套 厂 1 246 面 浙江 华 仪 电器 集 
MARA A 1 191 面 、 上 海 富 士 电 机 开关 有 了 限 公司 1 125 面 、 
正泰 集团 成 套 设备 制造 有 限 公司 1 109 面 .成 都 市 西南 电器 
三 108 面 .上 海 西 门 子 开关 有 限 公 司 1 067 面 \ 陕 西 开关 厂 
1 056 面 。 

从 中 可 以 看 出 ,2000 年 12kV 高 压 开关 柜 产 量 在 1 000 面 
以 上 的 企业 比 1999 年 增加 2 个 ,产量 增加 6 735 面 ,增长 率 为 
19.25 个 百分点 ;2000 年 12kV 高 压 开关 柜 总 产量 比 上 年 增加 
4817 面 (增长 6.67%)。 产 量 在 1 000 面 以 上 的 企业 多 数 比 
上 年 均 有 增长 。 


(4)2000 年 汇总 的 194 个 企业 中 ,12kV 环 网 柜 产 量 在 500 
台 以 上 者 10 个 , 比 上 年 增加 4 个 ,共生 产 12kV 环 网 柜 13 557 
面 , 占 194 个 企业 总 产量 的 56.55%。 其 中 ;宁波 天 安 (集团 ) 
股份 有 限 公司 3 913 面 广东 顺德 开关 三 有 限 公 司 2 201 面 、 
上 海天 灵 开 关 厂 1 954 面 .广州 白云 电器 设备 三 1 197 面 . 宁 
波 华 通电 器 成 套 厂 1 158 面 .厦门 ABB 开关 有 限 公 司 764 面 、 
广东 省 新 会 市 电气 控制 厂 696 m ,北京 紫 微 电力 设备 厂 608 
面 .江苏 京 隆 开关 厂 557 H 上 海 大 华电 器 设备 厂 509 面 。 

2000 年 12kV 环 网 柜 生 产 情况 出 现 了 以 下 特点 : 

DEF 500 台 以 上 的 企业 增加 到 10 个 (上 年 为 6 个 ) ,其 
中 绝 大 多 数 企 业 比 上 年 大 幅 增产 , 仅 1 个 企业 产量 少 于 上 
年 。 

@ 总 产量 仅 比 上 年 增长 3.8400 (886 台 ) ,增长 速度 低 于 
前 几 年 ;生产 企业 数 也 比 上 年 有 所 减少 。 这 可 能 与 一 些 环 网 
柜 生 产 厂 , 特 别 是 产量 较 高 的 企业 末 报 资料 有 关 ( 如 苏州 通 
用 电气 阿尔 斯 通 开 关 有 限 公 司 )。 

(5)2000 年 汇总 的 194 个 企业 ,12kV 预 装 式 变 电站 产量 
在 300 台 以 上 者 5 个 ,共生 产 预 装 式 变 电站 3 248 台 , 占 行业 
汇总 的 预 装 式 变 电站 总 产量 的 57.25%; 其 中 :沈阳 吴 诚 电气 
设备 有 限 公司 1 105 台 、 宁 波 天 安 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 942 
E 天津 市 光明 供电 设备 制造 有 限 公司 525 E 镇 江 市 电器 
WH) 360 台 .江苏 京 隆 开关 厂 316 台 。 

2000 年 预 装 式 变电站 总 产量 比 上 年 增长 18.34% (879 
E) ,产量 在 前 5 名 的 企业 比 上 年 产量 增加 989 台 ,增长 率 达 
43.78% 。 

综 上 所 述 可 以 看 出 ,由 于 市 场 竞 争 激烈 。 当 前 ,在 12kV 
真空 断路 器 .12kV 金属 封闭 开关 设备 、12kV 金属 封闭 环 网 开 
关 设 备 和 12kV 预 装 式 变电站 等 产品 方面 , 几 个 主要 生产 企 
业 产 量 已 超过 行业 总 产量 的 一 半 ; 其 他 如 熔断 器 .隔离 开关 、 
接地 开关 等 量 大 面 广 的 产品 也 都 趋 于 规模 化 生产 。 

(6)2000 年 增长 幅度 最 大 的 开关 设备 是 40.5kV 断路 器 
GA 11362 £). S .真空 少 油 .多 油 断 路 器 除 40.5kV 户 内 
SES 断路 器 为 负增长 外 ,其 他 品种 均 全 面 大 幅度 增长 。 表 2 
给 出 了 1999 .2000 年 40.5kV 断路 器 产量 及 增长 情况 。 


表 2 1999 ~ 2000  40.5kV 断路 器 的 产量 及 增长 情况 














— "A 07 个 企业 统计 数据 ) UA AUPE) 同比 增长 (%) 
Wk E 
cm ms 
一 一 E 


从 上 表 可 以 看 出 ,由 40.SkV SF, 断路 器 ,户外 产品 增长 
R 111.12%( 比 上 年 增加 2 498 台 ) ,是 产量 增加 最 多 的 ; 户 内 
户 : 晤 为 负增长 ,可 能 与 户 内 40.5kV SF。 断路 器 的 部 分 生产 企 
业 ,特别 是 上 年 产量 最 高 的 苏州 通用 电气 阿尔 斯 通 开 关 有 限 
公司 2000 年 末 报 资料 及 上 海 华 通 开关 厂 仅 报 40. SkV FFAG 
产量 ,而 SK, 断路 器 产量 未 报 等 情况 有 关 。 在 40.5kV 各 类 有 断 
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路 器 总 产量 中 SE, 断路 器 占 42.92%. @40.5kV 户外 真空 断 
路 器 增长 率 最 高 , 达到 256.28% ( 比 上 年 增加 1694 台 ); 
40.5kV 户 内 真空 断路 器 增长 115.06% ( 比 上 年 增加 1 291 
台 )。 在 40.SkV 各 类 断路 器 总 产量 中 真空 断路 占 占 
41.96% 。 

表 3 给 出 了 20 个 企业 的 经 济 指标 完成 情况 。 


E 3 2000 年 部 分 企业 经 济 指 标 完 成 情况 
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注 :() 中 的 数字 为 该 厂 该 项 指标 在 20 个 开关 厂 中 的 位 次 。 

表 中 所 列 20 个 企业 包括 了 大 中 型 国企 .合资 企业 及 民 
营 企 业 。 其 中 民营 企业 占 一 半 。 这 20 个 企业 分 布 于 东部 沿 
HE RPK PRS RARI 个 省 市 ,多 数 在 东部 沿海 地 区 , 仅 
华东 地 区 就 有 12 个 。 从 表 3 可 以 看 出 ,工业 总 产值 超 5 亿 元 
的 5 个 企业 中 ,国企 .民营 企业 各 2 个 ,合资 企业 1 个 。 超 3 
亿 元 的 12 个 企业 中 国企 占 6 个 ,民营 企业 5 个 ,合资 企业 
个 。 工 业 增 加 值 超 1 亿 元 者 11 个 ,国企 和 民营 企业 各 5 个， 
合资 企业 1 个。 工业 全 员 劳 动 生产 率 10 万 元 /人 以 上 的 10 
个 中 ,民营 企业 8 个 ,合资 企业 2 个 ,无 国企 。 利 税 总 额 000 
万 元 以 上 的 9 个 企业 中 ,民营 企业 5 个 ,国企 3 个 ,合资 企业 





1 个 。 这 20 个 企业 中 有 高 压 . 超 高 压 开 关 设 备 主 要 生产 企业 
西安 高 压 开 关 厂 .平顶山 天 庆 集 团 有 限 责 任 会 司 .沈阳 高 未 
开关 有 限 责任 公司 ;有 12kV 真空 断路 器 和 12kV 交流 金属 圭 
闭 开关 设备 的 主要 生产 企业 北京 开关 厂 、 天 水 长 城 开关 厂 、 
镇 江 市 电器 设备 厂 .厦门 ABB 开关 有 限 公 司 ; 有 12ky 交流 金 
属 封闭 环 网 开关 设备 和 12kV 预 装 式 变电站 的 主要 生产 企业 
宁波 天 安 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公司 。 

这 些 企业 的 共同 特点 是 市 场 适应 能 力 强 , 产 销 琴 时 ,他 
们 都 比较 重视 新 产品 开发 ,年 年 有 资金 投入 。 

产品 分 类 产量 200 年 高 讨 开关 设备 产量 见 表 4。 
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4 2000 年 高 讨 开关 产品 产量 


电压 (kV) 
产量 252 72.5 40.5 
类 别 
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注 ; * 未 包含 西安 高 压 开关 厂 产 量 。 


Co ) 内 数据 是 1999 年 207 个 企业 高 压 开关 设备 产量 的 统计 数据 。 


(1)SE 断路 器 。2000 年 有 12 个 企业 生产 126kV SF, 断 
路 器 2 025 台 , 产 量 比 上 年 增长 67.49% (增加 816 台 ) 是 历年 
来 增幅 最 大 的 。 

2000 年 72.5kV ,40.5kV, 12kV SE, 断路 器 分 别 比 上 年 增 
长 51.26% (增加 204 台 ).、74.99%( 增 加 2 090 台 ) 和 15.81% 
(增加 1 324 E). 

(2) 少 油 断 路 器 。126kV 产品 基本 上 与 上 年 持平 ;72.5kV 和 
40.SkV 产品 有 所 增加 ,分 别 增 长 119.57%( 增 加 55 台 ) 和 128.14% 
(增加 255 E); KV 产品 负增长 4.52%( 减 少 1077 E). 

(3) 多 油 断 路 器 。40.Skv 多 油 断 路 器 比 上 年 增长 
12.27% (增加 138 台 ) ,12kV 负增长 90.48% (减少 1 260 台 )。 

(4) 真 空 断 路 器 。40.5kV 真空 断路 器 增长 167.14%( 增 
加 2 985 台 );12kV 真空 断路 器 增长 27.27% (增加 19 217 £). 
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(5)2000 年 126kV 及 以 下 电压 等 级 高 压 开关 设备 产量 增 
长 情况 。40.5kV 高 压 开 关 柜 增长 25.77% (增加 933 ii); 
12kV 开关 柜 增 长 7.7% (增加 5 563 面 );126kV 隔离 开关 增长 
37.37%( 增 加 2 294 组 );12kVY 预 装 式 变电站 增长 18.34% (58 
加 879 台 )。 

以 上 情况 说 明 ,我 国 城乡 电网 建设 和 改造 工作 到 2000 
年 才 真 正 进 人 高压 开关 设备 的 订货 .安装 阶段 。 城 乡 电网 建 
设 和 改造 所 需 开 关 设 备 主要 是 126kV 及 以 下 产品 。 从 表 6 
可 以 看 出 ,2000 年 252kV 及 以 上 高 压 开关 设备 产量 基本 与 上 
年 持平 或 负增长 ,而 126kV 及 以 下 高 压 开关 设备 则 全 面 增 
长 。 

(6) 表 5 给 出 了 1999 ~ 2000 年 同一 电压 等 级 中 126kV 及 
以 下 各 类 断路 器 所 占 比例 。 











5 1999 ~ 2000 年 同一 电压 等 级 中 126kV 及 以 下 各 类 断路 器 所 占 比 例 (单位 :5 ) 
HE) 126 E 
年 份 2000 
SF, 斯 路 器 9.5 
少 油 断 路 器 2.0 
多 油 断 路 器 1.2 
真空 新 路 器 87.4 
MR 7 可 以 看 出 ,2000 年 与 1999 年 相 比 ,126kV 及 以 下 企业 的 13 类 303 种 高 压 开 关 设 备 产品 发 放 了 557 个 产品 型 
各 类 断路 器 所 占 比 例 有 以 下 变化 : 号 证 书 , 其 中 型 号 颁发 证 书 93 个 ,型 号 使 用 证 书 464 个 。 


(1) 126kV SF, 断路 器 所 占 比 例 增长 10.44 个 百分点 , 少 
油 断 路 器 相应 减少 。 | 

(2) 72.5kV SF; 断路 器 所 占 比 例 路 减 (4.01% ) , 少 油 断 
路 郝 相 应 增加 ;但 二 者 数量 都 大 幅 增 加 :SFs 斯 路 器 增加 204 
台 ; 少 油 断 路 器 增加 55 台 。 

(3) 40.5kV SFs 断路 器 所 占 比 例 减少 4.37 个 再 分 点 ; 少 
油 断 路 器 所 占 比例 增加 0.62 个 百分点 ;多 油 断 路 器 所 占 比 
例 减少 7.97 个 百分点 ;真空 断路 器 所 占 比例 增加 11.71 个 百 
分 点 ,增长 率 最 高 。 

按 产品 增加 的 数量 ,真空 断路 器 最 多 2 985 台 ( 如 户 内 、 
户外 产品 分 开 计 算 , 则 户外 SFs 断路 器 产量 增加 最 多 ); 其 中 
户 内 产品 2 413 台 , 增 长 1 291 台 ; 户 外 产品 1 694 台 ,增长 
1 644. 

SFs 新 路 器 增加 了 2 090 台 ,其 中 户外 产品 4746 台 , 增 加 
2 498 E ,增加 数量 最 多 ; 户 内 131 台 ,减少 408 台 ( 几 家 主要 
生产 40.5kV 户 内 SES 断路 器 的 企业 2000 年 未 报 资料 )。 

从 实际 数量 上 看 , 少 油 断 路 器 ( 户 内 、 户 外 ) 和 多 油 断 路 
器 也 都 有 不 同 程度 的 增长 。 

(4) 12kV SF, 断路 器 所 占 比例 减少 0.46 个 百分点 ; 少 油 
断路 器 所 占 比 例 减少 1.7 个 百分点 ;多 油 断路 器 所 占 比 例 减 
少 1.76 个 百分点 ;真空 断路 器 所 占 比 例 增加 3.96 个 百分点 。 

按 数 量 计 Sr, 断路 器 增加 1 324 A; 真空 断路 器 增加 
19 217 台 ; 少 油 断 路 器 减少 1 077 台 ; 多 油 断 路 器 减少 1 260 台 。 

市 场 及 销售 126kV 及 以 上 GIS 和 252kV 及 以 上 SE, 断 
路 器 . 少 油 断 路 器 .隔离 开关 等 产品 ,原本 主要 由 5 大 开关 厂 
生产 ,但 经 数 年 发 展 ,现在 已 有 包括 民 昔 .合资 在 内 的 20 多 
个 企业 进入 生产 126kV( 及 以 上 ) 产 品 的 行列 ,预计 2001 E% 
争 将 更 加 激烈 。 

由 于 城乡 电网 建设 和 改造 ,使 126ky 及 以 下 电压 等 级 的 
高 奈 开关 设 备 的 需求 量 大 增 , 2000 年 126kV 及 以 下 高 压 开关 
设备 市 场 状况 正如 1999 年 年 鉴 中 所 预计 的 那样 发 展 良 好 。 
可 以 预计 1998 年 启动 的 全 国 城乡 电网 建设 和 改造 工作 ,将 
使 2001 年 开关 行业 市 场 前 景 仍然 看 好 。 

新 产品 ”2000 年 统计 的 194 个 企业 中 ,170 个 有 新 产品 
开发 费用 投入 , 占 统计 企业 的 88.1%; 行 业 新 产品 开发 费用 
达到 48 635.77 万 元 , 比 上 年 增长 2.68% (增加 1 269.14 万 
元 ) ,其 中 高 压 开关 部 分 比 上 年 增长 1.7% (增加 611.62 万 
元 )。 

长 3 中 20 个 开关 厂 全 部 有 新 产品 开发 投入 ,20 个 开关 
三平 均 新 产品 开发 费用 达到 1 306.22 万 元 , 比 上 年 增长 
8.22% 。 

2000 年 西安 高 压 电器 研究 所 为 高 压 开 关 行 业 的 211 个 


质量 及 质量 管理 ”中 国正 从 计划 经 济 向 社会 主义 市 场 
经 济 转变 。21 世纪 中 国 经 济 的 市 场 化 程度 将 进一步 提高 ， 
这 种 变化 促使 政府 和 企业 的 质量 观念 从 以 标准 为 中 心身 以 
顾客 为 中 心 转变 。 政 府 对 企业 的 质量 管理 从 微观 指导 改变 
为 宏观 管理 。 企 业 则 将 面临 更 加 激烈 的 质量 竞争 。 因 此 ,对 
用 户 需 要 的 关注 被 提 到 重要 地 位 。 产 品 开 发 .技术 改造 、 信 
息 技 术 和 TQM 将 不 再 是 政府 的 指令 ,而 是 企业 得 以 生存 的 
必然 要 求 。 许 多 企业 为 了 取得 用 户 的 信任 ,近年 来 都 在 积极 
推行 IS09000 标准 , 高 庄 开 关 行 业已 有 数 折 个 企业 通过 了 
ISO9000 认证 ,重视 质量 体系 建设 已 成 为 行业 各 企业 增强 竞 
争 力 的 一 个 重要 措施 。 国 家 质量 管理 协会 指出 ,ISO9000 是 
质量 改进 最 基本 的 要 求 ,而 TOM 则 是 一 个 水 无 目镜 的 质量 
改进 过 程 。 这 种 质量 改进 伴随 用 户 需 求 的 不 断 变化 而 持续 
进行 。 

经 过 几 年 的 技术 改造 ,开关 行业 已 拥有 一 批 具 有 较 商 管 
理 水 平 的 企业 ,这 些 企业 已 完全 可 以 使 其 关键 工序 处 于 受 控 
状态 ;但 也 仍 有 相当 一 部 分 企业 设备 落后 ,技术 素质 及 管理 
水 平 不 高, 对 影响 制造 质量 的 上 序 控制 处 于 不 稳定 状态 。 

国家 质量 技术 监督 局 在 2000 年 第 2 季度 的 产品 质量 国 
家 监督 抽查 中 ,抽查 了 高 讨 开关 行业 10 个 企业 的 高 压 隔离 
开关 产品 ,虽然 全 部 合格 ,但 反映 产品 在 可 靠 生 方面 仍 存 在 
一 些 问题 ,其 中 GW4 型 户外 交流 高 压 隔离 开关 设计 落后 , 安 
装 时 调节 部 位 太 多 ,现场 安装 后 的 质量 难以 控制 。 

(拟稿 人 ;中 国电 器 工业 协会 高 压 开关 分 会 刘 A) 


AIM 


生产 发 展 情况 ”绝缘 子 避 雷 器 行业 是 输 变 电 设 备 行 烛 
的 重要 组 成 部 分 。 近 年 来 玻璃 绝缘 子 .复合 绝缘 子 在 输电 线 
PRBS TIA, ME OM KR FR i 
AAR Fin. PASS Pe A RBA MAA 

复合 材料 和 次 材料 相 比 ,其 有 重量 轻 LT A a k 
等 优点 ,用 其 制造 绝缘 子 得 以 迅速 发 展 ， 目 前 我 国生 产 复 合 
绝缘 子 的 企业 有 4 和 多 个 ,生产 复合 外 套 避 家 器 产品 的 企业 
已 达 160 余 个 ,有 10 多 个 已 具 规 模 生 产能 力 。 

2000 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 的 各 项 主要 经 济 指标 比 1999 
年 均 有 所 增长 。 据 对 35 个 企业 (其 中 6 个 大 型 企业 、12 个 中 
型 企业 ) 的 统计 ,工业 总 产值 (不 变价 ) 近 20 亿 元 ,其 主 归 经 
济 指标 完成 情况 见 表 6， 经 济 指标 处 于 领先 地 位 的 18 PE 
要 企业 和 其 中 11 个 骨干 重点 企业 经 济 指标 完成 情况 及 其 占 
所 统计 的 35 个 企业 的 比例 见 去 7. 

产品 分 类 产量 ”2000 Eit LY ARE AE A 
品 详 见 表 8. 
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表 6 2000 年 电 资 避雷 器 行业 完成 的 经 济 指标 









18 标 


工业 总 产值 (不 变价 ) 
年 末 职 工人 数 

年 末 固 定 资产 原价 
年 末 固 定 资 产 净值 
利润 总 额 
实现 利税 
国内 销售 收入 


市 场 及 销售 45 2000 年 对 35 个 企业 的 统计 ,国内 销售 










收入 165 419 万 元 , 比 1999 年 增长 14.45%。 出 口 销售 收入 
3 700 万 美元 。 出 口 产 品 主 要 包括 玻璃 悬 式 绝缘 子 .避雷 器 、 
棒 形 支柱 绝缘 子 BE 、 套 管 等。 出 口 的 国家 主要 有 东南 亚 、 
韩国 .泰国 .沙特 .南美 .南非 .中东 ,菲律宾 .古巴 .越南 KIN 
拉 .俄罗斯 等 国家 和 地 区 。1995 年 以 前 ,基本 上 出 口 的 是 低 
档 针 式 绝缘 子 .线路 柱 式 绝缘 子 和 220kV 12SkV A FHRA 
绝缘 子 。 近 年 来 随 着 行业 制造 .管理 水 平 的 提高 , 除 保留 原 
有 出 口 产品 外 ,还 出 口 SO0kV .220kV 及 以 下 悬 式 绝缘 子 ， 
220kV 及 以 下 棒 形 支柱 绝缘 子 和 各 类 瓷 套 ,以 及 500kV 及 以 
下 ZnO 28 # 


表 7 2000 年 11 个 骨干 重点 企业 及 18 个 主要 企业 的 经 济 指 标 及 占 所 统计 35 个 企业 的 比例 











指 标 名 称 
工业 总 产值 (不 变价 ) 
年 末 略 定 资产 原价 
年 末 固 定 资产 净值 
利润 总 额 
实现 利税 
高 压 电 资 t 
其 中 :线路 电瓷 t 
电站 电瓷 t 
其 中 :110kV RE 只 
220kV KE A 
330kV RE 只 
500kV RE 只 
110kV 电容 套 管 根 
220kV 电容 套 管 根 
330kV 电容 套 管 根 
500kV A EE 根 
110kV BEE 只 
220k V PEJE A 
330kV # JÉ H 
S00ky PEJE A 
高 条 避雷 器 只 
其 中 :110kV 只 
220kV 只 
330kV 只 
500kV 只 
产品 销售 收入 万 元 


R8 2000 年 行业 各 类 产品 产量 











FUP Bc BR HL 
Ha eh EE E 
110kV 资 套 
220kV RE 
110kV HE 
220k V ## JÉ 

低 庄 电 资 

高 压 避 雷 器 

其 中 :110ky 及 以 上 


RRE RT A eR AT Pr A A A 
Sediver 玻 璃 绝缘 子 装配 线 合资 公司 投产 以 来 ， "hare. 
复合 绝缘 子 : 近 年 来 国内 兴建 了 一 些 复合 绝缘 子 生产 
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-0.9 
-5.5 

1.4 
-2.4 
10.6 
116.7 
635 011 39.5 


6 945 





MARTEL 


18 个 主要 企业 


149 165 ET 
226 256 88.2 
143 472 87.3 
270 16.3 
11 021 68.3 
88 156 73.4 
58 576 66.7 
21 472 90.8 
30 603 100 
8 585 100 





家 。 其 中 主要 有 保定 电瓷 厂 、 东 莞 高 能 产业 公司 MAR 
三 .西安 电瓷 研究 所 、 大 连 电瓷 厂 等 。 因 而 复合 绝缘 子 进 !1 
量 也 再 逐年 下 降 。 

国内 销售 收入 与 出 口 产值 前 10 名 的 排序 见 表 9。 

2000 年 电瓷 避雷 器 行业 利润 总 额 排 位 前 10 名 企业 匈 表 10。 

2000 年 电瓷 避雷 器 行业 工业 总 产值 (不 变价 ) 排 位 前 10 
名 企业 见 表 11。 

新 技术 及 科技 成 果 2000 年 行业 完成 科研 及 研究 课题 
共 26 项 ,其 中 主要 有 : 硅 橡胶 新 配方 及 应 用 的 研究 (西安 电 
瓷 研究 所 ) .复合 绝缘 子 一 次 封 胶 工艺 (西安 电瓷 研究 所 ) . 研 
制 成 功 压 接 式 金具 连接 工艺 (东莞 高 通 产 业 公 司 ) .对 宝蓝 
BA .半导体 釉 的 开发 和 试 生 产 ( 苏 州 电瓷 厂 ) LOV 饶 式 避雷 
器 的 研制 开发 (河南 金冠 王 码 信息 产业 和 股份 公司 ) APRA 
环保 无 水 硅 酸 (大 禹 功能 材料 公司 ) .2000 一 9* 钴 关 商 标 釉 的 
tll (KIER) + SOOKV A E F (Ase a y 


业 公 司 )、 高 能 牌 压 接 式 复合 绝缘 子 系列 产品 采用 压 接 式 , 注 高 能 实业 公司 ) 等 。 
射 成 型 新 工艺 ,并 采用 声 发 射 探测 仪 监测 压 接 过 程 (东莞 市 
表 9 2000 年 电 资 避雷 器 行业 国内 销售 收入 与 出 口交 货 值 排 位 前 10 名 企业 



















南京 电气 (集团 ) 有 限 责任 公司 
抚顺 电瓷 厂 

西安 高 压 电瓷 厂 

Ae Ha Be) 

南阳 避雷 器 厂 

J H B BE 

醴陵 电瓷 三 

FERK 

¡UA 

Dl Fer b ET 


So 0 JJ DH A e Ww N me 
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E 10 2000 FRRGRRTVAR AR 
排 位 前 10 名 企业 

























1 | 南阳 避雷 器 三 

2 | 南京 电气 (集团 ) 有 限 责任 公司 579 
3 | PG de ee Fs 550 
4 | 醴陵 电瓷 厂 530 
5 | 唐山 高 压 电瓷 厂 422 
6 | 红星 电瓷 厂 255 
7 | 自贡 电瓷 三 203 
8 | ERRE) 201 
9 | 石家庄 华新 电 资 厂 194 





= 


抚顺 电瓷 三 


表 11 2000 年 电 资 避雷 器 行业 工业 总 产值 (不 变价 ) 
排 位 前 10 名 企业 





1 | 南京 电气 (集团 ) 有 限 责 任 公司 

2 | 西安 高 压 电 次 厂 

3 | 抚顺 电瓷 三 20 941 
4 | 南阳 避雷 器 厂 14 758 
5 | AEH RET 10 928 
6 | 唐山 高 压 电瓷 厂 8 804 
7 | 上 海 电 瓷 厂 7 615 
8 | FMRE 7 573 
9 | 醴陵 电瓷 厂 7 159 





= 


国清 电 资 三 


新 产品 ”2000 年 行业 新 产品 205 项 ,主要 有 : 

(1) 盘 形 悬 式 绝缘 子 。FXBW3 一 330/100 耐 污 型 复合 棒 形 
悬 式 绝 缘 子 、FXB 一 500kV/300kN 复合 棒 形 悬 式 绝缘 子 、 
X7P1—300 直流 盘 形 悬 式 瓷 绝缘子.XP 一 400 HEBER 
次 绝缘 子 XZWP1 一 160 直流 双 伞 形 悬 式 瓷 绝缘 子 XWP2— 
160 高 强 悬 式 瓷 绝缘 子 .160 一 300kN 直流 玻璃 绝缘 子 XP— 
160 普通 盘 形 悬 式 次 绝缘 子 XWP—-160 耐 污 盘 形 悬 式 绝缘 
子 。 

(2) 棒 形 支柱 绝缘 子 。ZSW220/6.8 ~ 4 系列 户外 页 污 棒 
形 支柱 次 绝缘 子 .ZCW7 一 220/N2 一 4 耐 污 棱 形 操作 瓷 绝 缘 
















1 | 南京 电气 (集团 ) 有 限 责 任 公司 10 359 
2 | KERR 4 100 
3 | 力 清 电瓷 厂 4 064 
4 | NRT 2 011 
5 | AMAR 1 552 
6 | MERER 1 223 
7 | EREKSI 1 161 
8 | eS eT 1 025 
9 | PRE) 523 









醴陵 电 识 三 


PP 
© 


子 + SO0KV/SKV 直流 棒 形 支柱 绝缘 子 .126 ~ SSOKV IG 
外 棒 形 支柱 绝缘 子 。 

(3) 套 管 与 瓷 套 。FCRG1 一 126/630 一 3 HARE A UA 
穿 墙 套 管 FORG1—-126/1250—3 BARRA TITMET, 
500kV/1250A 油 一 SF。 E E, 500kV/1250A 短 尾 油纸 电容 式 变 
压 器 套 管 .110kV SF, 汤 路 器 用 支柱 瓷 套 、BW 一 35/630 AE Ik at 
HE .126kV 耐 污 型 SF。 断路 器 瓷 套 。 

(4) HE, YIOWF—200/S00GIS 用 SF, BES (EA) AS 
间 际 金属 氧化 物 避 雷 器 .4 ~ 25kV BLE CAB A FL 
物 避 雷 器 .YI0CX1 一 168/440 220kV 交流 输电 系统 用 串联 间隙 
复合 外 套 金属 氧化 物 避 雷 器 .Yi0W5 一 300/727 FAE FF aE i 
器 .Y20W5 一 420 ~ 468 氧化 锌 避雷 器 .1l0kV 复合 外 套 避 雷 
器 .110kyv 氧化 锌 避雷 器 。 

2000 年 行业 新 产品 获奖 情况 : 

(1) 获 国家 级 鉴定 的 新 产品 。ZSW 一 220/6,8 一 4 系列 户 
外 耐 污 棒 形 支柱 瓷 绝缘 子 .电气 化 铁道 用 硅 橡 胶合 成 绝缘 子 
系列 . 压 接 式 整 体 注 射 成 型 复合 绝缘 子 系列 产品 。 

(2) 通 过 省 部 级 鉴定 的 新 产品 。126 ~ SSOKV tt PP IPP 
形 支 柱 绝缘 子 .1]0ky 复合 外 套 避 电器 、FXB 一 500kV/210kv ， 
SOOKV/300kN 复合 绝缘 子 .GW22 一 220 , GW23—220 型 高 频 陋 
离开 关 、160 ~ 300kN 直流 玻璃 绝缘 子 ,240kN 标准 型 玻璃 绝缘 
F .ZSW9—500/12—3 , ZSW10—500/12K—3 而 污 户外 棒 形 文 
柱 绝缘 子 .110kV 及 220kV 系列 SK, 断路 器 .XZP1 一 160 直流 
双 伞 形 悬 式 资 绝缘子.XP--400 盘 形 悬 式 次 绝缘子 .110 ~ 
550kV 倒立 式 SFs 气体 绝缘 电流 互感 器 .220kV 2H AICM 
流 电压 互感 器 | SOOKV/1250A 油 一 SF。 套 管 5S0KV/1250A Bi ke 
油纸 电容 式 变压器 套 管 .363kV/630A Hi FE HAR AE IR aR 
ER 500kV 交流 系统 用 线路 悬 式 复 合 外 套 无 间 辽 金属 氢化 
物 避 雷 器 .110kV SES 气体 绝缘 电流 互感 器 .220kV HAMAS 
特性 电流 互感 器 .L89 一 220V(ZX600/$) 型 电流 互感 器 

质量 及 质量 管理 ”2000 年 有 8 个 企业 通过 国际 质 最 体 
系 认 证 ,分 别 是 :武汉 博大 科技 集团 随州 避雷 器 有 限 公 司 
(ISO9000) .贵州 省 毕节 电瓷 厂 (1S09002) FAT AB Ar PTE, 
次 有 限 责任 公司 (1S09002) .浙江 电瓷 厂 (ISO09002) .淄博 柳 呆 
电瓷 有 限 责任 公司 (ISO9002) . 枇 溪 市 同 源 电 器 成 套 设备 有 限 
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Zs +1) (109000) , 1114 4 BS AA) 418 E 714% J (1909002) 4 HK 
庄市 华新 电瓷 三 (1SO9002)。 

唐山 市 高 压 电 痪 三 通 过 国家 环保 总 局 华夏 认证 审核 中 
心 的 ISO14001 环境 管理 体系 认证 。 截 止 到 2000 年 底 , 电 瓷 
避雷 器 行业 先后 有 30 个 企业 通过 了 该 类 质量 认证 。2000 年 
通过 质量 监督 审核 的 单位 有 :西安 电瓷 研究 所 西安 高 压 电 
次 三、 南京 电气 (集团 ) 有 限 责任 公司 唐山 市 高 压 电 资 厂 、 重 
庆 电 次 三、 苏州 电瓷 厂 ,河南 省 红星 电瓷 厂 .仪征 市 电 资 电器 
有 限 责 任 公司 .萍乡 电瓷 三、 河 南 金 冠 王 码 信 息 产 业 股 份 有 
限 公 司 .湖南 电力 电瓷 电器 厂 .西安 神 电 避 和 雷 器 有 限 公司 。 

基本 建设 及 技术 改造 ” 据 不 完全 统计 ,2000 年 全 行业 25 
个 单位 进行 了 基本 建设 和 技术 改造 。 总 投资 超 1.5 亿 元 。 
主要 用 于 企业 基础 建设 ,如 厂房 ET ,新 增设 备 等 。 进 行 技 
术 改 造 的 主要 企业 有 :抚顺 电 次 厂 .重庆 电瓷 厂 .南京 电气 
(集团 ) 有 限 责任 公司 唐山 市 高 压 电 瓷 厂 西安 高 压 电 资 厂 、 
ROR HES SRE) SEB ar RAR 
公司 等 。 

抚顺 电瓷 厂 迁 建 二 期 工程 基本 竣工 ,等 静 压 . 棒 形 生产 
线 已 批量 生产 。 氧 化 锌 阀 体 生产 线 基本 建成 。 复 合 外 套 避 
震 嚣 生产线 已 生产 出 220kV 及 以 下 产品 。 

石家庄 市 华新 电瓷 厂 技 改 投资 600 万 元 ,改造 烧 成 车 间 
5 000m ,于 2000 年 2 月初 竣工 ;引进 6m 全 自动 控制 RA 
化 气 车 底 窗 12 座 , 该 窗 炉 能 准确 提供 各 阶级 、 各 时 期 的 技术 
参数 ,保证 了 烧 成 质量 ,具有 烧 成 周期 短 .质量 高 等 优点 ; 引 
进 25m 全 自动 液化 气 车 底 窗 1 座 , 预 计 2001 年 3 月 底 投 入 
使 用 ， 

武汉 博大 科技 集团 随州 避雷 器 有 限 公 司 成 立 。2000 年 
1 月 18 日 ,位 于 湖北 省 随州 市 烈 山 经 济 技 术 开 发 区 的 武汉 博 
大 科技 集团 随州 避雷 器 有 限 公司 国家 高 技术 产业 化 示范 工 
程 项 目 ,举行 了 降 重 的 开工 莫 基 仪式 。 此 次 开工 的 项 县 为 博 
大 科技 集团 经 国家 经 贸 委 批准 立项 的 总 投资 1.4 亿 元 的 国 
家 高 技术 产业 化 示范 工程 项 目的 一 个 有 机 组 成 部 分 , 它 的 一 
期 工程 占 地 1.3 万 吧 ,二 期 工程 占 地 3.3 万 eo, 力争 三 五 年 
的 时 间 内 销售 收入 达到 4 亿 元 左右 。 博 大 科技 集团 城 位 于 
国家 经 济 开发 区 一 一 武汉 东湖 高 新 技术 开发 区 内 ,其 下 辖 有 
武汉 博大 电气 有 限 公 司 .致远 医疗 科技 有 人 限 公 司 . 博 远 知识 
经 济 发 展 有 限 公 司 .随州 避雷 器 有 限 公 司 等 企业 ,总 资产 规 
模 达 1,5 亿 元 。 

南京 电气 (集团 ) 有 限 责 任 公司 投资 400 万 元 ,完成 技 改 
项 目 42 项 。 其 中 ,投资 200 多 万 元 新 建 了 玻璃 绝缘 子 二 次 过 
坏 热 冷 冲击 线 , 有 效 降 低 了 玻璃 绝缘 子 自 破 率 ,提高 了 产品 
TAP. 

2000 年 7 月 底 ,国家 经 贸 委 给 唐山 电瓷 厂 的 贴息 项 目 
一 一 500ky 棒 形 等 静 讨 生产 线 技 改 项 目 资金 2 000 万 元 到 位 。 
在 前 期 准备 工作 的 基础 上 , 首先 完成 了 原料 场地 的 搬迁 , 进 
IRE a , BR A A A H HER 
1 作 已 基本 就 绪 。2001 年 项 目 施工 全 面 展开 ,年底 整个 工程 
SBS Lo 2000 年 完工 并 投入 使 用 的 技 改 项 目 都 发 挥 了 效 
ito 8 导 煤 气 窗 年 初 完工 后 ,1 月 份 投入 运行 ,第 一 次 试 烧 成 
功 。 全 年 8 BRIE 110V 棒 形 近 万 只 ,新 增产 值 550 万 


装机 年 内 全 部 投产 ,不 仅 改 进 了 胶 装 工艺 ,而 且 提 高 了 产品 
胶 装 精度 和 强度 ,年 内 共 胶 装 110kV 及 以 上 大 棒 形 32.4 万 
只 ,产品 性 能 进一步 提高 ,受到 了 用 户 好 评 。 废 水 回 用 工程 
年 底 前 完工 ,实现 了 废水 二 次 利用 。 污 水 回 用 率 达 90% ,年 
内 可 节约 水 资源 消耗 10 万 t, 节 约 资金 达 15 万 元 。 

河南 金冠 王 码 信息 产业 股份 有 限 公 司 目 前 正 实施 重大 
技术 改造 项 吓 两 项 ,其 中 ,国家 重点 技术 改造 项 只 高 压 压 敏 
电阻 片 及 复合 外 套 MOA TEAS TA OA at 
验收 ,项 目 包 括 新 建 高 压 瓷 外 套 MOA 及 复合 外 套 MOA 装配 
线 各 ! 条 ,750kV 高 压 试验 大 厅 1 座 ,所 订 设 备 已 陆续 到 货 ， 
现在 开始 组 织 安 装 , 预 计 2001 年 5 月 可 完成 安装 调试 并 投入 
运行 ,形成 年 产 600 万 片 的 生产 能 力 。 该 公司 先后 投资 100 
多 万 元 新 建 第 3 座 10nr 汽 烧 窑 1 座 , 增 加 1 条 榨 泥 生产 线 ， 
新 建 汽 房 3 座 ,新 增 电 检 设 备 1 套 。 

湖南 醴陵 火炬 电瓷 电器 有 限 责任 公司 全 年 技术 改造 投 
资 1 1$7 万 元 ,已 建成 的 项 目 有 高 次 车 间 EE EKKE A 
产 线 ,高 瓷 车 间 1* 2° 火 燃 汽 车 底 窗 .热风 循环 烘 房 , 套 管 
车 间 1* PRA AIH 

对 外 合作 ” 据 不 完全 统计 ,全 行业 2000 年 出 口 约 3 700 
万 美元 ,其 中 出 口 较 多 的 企业 有 :南京 电气 (集团 ) 公 司 (1 248 
万 美元 ) .河南 金冠 王 码 信息 产业 股份 有 限 公 司 (1 000 万 美 
元 ) ,大连 电瓷 厂 (4% JEL) WELK EKBK . 苏 
州 电瓷 厂 .萍乡 电瓷 厂 各 约 200 多 万 美元 。 

抚顺 电瓷 厂 与 日 本 株式 会 社 高 岳 制 作 年 和 大 同 电 机 工 
业 株 式 会 社 合资 兴建 的 抚顺 高 后 开关 有 限 公 司 ,2000 F 4 H 
试 生产 . 共 开发 出 两 大 系列 18 个 新 产品 ,完成 产值 151 万 元 。 
抚顺 雷诺 尔 套 管 公司 完成 产值 3 914 万 元 。 

2000 年 6 月 淄博 摩根 绝缘 子 有 限 公 司 更 名 为 道 麦 逊 多 
博 绝缘 子 有 限 公 司 。 公 司 于 2000 年 3 月 27 日 加 入 位 于 世界 
500 强 前 列 的 美国 泰克 公司 。 因 股权 变更 ,公司 于 2000 年 12 
月 由 合资 转变 为 独资 企业 。 

安徽 星球 电瓷 厂 与 波兰 ZAPEL 电瓷 制造 公司 的 合资 项 
目 正 在 实施 。 

管理 及 改革 根据 上 级 指示 精神 ,行业 大 部 分 企业 都 加 
强 各 项 管理 工作 ,精简 机 构 ,缩减 富余 人 员 ,加 强 考 核 , 引 人 
竞争 机 制 。 一 些 企业 还 进行 了 体制 改革 。 

机 械 部 第 七 研究 设计 院 体 制 改革 ,院内 ;为 适应 新 形势 
的 需要 ,全 院 组 织 机 构 进 行 了 新 的 组 合 。 现 在 七 院 分 设 2 个 
设计 研究 院 ( 启 源 工业 工程 咨询 设计 研究 院 . 局 源 民 用 工程 
设计 研究 院 ),9 个 分 公司 , 另 有 派出 机 构 华 东 ,华南 总 部 下 辖 
上 海 .厦门 .深圳 .海南 4 个 分 院 和 广东 启 源 建筑 工程 设计 
院 。 院 外 :目前 正在 进行 机 构 改 组 ,将 机 械 部 第 八 设计 研究 
院 .成 都 勘察 设计 研究 院 、 机 械 部 深圳 设计 研究 院 并 人 机 械 
部 第 七 设计 研究 院 , 新 组 建 工程 咨询 设计 集团 公司 。 该 公司 
是 由 中 共 中 央企 业 工 作 委 员 会 直接 管理 的 国家 级 大 型 工程 
咨询 设计 集团 。 

抚顺 电瓷 厂 在 全 三 范 围 内 开展 质量 整顿 工作 ,实行 拉 网 
式 检查 ,各 主要 车 间 也 成 立 了 QC 小 组 ,提高 了 产品 质量 。 为 
稳固 国内 市 场 , 积 极 开 拓 国 际 市 场 ,该 三 不 断 调 整 生产 及 营 
销 策略 ,首次 实行 销售 大 包干 责任 制 ,调动 了 销售 人 员 的 积 





极 性 ， 在 分 配制 度 改革 方面 ,该 三 加 大 三 活动 工 响 部 分 比 


Joo BJAR 70 万 元 。 达 到 了 和 窒 炉 设计 能 力 和 预期 效果 .， 胶 
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例 ,并 和 各 单位 经 济 责任 制 指标 完成 情况 直接 挂 钓 。 调 动 了 
工程 技术 人 员 和 广大 职工 科技 创新 的 积极 性 。 

南京 电气 (集团 ) 有 限 责任 公司 被 评 为 南京 市 高 新 技术 
企业 。2000 年 落实 “ 债 转 股 "政策 ,完成 1.8 亿 元 “债权 股 " 协 
议 签订 并 于 年 底 获 国家 经 贸 委 正式 批复 。 在 外 贸 出 口 方面 ， 
2000 年 5 月 开通 了 企业 互联 网 网 站 。 

苏州 电瓷 厂 2000 年 成 立 了 市 场 部 ,及 时 收集 信息 进行 
市 场 调 研 和 预测 ;完成 了 工资 考核 方案 和 减员 的 重要 工作 。 
按照 扩大 职能 .精简 高 效 的 原则 ,将 管理 人 员 下 降 到 最 低 点 ， 
采用 了 一 人 多 岗位 责任 工资 制 ;对 车 间 实 行 成 本 核算 工资 
制 ,对 技术 人 员 实 行 技术 津贴 制 , 有 力 地 调动 了 职工 的 积极 

大 连 电 瓷 厂 被 辽宁 省 政府 列 为 国有 企业 改革 试点 单位 ; 
被 大 连 市 企业 管理 协会 企业 家 管理 协会 授予 “大 连 市 企业 管 
理 突出 贡献 奖 " 荣 誉 称号 。 
。 唐山 市 高 压 电 痪 三 在 质量 管理 工作 中 ,以 “产品 质量 是 
各 项 工作 的 重 中 之 重 ” 为 宗旨 ,通过 强化 工艺 纪律 ,规范 质量 
行为 ,严格 内 控 标 准 ,企业 的 质量 管理 水 平和 实物 质量 今年 
又 创新 高 。 成 型 车 间 QC 小 组 获 国家 QC 小 组 称号 ,原料 车 
间 大 磨 班 获 国家 质量 信得过 班组 称号 。2000 年 ,该 厂 被 授予 
“河北 省 质量 效益 型 先进 企业 ”。 

长 治 市 高 压 电 瓷 厂 在 2000 年 底 进 行 体制 改革 ,建立 以 
法 人 持 大 股 ,80% 职 股 的 有 限 责 任 公司 制 。2000 年 12 月 8 日 
正式 挂牌 运行 ,企业 名 称 由 原来 的 长 治 市 高 压 电瓷 厂 改 为 长 
治 市 高 讨 电瓷 有 限 责任 公司 。 

牡丹 江 电 瓷 三 改制 为 牡丹 江 电 次 有 限 责任 公司 ,也 是 特 
丹 江 市 机 械 冶 金工 业 局 完成 改制 的 第 一 家 。2000 年 9 月 该 
三 被 黑龙 江 省 质量 管理 协会 评 为 “质量 效益 型 先进 企业 ”。 

Fi RIEHL BE) F 2000 年 12 月 29 日 获得 石家庄 工商 局 
下 发 的 营业 执照 ,国有 资产 全 产 退出 , 变 国 有 为 民营 企业 , 设 
立石 家 庄市 电 次 有 限 责任 公司 ,并 于 2001 年 1 月 8 日 新 公司 
举行 了 成 立 和 揭牌 仪式 。 

牡丹 江 电 资 厂 顺 利 完 成 公司 制 改革 。 原 牡丹 江 电 瓷 厂 
改制 为 牡丹 江北 方 高 压 电瓷 有 限 责 任 公司 (股份 制 ) ,这 也 标 
志 着 实行 国有 经 营 42 年 ,牡丹 江 市 碾子 沟 工 业 区 最 早 建成 
的 国有 地 方 工业 退出 国有 经 车 ,也 是 牡丹 江 市 机 械 冶 金工 业 
局 完成 改制 的 第 一 个 。 根 据 牡 丹 江 市 机 械 冶 金工 业 局 ( 牲 机 
ky F 12000135 号 《关于 对 牡丹 江 电 瓷 厂 产权 制度 改革 实施 
方案 的 批复 》) , 原 牡 丹 江 电 瓷 厂 改 制 为 牡丹 江北 方 高 压 电 资 
有 限 责 任 公司 (股份 制 ) ,并 于 2000 年 11 月 26 日 挂牌 成 立 。 
经 公司 第 一 次 股东 大 会 讨论 通过 ,选举 肖 玉 文 同 志 为 牡丹 江 


北方 高 压 电 瓷 有 限 责 任 公司 董事 长 .法 人 代表 ,选举 谢 远 征 
同志 为 副 董 事 长 。 经 公司 第 一 次 股东 大 会 讨论 通过 ,成立 了 
公司 董事 会 和 监事 会 。 

【 撰 稿 人 :西安 电 资 研究 所 张 纪 宁 HRA WS EH 
究 所 李 怀 发 ] 


三 保护 继电器 及 装置 


生产 发 展 情况 ”2000 年 本 行业 共 统 计 了 30 个 企业 ,而 
全 行业 生产 厂家 的 1/2 左右 ,其 中 国有 企业 8 个 ,集体 企业 6 
个 ,各 种 形式 的 股份 制 民 营 企 业 16 个 。2000 年 工业 总 产值 
(不 变价 ) 254 087 万 元 , 当年 价 271 588 万 元 ,工业 增加 值 
106 191 万 元 ,利润 总 额 27 334 万 元 ,分 别 比 上 年 增长 12.8% 、 
13.8% .10.5% 和 24.2%。 

从 产销 情况 看 , 继 电 保护 屏 .自动 化 装置 两 大 类 产品 为 
适应 市 场 机 制 ,各 企业 均 采 用 以 销 定 产 的 计划 模式 , 既 满足 
了 生产 需求 ,又 不 会 造成 产品 积压 。 但 对 继电器 元 件 类 产品 
来 说 ,必须 有 一 定 生产 批量 和 产品 储备 。 各 企业 要 根据 上 年 
生产 情况 和 本 年 预测 的 用 户 市 场 制定 生产 计划 ,所 以 有 10% 
~ 20% 的 产品 积压 。 

本 行业 龙头 企业 许 继 集团 2000 年 工业 总 产值 177 825 31 
元 ( 占 全 行业 统计 产值 271 588 万 元 的 65.5%), 实 现 销售 收 
人 183 542 万 元 ( 占 全 行业 统计 总 数 300 896 万 元 的 61.0%), 
实现 利润 22 729 万 元 ( 占 全 行业 统计 总 数 27 334 万 元 的 
83.2% ) ,上 缴 税金 8 063 万 元 ( 目 全 行业 统计 总 数 14 235 力 
元 的 56.6% ) ,分 别 比 上 年 增长 42% 33% 和 34% , KOGA 
技术 指标 均 创 历 年 最 高 水 平 ， 在 抓 好 主 业 的 基础 上 , 许 继 集 
团 的 变压器 .高压 开关 电源 .通信 等 产品 经 济 增长 更 快 ， 许 
继 集 团 生 产 特点 是 ; 交 货 期 短 ;新 产品 当年 投产 并 形成 规模 . 
该 集团 拥有 国内 同行 业 先进 的 电力 系统 自动 化 及 继 电 保 护 
产品 加 工 和 生产线。 拥有 主要 生产 设备 1 031 台 , 其 中 高 精 炎 
设备 4 台 ( 套 ),1990 年 以 来 进口 设备 127 台 ( 套 )。 拥 有 引进 
的 领先 的 结构 加 工 生产 线 .柔性 表面 贴 装 生产 线 和 变 讨 赦 牛 
产 线 等 。 这 为 生产 高 质量 的 产品 莫 定 了 雄厚 的 硬件 基础 ， 
生产 管理 方面 采取 高 速 公路 合同 管理 法 ,并 加 强 考核 力度 ， 
全 年 合同 按期 完成 率 大 大 提高 ， 云 南大 朝山 水 电工 程 微机 
发 电机 变压器 组 保护 的 成 功 供 货 ,为 许 继 集团 主 设 备 保护 六 
MAFIA 

产品 分 类 产量 保护 继电器 及 装置 行业 产品 产 . 销 . 作 
情况 见 表 12。 





表 12 2000 年 保护 继 电 髓 及 装置 行业 产品 产 、 销 、 存 情况 











产 ih 类 J 
保护 及 自动 化 元 件 
继 电 保 护 屏 
自动 监控 设备 
控制 屏 台 柜 
电源 设备 
仪器 仪表 
开关 设备 





2774 186 523 786 
74 440 4 874 

4 811 901 

1 565 1 279 

18 0 

21 070 6 446 


27 576 
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市 场 及 销售 ”2000 年 保护 继电器 及 装置 行业 销售 收入 前 10 名 企业 见 表 13 
表 13 2000 年 保护 继电器 及 装置 行业 销售 收入 前 10 名 企业 














许 继 集团 有 限 公司 
阿 城 继电器 集团 有 限 公司 
成 都 通力 集团 股份 有 限 公司 
土 海 继电器 有 限 公司 

汕 特 电器 仪表 成 套 厂 

重庆 新 世纪 电气 有 限 公 司 
杭州 近江 自动 控制 设备 厂 
贵州 天 义 电工 厂 

温州 南洋 电器 有 限 公司 
成 都 府 河 电器 集团 有 限 公司 







人 





S 


2000 年 许 继 集团 国内 销售 收入 按 产品 分 类 :继电器 5 000 
万 元 , 继 电 保护 屏 % 234 万 元 , 干 式 变压器 17 621 万 元 ,电源 
5 617 万 元 ,断路 器 及 负荷 开关 9 862 万 元 ,高压 开关 柜 4 201 万 
元 , 箱 式 变电站 3 865 万 元 。 

随 着 农 网 城 网 及 电气 化 铁道 3 大 网 改造 工程 向 纵深 发 
展 ,2000 年 我 国电 力 工业 发 展 迅 速 , 变 电站 自动 化 .电气 化 铁 
道 及 城市 地 铁 站 网 自动 化 .电力 监控 及 配 网 自动 化 的 发 展 也 
较 快 ,给 继 电 保 护 行业 的 发 展 带 来 新 的 机 遇 。2000 年 继 电 保 
护 类 产品 的 市 场 需 求 有 较 大 增长 。 市 场 对 产品 呈现 多 元 化 
的 要 求 (性 能 高 .智能 化 .寿命 长 .高 可 靠 性 和 免 维护 等 )。 另 
外 由 于 行业 扩大 ,企业 增多 ,生产 系统 AAP BEE HR 
的 多 样 化 , 带 来 激烈 的 市 场 竞争 局 面 ,使 产品 的 供需 关系 更 
加 复杂 。 继 电 保 护 及 自动 化 装置 产品 正 全 面向 微机 化 .静态 
化 .综合 自动 化 等 方向 发 展 ,这 对 有 技术 实力 .经 济 实力 、 制 
造 装备 的 企业 集团 .科研 院 所 十 分 有 利 ,容易 建立 长 期 稳定 
的 供需 关系 ， 

汕 特 仪表 成 套 广 近 两 年 来 引进 数控 机 床 3 大 件 及 英国 
伊 路 达成 套 涂 装 自动 生产 线 , 显 著 提 高 产品 质量 档次 , 提高 
工作 效率 ,使 过 去 不 能 做 或 做 不 好 的 产品 ,现在 以 高 精度 ,高 
速度 ,轻而易举 地 完成 ,大 大 提高 了 顾客 的 满意 度 和 产品 质 
量 。 重 庆 新 世纪 电气 有 限 公 司 起 点 高 .发展 快 ,完成 湖北 省 
水 电 厅 重点 工程 项 目 云 龙 河 一 级 水 电站 、 铜 钟 110kV 变 电 
站 城 口 县 级 调度 系统 及 重庆 铁路 南 站 等 重大 工程 项 目 。 山 
东 淄 博 科 沪 .电气 股份 有 限 公司 前 身 是 1991 年 成 立 的 高 科技 
企业 , 现 有 总 资产 4 800 万 元 ,销售 收 和 人 2 300 余万元 ,利税 
330 力 元 。 公 司 始 终 以 产品 创新 为 己任 ,形成 了 一 支 高 素质 
技术 开发 队伍 。 不 断 健 全 完善 高 效 .规范 并 与 国际 接轨 的 经 
营 管理 机 制 ,以 高 科技 为 手段 ,创造 名 牌 产品 。 

贵州 天 义 电 器 有 限 责 任 会 司 近年 产值 递增 率 达 10% LA 
上 ,主要 产品 除 汽 车 继电器 (为 国内 主要 轿车 .轻型 车 配套 ) 每 
年 销售 收入 稳定 在 3 000 万 元 左右 ,大 功率 接触 器 .常用 直流 
接触 器 的 产量 均 有 较 大 幅度 的 增长 ,为 公司 创造 了 良好 的 经 
济 效益 。 通 过 对 直流 接触 器 生产 线 的 技术 改造 ,提高 了 生产 
能 力 ,产值 比 1999 年 增 大 了 3 倍 多 ,与 美国 利 奇 公司 合资 生产 
平衡 力 式 继电器 ,产品 打 进 了 国际 市 场 。 北 京 继 电器 厂 





138。2001 中 国电 器 工业 年 鉴 


4 958 
3 440 
2 964 
3 075 
1 000 
1 424 
3 659 

435 


MPS4000 系列 综合 自动 化 系统 有 了 一 定 的 销售 市 场 , 主 要 供 货 
工程 为 首钢 一 白 庙 220kV 变电站 工程 ,张家口 农 网 改造 工程 ， 
北京 供电 局 顺义 SO0KV 变电站 工程 。2000 年 本 行业 出 口 最 多 
的 温州 南洋 电器 有 限 公司 出 口 额 4 444 万 元 , 许 继 集团 公司 出 
口 额 2 720 万 元 ,主要 出 口 项 目 为 伊朗 德黑兰 地 铁 工 程 。 

新 技术 及 科研 成 果 “ 九 五 "期 间 继 电 保护 器 及 装置 行 
业 承担 国家 重点 科技 攻关 项 目 专题 有 4 个 。 除 城 ( 农 ) 网 用 
自动 化 和 保护 设备 研制 已 于 1999 年 通过 部 级 鉴定 外 ,其 余 
为 2000 年 在 研 项 目 。 

(]H) 三 峡 工 程 同 杆 并 架 超 高 压 输电 线路 保护 装置 的 研 
制 。 该 项 目 已 于 2000 年 11 月 通过 部 级 鉴定 ,该 装置 采用 自 
动 校准 的 独立 的 16 位 A/D 作为 数据 采集 ,24 点 / 周 采 样 , 保 
护 油 量 精度 高 ;采用 32 位 DSP 高 速 数 字 信 号 处 理 器 ,提高 运 
算 处 理 能 力 ; 整 台 装 置 设 计 合理 .性 能 稳定 .工作 可 靠 , 抗 干 
扰 能 力 强 ,其 主要 技术 指标 达到 国际 先进 水 平 。 

(2) 三 峡 工 程 发 电机 保护 的 研制 。 该 专题 抓 住 三 峡 机 组 
容量 大 .分 支 路 数 多 等 特点 ,利用 600MW 发 电机 保护 的 研究 
成 果 , 进 一 步 提高 主 保护 配置 的 科学 性 ,充分 发 挥 先进 的 微 
机 技术 ,为 三 峡 电站 保护 国产 化 打下 基础 。 且 前 该 项 目 确定 
了 三 峡 机 组 主 保护 的 配置 方案 及 硬件 设计 方案 ;完成 了 三 峡 
机 组 定子 接地 保护 用 20Hz 电源 的 引进 和 吸收 工作 ;确定 了 
三 峡 机 组 三 阻抗 原理 的 失 步 保护 设计 方案 和 横 差 保护 设计 
方案 。 

(3) 三 峡 工 程 直 流 控制 与 保护 研究 。 从 20 世纪 80 年 代 
中 期 开始 许 继 集团 和 许昌 继电器 研究 所 连续 在 “七 五 ~“ 八 
五 "和 " 九 五 "期 间 进 行 直流 控制 保护 国产 化 设备 的 研制 工 
作 ,在 消化 吸收 引进 技术 的 基础 上 ,研制 出 了 拥有 自主 知识 
产权 .具有 世界 90 年 代 水 平 的 直流 输电 控制 保护 系统 硬件 

台 ,独立 承建 了 舟山 直流 输电 工程 和 双 极 直流 输电 海底 电 
缆 工 程 的 控制 保护 系统 。 这 也 使 许 继 集 团 成 为 目前 国内 惟 
一 一 个 长 期 坚持 技术 引进 和 国产 化 工作 .研制 出 国产 化 设备 
并 具有 实际 工作 经 验 的 直流 输电 二 次 设备 制造 企业 。 截 止 
至 2000 年 底 ,该 企业 为 嵊泗 工程 研制 的 全 套 换 流 站 控制 保 
护 系 统 中 ,开发 出 了 并 行 总 线 多 处 理 器 高 速 工业 控制 平台 ， 
由 此 构成 控制 保护 系统 的 核心 ,两 换 流 站 之 间 的 通信 采用 复 


合 光缆 , 换 流 站 内 的 GPS 对 时 . 交 直 流 系统 故障 录 波 及 运行 
过 程 中 实现 运行 方式 切换 等 顺序 控制 功能 等 一 应 俱全 。 其 
整体 技术 性 能 达到 了 世界 90 年 代 中 期 水 平 。 

全 行业 共 完 成 工艺 攻关 项 目 9 项 。 其 中 许 继 集团 完成 
22 项 ,主要 有 : 

(1) 微 机 型 保护 插件 仿真 测试 系统 ,解决 了 保护 插件 在 
线 测试 问题 ,为 许 继 集 团 的 高 新 技术 产品 迅速 市 场 化 提供 了 
工艺 技术 保证 。 

(2) 不 锈 钢 柜 体 焊接 工艺 研究 及 应 用 。 

(3)10kV 组 装 生 产 线 的 设计 及 应 用 。 

(4) 屏 体 色 标的 规范 化 设计 与 应 用 。 

(5) 缓 冲 器 的 试制 与 应 用 。 

(6) 装 大 漆 的 推广 及 应 用 。 

(7) 光 亮 镀 银 的 研究 及 应 用 。 

(8) 黑 色 低 光泽 面板 涂 装 工艺 及 质量 控制 。 

(9) 解 决 镀 锌 件 起 泡 问 题 。 

(10) 微 机 工艺 辅助 设计 及 工艺 处 理 。 

新 产品 ”全 行业 2000 年 共 完 成 新 产品 100 余 项 , 许 继 集 
团 重 点 开发 高 附加 值 技术 含量 高 的 产品 以 取代 传统 产品 ， 
2000 年 新 产品 鉴定 42 项 ,其 中 省 部 级 鉴定 19 项 ,主要 新 产 
品 介 绍 如 下 : 

(1)WXH 一 801(802) 型 微机 线路 保护 装置 。 该 装置 是 基 
于 32 位 浮 点 DSP 为 基本 的 软 硬 件 平台 的 数字 式 高 压 线路 快 
速 保 护 装置 。 含 有 带 补 偿 的 纵 联 正 序 故障 分 量 方向 元 件 和 
零 序 方向 元 件 构成 全 线 速 动 的 主 保护 ,由 三 级 式 相 间距 离 和 
接地 距离 以 及 六 段 零 序 方向 保护 构成 的 全 套 后 备 保护 ,适用 
于 110 ~ SO0KV 输电 线路 的 主 保护 和 后 备 保 护 。 该 装置 具有 
功能 强大 .动作 速度 快 可靠 性 高 等 特点 ,其 主要 技术 指标 达 
到 国际 先进 水 平 。 

(2)WMH 一 800 型 微机 母线 保护 装置 。 该 装置 具有 在 吸 
收 国内 外 数字 式 母 线 保护 技术 的 基础 上 开发 研制 的 新 一 代 
微机 母线 保护 装置 ,适用 于 SOOkV 及 以 下 各 种 电压 等 级 主 接 
线 的 母线 ,作为 发 电厂 、 变 电站 母线 的 成 套 保护 装置 。 该 装 
置 采 用 瞬时 值 电 流 差 动 算法 ,保护 动作 速度 快 .可靠 性 高 , 自 
适应 能 力 和 抗 干扰 能 力 强 ,具有 完善 的 抗 CT 饱和 措施 ,以 确 
保 母线 外 部 故障 CT 饱和 时 装置 不 误 动 , 且 用 户 可 自由 设置 
CT 变 比 。 其 主要 技术 指标 为 国内 先进 水 平 。 

(3)WGQ 一 11、12 型 微机 故障 启动 装置 。 该 装置 采用 多 
种 电气 量 作为 启动 量 , 当 系 统 发 生 任何 故障 时 均 能 可 靠 启 
动 。 装 置 与 远方 保护 信号 传输 装置 可 构成 远方 跳 曾 保护 , 适 
用 于 110 ~ 500kV 高 压 输 电 系 统 ; 还 可 作为 远方 切 机 、 切 负荷 
执行 端的 就 地 判别 装置 。WGCQ 一 1 型 一 般 用 于 单 回 输入 交 
流 电流 构成 的 远方 跳闸 ; WGQ 一 12 型 微机 故障 启动 装置 一 般 
用 于 双 回 交流 电流 构成 的 区 域 稳定 系统 ,用 来 实现 远方 切 负 
位。 其 主要 技术 指标 达到 国内 先进 水 平 。 

(4)ZSJ 一 900 继 电 保 护 数 字 接 口 装置 。 该 装置 是 1 种 四 
fi 令 式 的 数字 保护 接口 设备 ,可 借助 于 专用 光纤 通道 或 复 接 
PCM 微波 .PCM 光纤 等 通信 设备 ,快速 可 靠 传输 系统 中 4 个 
相 五 独立 的 继 电 保 护 信 号 和 远方 跳 间 信号 。 其 主要 技术 指 
标 达到 国内 先进 水 平 。 

山东 淄博 科 汇 公司 研制 开发 的 市 话 电 缆 及 电力 电缆 故 


障 测 距 仪 是 国内 最 早 利 用 计算 机 技术 的 智能 化 电缆 故障 测 
试 仪器 ,荣获 国家 发 明 奖 和 省 科技 进步 奖 , 被 列 为 国家 级 火 
炬 计划 项 目 ,在 国内 市 场 右 有 率 达 70% 以 上 ,被 誉 为 寻找 电 
缆 故 障 的 神探 ,并 远 销 欧美 及 南非 等 国家 和 地 区 ;处 于 国际 
先进 水 平 . 列 人 国家 重点 新 产品 计划 的 行 波 原理 输电 线路 测 
距 系统 ,2000 年 初 被 省 科 委 推荐 为 国家 技术 发 明 奖 项 目 , 与 
美国 公司 联合 研制 的 PZK—100 配 电 自动 化 监控 器 ,是 国内 
较 早 研制 成 功 的 配 电 自 动 化 装置 ,达到 国际 先进 水 平 ,已 申 
报 2001 年 国家 级 火炬 计划 项 目 ,公司 自行 开发 的 铁路 水 电 
调度 自动 化 系统 ,处 于 国内 领先 地 位 ,市场 占有 率 名 列 前 漂 。 

上 海 继电器 有 限 公 司 完成 上 海 市 科技 攻关 项 目 WFB 一 2 
火电 机 组 微机 保护 装置 ,经 动 模 实验 ,现场 试 运行 合格 ,通过 
了 由 上 海 市 重点 办 组 织 的 鉴定 , 现 已 投 和 人 清 薄 热 电厂 正式 运 
行 。 另 外 ,有 3 项 新 产品 列 人 上 海 市 经 委 新 产品 项 目 内 : 
WDH 一 3 微机 电动 机 综合 保护 装置 、WKZ 一 2 现场 总 线 式 控 
制 系统 、WKH 一 3 微机 电气 化 铁道 馈线 保护 装置 。 以 上 4 项 
科技 开发 项 目 经 鉴定 后 , 均 已 投入 生产 ,产品 的 性 能 参数 均 
已 达到 国际 国内 同类 产品 的 指标 ,经 上 海 市 科技 情报 所 检索 
确认 ,分别 达到 国际 90 年 代 或 国内 的 先进 水 平 。 

重庆 新 世纪 电气 有 限 公 司 的 电力 微机 综合 自动 化 保护 
装置 科研 项 目 列 人 国家 火炬 计划 并 完成 ,取得 较 好 的 社会 效 
益 及 经 济 效益 。 

成 都 府 河 电器 集团 有 限 公 司 的 新 产品 WIF 一 ! 微机 故 
障 录 波 和 测 距 装置 通过 省 级 鉴定 ,其 性 能 指标 优 于 国内 同类 
产品 。POFIS100 继 电 保 护 故 障 与 运行 信息 自动 化 管理 系统 
通过 部 级 鉴定 ,其 性 能 指标 属国 内 首创 ,国际 先进 ， 获 
ISO9002 质量 体系 认证 证 书 , 三 级 计 最 合格 证 书 , 计 量 器 具 制 
造 许可 证 。 

济宁 数控 设备 厂 国家 863 计划 项 目 MPS4000 型 综合 自动 
化 系统 性 能 稳定 可 靠 , 抗 干 扰 性 强 ,达到 国内 领先 水 平 ;高 低 
压 开关 柜 . 手 车 柜 均 获 部 级 一 等 奖 。 

贵州 天 义 电器 有 限 公 司 A4 车 系列 新 一 代 控 制 器 , 其 核 
心 部 件 均 采用 微 控 制 器 芯片 ,其 有 自动 检测 .判断 处 理 多 种 
过 号 的 功能 ,在 功能 上 完全 可 以 代替 进口 件 。 该 公司 生产 的 
富康 系列 继电器 和 BZ 接触 器 被 列 为 国家 级 新 产品 ，JCA AR 
列 品种 多 .规格 全 ,设计 工艺 技术 居 世 界 领 先 水 平 ,具有 简 沪 
的 结构 与 装 调 技术 和 良好 的 加 工 工 艺 性 。 

质量 及 质量 管理 ”本 行业 早期 通过 ISO 质量 体系 认证 
的 企业 现 正在 准备 2000 版 换 证 工作 。 许 继 公司 在 1996 年 已 
经 通过 ISO9001 质量 体系 认证 ,2000 年 初 又 顺利 通过 认证 中 
心 的 复审 。 许 继 集团 完善 建立 了 以 质量 为 中 心 ,以 计量 os 
准 化 为 基础 的 质量 体系 ,从 产品 的 设计 、 制 造 .测试 .安装 太 
营销 服务 各 个 环节 ,实施 质量 保证 ,确保 许 继 集团 质量 第 一 、 
用 户 至 上 的 企业 宗旨 的 规范 贯彻 。 许 继 集团 和 上 海 继 电 替 
集团 有 限 公司 等 老牌 重点 企业 全 面 贯 彻 质量 管理 标准 ,建立 
严密 的 质量 审核 体系 ,已 进行 了 2000 版 ISO9000 标准 的 认 让 
培训 。 洪 都 无 线 电厂 发 表 QC 成 果 1 项, 获 部 级 1 等 奖 ， 

根据 国家 质量 技术 监督 局 任务 安排 ,国家 继电器 质量 监 
督 检验 中 心 承担 了 2000 年 第 四 季度 110kV 及 以 下 输电 线路 
保护 装置 产品 的 国家 监督 抽查 任务 。 经 突击 抽样 , 共 抽 出 44 
个 企业 的 44 种 产品 。 按 抽查 方案 所 规定 的 合格 判 据 来 检 
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测 , 有 39 个 企业 的 39 种 产品 判 为 合格 品 ,5 个 企业 的 5 种 产 
品 被 判 为 不 合格 品 ,产品 合格 率 88.6% ;但 按 各 企业 的 企业 
标准 来 判定 是 否 满足 企业 标准 的 要 求 , 则 合格 率 仅 为 
40.9% ; 按 国家 标准 来 判定 是 否 符合 国家 标准 要 求 , 则 为 15 
个 企业 的 15 种 产品 符合 国家 标准 要 求 ,29 个 企业 的 29 种 产 
品 不 符合 国家 标准 要 求 ,其 符合 率 仅 为 34.1% 。 从 这 次 抽查 
检验 的 结果 来 看 ,基本 上 反映 出 我 国生 产 继 电 保护 产 品 的 质 
量 水 平 。 其 中 大 型 .重点 骨干 企业 的 合格 率 为 100% (这 次 参 
加 检验 的 重点 骨干 企业 有 许 继 集团 . 阿 城 继 电器 股份 有 限 公 
司 .北京 哈 德 威 四 方 保 护 及 控制 设备 有 限 公 司 .东方 电子 信 
息 产 业 有 限 公 司 等 )。 而 一 些 不 具备 生产 条 件 和 测试 条 件 的 
小 型 企业 ,无 法 保证 产品 质量 ,有 的 企业 对 生产 的 技术 要 求 
还 没有 全 面 掌握 就 投入 生产 ,有 的 企业 在 没有 企业 标准 的 情 
总 下 也 育 目 生产 。 这 就 在 行业 中 造成 两 极 分 化 :一 方面 是 重 
点 上 骨干 企业 以 其 先进 、 精 良 的 生产 条 件 生产 出 高 质量 、 高 可 
靠 性 的 产品 ; 另 一 方面 是 一 些小 企业 在 简陋 的 生产 和 检验 条 
件 下 生产 出 的 质量 低劣 的 产品 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”全 行业 2000 年 全 年 完成 技 改 投 
资 1 亿 多 元 ,其 中 许 继 集团 的 超 高 压 输 变 电 设备 专项 继 电 保 
护 技 改 项 目 和 配 网 自动 化 及 水 电 监 控 系 统 技 改 项 目 共 投 资 
1042 万 元 ,包括 第 二 电子 大 楼 土建 项 目 . 引 进 日 立 公司 技 
术 及 生产 线 项 目 和 珠海 分 部 建设 项 目 等 。 以 上 两 项 目的 建 
成 投产 ,使 许 继 集团 在 超 高 压 输 变 电 保护 及 自动 化 设备 方面 
的 科研 开发 和 生产 能 力 等 方面 的 整体 实力 得 到 有 效 提高 。 

对 外 合作 ”上海 继电器 有 限 公司 消 化 引进 德国 TEC 公 
司机 电 保护 技术 ,加 强 微机 保护 及 电站 自动 化 系列 产品 的 生 
产能 力 , 还 与 日 本 三 菱 公 司 签订 了 关于 微机 线路 保护 的 技术 
合作 协议 。 成 都 通力 集团 股份 有 限 公司 引进 美国 伊顿 公司 
VAC 一 W32 一 38kV/1600A 高 压 开 关 柜 ,经 过 短 时 间 的 消化 吸 
收 ,已 完成 样机 制造 ,预计 年 产 200 GAA. 

管理 及 改革 在 企业 管理 方面 , 许 继 集 团 的 主要 措施 :一 
是 抓 好 产品 的 定位 和 整合 。 整 合 包括 产品 及 机 构 的 整合 H 
术 的 整合 .销售 的 整合 ,重点 发 展 五 大 领域 。 二 是 加 快 拥 有 自 
主 知识 产权 的 核心 技术 的 开发 (已 建成 北京 许 继 电 气 公司 , 利 
用 北京 的 人 才 .信息 优势 ,开发 电力 系统 高 端 产 品 ,使 之 成 为 
许 继 集团 高 新 产品 的 开发 基地 )。 三 是 加 强 与 国内 外 企业 的 
合作 。2000 年 ,分 别 与 日 本 日 立 公司 ,东芝 公司 成 立 了 合资 公 
司 ,联合 生产 适合 中 国 国 情 的 新 一 代 电 力 装备 产品 。 同 时 , 许 
继 也 积极 寻求 与 国内 同行 业 及 相关 行业 厂家 合作 的 途径 和 形 
式 , 力 求 取得 整体 的 竞争 优势 ;四 是 加 快 国际 市 场 的 开拓 , 扩 
大 产品 出 口 。2000 年 许 继 继 续 把 深化 人 事 ,劳动 .分配 制度 改 
革 和 理 顺 集团 与 各 子 公司 的 关系 作为 企业 内 部 改革 的 重点 。 
制定 和 完善 各 类 人 员 的 绩效 考核 评价 体系 ,对 零件 车 间 进 行 


市 场 化 改革 。 资 本 运作 ,资产 重组 向 纵深 发 展 。 全 国电 工 仪 
表 行业 归口 上 
后 , 许 继 集团 对 它 提 出 了 新 的 改革 方案 和 产品 开发 方案 ,目前 
方案 正在 落实 执行 中 。2000 年 下 半年 开始 就 国家 电力 公司 直 
属 企业 一 一 扬州 电讯 设备 厂 进入 许 继 集团 进行 调研 .洽谈 , 即 
将 签署 合作 协议 。 许 继 集团 还 就 收购 兼并 国内 变压器 厂家 进 
行 了 广泛 的 调研 .论证 。 通 过 这 些 努力 ,逐步 建立 起 适应 国际 
化 经 营 和 市 场 经 济 体制 的 现代 企业 制度 ,使 许 继 集团 成 为 可 
与 国际 同行 业 大 公司 相 竞争 的 国际 化 企业 集团 , 为 民族 工业 
的 发 展 做 出 更 大 的 贡献 。 上 海 继电器 集团 有 限 公司 在 企业 管 
理 方面 ,注重 人 员 素质 的 提高 ,积极 引进 人 才 , 严 格 企业 内 部 
管理 , 降 本 增 效 。 山 东 渔 博 科 汇 电 气 股份 有 限 公 司 是 山东 省 
民 车 企业 中 第 一 个 以 自然 人 发 起 方式 设立 的 规范 化 股份 有 限 
公司 ,是 高 科技 企业 。 公 司 坚持 以 人 为 本 、 用 户 至 上 ,求实 创 
新 的 经 营 理念 ,坚持 管理 者 与 职工 目标 协商 ,成 果 共 享 的 原 
则 ,努力 创造 平等 交流 ,和 谐 有 序 的 企业 文化 氛围 。 不 断 健全 
完善 高 效 . 规 范 并 与 国际 接轨 的 经 营 管理 机 制 ,发 扬 自 强 、 获 
Wy .团结 、 高 效 的 创业 精神 ,以 高 科技 为 手段 ,创造 名 牌 产品 。 
2000 年 贵州 天 义 电 器 有 限 公 司 根 据 现代 企业 制度 建设 的 要 求 
进行 了 公司 化 建制 ,实行 总 经 理 负 责 制 ,下 属 各 生产 单位 和 经 
营 单位 为 相对 独立 的 运作 实体 ,包括 2 个 控股 子 公司 和 1 个 
非 控股 的 合资 公司 。 

[ 撰 稿 人 :许昌 继电器 研究 所 朱 瑞 藻 ” 审 稿 人 :许昌 继 电 
器 研究 所 钟 锡 玲 、 姚 R) 
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生产 发 展 情况 ”2000 年 低压 电器 产品 600 多 个 系列 , 产 
{È 150 亿 元 ,出 口交 货 值 10 亿 元 ,职工 20 万 人 。 对 112 个 企 
业 的 统计 情况 见 表 1。 | 

据 112 个 企业 统计 ,2000 年 销售 额 比 1999 年 有 所 增长 ， 
增长 30.42% ,但 2000 年 利润 比 1999 年 下 降 8.37% 112 个 
企业 按 所 有 制 分 类 统计 的 主要 经 济 指标 见 表 1。 近 些 年 来 很 
多 国有 企业 进行 转制 ,如 常熟 开关 厂 原 是 国有 企业 , 现 已 转 
制 为 股份 制 企业 , 该 厂 2000 年 销售 额 比 1999 年 增长 
48.20% ,2000 年 利润 比 1999 年 增长 48.91% ,是 低压 电器 行 
业 中 的 佼佼 者 。 


Rl 企业 按 所 有 制 分 类 统计 情况 





企 | ”职工 人 数 | 固定 资产 总 额 | 销 售 oa 利 N 人 均 销售 额 人 均 利润 
企业 类 别 mo (A) (万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) 
个 
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国有 企业 29 581 53 939] -599 -0.08| -0.05 
集体 企业 45 604| 121 347| 134 833| 5851 | 5682 12 14 0.600. 0.57 
中 外 合资 企业 7227| 46507| 48848| 358 611 22 23 0.17 0.29 
股份 制 企业 77 092| 199 225| 297 009| 20 528 | 26 280 12 16 1.20 1.40 
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合 it 


根据 企业 性 质 和 规模 ,低压 电器 制造 业 有 4 种 类 型 : 

(1) 国 有 重点 骨干 企业 。 其 生产 设备 相对 较 先 进 ,有 的 
已 达到 国外 90 年 代 水 平 ,有 一 定 技术 力量 ,产品 技术 水 平和 
质量 水 平 处 于 中 高 档 ,大 多 有 质量 保证 能 力 ,用 户 中 有 较 高 
的 信誉 。 有 些 企 业 正在 转 为 股份 制 。 代 表 性 企业 有 上 海 人 
民 电 器 厂 .常熟 开关 厂 北京 开关 厂 ,遵义 长 征 电器 一 厂 和 九 
厂 广州 南洋 电器 厂 等 。 

(2) 国 有 中 型 企业 、 集 团 企 业 。 具 有 一 定 的 生产 规模 与 
AEA ,生产 设备 比较 陈旧 ,主要 设备 进行 了 更 新 。 生 产品 种 
多 ,批量 小 ,产品 结构 不 完全 合理 ,产品 质量 各 企业 水 平 不 
一 ,质量 不 稳定 ,这 类 企业 目前 大 多 运行 艰难 ,估计 每 年 有 
10% ~ 20% 的 企业 关 停 并 转 。 

(3) 民 营 企 业 。 多 数 以 手工 作坊 式 生产 起 家 ,以 简单 . 普 
通 的 加 工 设备 生产 低压 电器 零件 或 成 品 。 也 有 部 分 企业 经 
过 近 几 年 的 “资本 积累 ” ,发 展 成 颇具 规模 的 企业 群体 或 企业 
集团 ,而 且 走 到 了 市 场 经 济 下 股份 制 改造 ,资本 经 营 的 前 列 ， 
其 发 展 状态 十 分 活跃 ,产品 质量 有 较 大 提高 。 其 中 比较 有 代 
表 性 的 有 浙江 正泰 集团 , 德 力 西 集团 等 。 

(4) 三 资 企 业 。 国 外 电器 行业 的 一 些 跨国 公司 近年 来 纷 
纷 来 华 投资 ,建立 合资 或 独资 的 生产 制造 企业 。 这 些 企 业 大 
多 由 国内 原 骨 于 ,重点 企业 与 国外 大 公司 的 结合 而 建立 ,多 
由 外 国 公 司 控股 ,以 国内 市 场 为 主要 目标 ,利用 外 国 公司 的 
先进 技术 , 打 着 跨国 公司 的 品牌 ,生产 .销售 跨国 公司 的 产 
品 ,发 展 趋势 十 分 强劲 。 几 乎 所 有 国际 著名 的 生产 低压 电器 
的 跨国 公司 都 已 在 我 国 投资 , 如 西门 子 .施耐德 .ABB、 默 勒 、 
伊顿 公司 等 ,开办 了 30 多 个 低压 电器 合资 或 独资 企业 ,总 投 
FUE 25 亿 元 以 上 ,预计 今后 几 年 会 有 更 多 的 合资 企业 建立 。 

从 低压 电器 产品 的 技术 水 平 看 ,在 数量 上 ,70 年 代 设 计 
(第 一 次 统一 设计 ) 产 品 的 市 场 占 有 率 约 35% ,80 年 代 设 计 
(“六 五 "、“ 七 五 "更 新 换代 和 技术 引进 ) 产 品 的 占有 率 约 
40% ,90 年 代 设 计 (“ 八 五 "设计 .合资 市 场 和 直接 进口 ) 产 品 
占有 率 约 23% 。 在 价值 上 ,70 年 代 设 计 产 品 的 市 场 占有 率 
约 25% ,80 年 代 设 计 产 品 的 占有 率 约 40% ,9 年 代 设 计 产 品 
EARL 35% o 

产品 分 类 产量 2000 年 低压 电器 重点 产品 产量 为 ; 

万 能 式 断 路 器 和 0 万 台 ,其 中 智能 化 (DW45、Masterpact、 
Isomax 等) 产品 4 万 台 , 中 档 产品 (ME、DWI5、3WE 等 )30 万 
& ,低档 (DW10 等 )6 万 台 。 

塑料 外 壳 式 断路 器 400 万 台 ,其 中 0 年 代 设 计 产 品 占 20%， 
80 年代 设计 和 技术 引进 产品 占 47% ,0 年 代 设 计 产 品 占 33%。 

交流 接触 器 1 800 万 台 , 其 中 90 年代 设 计 产 品 占 25% ,80 年 
代 设 计 和 技术 引进 产品 占 40% ,70 年 代 设计 产品 占 35%。 

小 型 断路 器 6 000 万 极 ,其 中 合资 与 进口 产品 占 50% , 国 





固定 资产 总 额 H E Bi 利 = 人 均 销售 额 
B = 


48 924| 162 052| 251 950 


18 8 789 
12 | 21 126| 20559! 159 447| 160 604| 310 928| 371 758| 30 769 
112 66 436) 67 822| 362 084| 369 031| 888 147; 1 158 337| 85 252 


( 续 ) 





(万 元 ) 
年 
28 345 1.99 
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2787 | 15 18 1.46| 1.35 
78 668 14 18 1.10 

营 企 业 占 12% ,民营 企业 占 38%。 

漏电 保护 断路 器 1 000 万 台 ( 只 ), 其 中 合 
占 25% ,国营 企业 占 30% ,民营 企业 占 4$% 。 

2000 年 由 于 国家 两 网 改造 建设 的 需要 ,对 低压 电器 产品 
的 需求 有 较 大 增长 ,促进 低压 电器 市 场 一 片 繁 来 。 

随 着 我 国 宏 观 经 济 的 快速 增长 ,现代 工业 .农业 的 迅猛 
发 展 , 对 电能 的 需求 量 越 来 越 大 ,对 电器 元 件 的 可 靠 性 及 适 
应 场合 ,安全 性 提出 了 更 广泛 的 要 求 ; 预计 "十 五 "期 间 国 内 
低压 电器 市 场 需 求 仍 会 有 一 个 较 高 的 增长 期 ,但 对 产品 的 性 
能 指标 和 可 靠 性 指标 会 越 来 越 商 。 

“十 五 "期 间 产 品 发 展 目标 : 

万 能 式 断 路 器 增长 到 50 万 台 ,其 中 智能 化 产品 占 35%, 
10% 产品 具有 通信 功能 ; 

塑料 外 壳 式 断路 器 增长 到 500 万 台 , 其 中 智能 化 产品 占 
36% ,10% 产 品 具 有 通信 功能 ; 

交流 接触 器 增长 到 2 400 万 台 , 其 中 高 性 能 智能 化 产品 
占 38% ,10% 产 品 具 有 通信 功能 ; 

小 型 断路 器 增长 到 7 000 万 极 ; 

漏电 断路 器 增长 到 1 170 万 台 。 

“十 五 "期 间 , 主 要 产品 全 部 升级 换代 ,加 % 的 产品 达到 80 年 
代 示 90 年代 初 水 平 ,20% 达 到 国际 0 年 代 未 先进 水 平 。 

随 着 微 电 子 技术 和 计算 机 技术 的 发 展 ,电器 产品 由 机 电 
一 体 化 进一步 发 展 为 智能 化 。 特 别 是 进入 90 年 代 后 ,一 种 
新 型 控制 技术 在 国际 上 迅速 发 展 起 来 ,这 就 是 现场 总 线 控制 
技术 。 现 场 总 线 技术 是 计算 机 (Computer) .通信 (Communica- 
tion) 以 及 控制 (Control) 技 术 各 自发 展 汇聚 成 的 新 的 结合 点 。 
它 集 计算 机 现代 通信 和 控制 技术 于 一 体 ,高 度 网 络 化 .信息 
化 .智能 化 .具有 知识 经 济 时 代 的 特征 ,包涵 丰富 的 知识 和 信 
息 含 量 ,对 传统 的 开关 电器 行业 将 提出 巨大 的 挑战 。 在 电器 
行业 , 它 涉 及 低压 电器 .高压 电器 . 电 控 成 套 设备 .继电器 等 
多 个 专业 。 

随 着 现场 总 线 的 出 现 , 电 气 自动 化 系统 正 由 过 去 封闭 、 
集散 式 控制 向 开放 式 的 总 线 控制 系统 发 展 , 开关 电器 .控制 
设备 之 间 只 要 符合 同一 现场 总 线 通 信 协 议 ,就 无 论 出 自 于 哪 
个 制造 商 ,它们 之 间 都 可 以 互 换 , 可 以 相互 操作 。 这 就 为 用 
户 提供 了 很 大 的 选择 余地 ,对 所 需 设备 进行 最 佳 组 合 。 

可 通信 低压 电器 必须 在 传统 的 低压 电器 上 增加 通信 功 
能 ,达到 与 现场 总 线 进行 通信 和 目的 。 通 信 功 能 一 般 通 过 通 
信 接 口 实现 ,通信 接口 可 以 内 置 在 电器 产品 内 部 ,也 可 以 单 
独 构成 通信 模块 。 但 可 通信 低压 电器 又 不 是 简单 地 仅 仪 在 
传统 的 低压 电器 上 增加 通信 功能 ,传统 的 低压 电器 要 实现 可 
通信 并 不 是 那么 容易 ,因为 进行 通信 要 传输 的 信息 不 仅仅 是 
开关 的 开 闭 状态 ,还 有 电流 .电压 .功率 等 电量 数据 ,开关 运 
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行 状态 (正常 故障. 过载 ) ,故障 跳 前 原因 等 等 ,这 些 信息 都 
要 求 电 器 产品 有 专门 的 数据 采集 功能 。 因 此 ,要 实现 通信 功 
能 ,就 必须 对 传统 低压 电器 产品 进行 改进 .改造 。 这 种 改造 
对 已 经 实现 智能 化 的 产品 比较 容易 实现 可 通信 ,只 要 增加 将 
数据 信息 转换 成 现场 总 线 通信 数据 格式 的 通信 接口 即 可 。 
而 对 于 非 智能 化 产品 ,情况 就 比较 复杂 ,可 能 要 进行 比较 基 
础 的 更 改 , 例 如 电压 .电流 、 功 耗 等 ,因为 很 多 低压 电器 产品 ， 
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图 1 低压 电器 产品 生产 分 布 〈 按 产量 ) 
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图 2 低压 电器 产品 市 场 分 布 〈 按 价值 ) 


从 企业 群体 的 类 型 及 产品 价值 来 看 ,国有 重点 骨干 企业 
目前 的 市 场 占有 率 在 5% 左右, 但 有 缩小 的 趋势 。 国 有 中 型 
企业 、 集 体 企业 市 场 占有 率 15% 左 右 ,将 有 较 大 降低 。 民 营 
企业 市 场 占有 率 约 40% ,增长 将 趋 缓 ,但 部 分 国营 或 集体 企 
业 的 转制 又 壮大 了 这 一 群体 的 市 场 。 三 资 企 业 和 进口 产品 
目前 的 市 场 占 有 率 为 20% 左 右 , 有 较 高 的 增长 趋势 。 

新 技术 及 科研 成 果 ”低压 电器 行业 在 2000 年 由 上 海 电 
器 科学 研究 所 组 织 研究 主要 的 新 技术 及 科研 成 果 项 目 有 : 

(1) 现 场 总 线 可 通信 ,智能 低压 电器 共性 技术 研究 。 

(2) ASI 和 Profibus 基本 电器 元 件 。 


例如 交流 接触 器 ,按钮 .信号灯 等 , 连 人 现场 总 线 系统 后 可 能 
由 总 线 直接 驱动 ,而 现场 总 线 的 功率 是 有 限 的 。 
综 上 所 述 , 人 类 正 进 入 一 个 网 络 时 代 , 开关 电器 的 网 络 
化 也 是 大 势 所 趋 。 环 保 化 .智能 化 网 络 化 .可 通信 化 、 设 计 
无 图 化 、 制 造 高 效 化 是 国际 当今 低压 电器 发 展 的 总 趋势 。 
市 场 及 销售 ”低压 电器 产品 按 产量 价值 .企业 类 型 的 
分 布 情况 见 图 1、 图 2、 图 3。 


口外 资 企 业 
和 进口 产 
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20% 


UHKE 
骨干 企业 
25% 






BWA, 
小 企业 和 
集体 企业 

15% 





口 民 营 企业 
40% 


图 3 低压 电器 产品 市 场 分 布 〈 按 企业 类 型 ) 


(3)Device Net 的 基本 电器 元 件 及 低压 配 电 与 控制 柜 。 

(4) 低 压 电 器 网 站 建立 。 

(5) 经 济 型 塑 壳 断 路 器 及 其 派生 漏电 断路 器 。 

(6) 高 性 能 .小 型 化 交流 接触 器 。 

(7) HD17S/HSI7S 隔离 器 改进 及 推广 。 

(8)CJ40 系列 大 容量 交流 接触 器 。 

(9)SL 系列 剩余 电流 断路 器 。 

(10)3 200A 智能 万 能 式 断 路 器 。 

(11)DWI5HH 系列 万 能 式 断 路 器 。 

(12) 现 场 总 线 系统 的 可 通信 智能 低压 电器 。 

(13) 提 高 小 容量 交流 接触 器 性 能 的 研究 。 

(14) 经 济 型 热 继电器 开发 。 

(15) KBO—32,63 系列 可 道 型 CPS 及 动力 终端 箱 开 发 。 

(16) 低 压 真 空 断路 器 。 

(17)S 系列 塑 沉 断路 器 。 

(18) 低 压 断 路 器 可 靠 性 研究 与 应 用 。 

(19) 住 宅 用 终端 电器 的 研究 与 工 发 。 

(20)DW1S/1000 ~ 4000 万 能 式 断 路 器 二 次 开发 。 

新 产品 ”2000 年 企业 在 上 海 电 器 科学 研究 所 申请 注册 
的 低压 电器 产品 型 号 共计 53 项 , 详 见 表 2。 


表 2 2000 年 申请 注册 的 低压 电器 产品 型 号 






DZ109—225 .400 .630/3 
DZL18—32/1—4 


EINER 
Wa eB at 
万 能 式 断 路 器 
沂 电 断路 器 
交流 接触 器 
交流 接触 器 
小 型 断路 器 
Mia be st 
万 能 式 断 路 器 
AAA AMA 
万 能 式 断 路 器 
万 能 式 断 路 器 
测 电 断路 器 
小 型 断路 器 
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天 津 市 华 云 自 动 化 成 套 技术 有 限 公司 
苏州 市 凯 佳 电器 总 厂 









宁波 天 安 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公司 TANWI 
广东 珠江 开关 有 限 公司 

长 征 电器 集团 永 佳 电器 厂 YJF 

上 海 精益 电器 厂 HCI 
广州 市 埃 比 斯 开关 制造 有 限 公 司 BCD32 
广州 市 埃 比 斯 开关 制造 有 限 公 司 BCL32 
北京 第 一 低压 电器 厂 BYW45 
上 海 第 一 开关 厂 ASM2 
上 海 人 民 电 器 厂 RMWI 
上 海 人 民 电 器 厂 RMW16 
浙江 省 台 胞 电器 成 套 实业 公司 ZTBJ1 








上 海 依 博克 电气 附件 有 限 公司 


( 续 ) 


















































































15 DZ150—63 小 型 断路 器 保定 市 北方 电子 电器 有 限 公司 LB 一 63 

16 DZ1501,—32 Pea E IES at 保定 市 北方 电子 电器 有 限 公 司 LBL 一 32 

17 DW16—630 ,2000 万 能 式 断 路 器 德 力 西 集团 

18 DW45H—2000 万 能 式 断 路 器 德 力 西 集 团 CDW1H—2000 

19 |  DZ324—100,225,400,630 塑料 外 壳 式 断路 器 德 力 西 集团 CDM1—100 ~ 630 
20 DZ221—100 .225 .400 .600 塑料 外 壳 式 断路 器 德 力 西 集团 CDM2 一 100 ~ 600 
21 DZ203 一 100 .225 ,400 .630 塑料 外 壳 式 断路 器 保定 开关 厂 RKM1—100 ~ 630 
22 DW45 一 2000 万 能 式 断 路 器 天 津 市 电力 电子 设备 公司 TXW1—2000 

23 DW48—2000 , 3200 万 能 式 断 路 器 苏州 智能 开关 有 限 公 司 YSA1—2000, 3200 
24 DZ329—125/1 ~ 4 塑料 外 壳 式 断路 器 通用 奇 胜 (惠州 ) 工 业 有 限 公司 FACBOOOH 

25 HR17—160 250,400 ,630 熔断 器 式 隔离 开关 乐清 市 海伦 开关 厂 

26 | ATL13—10 剩余 电流 动作 保护 插头 顺德 市 协 成 电器 有 限 公司 GHCTI— 10 

27| DZLI76—63/2 .4 剩余 电流 断路 器 乐清 市 创 伟 电 器 有 限 公 司 JV1362, JV1364 
28 |  DZL18—20D/13 漏电 断路 器 精 达 电器 集团 有 限 公司 JDL18—20/13 

29 DW45—2000 万 能 式 断 路 器 广东 珠江 开关 有 限 公司 ZKW2—2000 

30 |  JR24—25.75 热 过 载 继电器 北京 ABB 低压 电器 有 限 公司 T25DU .T75DU 





ZKW1—630 (400), 1600 
(1000) ,250 


DW1S [_]—630 ( 400). 1600 
(1000) ,2500 













万 能 式 断 路 器 广东 珠江 开关 有 限 公 司 













32 DWX151]—630(400) 万 能 式 限 流 断 路 器 广东 珠江 开关 有 限 公 司 ZW1X—630( 400) 
33 |  LW8D—10 万 能 转换 开关 温州 市 长 江 电 器 开关 厂 
34 HZ5D—10,20,40 组 合 开关 温州 市 长 江 电 器 开关 厂 
35 LW22—16 万 能 转换 开关 温州 市 长 江 电 器 开关 三 








CW1—3200/4, 4000, 


BRA 4000/4 , 5000 


DW45—3200 ,4000 .5000 J RE KT BR a 

















37 DZL129—20 Ue TER ES 海盐 消防 器 材 厂 
28 1022—150 漏电 继电器 q O E A AM LXJ—I150 










HGMI1—100M, 225M, 


苏州 机 床 电器 厂 400M 


DZ284— 100 ,225 ,400 塑料 外 壳 式 断路 器 






DZ359—63 , 100, 225 .400 , 630, 
























40 | gog 塑料 外 壳 式 断路 器 长 征 电器 集团 长 征 电 器 一 广 NB30 一 63 ~ 800 
41 DZ294[ 3—80.250,630/3.4 塑料 外 壳 式 断路 器 施耐德 (北京 ) 低 压 电 器 有 限 公司 NS .NSD 

42 DZ150—63/1 - 4 小 型 断路 器 上 海良 信 电 器 有 限 公司 NDM1—63/1 ~ 4 
43 CJ1119(6)/3,4 交流 接触 器 奇 胜 电器 (惠州 ) 工 业 有 限 公司 6M6 ,6M9 ,6M9/4 





6C9 ~ 6095, 6C180 -~ 
6C630 

MO8N1 ~ M25N1, MOSH 
~ M32H1 


CN 12—16,25,38,95/3.4, 180, 
400,630/3.4 









交流 接触 此 奇 胜 电 器 (惠州 ) 工 业 有 限 公 司 










DW21 一 3200/3.4 万 能 式 断 路 器 上 海 施 耐 德 配 电 电器 有 限 公 司 





































46 DZI.179—20 漏电 断路 器 上 海 奥 富 捷 电气 终端 成 套 厂 PNL 一 20 

47 DZ158—63/1 - 3 小 型 断路 器 正泰 集团 公司 NB1 一 63/1 ~ 3 
48 DZ158L—40 漏电 断路 器 正泰 集团 公司 NB1L 一 40 

49 DZ326—-63/2..4 漏电 保护 开关 正泰 集团 公司 NLI—63/24 

50 JR28—25 .36 .93 热 过 载 继 电器 正泰 集团 公司 NR2—25 ,36,93 
51 DW45H—2000 万 能 式 断 路 器 正泰 集团 公司 NAIH 一 2000 
52 CJ106—-32 .40 .63 切换 电容 器 接触 器 苏州 市 华中 电器 有 限 公司 HZC39 一 32 ~ 63 
53 CJ103—32 ,40 切换 电容 器 接触 器 苏州 市 华中 电器 有 限 公 司 HZC19—32,40 


质量 及 质量 管理 ”低压 电器 是 我 国 工业 产品 执行 领 发 制 性 管理 的 规定 ”",1993 年 又 颁发 了 第 114 号 文 ,发 布 了 第 二 
生产 许可 证 的 产品 ,从 1981 年 开始 低压 电器 就 走 上 了 通过 ”” 批 产品 认证 目录 。1999 年 第 136 号 文 进 一 步 发 布 了 关于 第 
颁发 生产 许可 证 的 途径 来 提高 产品 质量 和 改进 质量 管理 工 。 二 批 产品 认证 实施 强制 管理 的 通知 。 国 家 质量 技术 监督 局 
作 的 发 展 道路 。 不 少 企业 通过 领取 生产 许可 证 促进 了 企业 F 20004 11 月 颁发 的 质 技 监 局 认 隧 [L2000]349 号 文 “关于 认 
的 发 展 ,尤其 是 温州 不 少 民营 企业 通过 颁发 生产 许可 证 从 街 ” 真 贯彻 落实 国 办 对 国内 外 产品 安全 认证 (安全 质量 许可 ) 统 
头 摆 摊 销售 电器 ,发展 成 为 正规 的 和 强 有 力 的 低压 电器 生产 ”一 管理 意见 的 通知 "提出 了 4 条 意见 :中 由 质量 技术 监督 局 、 
集团 。80 年 代 后 期 低压 电器 开始 实行 产品 认证 制度 ,对 漏电 ”出 人 境 检 验 局 和 外 经 贸 联合 发 布 认 证 产品 目录 ;@ 统 一 进口 
断路 器 、 塑 完 断 路 器 和 小 型 断路 器 实行 了 强制 性 安全 认证 ， 产品 和 国产 产品 的 标准 .技术 法 规 和 合格 评定 程序 ; OR — 
为 低压 电器 产品 质量 和 质量 管理 工作 的 提高 与 国际 接轨 开 ”安全 认证 标志 ; 隐 对 进口 产品 及 国产 产品 均 实行 一 次 申请 、 
始 了 一 -个 新 的 阶段 。1992 年 国家 技术 监督 局 颁发 了 技 鉴 局 。 一 次 检验 一 次 收费 的 具体 办 法 。 为 产品 质量 国家 管理 开辟 
发 [1992]438 号 文 实施 对 首 批 安全 认证 电工 产品 进行 了 强 。” 了 一 个 新 的 阶段 。 
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为 加 强 对 产品 质量 的 宏观 控制 ,1999 年 10 月 全 国 工业 
产品 许可 证 办 公 室 提出 了 2000 年 开始 对 低压 电器 ( 换 ) 发 生 
产 许可 证 的 实施 细则 ,于 2000 年 全 面 开 展 并 按 计划 完成 了 
低压 电器 产品 ( 换 ) 发 生产 许可 证 的 工作 。 为 了 使 我 国产 品 
质量 进一步 提高 ,从 90 年 代 下 半期 全 面 开 展 了 质量 体系 认 
证 工作 和 和 贯彻 实施 国际 质量 管理 标准 体系 JS09000: 1994 标 
准 (国内 标准 为 GB/T19000 一 1994), 全 国有 近 万 家 企业 取得 
了 体系 认证 证 书 。 从 2000 年 开始 ,我 们 又 开始 学 习 和 推广 
新 的 国际 质量 体系 标准 版 本 一 一 ISO9000.: 2000 标准 ;2000 版 
的 国际 质量 体系 标准 不 但 在 结构 内 容 上 比 1994 年 版 标准 有 
了 很 大 的 发 展 和 变化 ,而 且 在 质量 控制 .质量 管理 的 基本 理 
念 上 也 有 重大 的 发 展 ,从 消极 的 形式 的 质量 控制 转向 积极 主 
动 的 全 面 提高 产品 质量 .强调 对 顾客 的 承诺 、 强 调 以 人 为 本 、 
强调 从 系统 的 角度 对 企业 的 质量 进行 管理 的 控制 .强调 不 断 
改进 和 提高 .强调 相关 方 的 共同 利益 和 最 大 效益 。 这 些 都 对 
我 国 的 产品 质量 和 质量 管理 的 提高 有 极 大 的 推进 作用 。 

为 了 帮助 企业 提高 产品 质量 和 在 我 国政 府 职能 转变 中 
担当 中 介 和 桥梁 作用 。 从 1999 年 开始 ,低压 电器 行业 成 立 
了 行业 质量 管理 协会 ,为 企业 服务 .开展 质量 学 术 交 流 .开展 
质量 工作 经 验 交 流 , 作 了 大 量 的 工作 。 受 到 广大 企业 欢迎 ， 
有 会 员 约 160 个 企业 。 

[ 扎 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 通用 低压 电器 分 会 梁 顺 林 
审 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 通用 低压 电器 分 会 包 革 、 曲 德 刚 ] 
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生产 发 展 情况 ”截止 至 2000 年 底 , 全 国有 各 种 经 济 类 
型 ,跨行 业 的 防爆 电器 生产 企业 180 余 个 ,年 产值 约 10 亿 元 。 
由 于 国家 加 大 了 对 国有 煤矿 的 技术 投入 和 采取 关闭 地 方 小 
煤窑 等 一 系列 政策 措施 ,国有 煤矿 的 经 济 效益 有 所 好 转 , 矿 
用 防爆 电器 主要 生产 企业 生产 及 销售 有 所 回升 。 同 时 近 几 
年 我 国 石油 .化工 .天然气 工业 发 展 速 度 很 快 ,每 年 都 有 一 大 
批 新 建 . 扩 建 项 目 投 产 ,相应 的 也 带动 了 化 工 用 防爆 电器 产 
品 的 发 展 。2000 年 主要 企业 产品 销售 额 均 有 和 较 大 提高 。 但 
由 于 近 几 年 企业 经 济 效益 连续 滑坡 ,许多 企业 仍 没 有 完全 捍 
脱困 境 ,企业 无 资金 投入 ,新 产品 发 展 缓 慢 ,大 多 数 企 业经 济 
状况 仍然 欠 佳 。 

2000 年 按 全 行业 48 个 主要 企业 统计 ,职工 总 数 19 860 
人 ,其 中 工程 技术 人 员 2 010 人 ,完成 产值 68 950 万 元 , 比 上 年 
增长 9.7% ,实现 利润 2 670 万 元 , 比 上 年 增长 59.9%。2000 
年 防爆 电器 行业 部 分 企业 经 济 效益 综合 指标 排序 见 表 lo 
2000 年 机 械 工业 系统 主要 防爆 电器 产品 产量 见 表 2。 


表 1 2000 年 防爆 电器 行业 部 分 企业 经 济 效益 综合 指标 排序 


企业 名 称 


浙江 华 荣 防爆 电器 有 限 公司 
浙江 佳 洲 电器 有 限 公司 32.42 
沈阳 市 中 兴 防 爆 电 器 厂 26.36 
浙江 粽 原 防爆 电器 有 限 公 司 27.14 
国营 启东 防爆 电器 仪表 三 . 20.48 
浙江 振 达 防爆 电气 有 限 公 司 . 26.09 
北京 煤炭 矿 用 设备 广 

浙江 电光 防爆 电器 有 限 公司 
安徽 宿州 煤矿 电器 厂 

长 防 一 马 荷 彩电 器 有 限 公司 
哈尔滨 煤矿 电器 三 
辽源 煤矿 电气 设备 厂 

大 问 市 防爆 电器 三 
唐山 市 煤矿 设备 三 





经 济 效益 | 总 资产 | 资产 | 资 产 | 流动 资金 | 全 员 和 劳动 | 工业 成 本 | 工业 产品 
综合 指数 | RRE | RAE | 负债 率 | 周转 率 | 生产率 ABS | 销售 率 
(% ) (%) (% ) (%) (%) GUA) (%) (%) 
29.40 3.34 

2.28 


99.39 
86.48 
97.84 
82.20 
98.80 
101.94 
88.15 
89.82 
97.34 
85.07 
66.92 
87.62 
83.93 
95.83 





2.94 
3.82 


2 200 年 机 械 工 业 系 统 主要 产品 产量 









矿 用 陋 爆 型 高 压 配 电 装置 台 
矿 用 隔 爆 型 电磁 起 动 器 台 
信用 隔 爆 型 馈 电 开关 台 
矿 用 隔 爆 型 检 淹 继电器 台 
矿 用 申 爆 型 变压器 装置 台 
矿 用 隔 爆 型 主 令 电 器 台 
矿 用 踊 爆 型 成 套 电 控 台 
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比 上 年 

















比 上 年 


矿 用 隔 爆 型 插销 及 插销 开关 
PT ARREARS 

三 用 防爆 配 电 箱 

T FABY RE FE ARES 
RAE 

三 用 防爆 控制 按钮 

全 用 防爆 接线 盒 





24.9 
20.2 
17.4 
14.6 


产品 分 类 产量 2000 年 防爆 电器 主要 产品 产量 见 表 3， 
“ 九 五 "期间 主 要 防爆 电器 产品 累计 产量 见 表 4。 

市 场 及 销售 ”2000 年 矿 用 防爆 电器 市 场 发 展 比较 平缓 ， 
产品 销量 和 销售 额 比 上 年 略 有 增长 ;工厂 用 防爆 电器 全 年 销 
售 形势 较 好 , 比 上 年 有 较 大 增长 。2000 年 全 行业 主要 企业 销 
售 额 68 340 万 元 , 比 上 年 增长 10% 。 防 爆 电器 主要 产品 销量 
及 销售 额 见 表 $5， 九 五 "累计 防爆 电器 产品 主要 销量 及 销售 
额 见 表 6。 


表 3 2000 年 防爆 电器 主要 产品 产量 





三 用 防爆 接线 盒 
D HRR AE A 

矿 用 隔 煤 型 主 令 电器 

三 用 上 防爆 控制 按钮 

矿 用 陋 爆 型 电磁 起 动 器 

三 用 防爆 操作 柱 

做 用 隔 爆 型 插销 及 插销 开关 
三 用 防爆 配 电 箱 

矿 用 隔 爆 型 馈 电 开关 

三 用 防爆 电磁 起 动 器 

矿 用 隔 爆 型 变压器 装置 

矿 用 阳 爆 型 检 潮 继电器 

矿 用 陋 爆 型 高 压 配 电 装 置 
矿 用 隔 爆 型 成 僚 电 控 


表 4 “ 九 五 "累计 主要 防爆 电器 产品 产量 
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RARA 





1 

2 | 矿 用 隔 爆 型 接线 盒 841 120 
3 | 矿 用 隔 爆 型 主 令 电 器 683 000 
4 | 厂 用 防爆 控制 按钮 368 404 
5 | 矿 用 隔 爆 型 电磁 起 动 器 336 490 
6 | 厂 用 防爆 操作 柱 150 776 
7 | RARA I KR 148 265 
8 | 矿 用 隔 爆 型 馈 电 开关 54 538 
9 | 厂 用 防爆 配 电 箱 32 916 
10 | 厂 用 防爆 电磁 起 动 器 23 640 
ll | 矿 用 隔 爆 型 变压器 装置 21 899 
12 | 矿 用 隔 爆 型 检 潮 继电器 20 270 
13 | 矿 用 隔 爆 型 高 压 配 电 装 置 14 488 


矿 用 中 爆 型 成 套 电 控 装 置 


2000 年 防爆 电器 行业 向 俄罗斯 .越南 .英国 RBA OR AP 
科威特 .印尼 .朝鲜 等 国 和 地 区 出 口 各 类 防爆 电器 66 800 € 
( 套 ) ,出 口 创汇 620 万 美元 。 其 中 中 国 飞 策 防 爆 电 器 有 限 公 
司 向 中 东 地 区 出 口 防 爆 荧光 灯 3 ARE ,创汇 120 万 美元 。 

2000 年 销售 收入 在 1 000 万 元 以 上 的 企业 见 表 7。 

新 技术 及 科研 成 果 ”山西 长 防 一 马 荷 彩电 锅 有 限 公 司 引 
进 德国 贝克 一 马 荷 彩 公司 制造 技术 开发 的 8SKC9215 系列 矿 用 
隔 爆 型 多 回路 低 .中 . 丙 压 组 合 开关 ,被 列 人 山西 省 科技 开发 项 
H ,2000 年 已 完成 了 产品 设计 .试制 并 进入 了 产品 试验 阶段 ,2001 
年 投入 生产 。 该 系列 产品 具有 占 地 面积 小 .安全 可 靠 .技术 性 能 
先进 ,主要 技术 指标 达到 了 国外 同类 产品 加 世纪 名 年 代 先进 水 
平 。 该 系列 产品 的 研制 不 仅 可 以 代替 进口 产品 ,为 国家 节省 大 


量 外 汇 ,而 且 可 以 提高 我 国 综合 机 械 化 采 煤 程度 ,对 促进 我 国 煤 
矿井 下 实现 自动 化 具有 重要 意义 。 
R5 2000 年 防爆 电器 主要 产品 销量 及 销售 额 


































三 用 防爆 接线 盒 
Y 用 陋 爆 型 接线 盒 

矿 用 隅 爆 型 主 令 电器 

厂 用 防爆 控制 按钮 

矿 用 隅 爆 型 电磁 起 动 占 

广 用 防爆 操作 柱 

矿 用 隔 爆 型 插销 及 插销 开关 
三 用 防爆 配 电 箱 

矿 用 陋 爆 型 馈 电 开关 

三 用 防爆 电磁 起 动静 

矿 用 隔 爆 型 变压器 装置 
矿 用 隔 爆 型 检 漏 继电器 
矿 用 隔 爆 型 高 压 配 电 装 置 



















三 用 防爆 接线 盒 
BY FPA SR RUE ER E 

矿 用 隔 爆 型 主 令 电器 

三 用 防爆 控制 按钮 

矿 用 隔 爆 型 电磁 起 动 器 

矿 用 隔 爆 型 插销 及 插销 开关 
三 用 防爆 操作 柱 

矿 用 隔 爆 型 局 电 开 关 

三 用 防爆 配 电 箱 

三 用 防爆 电磁 起 动 侨 

矿 用 隔 爆 型 变压器 装置 
矿 用 隔 爆 型 检 汤 继电器 
矿 用 隔 爆 型 高 压 配 电 装置 


表 7 2000 年 销售 收入 在 1 000 万 元 以 上 的 企业 


企业 名 称 
浙江 华 染 防爆 电器 有 限 公 司 


DOAJ a yn id E 





沈阳 市 中 兴 防 爆 电 器 总 厂 5 500 
国营 启东 防爆 电器 仪表 厂 4 600 
徐州 煤矿 机 械 装备 有 限 公司 4 200 
安徽 宿州 市 煤矿 电器 厂 3 513 
中 国 飞 策 防爆 电器 有 限 公司 3 200 
EMBA 2 800 
沈阳 北方 防爆 电器 厂 2 500 
新 江 电 光 防 爆 电 器 有 限 公 司 2 400 
浙江 烷 原 防爆 电器 有 限 公 司 1 800 
浙江 佳 洲 防 爆 电 器 有 限 公 司 ] 680 
浙江 振 达 防爆 电器 有 限 公司 1 468 
浙江 德 力 西 防爆 电器 有 限 公 司 1 300 
中 国 创 正 防爆 电器 有 限 公司 1 200 
山王 大同 防 爆 电 器 厂 1 100 
乐清 长 城防 爆 电 器 厂 1 050 


上 海 电器 厂 

另外 ,全 行业 主要 企业 完成 了 智能 型 矿 用 防爆 高 压 配 电 
装置 ,智能 型 矿 用 防爆 电磁 起 动 器 ,智能 型 矿 用 防爆 馈 电 开 
关 , 厂 用 防爆 洁净 荧光 灯 , 厂 用 防爆 防腐 全 塑 荧光 灯 , 新 型 防 
爆 防腐 操作 柱 ,船用 防爆 电器 等 共 18 项 列 人 省 市 级 科技 开 
发 项 目 ,这 些 科 技 成 果 的 取得 ,标志 着 我 国防 爆 电器 产品 
开发 与 制造 水 平 又 有 了 新 的 进步 。 
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新 产品 ”2000 年 根据 用 户 需 要 全 行业 开发 了 BXM(D)61 
型 防爆 照明 (动力 ) 配 电 箱 .LB(C)Z 一 16 型 防爆 操作 柱 、BDC 一 
G125 型 .CDd53 一 bl100 型 .CDdS3 一 b200(gl25) 型 防爆 灯 CDS 型 
船用 防爆 灯 CDB 型 防爆 视 孔 灯 BAM 型 防爆 路 灯 CLE 型 防 
爆 操作 柱 .BJY 型 防爆 洁净 荧光 灯 BAY 型 防爆 防腐 全 塑 荧光 
灯 BZC 系列 防爆 操作 柱 PXK 系列 防爆 正 压 型 控制 柜 .BXM 
(D)59 型 防爆 照明 (动力 ) 配 电 箱 LBZ59—10 型 防爆 操作 柱 、 
BQD59—20 型 防爆 电磁 起 动 器 、ZXF 一 8044 型 防爆 控制 箱 、 
dLXK 一 [ 癌 防 爆 行程 开关 、BSKJR1 一 55 型 防爆 异步 电动 机 固 
态 控 制 器 .YIXB 一 150 型 防爆 电 接 点 压力 表 、BLA 一 口 隔 爆 烈 
电 铃 、 BZX1 型 防爆 行程 开关 、BAF 型 隔 爆 轴 流风 机 、 
SQI300 一 3/A 型 船用 防爆 石油 电 加 热 器 .AEK 系列 粉尘 防爆 箱 
SO 余 项 新 产品 。 新 产品 开发 数量 出 上 年 增长 3%。 这 些 
产品 都 是 参照 国际 标准 和 执行 国家 标准 而 设计 ,有 的 填补 了 
国内 空白 ,主要 技术 指标 先进 , 可靠 性 高 ,促进 了 防爆 电器 行 
业 的 技术 进步 和 发 展 , 满 足 了 用 户 的 使 用 需要 。 

质量 及 质量 管理 ”2000 年 国家 质量 技术 监督 局 组 织 化 
学 工业 电气 产品 防爆 质量 监督 检验 中 心 ,依据 GB3836. 1 一 
1983《 爆 炸 性 环境 用 防爆 电气 设备 通用 要 求 》、GB3836.2 一 
1983《 爆 炸 性 环境 用 防爆 电气 设备 , 隔 爆 型 电气 设备 》、 
CB3836.3 一 1983《 爆 炸 性 环境 用 防爆 电气 设备 , 增 安 型 电气 设 
备 》 等 国家 强制 性 标准 ,对 上 海 、 天 津 .辽宁 .浙江 .江苏 和 出 
东 等 6 省 市 的 36 个 企业 生产 的 厂 用 防爆 操作 柱 、 厂 用 防爆 
电磁 起 动 器 . 厂 用 防爆 灯具 共 36 个 产品 进行 抽查 。 抽 查 企 
业 约 占 全 国生 产 此 3 种 类 型 产品 企业 的 4$5%。 抽 查 结果 , 合 
格 产品 31 个 ,产品 抽样 合格 率 86.1%。 其 中 厂 用 防爆 操作 
柱 和 上 广 用 防爆 电磁 起 动 器 产品 抽查 18 个 企业 ,18 个 产品 , 合 
格 产品 17 个 ,产品 抽样 合格 率 94.4% ; 广 用 防爆 灯具 产品 抽 
查 18 个 企业 ,18 个 产品 ,合格 产品 14 个 ,产品 抽样 合格 率 
77.8%。 本 次 抽查 企业 包括 国有 .集体 股份制. 民营 等 不 同 
经 济 类 型 的 企业 。 抽 查 的 3 种 产品 无 论 从 生产 技术 或 生产 
工艺 等 方面 基本 能 代表 防爆 电气 产品 (防爆 电机 除外 ) 的 生 
产 加 工 能 力 。 防 爆 电气 产品 根据 采用 的 防爆 结构 原理 不 同 ， 
防爆 型 式 也 不 同 ,此 次 抽查 产品 的 防爆 型 式 主要 为 隔 爆 型 、 
增 安 型 和 隔 爆 增 安 复合 型 3 种 ,这 3 种 防爆 型 式 的 电气 产品 
约 占 所 有 防爆 产品 的 90% 以 上 。 此 外 ,本 次 抽查 的 有 本 行业 
的 骨 十 企业 ,也 有 近 两 年 发 展 起 来 的 新 兴 企 业 , 从 抽查 的 结 
果 中 也 真实 的 反映 了 我 国 目前 三 用 防爆 电气 产品 (防爆 电机 
除外 ) 的 质量 水 平 。 

从 此 次 抽查 结果 可 以 看 出 具有 较 大 规模 的 生产 企业 的 
产品 质量 提高 较 快 ,并 且 批 量 生产 产品 质量 稳定 ,在 此 次 抽 
查 的 36 个 企业 中 有 13 个 企业 的 产品 已 连续 3 次 国家 质量 监 
督 抽查 合格 , 占 抽查 企业 总 数 的 36.2%。 主 要 原因 有 : 

(1) 近 年 来 ,一 些 较 有 规模 的 生产 企业 逐渐 由 经 销 商 代 
销 转 为 直接 销售 ,此 外 工程 项 目 采用 招标 考核 的 方式 ,也 促 
进 了 产品 质量 的 提高 ; 

(2) 用 户 对 设备 供 货 企 业 管 理 和 质量 水 平 要 求 的 不 断 提 
闹 , 以 及 企业 自身 在 市 场 竞争 中 的 需要 ,防爆 电气 产品 生产 企 
业 尽 管 只 是 一 些 中 小 型 企业 ,但 已 开始 建立 自己 的 质量 管理 
体系 ,在 这 次 抽查 的 36 个 企业 中 ,已 有 12 个 通过 了 1SO9001 或 
ISO9002 质量 体系 认证 , 占 此 次 抽查 企业 总 数 的 33% ; 
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(3) 近 年 来 ,国家 加 大 了 对 防爆 电气 产品 质量 监督 抽查 的 
力度 ,给 用 户 提 供 了 防爆 电气 产品 质量 状况 信息 ,用 户 可 优先 
考虑 选用 国家 质量 监督 抽查 合格 的 产品 ,这 样 促使 企业 重视 
防爆 电气 产品 生产 质量 ,提高 了 产品 防爆 安全 性 能 的 意识 。 

本 次 抽查 全 部 检验 项 目 合 格 , 质 量 管 理 好 的 企业 和 产品 
见 表 8。 

这 些 企 业主 要 特点 是 企业 领导 对 产品 质量 重视 ,能 严格 
按照 国家 标准 组 织 生产 ,企业 有 和 较 完 善 的 质量 管理 体系 ,有 
较 强 的 生产 和 产品 检测 手段 。 

KS 抽查 检验 项 目 合格 的 企业 和 产品 


企业 名 称 合格 产品 
沈阳 市 中 兴 防 爆 电 器 总 厂 LBZ 一 10ZA 防爆 操作 柱 
浙江 华 荣 防爆 电器 有 限 公 司 BZC51 一 口 ] 防 爆 操 作 福 
沈阳 北方 防爆 电器 广 BZC51 一 AZ 防爆 操作 柱 
国营 启东 防爆 电器 仪表 厂 BLZ 一 3 防爆 操作 柱 
中 国 飞 策 防爆 电器 有 限 公 司 LBZ 一 人 防爆 操作 柱 
上 海 电 器 厂 8030/51—-033 防爆 操作 柱 
沈阳 通联 电器 厂 LES 防爆 操作 柱 
浙江 泰 签 防爆 电器 有 限 公司 BHZ51—25/3 操作 柱 
浙江 熔 原 防爆 电器 有 限 公司 BQC 一 20 防爆 电磁 起 动 器 
沈阳 光华 防爆 器 材 厂 BQD 一 10 防爆 电磁 起 动 器 
沈阳 市 电工 防爆 器 材 厂 BQD 一 20 防爆 电磁 起 动 器 
天 津 市 矿山 电器 厂 二 分 厂 BQC54 防爆 操作 柱 
浙江 创 正 防爆 电器 有 限 公 司 LBZS98 一 0016 防爆 操作 柱 
抚顺 市 龙 天 防爆 电气 设备 厂 LEZ—10 防爆 操 作 柱 
ERMITA ARAT] BdA 一 B200 防爆 灯 
沈阳 新 科 防 爆 器 材 有 限 公司 FEXLU 一 2x20W 防爆 荧光 灯 
乐清 市 长 城防 爆 电器 三 DB9209—200/125W 防爆 灯 
沈阳 市 五 金 防爆 灯具 总 厂 BSPS 一 125 Ba HR RIT 
沈阳 市 沈 启 电器 三 CFD7— LOOW 防爆 照明 灯 
上 海 长 征 灯 具 厂 eBS 一 100 增 安 型 照明 灯 
沈阳 市 第 三 防爆 灯 厂 BFD4 一 200/G125 防爆 照明 灯 

dB2—200/G125 防爆 照明 灯 

FERETE 防爆 照明 灯具 
天 津 市 津南 区 雹 华 防爆 灯具 三 dGFD 一 125(200) 防 爆 照 明灯 具 
淄博 博 山 防爆 电器 一 厂 BbD53 一 200 防爆 照明 灯具 
启东 市 防爆 电器 仪表 灯具 厂 BADS—125 防爆 灯 
宁波 佳 意 防爆 设备 制造 公司 SCY5S4—2 x 20W 防爆 荧光 灯 
无 锡 康 宁 防 爆 电器 有 限 公司 BH220 一 2 x 11W 防爆 应 急 灯 
PA BA ri EA Bi AR aE edg—125W BRIT 
沈阳 市 三 丰 电 器 厂 BZC51 系列 防爆 操作 柱 


但 是 ,此 次 抽查 也 暴露 了 我 国防 爆 电气 产品 市 场 上 的 一 
些 问题 : 

一 些小 型 企业 根本 不 懂 防 爆 制造 技术 ,不 具备 生产 和 加 
工 条 件 ,粗制滥造 有 的 产品 选用 劣质 材料 ,铸造 工艺 落后 ， 
无 法 承受 爆炸 强度 ;有 的 产品 隔 爆 参数 严重 超 差 , 无 接地 装 
置 和 警告 牌 。 另 外 用 户 行 业 中 的 一 些 企业 缺乏 对 防爆 电气 
设备 的 采购 .安装 、 使 用 以 及 维修 的 基本 常识 ,缺乏 对 安全 生 
产 的 重视 ,为 降低 工程 造价 或 生产 成 本 以 及 在 设备 维修 或 更 
新 时 大 大 缩减 防爆 电气 设备 的 采购 资金 ,采购 人 员 缺 乏 必 要 
的 鉴别 产品 防爆 性 能 的 知识 ,只 要 便宜 就 买 ,以 至 于 制造 企 
业 想 方 设法 降低 成 本 ,甚至 有 的 企业 投机 取 巧 .偷工减料 .不 
顾 产品 质量 ,生产 的 产品 根本 不 具备 防爆 性 能 。 用 户 购 头 低 
于 成 本 的 产品 给 制造 伪劣 产品 的 企业 造假 提供 了 市 场 。 这 
种 伪劣 产品 大 量 涌 和 市场, 严重 扰乱 了 防爆 电气 产品 的 正常 
销售 。 防 爆 电 器 不 是 一 般 的 商品 ,盲目 的 追求 低 价 格 ,而 名 
视 其 防爆 性 能 ,会 给 用 户 企 业 埋 下 潜在 的 爆炸 隐患 。 


目前 ,加强 用 户 防爆 电气 产品 的 防爆 安全 意识 ,严格 按 
国家 标准 和 规程 采购 .安装 和 使 用 ,是 打击 伪劣 产品 ,整顿 流 
通 市 场 .保证 防爆 安全 质量 的 关键 ,此 外 制造 企业 应 尽快 完 
善 自身 的 产品 质量 管理 体系 ,更 新 改造 落后 的 加 工 设备 和 工 
艺 , 提 高 检验 和 计量 水 平 ,严格 出 厂 检验 ,保证 企业 产品 的 质 
量 ,提高 产品 的 合格 率 。 只 有 这 样 , 才 能 保证 我 国 的 防爆 电 
气 产品 在 社会 主义 市 场 经 济 中 ,不 断 提高 质量 ,达到 或 超过 
世界 先进 水 平 。 

根据 原 国 家 机 械 工业 局 1999 年 标准 化 工作 计划 沈阳 电 
气 传动 研究 所 组 织 徐 州 煤矿 机 械 厂 ELE RGR ae ,浙江 
华 荣 防爆 电器 有 限 公司 .沈阳 北方 防爆 电器 三 等 单位 对 《 矿 用 
隔 爆 型 低压 电磁 起 动 器 》《 矿 用 隔 爆 型 检 漏 继电器 》《 厂 用 防 
爆 照明 (动力 ) 配 电 箱 》《 厂 用 防爆 电磁 起 动 器 》4 项 国家 和 行 
业 标 准 进行 了 修订 ,2000 年 完成 了 标准 报批 稿 ,并 通过 了 煤 
Be .石油 化 工 \ 机 械 等 行业 专家 的 审查 ,已 上 报 审批 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”2000 年 全 行业 用 于 技术 改造 的 
投资 为 2 860 万 元 , 比 上 年 增长 7% ,其 中 基本 建设 投资 1 240 
万 元 ,技术 更 新 改造 投资 1 620 万 元 。 

[ 扎 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 防爆 电器 分 会 李 绍 春 ] 
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生产 发 展 情况 ”2000 年 是 “ 九 五 计划 的 最 后 一 年 ,国内 
R1 2000 年 电线 电线 行业 部 分 企业 经 济 指标 ( 按 行 政 区 域 排列 ) 


资产 总 计 人 均 创 利税 
(万 元 ) (元 /人 ) 


工业 总 产值 
(不 变价 ) 
(万 元 ) 


企业 名 称 


REA OC ILA BA RZ a] 
河北 邢台 电费 厂 

河北 宝 丰 线 绕 有 限 公司 
河北 新 华 线 缆 集团 公司 
CAEN 

沈阳 电缆 有 限 责 任 公 司 
哈尔滨 电缆 厂 

上 海 塑 胶 线 三 

ERAN 

上 海 华新 电线 电缆 有 限 公 司 
无 锡 电 缆 厂 
江苏 省 宝 胜 集团 公司 
江苏 烷 原 机 械 厂 

TT pak SHARED A BE ZS 
杭州 富 春 江 通 信和 器 材 集团 
浙江 万 马 电缆 有 限 公司 
浙江 交 联 电缆 有 限 公司 
安徽 电缆 三 
安徽 欣 意 电缆 有 限 公司 
福州 大 通 机 电 和 股份 有 限 公司 
福建 南平 电缆 股份 有 限 公 司 
江西 电缆 有 限 责 任 公司 
鲁能 泰山 电缆 股份 有 限 公 司 





电线 电缆 生产 较 上 年 仍 保持 了 一 定 的 增长 势头 。 一 批 企 业 
通过 改制 .转制 ,参与 市 场 竞争 的 能 力 进一步 增强 ,企业 重 现 
了 生机 。 同 时 ,城乡 电网 改造 “ 西 电 东 送 ”长 江 三 峡 水 电站 
等 一 大 批 国家 重点 建设 项 目 带动 了 市 场 对 电线 电缆 产品 需 
求 的 继续 上 扬 , 较 上 年 相 比 ,各 主要 线 缆 产 品 的 产销 情况 都 
有 不 同 程度 的 增长 。 

据 原 国家 机 械 工 业 局 生产 与 信息 统计 处 对 219 个 电线 
电缆 生产 企业 的 统计 ,2000 年 共 完 成 工业 总 产值 (不 变价 ) 
2 515 462 万 元 , 比 上 年 增长 9.4% ;完成 工业 增加 值 497 786 
万 元 , 比 上 年 增长 17.7% 。 

2000 年 219 个 被 统计 的 线 缆 企 业 完 成 主要 产品 产量 : 电 
力 电缆 248 263km, 比 上 年 增长 18.42% (FEP : XKR Ze 
力 电缆 33 630km, 比 上 年 增长 10.9%; 馈 绞 线 及 钢 芯 铝 绞 线 
291 5191) ;通信 电缆 170 665km, 比 上 年 增长 54.43% (其 中 市 
话 通信 电缆 89 265km, 比 上 年 增长 43.39%); 布 电线 
2 757 639km, 比 上 年 增长 11.21% ;电磁 线 59 13%, 比 上 年 下 
降 27.84%, 

据 中 国电 器 工业 协会 电线 电缆 分 会 提供 的 统计 数据 ， 
2000 年 电线 电缆 行业 部 分 企业 完成 的 主要 经 济 指标 见 表 1。 

市 场 及 销售 ”2000 年 机 械 工 业 线 缆 企 业 产品 销售 完成 
情况 : 各 类 电力 电缆 累计 销售 24 962km, 比 上 年 增长 
22.76% ,产销 率 100.55% ,年 末 库 存 36 043km; FARR Re A 
铝 绞 线 累计 销售 285 265t, PERK 97.85% ,期 末 库 存 22 310t; 
各 类 通信 电缆 累计 销售 161 518km, 产销 率 94.64%, E AE 
FE 16 117km; 布 电线 累计 销售 2 777 955km, 产销 率 100.63% , 
期 末 库 存 352 859km, 电磁 线 累 计 销 售 60 224t, 产 销 率 
101.75% ,期 末 库 存 5 114t。 


72 507 
162 479 
11 410 
168 271 
102 539 
37 570 
19 272 
25 325 
19 927 
38 925 
48 725 
9 384 
152 364 
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工业 总 产值 
(不 变价 ) 
(万 元 ) 


企业 名 称 


山东 阳 谷 电线 集团 公司 
山东 万 达 电 缆 厂 

广东 电缆 厂 

广州 电缆 厂 
佛山 中 宝 电缆 厂 

乐 庭 电线 工业 (惠州 ) 有 限 公司 
南宁 电线 电缆 厂 

桂林 国际 电线 电缆 集团 公司 
成 都 普天 电缆 股份 有 限 公司 
德阳 电缆 股份 有 限 公司 
Fa 

甘肃 长 通电 缆 有 限 责 任 公 司 
新 疆 特 变 电 工 股份 有 限 公司 


电线 电缆 制造 企业 积极 参与 国家 重点 建设 项 目 以 及 国 
际 项 目的 招 投标 竞争 ,如 沈阳 电缆 有 限 责任 会 司 在 伊朗 德 黑 
兰 地 铁 工程 中 ,获得 所 有 中 低压 电缆 供 货 合同 ,合同 总 值 1.9 
亿 元 ;上 海 电 缆 厂 在 苏州 城 网 改造 工程 招标 中 ,通过 竞标 获 
得 31.59km 价值 1 754 万 元 的 MOKV 电力 电缆 供 货 合同 ;同时 
该 三 还 承接 了 为 广东 大 亚 湾 岭 奥 核 电站 提供 核电 站 电缆 的 
合同 ;江苏 水 易 集 团 在 湖北 联通 招标 中 ,连续 中 标 训 樊 一 孝 
感 一 武汉 段 .十 堰 段 和 荆州 段 等 总 计 1 300 多 km 的 光缆 ; 江 
苏 通 光 集 团 在 中 国联 通 河 南 长 途 干 线 工程 光缆 招标 中 一 举 
中 标 ,签订 了 1 000 多 km, EPA 2 500 万 元 的 48 ith GYTAS3 
光缆 供 货 合同 ;江苏 中 天 光缆 股份 有 限 公司 相继 中 标 广 东 东 
莞 电力 局 .广东 电网 工程 , 共 获 得 近 200km 的 全 介质 自 承 式 
(ADSS) 光 缆 的 合同 ; 享 通 集团 公司 继 中 标 新 疆 军区 军 网 通信 
工程 ,供应 1200km4 芯 .8 芯 和 12 芯 层 绞 式 光缆 之 后 ,还 在 
巴基斯坦 通信 电缆 有 限 公司 的 国际 招标 中 获得 40km 78 1H 
通信 电缆 的 合同 ;河北 新 华 线 缆 集团 公司 继 上 年 获得 广东 大 
亚 湾 岭 奥 核 电站 电缆 供 货 合同 后 ,又 先后 获得 了 多 批 次 的 核 
电站 电缆 定单 ;镇 江 菊花 线 缆 公 司 在 南京 供电 局 1 户 1 表 城 
网 改造 工程 招标 中 ,竞标 获得 价值 612 万 元 的 订货 合同 ; 山 
东 金 源 线 绕 有 限 公司 分 别 收 到 孟加拉 国 和 新 加 坡 两 份 订单 ， 
又 增加 1 500km 电缆 的 订货 合同 ;杭州 中 策 电 缆 有 限 公司 与 
me HOH HIE FS 000t 铝 合金 导线 的 出 口 合同 等 

2000 年 电线 电缆 进出 口 取得 了 较 高 的 增长 , 据 统计 ， 
2000 年 电线 电缆 产品 出 口 额 16.16 亿美 元 ,同比 增长 
28.4%; 电 线 电缆 产品 进口 额 13.44 亿美 元 ,同比 增长 
22.2%。 电 线 电 缆 产 品 进出 口 继续 保持 顺差 。 

科研 成 果 ”上海 电缆 研究 所 自 承 担 国 务 院 三 峡 建 设 委 
员 会 下 达 的 三 峡 工程 大 容量 输电 线路 用 导线 的 研制 工作 后 ， 
会 同 沈阳 电缆 有 限 公 司 `. 上 海 银 线 厂 .湘潭 电缆 有 限 公司 MA 
北 红 旗 电 缆 有 限 公 司 等 4 个 厂家 开展 了 大 量 的 前 期 技术 准 
备 和 研制 工作 ,试制 了 + 500kV 直流 输电 工程 用 ACSR 一 720/ 
50( ACSR/AS 一 720/50) 架 空 导 线 。 随 后 又 有 15 个 工厂 先后 进 
行 了 研制 ,其 产品 样品 全 部 通过 了 原 全 性 能 型 式 试验 ,并 在 
三峡 输 电工 程 用 ACSR 一 720/50 导线 新 产品 技术 鉴定 会 上 全 
部 通过 了 原 国家 机 械 工 业 局 和 国家 电力 公司 的 鉴定 ,取得 了 
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资产 总 计 人 均 创 利税 
(万 元 ) (元 /人 ) 





( 续 ) 


销售 收入 
(万 元 ) 
50 007 
48 489 
38 241 
16 171 
20 417 
31 573 
21 630 
34 373 
26 314 
33 770 
34 970 
31 879 
33 957 


工程 投标 的 资格 。 

上 海 电 缆 研 究 所 赛 克 力 光 电缆 有 限 责 任 会 司 开发 的 
FRG 一 1 光纤 带 几 何 参数 测 仪 通过 了 由 上 海 市 科 委 组 织 的 新 
产品 鉴定 ,仪器 测量 精度 已 达到 国际 同类 仪器 的 先进 水 平 ， 
属国 内 首创 。FRC 一 1 光纤 带 几 何 参 数 测 试 仪 是 上 海 赛 克 力 
光电 缆 有 限 责任 公司 继 成 功 地 研制 出 FGM 一 1 光纤 几何 参 
数 测试 仪 和 OFM 一 3 光纤 多 参数 测试 仪 之 后 又 开发 出 的 一 
种 高 科技 .现代 化 的 光纤 几何 参数 测试 仪器 。 

中 国 科学 院 电 工 研究 所 研制 的 6m 长 高 温 超 导电 缆 成 功 
地 通过 了 1 450A 的 电流 , 比 设计 值 高 出 50%。 从 试验 结果 
看 ,该 超 导 电 缆 的 性 能 稳定 ,各 项 技术 指标 基本 上 达到 了 应 
用 的 要 求 。 

新 产品 ”山东 鲁能 泰山 电缆 股份 有 限 公 司 生 产 的 YJL- 
WOZ 220kV EK R Z ia He ZE BE ER LATE 
向 阻 水 电力 电缆 通过 了 国家 经 贸 委 主持 的 产品 鉴定 ,该 电缆 
在 1 年 时 间 中 经 过 1.70, .365 个 热 循环 的 预 鉴定 试验 ,结果 
表明 ;产品 质量 稳定 性 能 优异 ,符合 1EC62067/CDV 标准 文 
件 的 要 求 , 经 热 循环 试验 后 的 冲击 电压 裕 度 试验 ,1 500kV A 
击 穿 。 该 公司 研制 的 35kV 及 以 下 低 烟 低 疯 阻 燃 电缆 .0.6/ 
IKV 及 以 下 无 商 了 硬 火 电缆 、 硬 热 铝 合 金 钢 芯 绞 线 . 橡 塑 弹性 
体 矿 用 阻 燃 电缆 , 低 烟 无 商 低 毒 阻 燃 聚 烯 烃 电 缆 护 套 料 5 种 
新 产品 通过 了 省 级 鉴定 。 

江苏 中 天 通信 电缆 有 限 公司 生 产 的 光纤 复合 架空 地 线 
《OPCGW) 通 过 了 原 国家 机 械 工业 局 和 国家 电力 公司 联合 组 织 
的 产品 鉴定 。 

新 疆 特 变 电 工 线 缆 厂 生产 的 钢 芯 铅 绞 线 和 3SkV 交 联 电 
缆 通 过 了 国家 机 械 工 业 局 和 国家 电力 公司 的 鉴定 。 该 厂 还 
研制 生产 了 截面 为 Ome 的 稀土 钢 芯 铝 绞 线 。 

享 通 集团 江苏 享 变 通信 线 缆 有 限 公 司 生 产 的 物理 发 泡 
聚 乙 烯 绝缘 皱纹 钢管 外 导体 射频 同 轴 电 缆 通 过 了 信息 产业 
部 组 织 的 产品 鉴定 。 

天 水 铁路 电缆 厂 研制 的 用 于 铁路 信号 系统 中 多 信息 综 
合 传输 通道 的 新 型 电缆 一 一 铁路 信号 光电 综合 缆 , 企 北 束 通 
过 了 铁道 部 组 织 的 技术 审查 。 

上 海 电 缆 厂 研制 的 乙 丙 及 交 联 聚 乙烯 绝缘 无 锣 低 烟 低 
毒 阻 燃 舰 船用 电力 电缆 通过 了 上 海 市 经 委 组 织 的 鉴定 。 


西安 电缆 厂 研 制 的 聚 氯 乙烯 绝缘 耐火 电力 电缆 通过 了 
国家 防火 建筑 材料 质量 监督 检测 中 心 的 A 类 试验 ,该 产品 在 
1998 年 通过 B 类 了 耐火 试验 的 基础 上 ,通过 工艺 改进 .技术 改 
造 使 产品 达到 A 类 耐火 电缆 的 要 求 。 

上 海南 洋 电 材 有 限 公 司 研制 的 CEPJ8S6/SCO.6/1kV , 
CEPJ85/SCO.6/1kV .CHEPJ85/SC 等 型 号 的 低 烟 无 次 阻 燃 船用 
电力 和 通信 电缆 通过 了 上 海 市 经 委 委 托 组 织 的 产品 鉴定 。 

山东 滕州 市 圣 泰 电缆 有 限 责任 公司 研制 的 而 高 温 高 屏 
蔽 硅 橡胶 电缆 通过 了 山东 省 科 委 组 织 的 省 级 技术 鉴定 。 该 
产品 其 有 了 耐 高 低温 . 抗 电场 .磁场 .射频 干扰 等 性 能 。 

长 沙 金 龙 电缆 有 限 公 司 生 产 的 0.6/1kV 聚 氯 乙烯 绝缘 电 
力 电缆 ,10kV 架空 绝缘 电缆 .450/7S0V 塑料 绝缘 控制 电缆 通 

浙江 新 兴 辐 照 交 联 电 缆 有 限 公 司 开发 的 MPG—10 型 电 
力 母 排 热 缩 绝缘 套 管 通过 了 浙江 省 电力 工业 局 组 织 的 新 产 
品 鉴 定 。 

TREA WAH 35kY 交 联 聚 乙烯 绝缘 电力 电缆 和 
I0ky 架空 绝缘 电缆 通过 了 广东 省 电子 机 械 工业 厅 组 织 的 省 
级 鉴定 。 

海口 威 特 电 缆 有 限 公司 为 适应 海南 雨水 多 .腐蚀 大 的 恶 
劣 环 境 而 开发 的 农用 直 埋 电缆 通过 了 海南 省 经 济 贸 易 厅 主 
持 的 技术 鉴定 。 

佛山 中 宝 光 绕 有 限 公 司 研制 的 半 干 型 全 介质 自 承 式 
(ADSS) 室 外 通信 光缆 (1 000m 及 以 下 跨 距 ) 顺 利通 过 了 广东 
省 科技 厅 主 持 的 生产 定型 鉴定 。 

海南 电缆 厂 人 研制 的 适用 于 海南 地 理 环境 和 气候 条 件 的 
NYY .NLYY NYA .NLYA、NYY 一 Y、NLYY 一 Y 等 6 个 系列 农用 
直 埋 防水 HAREMA TEREE. 

宝 胜 集团 研制 的 火灾 感 温 报警 电缆 、500% 高 温 绝 缘 控 
制 电缆 .具有 屏蔽 和 耐 化 学 药品 功能 的 电力 电缆 .具有 屏 茂 
和 耐 化 学 药品 功能 的 控制 电缆 ,分支 电缆 .无 毒 无 害 防 白蚁 
电力 电缆 .无 毒 无 害 防 白蚁 控制 电费、 无 商 低 烟 阻 燃 耐 火电 
JEA KV 架空 绝缘 料 , 辐 照 交 联 电力 电缆 、10kV 及 以 下 煤 
矿 用 电力 电缆 等 15 项 新 产品 通过 了 省 级 鉴定 。 

济南 海 泰 电缆 有 限 责 任 公 司 为 适应 国家 城 网 农 网 改造 
而 研制 的 可 分 裂 对 称 组 合式 绝缘 导线 束 通过 了 省 级 鉴定 。 

浙江 富 春 江 遂 信和 集团 有 限 公 司 人 研制 的 全 介质 自 承 式 
(ADSS) 光 缆 通 过 了 浙江 省 科 委 的 鉴定 。 

济南 宝 胜 鲁能 电缆 有 限 公 司 生 产 的 电力 电缆 ,控制 电 
BE PU PRE UV 架空 绝缘 电缆 ,10kV 架空 绝缘 电缆 五 大 
类 产品 通过 了 山东 省 技术 监督 局 组 织 的 技术 鉴定 

大 连通 发 新 材料 开发 公司 研制 的 包 覆 焊接 法 铜 包 铝 线 
通过 了 大 连 市 科 委 组 织 的 科技 成 果 鉴 定 ,产品 还 荣获 大 连 市 
科技 进步 一 等 奖 。 

被 列 人 2000 年 国家 级 重点 新 产品 的 有 江西 电线 电缆 总 
三 生产 的 防 考 橡皮 信号 电缆 和 接 入 网 用 物理 发 泡 同 轴 电 缆 ， 
宝 胜 集团 研制 的 高 保 真 音频 电线、 硅 橡 胶 绝缘 耐火 控制 电 
BR, .无 移 低 烟 阳 燃 热电 倘 用 补偿 电缆 检测 控制 和 计算 机 用 
无 向 低 烟 阻 燃 信 号 电缆 ,Intemet 信息 高 速 公路 骨 于 网 电缆 、 
高 阻 燃 隔 火 层 电缆 6 项 新 品 ;江苏 新 远东 电缆 有 限 公 司 生产 
的 450/750V 及 以 下 聚 氯 乙 烯 绝缘 尼龙 护 套 电线 电缆 (BVN) o 


广州 电缆 三 和 北京 威 世 达 会 司 共同 开发 的 安 联 生产 线 
运行 监测 记录 系统 正式 投入 运行 ,该 系统 应 用 于 从 NOKIA 5 
进 的 连续 硫化 生产 线 上 。 

质量 及 质量 管理 ”2000 年 通过 GB/T19001(1SO9001) 认 证 
的 企业 :内 蒙古 电缆 厂 .新 疆 特 变 电工 线 缆 厂 。 

通过 GB/T19002(1SO9002) 认 证 的 企业 :河北 电力 沧海 线 
缆 有 限 公 司 ,潍坊 精诚 电缆 厂 上海 摩 恩 电气 有 限 公 司 .广东 
曙光 通信 光缆 厂 .陕西 银河 电力 电缆 制造 有 限 公司 .河南 省 
通信 电线 厂 . 唐 村 实业 长 龙 电缆 公司 ,海口 威 特 电缆 有 限 公 
司 .山西 离 石 电缆 有 限 公 司 。 

通过 GB/T19000( ISO9000) 系列 质量 保证 体系 复审 的 有 : 
安徽 铜 泉 电线 电缆 有 限 公 司 .山东 金 源 线 缆 集 团 股份 有 限 公 
司 .曲阜 电缆 集团 .浙江 东阳 市 东洋 线 缆 公 司 CPE SR” . 济 
南 宝 胜 鲁 能 电缆 有 限 公 司 .恒通 电缆 厂 .上 海 摩 恩 电气 有 限 
公司 .天 水 铁路 电缆 三 .安徽 欣 意 电缆 有 限 公 司 .甘肃 长 通电 
缆 科 技 股份 有 限 公 司 ,沧州 会 友 线 缆 集团 有 限 公 司 。 

通过 GB/T24001—1997( 18014001 : 1996) 环 境 管 理 体 系 认 
证 的 有 :山东 鲁能 泰山 电缆 股份 有 限 公司 。 

通过 CB/T24001—1997( 15014001 : 1996) 环 境 管 理 体系 认 
证 复审 的 有 :新 吗 特 变 电 耳 线 缆 厂 。 

2000 年 有 235 个 企业 通过 了 中 国 国 家 电线 电缆 质量 监 
督 检测 中 心 的 电工 产品 安全 认证 ,有 511 个 企业 通过 了 认证 
复查 ,同时 该 中 心 为 27 个 认证 到 期 (4 年 ) 的 企业 进行 了 换 
证 。 

淮安 市 八方 电缆 厂 层 绞 式 (GYSTS .48 世 ) .中 心 束 管 式 
(GYXTS 12 蕊 ) 通 信 光 缆 取 得 国家 电信 设备 进 网 许可 证 。 

浙江 永 翔 电缆 集团 公司 开发 生产 的 光纤 带 光线 2000 年 
4 月 经 国家 信息 产业 部 验收 .审查 ,符合 进 网 要 求 ,准许 进 人 
国家 电信 网 使 用 。 

SAER E PART HE eR OEA 
(GYDXTW144B1) 和 层 绞 式 光 纤 带 光缆 (CGYDTS288B1 ) 获得 了 
国家 信息 产业 部 颁发 的 进 网 许可 证 。 

江苏 中 大 科技 股份 有 限 公 司 研制 生产 的 中 心 管 式 全 介 
质 自 承 式 (ADSS) 光 缆 获 得 了 信息 产业 部 通信 和 网 许可 证 ， 

基本 建设 及 技术 改造 ” 曲 时 电缆 有 限 公司 的 辐 照 交 联 
项 目 .杭州 富 通 集团 公司 的 光纤 扩 产 项 目 分 别 被 国家 经 贸 委 
列 人 以 “高 新 技术 改造 传统 产业 .高 新 技术 产业 化 .优化 重点 
产品 和 技术 结构 "为 主要 内 容 的 国家 重点 技术 改造 “ 双 高 一 
优 " 项 目 导 向 计划 。 

新 疆 特 变 电 工 线 缆 厂 10kV 架空 绝缘 电缆 项 目 实施 以 
来 ,达到 预期 的 技术 经 济 日 标 ,2000 年 10 月 30 日 通过 新 肚 
自治 区 星火 项 目的 专家 验收 。 该 厂 还 对 0+3 交 联 挤 出 机 机 
组 进行 了 技术 改造 ,并 试制 出 符合 工艺 要 求 的 IO0kV BLES SE 
联系 乙烯 架空 绝缘 电缆 ， 

江苏 新 远东 电缆 有 限 公司 总 投资 3 020 FIRES 
联 电缆 二 期 工程 技 改 项 目 全 部 完成 并 顺利 通过 验收 。 

福州 大 通 机 电 股 份 有 限 公 司 扩 大 出 口 特种 漆包线 生产 
线 第 一 期 技术 改造 项 目 通 过 了 己 州 经 委 组 织 的 验收 。 

江西 电线 电缆 总 厂 扩 大 物理 发 泡 射频 问 轴 电 缆 出 口技 
改 项 目 竣工 ,并 通过 验收 ， 该 项 目 总 投资 1 200 万 元 ,建成 投 
产后 将 年 新 增 物 理发 泡 电缆 18 000km。 
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的 悬 链 式 交 联 生 产 线 建成 投产 。 

浙江 晨光 电缆 有 限 公 司 与 上 海 石 化 投资 发 展 公司 的 投 
资 签字 仪式 在 平湖 市 举行 ,这 次 合作 签约 总 金额 为 2 000 万 
元 ,投资 将 全 部 用 于 交 联 电缆 技术 改造 项 目 。 

浙江 富 春江 通信 集团 与 浙江 大 学 达成 协议 ,共同 组 建 浙 
江 大 学 一 富 春 江 集 团 联合 实验 室 , 利 用 双方 的 优势 ,建立 光 
通信 有 源 .无 源 器 件 的 研究 开发 基地 。 目 前 ,投资 1 000 万 元 
的 该 项 目 中 试 基地 已 在 杭州 启动 。 总 投资 2 亿 元 的 生产 基 
地 也 已 在 规划 之 中 ,要 求 在 2002 年 之 前 建成 国家 级 光 通 信 
器 件 生产 基地 。 

侯 马 普天 通信 电缆 厂 先后 引进 安装 了 SZ 绞 成 缆 机 和 光 
纤 / 带 纤 二 次 套 塑 设备 ,改变 了 企业 无 法 生产 大 芯 数 带 状 光 
缆 的 状况 。 

陕西 银河 电力 电缆 制造 有 限 公 司 投资 近 千 万 元 建成 西 
北 地 区 首 条 6 ~ 35kV 悬 链 式 干 法 交 联 生产 线 , 经 调试 一 次 成 
功 并 生产 出 合格 产品 。 

一 批 线 缆 企 业 的 技术 中 心 被 有 关 省 市 计 经 委 批 准 为 省 
级 技术 中 心 ,作为 重点 支持 的 企业 技术 中 心 。 如 杭州 富 通 集 
财 公 司 桂林 国际 电线 电缆 集团 公司 .江西 电线 电缆 总 厂 . 江 
苏 亨通 集团 .安徽 欣 意 电缆 有 限 公司 等 , 另 有 福州 大 通 机 电 
股份 有 限 公 司 被 批准 为 福州 市 的 市 级 技术 中 心 。 

广东 电缆 厂 组 建 广东 省 广东 电缆 工程 技术 研究 开发 中 
心 , 其 目的 旨 在 推动 广东 电缆 厂 的 科技 进步 ,促进 有 关 技 术 
交流 ,解决 科技 成 果 转 换 中 的 工艺 .装备 ,测试 及 产品 质量 等 
BSH i, 
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管理 研究 室 .新 产品 新 材料 开发 研究 室 .电缆 设备 工艺 研究 
室 , 主 要 任务 是 研讨 企业 内 部 的 经 营 管理 体制 和 新 产品 .新 
材料 的 开发 创新 。 

对 外 合作 ”天津 电磁 线 厂 与 阿尔 卡特 集团 合资 兴建 了 
天 津 阿 尔 卡 特 电磁 线 有 限 公司 ,生产 高 品质 的 换 位 导线 、 绝 

国际 电缆 巨头 荷兰 NHK 公司 投资 1 200 万 美元 与 武汉 
长 江 通 信和 集团 公司 .长 飞 光纤 光缆 公司 共同 出 资 组 建 武 汉 安 
凯 有 限 公 司 。 该 公司 注册 资本 1 700 万 美元 ,其 中 蓓 方 占 
60% , 男 两 大 股东 各 占 20% 。 公 司 主要 生产 移动 通信 用 的 同 
轴 射 频 馈 线 电缆 . 漏 泄 电缆 和 跳 线 跨 接 电缆 。 

成 都 中 康 光缆 有 限 公 司 合资 合同 正式 签字 ,该 公司 是 由 
普 大 集团 成 都 电缆 股份 有 限 公司 与 美国 康宁 有 限 公司 共同 
投资 。 原 来 与 成 都 电缆 股份 有 限 公 司 合作 的 西门 子 公司 因 
为 经 营 战略 调整 的 需要 ,退出 光缆 制造 领域 。 

江苏 中 天 科技 股份 有 限 公 司 与 日 本 日 立 电 线 株式 会 社 
合资 成 立 了 中 天 日 立 光 缆 有 限 公 司 , 总 投资 1 000 万 美元 ,中 
天 科技 占 股 75% ,主要 生产 光纤 复合 架空 地 线 (OPGW) 。 

琛 圳 特 发 信息 股份 有 限 公 司 与 法 国 阿尔 卡特 公司 将 合 
资 在 次 圳 成 立 光 纤 生 产 企业 ,投资 总 额 将 达 2 800 万 美元 , 阿 
尔 卡 特 与 深圳 特 发 信息 分 别 持 有 55% A 45% FRED 

山东 电视 电缆 厂 与 法 国 Acome 公司 正式 签订 了 合同 , 共 
同 投资 500 多 万 美元 ,成 立 1 个 合资 公司 ,该 公司 将 生产 经 
车 RF 电缆 . 漏 泄 电缆 .电视 电缆 . 接 入 网 同 轴 电 纺 .连接 器 及 
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跳 线 等 。 

由 中 国电 器 工业 协会 组 织 的 中 国电 线 电缆 赴 日 考察 团 
前 往日 本 进行 了 为 期 13 天 的 访问 ,先后 参观 了 10 个 企业 ， 
并 与 日 本 同行 进行 了 座谈 ,对 日 本 电线 电缆 生产 现状 ,特别 
是 光纤 光缆 的 发 展 有 了 更 深 的 了 解 。 

管理 及 改革 2000 年 5 月 11 日 ,中 共 中 央 总 书记 江 泽 
民 在 中 央 和 浙江 省 领导 的 陪同 下 视察 了 杭州 富 通 集 团 公司 。 
总 书记 听取 了 该 集团 董事 长 王建 沂 关 于 工厂 情况 的 汇报 , 参 
观 了 光纤 制造 车 间 ,察看 了 火焰 抛光 .拉丝 . 塑 套 等 生产 过 程 
和 光纤 检测 设备 。 在 座谈 会 上 , 江 总 书记 强调 非 公有 制 经 济 
是 我 国 社会 主义 经 济 的 重要 组 成 部 分 ,必须 以 “三 个 代表 ”的 
重要 思想 为 指导 ,切实 加 强 党 的 建设 ,加 强 非 公 有 制 经 济 的 
两 个 文明 建设 。 

9 月 9 日 ,中 共 中 央 政 治 局 常委 HA KURA H fe m 
家 有 关 部 委 领 导 和 自治 区 领导 的 陪同 下 视察 了 新 疆 特 变 电 
TRABA. ARETES TA ARAS AVE 
A FATAL WAKA. RAE UK: RITE 
国 的 机 电 行 业 还 都 比较 困难 ,如果 都 能 象 特 变 电 工 就 好 了 。 

根据 原 国 家 机 械 工 业 局 国 机 规 (99)82 号 及 国 机 规 (99) 
169 号 文 关 于 编制 “十 五 "分 行业 发 展 规划 的 通知 ,由 上 海 电 
缆 研 究 所 牵头 .中 国电 器 工业 协会 电线 电缆 分 会 参加 编制 的 
《电线 电缆 行业 “十 五 "发 展 规划 (初稿 )》 的 审查 会 在 上 海 召 
开 , 来 自行 业 骨 于 企业 的 32 位 代表 就 发 展 规划 初稿 进行 了 
认真 的 审议 .充分 肯定 了 初稿 的 框架 结构 和 主要 内 容 , 同 时 
也 提出 了 修改 和 补充 意见 。 此 前 ,上 海 电 缆 研 究 所 组 织 所 内 
专家 对 发 展 规划 的 初稿 进行 了 多 次 讨论 。 根 据 审 查 会 的 意 
见 《 电 线 电缆 行业 “十 五 "发 展 规划 》 于 2000 年 底 前 完成 修 
改 并 最 后 定稿 。 

3 月 中 国电 器 工业 协会 电线 电缆 分 会 第 四 届 理 事 会 第 三 
次 会 议 在 广西 南宁 召开 ,电线 电缆 分 会 秘书 处 向 理事 会 汇报 
了 中 国电 器 工业 协会 电线 电缆 分 会 1999 年 工作 总 结 及 2000 
年 工作 要 点 ;电线 电缆 分 会 价格 委员 会 向 理事 会 汇报 了 反 低 
价 倾销 委员 会 价格 秘书 处 的 工作 情况 以 及 上 年 度 的 几 次 线 
缆 招标 中 的 情况 。 

国家 经 贸 委 组 织 审定 并 公布 了 由 原 国 家 机 械 工 业 局 和 
国家 电力 公司 上 报 的 《第 三 批 全 国 城乡 电网 建设 与 改造 所 需 
主要 设备 产品 及 生产 企业 推荐 目录 》, 第 三 批 4 推 荐 目录 》 仍 
遵循 国 经 贸 电力 [ 1998 ]844 号 和 国 经 贸 电 力 [1999 ]498 号 文 
件 所 确定 的 原则 .适用 范围 和 要 求 。 共 推荐 了 12 类 设备 产 
品 ,其 中 电缆 类 中 包括 了 6 个 系列 的 产品 ,低压 电缆 .控制 电 
缆 和 各 类 金具 不 属于 推荐 之 列 。 国 家 经 贸 委 1998 年 以 来 所 
发 布 的 三 批 4 推荐 目录 》 同 时 在 全 国 范围 内 适用 并 生效 ,第 三 
批 《推荐 目录 ?工作 结束 后 ,将 不 再 组 织 此 项 推荐 工作 。 

中 国电 器 工业 协会 电线 电缆 分 会 电器 装备 用 电线 电缆 
专业 委员 会 于 2000 年 3 月 在 上 海 组 织 召 开 了 汽车 低压 电线 
技术 研讨 会 ,国内 电线 电缆 制造 厂 .汽车 线束 制造 厂 及 相关 
设备 .材料 生产 厂 共 80 余 名 代表 参加 了 会 议 。 会 上 有 关羽 
家 就 国内 外 汽车 低压 电线 标准 .试验 方法 .汽车 工业 与 汽车 
低压 电线 以 及 汽车 线束 生产 对 汽车 电线 的 要 求 等 内 容 进行 
了 论述 。 代 表 们 还 参观 了 专业 汽车 线束 生产 厂 一 一 上 海德 
尔 福 派 克 电 气 有 限 公 司 。 


上 海 电 缆 研究 所 与 中 国电 器 工业 协会 电线 电缆 分 会 统 
组 线 专业 委员 会 7 月 在 上 海 召 开 了 绕组 线 及 其 所 用 绝缘 漆 
技术 进步 研讨 会 ,国内 主要 绝缘 漆 生 产 厂 和 部 分 漆包线 生产 
三 共 5 余 名 代表 参加 了 会 议 ,会 议 就 绝缘 漆 的 发 展 市场 需 
求 .标准 执行 及 采 标 情况 进行 研讨 。 

上 海 电 缆 研 究 所 信息 中 心 组 织 的 2000 年 电线 电缆 行业 
热点 技术 交流 会 ,5 月 在 上 海 举行 ,来 自行 业 各 企业 共 250 余 
名 代表 参加 了 为 期 3 天 的 会 议 , 会 上 共有 10 场 专题 报告 ,内 
容 涉及 光纤 架空 复合 地 线 .500kY 输电 架空 线 、 核 电站 用 电 
缆 .电线 电缆 橡 塑 材料 .高 压 电 缆 附 件 .变频 电机 用 绕组 线 、 
全 光 网 中 的 光纤 数据 通信 电缆 、UL 产品 认证 .WTO 与 电线 
电缆 行业 等 。 还 介绍 了 中 国电 线 电 缆 网 的 各 项 功能 以 及 今 
后 的 发 展 方向 。 并 特 邀 北欧 化 工 专 家 介绍 了 常温 硅烷 交 联 
电缆 料 。8 月 该 中 心 在 吉林 的 延吉 市 举办 了 2000 年 电线 电 
缆 行 业 高 级 营销 管理 研讨 会 ,来自 各 企业 的 营销 主管 听取 了 
专家 .学 者 所 作 的 市 场 昔 销 线 绕 产 品 市 场 .外 贸 务 实 以 及 客 
户 关系 管理 和 供应 链 管理 等 专题 讲授 ,对 新 形势 下 如 何 做 好 
营销 工作 进行 了 热烈 的 探讨 。 

中 国电 工 技术 学 会 电线 电缆 专 委 会 2000 年 会 在 四 川 德 
阳 举 行 , 本 次 年 会 以 “面向 21 世纪 的 电线 电缆 ”为 主题 , 共 收 
到 论文 近 20 篇 ,会 上 除 宣读 .研讨 论文 ,请 中 外 厂商 作 专题 
报告 外 ,还 讨论 了 专 委 会 工作 。 

11 月 由 中 国电 器 工业 协会 电线 电线 分 会 和 上 海 电 缆 研 
究 所 共同 组 织 的 2000 亚洲 线 缆 展 行业 活动 在 上 海 举 行 ,此 
次 行业 活动 分 为 四 大 板块 : 线 缆 行业 大 会 ,协会 各 专 委 会 组 
织 的 技术 交流 会 , 线 缆 产 品 .材料 .设备 展 以 及 亚洲 线 缆 展 
(WIREASIA2000)。 在 召开 的 行业 大 会 上 ,与 会 的 协会 领导 对 
行业 和 企业 的 发 展 寄 耶 希望 ;上 海 电 费 研 究 所 信息 中 心 介 绍 
了 题 为 90 年 代 及 1999 年 电线 电缆 行业 发 展 状况 的 经 济 分 析 
报告 。 在 此 后 的 4 天 内 ,中 国电 器 工业 协会 电线 电缆 分 会 各 
专 委 会 先后 召开 了 一 一 两 网 改造 中 的 电力 电缆 主题 研讨 会 、 
通信 电缆 及 光缆 的 发 展 研讨 会 . 钢 铝 导体 市 场 和 架空 导线 技 
术 及 高 压 输电 网 的 需求 研讨 会 .电缆 料 信息 和 技术 研讨 会 、 
漆包线 行业 发 展 战 略 研讨 会 等 交流 活动 。 交 流 会 宣讲 了 30 
多 篇 专题 报告 。 在 同期 举办 的 2000 年 电线 电缆 产品 .材料 
设备 展览 会 上 ,共有 200 多 个 厂商 参加 了 为 期 3 天 的 展 出 。 
15~ 17 日 ,第 九 届 国 际 电线 电缆 及 线材 制品 技术 学 术 会 议和 
展览 会 ,吸引 了 28 个 国家 和 地 区 的 198 个 厂商 共 600 多 位 中 
外 来 宾 参 加 。 

劳动 和 社会 保障 部 .中 国 机 械 工 业 协会 11 月 在 江苏 宜 
兴 市 组 织 召 开 了 电线 电缆 制造 工 国家 职业 技能 标准 及 教材 
编写 大 纲 审定 会 ,这 次 会 议 审定 的 电线 电缆 制造 工 国家 职业 
技能 标准 首次 从 电线 电缆 制造 工作 为 国家 职业 的 角度 ,对 职 
业 活 动 职业 技能 等 进行 了 规范 ,以 满足 职业 教育 培训 和 职 
业 技 术 鉴 定 的 需要 。 电 线 电缆 制造 工 国家 职业 技能 标准 包 
括 职 业 概况 .基本 要 求 .工作 要 求 .比重 表 4 个 部 分 ,其 中 工 
作 要 求 为 主体 部 分 。 审 定 通 过 的 电线 电缆 制造 工 国家 职业 
技能 标准 修改 后 报 机 械 工业 协会 及 劳动 和 社会 保障 部 审批 ， 
并 将 正式 颌 布 ,成 为 线 缆 行业 人 力 资源 开发 和 管理 的 国家 文 
件 。 这 次 会 议 还 审定 了 教材 的 编写 大 纲 , 这 套 教材 是 根据 
《电线 电缆 制造 工 国 家 职业 技能 标准 》 和 技术 理论 培训 教学 


计划 而 编写 。 

11 月 全 国电 线 电缆 反 低 价 倾销 工作 会 议 在 北京 召 升 ,会 
议 对 当前 形势 .机 械 工 业 局 的 改革 和 进入 WTO 对 电线 电缆 
行业 的 影响 以 及 对 今后 反 低 价 倾销 工作 进行 了 部 署 。 

为 了 确保 按期 向 三 峡 输 电工 程 提供 质量 一 流 的 架空 导 
线 产品 ,上 海 电 缆 研 究 所 为 国家 电网 建设 分 公司 起 草 了 三 峡 
一 常州 + S00kV 直 流 输电 工程 用 大 截面 导线 试制 .生产 .验收 
技术 条 件 。 该 技术 条 件 于 2000 年 1 月 由 国家 电网 建设 分 公 
司 在 北京 专门 举办 的 信息 发 布 会 上 发 布 。 上 海 电 线 研究 所 
还 根据 近 几 年 组 织 行业 厂家 对 三 峡 输 电工 程 用 导线 的 研制 
情况 以 及 大 截面 导线 产品 的 配套 需要 ,于 2000 年 11 月 在 上 
海 组 织 召 开 了 三 峡 输 电工 程 用 镀 锌 钢 线 专题 技术 研讨 会 , 邀 
请 20 多 个 镀 锌 钢 线 制造 厂家 和 电线 电缆 厂家 共同 对 三 峡 和 输 
电工 程 用 导线 和 镀 锌 钢 线 的 技术 .质量 要 求 进行 研讨 ,以 促 
进 两 大 行业 共同 努力 ,做 好 为 :: 峡 输电 工程 提供 优质 产品 的 
准备 。 

12 月 原 国 家 机 械 工业 局 和 国家 电力 公司 在 北京 组 织 召 
开 了 三 峡 输 电工 程 用 ACSR—720/50 钢 芯 铝 绞 线 ( 包 括 铝 包 
钢 芯 铝 绞 线 ) 新 产品 技术 鉴定 会 。 会 议 洲 请 国务 院 三 峡 . 工 程 
建设 委员 会 办 公 室 的 有 关 领 导 参 加 ,并 聘请 15 位 专家 组 成 
鉴定 委员 会 对 全 国 19 个 电缆 企业 申报 的 鉴定 文件 .技术 报 
告 和 抽 测 的 样品 性 能 进行 了 详细 审查 和 认真 讨论 ,认为 这 19 
个 企业 试制 完成 的 ACSR 一 720/50 钢 芯 铝 绞 线 ( 含 ACSR/AS— 
720/50 铝 包 钢 芯 铝 绞 线 ) 技 术 性 能 符合 三 峡 一 常州 SOOKV 
直流 输电 工程 用 大 截面 导线 试制 .生产 .验收 技术 条 件 ,满足 
工程 要 求 ,同意 通过 新 产品 技术 鉴定 。 本 次 通过 技术 鉴定 的 
厂家 ,具备 了 三 峡 工 程 ACSR 一 720/50 导 线 投标 的 基本 资格 。 

债 转 股 是 党 中 央 .国务 院 为 了 化 解 金 融 风险 减轻 国有 
企业 债务 负担 .促进 国有 企业 脱困 所 采取 的 重大 战略 决策 ， 
此 项 工作 已 经 进入 实质 性 操作 阶段 。 经 国家 经 贸 委 、 财 政 
部 .中 国人 民 银 行 联合 审核 并 报国 务 院 同意 ,国家 经 贸 委 以 
国 经 贸 产业 [2000j541 号 文 批复 ,同意 62 个 企业 实施 倘 转 
股 。 候 马 普天 通信 电缆 厂 ( 原 供 马 邮电 通信 电缆 三 ) PERA 
天 信息 产业 集团 公司 与 中 国 东 方 资产 管理 公司 正式 签 园 倘 
转 股 协 议 ,这 标志 着 修 马 普天 通信 电缆 三 的 债 转 股 方案 经 国 
务 院 有 关 部 门 批准 后 进入 实质 性 运作 ,为 推动 候 马 普 大 通信 
电缆 厂 的 企业 改制 和 改善 经 营 条 件 开局 了 新 的 途径 。 此 次 
债 转 股 金额 为 1.66 亿 元 ,全 部 为 中 国 东 方 资产 公司 从 中 国 
银行 接收 的 转 股 债权 。 河 南 金龙 电缆 集团 的 债 转 股 金额 为 
4.51 亿 元 ,实施 债 转 股 后 ,公司 的 资产 负债 率 由 原来 的 
90.9% 下降 到 36.8% ,每 年 可 减少 利息 支出 3 000 万 元 以 上 

杭州 富 通 集团 公司 被 国家 科技 部 火炬 技术 产业 开发 中 
心 认定 为 2000 年 首 批 国家 火炬 计划 重点 高 新 技术 企业 。 

南宁 电线 电缆 厂 经 广西 壮族 自治 区 科技 厅 批 准 认 定 为 
高 新 技术 企业 。 

江苏 新 远东 电缆 有 限 公司 被 中 国 质量 管理 协会 评 为 
2000 年 由 市 场 用 户 评价 出 的 “全 国 用 户 满意 企业 ”。 | 

甘肃 长 通电 缆 科技 股份 有 限 公 司 核准 登记 注册 ,该 公司 的 
发 起 人 为 甘肃 长 通电 缆 ( 集 团 ) 有 限 责任 公司 .甘肃 开源 投资 有 
限 责 任 公 司 .甘肃 白银 通 盛 电 材 有 限 责任 会 可. 上海 电 缆 研 究 
所 .中国 电线 电缆 进出 口 联营 公司 。 公 司 总 股本 7 000 万 元 ,主要 
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从 事 电线 电缆 及 电工 器 材 产 品 的 研发 .生产 以 及 销售 。 

4 月 浙江 富 春 江 集团 杭州 中 策 电 缆 有 限 公 司 正式 挂牌 
成 立 ,该 公司 是 由 浙江 富 春江 集团 公司 兼并 并 接收 中 策 电 费 
及 其 母体 企业 杭州 电缆 厂 的 全 部 资产 和 债务 而 成 立 的 。 该 
公司 注册 资本 5 000 万 元 。 

11 月 浙江 交 联 电缆 有 限 公 司 经 过 清 产 核 资 .审计 评估 、 
资产 确认 .国有 股权 受 让 .股东 确认 .股本 金 的 募集 到 位 等 程 
序 改制 为 民营 股份 制 公司 ,公司 名 称 不 变 、 注 册 资 金 不 变 。 
该 公司 前 身 是 国有 企业 ,1994 年 进行 了 股份 合作 制 的 改造 。 

经 湖南 省 人 民政 府 办 公 厅 批准 ,同意 将 衡阳 电缆 厂 全 部 
资产 及 债权 债务 划 归 湖南 省 经 济 建设 投资 公司 管理 。 

亨通 集团 公司 与 上 海 电 信 工 程 公司 凌云 通信 器材 厂 共 
同 投资 的 上 海 训 通电 信 科技 有 限 公司 成 立 签字 仪式 在 上 海 
举行 。 该 公司 总 投资 4 808 万 元 ,主要 生产 当前 信息 产业 领 
域 科技 含量 相对 集中 的 通信 光缆 摊 饵 光纤 放大 器 (EDFA)、 
光源 元 器 件 , 光 配 线 架 及 光电 缆 接 插件 等 高 科技 产品 。 

杭州 富 通 昭和 光 通 信 有 限 公 司 在 江泽民 总 书记 视察 富 
通 银 湖 工 厂 后 ,公司 上 下 掀起 了 二 次 创业 的 高 潮 , 为 进一步 
引进 资金 .扩大 生产 ,该 公司 内 引 外 合 , 与 杭州 康 因 斯 特 网 络 
ARAE, 吉林 邮电 器 材 总 公司 ,福建 邮电 器 材 公司 广西 南 
宁 市 通信 和 发展 有 限 责任 公司 4 个 单位 达成 了 投资 合作 意向 ， 
并 举行 了 增资 扩 股 签字 仪式 。 签 字 后 ,4 个 单位 成 为 该 公司 
新 股东 。 

【 扎 稿 人 :上 海 电缆 研究 所 吴 士 敏 . 顾 A 审 稿 人 :上 
海 电 缆 研 究 所 余 云 龙 ] 
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生产 发 展 情况 ”输电 线路 金具 和 铁塔 ,是 国家 电力 公司 
负责 归口 生产 和 管理 的 产品 。 全 国 获得 这 类 产品 生产 许可 
证 的 企业 上 百 个 ,多 数 为 中 小 型 企业 ,有 一 定 规模 的 企业 都 
集中 在 电力 系统 的 网 省 电力 公司 。2000 年 ,根据 上 报 资料 汇 
总 了 31 个 企业 的 情况 。 其 中 大 一 型 企业 1 个 ,大 二 型 企业 8 
个 ,中 一 型 企业 5 个 ,中 二 型 企业 9 个 ,小 型 企业 8 个 。 在 31 
个 企业 中 ,国有 企业 15 个 ,集体 或 股份 制 企 业 16 个 ;职工 
17 023 人 ,其 中 工程 技术 人 员 1 826 人 , 占 职工 数量 的 10.7%. 
2000 年 完成 工业 总 产值 201 272 万 元 ,不 变价 115 948 万 元 ， 
工业 增加 值 38 594 万 元 ,全 员 劳 动 生产 率 111 478 元 /人 。 

当年 铁塔 制造 企业 完成 了 三 峡 送出 工程 的 SOOKV 岗 一 - 
长 . 南 一 郑 . 孝 一 汉 等 输电 线路 铁塔 和 500kV KU AA, 
感 .新 乡 等 变电站 钢 架 构 的 生产 供应 任务 。 金 县 制造 厂 完成 
了 这 些 线路 和 变电站 的 金具 供应 任务 。 

产品 分 类 产量 全 年 共 完 成 铁塔 146 3561, A 70 047t。 

市 场 及 销售 ”2000 年 共 创 销售 收入 191 743 万 元 ,产品 
销售 税金 及 附加 5 046 万 元 ,实现 利润 总 额 4 245 万 元 ;完成 出 
口 铁塔 182, HOSA 3 161t; 出 口 铁塔 412.6 万 美元 ,金具 
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442.8 万 美元 。 

宝鸡 铁塔 厂 积极 主动 抓 住 城 网 、. 农 网 改造 .三 峡 送出 工 
程 等 机 过 ,千方百计 占领 市 场 ,承揽 任务 ;依靠 可 靠 的 质量 、 
周到 的 服务 ,赢得 了 用 户 , 收 到 了 明显 的 效果 。 

广东 省 电力 线路 器 材 厂 在 市 场 竞争 激烈 .产品 供 大 于 求 
的 情况 下 ,更 新 观念 , 主 业 与 多 经 同步 发 展 ,采用 薄利 多 销 或 
微利 多 销 的 办 法 ,使 该 厂 质量 好 、 价 格 适中 的 铁塔 产品 在 市 
场 上 占有 一 定 的 份额 。 

成 都 电力 金具 总 厂 面 对 愈演愈烈 的 市 场 竞争 ,不 断 开 发 
新 产品 ,改进 生产 工艺 ,不 断 提 高 产品 质量 ,依靠 工期 .价格 、 
质量 .信誉 和 优质 服务 ,取信 于 用 户 。 该 厂 2000 年 被 核准 为 
可 以 自 营 进出 只 权 的 企业 ,使 经 营 范围 由 国内 扩大 到 国外 。 

新 产品 ”南京 线路 器 材 厂 ,四平 线 路 器 材 厂 .成 都 电力 金 
具 总 厂 、 江 苏 捷 凯 电力 器 材 集团 公司 共同 完成 了 三 峡 送 出 工 
程 需要 的 大 截面 (630 ~ 70m ) 导 线 和 大 吨位 (50t 以 上 ) 配 套 
金具 ,共有 悬垂 线 夹 . 耐 张 线 夹 .连接 金具 ,接续 金具 、 防 振 锤 、 
间隔 棱 6 大 类 别 ,100 多 个 品种 。 这 些 金具 均 通过 技术 鉴定 ， 
与 业主 签 定 供 货 合同 ,将 用 于 三 峡 送出 500kV 线路 工程 。 

广东 电力 线路 器 材 厂 完成 了 15m 高 强度 超 长 钢 制 电 杆 
研制 任务 ,已 正式 生产 。 

广西 送 变 电 公司 铁塔 厂 完成 了 24 边 形 钢管 构架 的 研制 
任务 ,将 用 于 玉林 梨 山 SOOKV 变电站 。 

质量 及 质量 管理 ”生产 厂 严格 按照 GB2694 一 1981《 输 电线 
路 铁塔 制造 技术 条 件 》.CB2314 一 1997《 电 力 金 具 通 用 技术 条 件 》 
和 按 规定 程序 批准 的 设计 图 样 及 有 关 标 准 .规范 制造 产品 。 多 
数 广 已 通过 ISO9001 ,9002 质量 认证 ,正在 向 2000 版 ISO9000 过 
渡 , 质 量 控制 贯穿 生产 全 过 程 ,使 产品 质量 得 到 保证 。 

宝鸡 铁塔 厂 为 进一步 提高 产品 质量 ,在 加 强 质量 管理 和 
加 大 考核 力度 的 同时 ,还 注重 通过 技术 改造 .技术 攻关 解决 
生产 中 存在 的 工艺 技术 和 工艺 纪律 方面 存在 的 问题 。 

成 都 电力 金具 总 厂 坚持 “满足 顾客 要 求 .促进 持续 改进 ” 
的 质量 方针 ,确保 产品 质量 。 该 厂 供应 S00ky 工程 的 金具 产 
品 经 工程 监理 部 门 到 厂 抽检 测试 ,全 部 符合 质量 标准 。 

广西 送 变 电 公司 铁塔 厂 质 量 管理 坚持 开展 QC 小 组 攻关 
活动 ,2000 年 共 完 成 22 个 成 果 , 其 中 设备 QC 小 组 荣获 全 国 
电力 行业 优秀 QC 小 组 称号 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”全 年 完成 固定 资产 投资 15 459 万 
元 ,其 中 技术 更 新 改造 投资 7 185 万 元 , 占 总 投资 的 46.5%。 

成 都 电力 金具 总 厂 投 入 1 830 万 元 ,进行 基本 建设 ,以 扩 
大 生产 能 力 ,适应 西部 大 开发 对 金具 产品 的 需要 。 

宝鸡 铁塔 三 投入 技术 改造 资金 186 万 元 ,用 于 放样 局 域 
网 建设 ,以 提高 微机 放样 水 平 ;购置 铁 板 数 控 机 床 、 铁 板 数 控 
火焰 切割 机 等 设备 ,以 提高 铁 板 加 工效 率 和 质量 。 

广东 省 电力 线路 器 材 厂 投 入 技术 改造 资金 300 万 元 , 完 
成 了 酸 洗 废 水 综合 治理 等 项 目 。 

辽源 市 线路 器 材 厂 投 入 300 万 元 ,对 热 镀 锌 ,冷加工 设 
备 及 厂房 进行 了 更 新 改造 。 使 该 厂 金具 产品 品种 增加 26 
个 ,成 为 金具 产品 门类 齐全 的 企业 。 

管理 与 改造 ”宝鸡 铁塔 厂 已 连续 13 年 被 山西 省 政府 授 
予 “ 重 合同 .守信 用 "先进 单位 ,并 保持 省 文明 单位 和 AAA 银 
行 信 誉 企业 称号 。 


成 都 电力 金具 总 厂 在 企业 转机 建制 方面 ,继续 深化 了 内 
部 改革 , 引 人 了 学 邯 钢 \ 降 成 本 、 增 效益 \、 按 成 本 否决 机 制 , 实 
施 了 月 产 吨位 .品种 .工期 与 工资 .奖金 挂钩 考核 ,上 不 封顶 、 
下 不 保底 . 足 额 兑现 .奖励 先进 ,充分 调动 了 广大 职工 的 积极 
性 ,收效 显著 。 

广东 省 电力 线路 器 材 厂 顺应 电力 体制 改革 , 深化 内 部 改 
革 ,强化 管理 ,特别 是 物资 管理 ,努力 降低 成 本 ;加 强 财务 管 
理 ,改善 资金 运筹 ,适应 市 场 发 展 的 需要 。 在 内 部 管理 上 ,分 
】 和 车 间 实 行经 济 责任 藉 包 制 ,分 厂 独立 核算 .自负 盘 亏 、 对 
外 承担 经 济 责任 ,三 和 承包 单位 风险 共 担 .利益 共存 ,发 挥 了 
企业 最 佳 的 经 营 效果 。 

(RRA PRR ARP KS ERED SHER 
审 稿 人 :中 国电 力 企业 联合 输 变 电 设备 分 会 强 凤 贤 】 
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年 绝缘 材料 行业 职工 总 数 24 465 人 ,其 中 工程 技术 人 员 2 368 
人 , 占 职工 总 数 9% ;2000 年 全 行业 工业 增加 值 79 769 万 元 ， 
比 上 年 增长 12% ;工业 总 产值 (不 变价 )368 739 万 元 , 比 上 年 
增长 5% ;工业 销售 产值 330 435 万 元 , 比 上 年 增长 3% ; 销售 
收入 340 367.31 万 元 , 比 上 年 增长 22% ;全 年 上 缴 利税 总 额 
47 234.05 万 元 , 比 上 年 增长 28% ;全 员 劳 动 生产 率 37 386 元 / 
人 , 比 上 年 增长 18%。 绝 缘 材 料 行业 取得 的 这 些 成 就 无 疑 为 
“十 五 ”期 间 的 发 展 打 下 良好 基础 。2000 年 绝缘 材料 行业 部 
分 重点 企业 的 主要 经 济 指标 见 表 1。 

产品 分 类 产量 绝缘 材料 行业 产品 分 类 及 2000 年 各 类 
产品 产量 等 经 济 指标 见 表 2 

市 场 及 销售 绝缘 材料 的 产品 市 场 份额 中 全 民企 业 A 
资 企 业 和 民营 企业 的 国内 市 场 占有 率 分 别 为 50% 、20%、 
30% ,从 发 展 趋势 看 ,合资 企业 经 济 实力 梭 厚 ,技术 先进 , 产 
品质 量 好 ,他 们 生产 的 产品 大 部 分 出 口 , 只 有 小 部 分 国内 销 
售 ,目前 只 占 国内 市 场 份额 的 20% 左 右 , 但 其 发 展 趋势 较 快 ， 
今后 其 市 场 占有 率 将 大 幅度 提高 。 全 民企 业 大 部 分 处 境 困 
难 ,企业 产品 结构 不 合理 ,流动 资金 缺乏 ,难以 在 开发 新 产品 
方面 有 足够 的 投 人 ,因此 ,工业 总 产值 .销售 收入 .利润 .订货 
合同 下 降 , 回 款 率 低 ,流动 负债 .长 期 负债 上 升 , 市 场 竞争 激 
烈 .市 场 萎缩 , 呈 滑 坡 态 势 , 其 市 场 份额 连 步 减少 。 民 营 企 业 
机 制 灵 活 , 尚 有 较 大 发 展 空间 。 





生产 发 展 情况 ”2000 年 度 统计 的 生产 企业 69 个 ,2000 
Rl 2000 年 绝缘 材料 行业 部 分 重点 企业 的 主要 经 济 指标 (单位 :万 元 ) 
I 业 工 业 销售 产值 实现 利润 已 交 利税 产品 产量 
个 y 
ret EE) o a| saj w 
东 材 企业 集团 公司 4 650 ] 709 
山东 诸城 四 达 公 司 934 5 79] 
常州 绝缘 材料 总 三 514 8 226 
招 远 人 金宝 电子 有 限 公司 3 780 10 460 


高 兴 绝缘 材料 厂 


企业 数 ( 个 ) 
生产 量 (t) 
销售 量 (t) 
销售 收入 (万 元 ) 


2000 年 绝缘 材料 行业 统计 的 69 个 企业 共 销 售 产品 总 量 





130 913t ,销售 收入 338 286 万 元 。 
按 本 行业 企业 销售 收入 进行 排序 ,前 10 名 企业 见 表 3。 
表 3 2000 年 销售 收入 前 10 名 企业 














广东 生 益 科技 股份 公司 
MULTA TARA] 
东 材 企业 集团 公司 
EAI ARAE 
南美 禾 铜 板 三 有 限 公司 
华 立 达 铜 箱 板 有 限 公司 
深圳 长 园 新 材料 有 限 公司 
常州 绝缘 材料 总 厂 

山东 诸城 四 达 公司 
江西 长 江 化 工厂 
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3 392 
2 860 
16 439 


2000 年 绝缘 材料 行业 产品 的 出 口 量 31 $S03+, 比 上 年 增长 
31% ,出 口 产值 128 583 万 元 ,创汇 金额 14 692 万 美元 , 比 上 年 
增长 23% , 按 出 口 创汇 排序 前 10 名 企业 见 表 4。 

表 4 2000 年 创汇 金额 前 10 名 企业 


134 281 
130 913 
























FF 人 创汇 金额 

1 | 广东 生 益 科技 股份 公司 8 654.0 

2 | 招 远 金 宝 电 子 有 限 公 司 51.0 
3 | PERAK) ERAH] 32.0 
4 | 华 立 达 铜 币 板 有 限 公司 11.0 
5 | 珠海 海港 积 层 板 有 限 公司 51.0 
6 | 北京 福 泣 达 化 工 有 限 责任 公司 42.0 
7 | 东 材 企业 集团 公司 41.0 
8 | 上 海 绝缘 材料 厂 -0.1 
9 | 江西 长 江 化 工厂 9.0 
10 


上 海 电 机 玻璃 纤维 厂 


产品 概况 ，153 


新 产品 ”广东 生 益 科技 股份 公司 研制 开发 的 紫外 光 阻 
挡 覆 钢 箱 层 压板 2000 年 获 广东 省 优秀 新 产品 一 等 奖 ,同时 
该 公司 还 研制 成 功 3 项 覆 锅 板 新 产品 。(1) 彩 电 高 频 调谐 器 
用 覆 钢 箱 层 压 板 , 具 有 介 电 性 能 好 ,优良 的 冲 孔 加 工 性 及 电 
性 能 和 理化 性 能 ,产品 符合 IPC 一 4101 标准 ,达到 国外 同类 产 
品 先进 水 平 。(2) 低 介 电 常数 环 氧 玻璃 布 禾 钢板。 具有 低 介 
电 常 数 和 低 介 质 损耗 因数 ,能 控制 PCB 板材 的 特性 阻抗 , 阻 
燃 性 达 UL94V 一 0 级 ,此 产品 填补 了 国内 空白 ,可 替代 进口 
产品 。(3) 高 可 靠 性 多 层 板 用 芯 板 及 粘 结 片 ,各 项 性 能 符合 
IPC 一 4101 标准 ,达到 国外 同类 产品 先进 水 平 。 上 述 3 种 产 
品 均 于 2000 年 9 月 通过 广东 省 级 技术 鉴定 。 

深圳 长 园 新 材料 股份 有 限 公 司 开发 的 热 缩 通信 接续 塑 
料 套 管 ,产值 1 500 万 元 ,利税 300 万 元 , 获 邮 电 部 人 网 许可 
证 ,该 产品 获得 2000 年 度 深圳 市 科技 进步 三 等 奖 。 

东 材 企业 集团 公司 开发 的 超 厚 型 育 酯 薄膜 (250 ~ 
350km) 是 目前 世界 上 仅 有 杜邦 公司 等 少数 几 个 公司 可 以 生 
产 的 产品 ,该 产品 已 通过 原 四 川 省 机 械 厅 组 织 的 产品 鉴定 。 
产值 2 350 万 元 ,利润 362.8 万 元 ,税金 178.9 万 元 ,创汇 396 
万 元 。 该 公司 还 研制 开发 出 6023 行 输出 变压器 用 聚 酯 薄 
膜 ,该 产品 具有 优良 的 电气 绝缘 性 能 物理 力学 性 能 和 尺寸 
稳定 性 ,主要 用 于 电视 机 和 终端 显示 器 的 一 体 化 行 输出 变 压 
器 上 ,6023 产品 具有 良好 的 阻 燃 性 ,获得 美国 UL 认证 ,各 项 
性 能 均 达到 日 本 东 丽 S10 等 国外 产品 的 水 平 ,填补 了 国内 空 
白 。 其 技术 指标 为 :(1) 工 频 电气 强度 195MV/mo (2) ea 
0.3%。(3) 体 积 电 阻 率 >1.5x 1050.m。(4) 表 面 电 阻 率 1.8 
x 1050。(5) 相 对 介 电 常数 (50Hz)3.1。(6) 介 质 损 耗 因 数 
(50Hz)2x 107°. (7) 414438 BE > 170MPa。(8) 断 裂 伸 长 率 > 
110% 。(9) 阻 燃 性 94VTM 一 2。 

北京 福 润 达 化 工 有 限 责任 公司 研制 开发 的 F820 酚醛 层 
压 纸板 为 高 机 械 强 度 、 外 观 鲜 艳 的 酚 醴 层 压 纸板 ,该 产品 可 
替代 进口 同类 产品 ,已 大 批量 投产 , 获 北京 科 协 颁发 的 “科技 
之 光 " 优 秀 产品 奖 。 该 公司 还 研制 开发 出 3240A 环 氧 酚醛 层 
压 玻璃 布 板 和 高 电 性 能 酚醛 布 板 [ F851(CE) 和 F853(LE)] 均 
获 国 外 厂商 认可 ,并 通过 北京 市 级 鉴定 。 

衡阳 绝缘 材料 总 厂 在 激烈 的 市 场 竞争 中 勇于 探索 ,成 功 
开发 出 5460 一 1 C 级 少 胶 云母 带 ,该 产品 是 以 云母 纸 为 基础 ， 


ES 2000 年 部 分 企业 基建 、 技 改 投资 情况 


基本 建设 投资 


以 200T 以 上 耐 热 胶 为 胶粘剂 , 单 面 用 电工 无 碱 玻璃 布 为 补 
强 材料 经 复合 而 成 的 ,在 常态 下 具有 较 好 的 柔软 性 ATE, 
使 用 中 不 分 层 不 掉 粉 。 该 云母 带 主要 用 于 真空 压力 浸 演 
(VPI) 工 艺 的 高 压 电机 线圈 的 主 绝缘 材料 ,特别 适用 铁路 高 
速 机 车 电机 的 主 绝 缘 材 料 。 

质量 及 质量 管理 ” 据 统计 ,机 械 工业 电工 材料 产品 质量 
监督 检测 中 心 2000 年 对 绝缘 材料 各 类 产品 进行 了 324 批 次 
检测 ,其 中 不 需要 做 结论 判定 ( 仅 给 出 实测 值 ) 的 176 批 次 ， 
仅 提 供 原始 数据 (不 要 正式 报告 ) 的 33 批 次 。 在 要 求 做 结论 
判定 的 101 批 次 中 ,检测 合格 的 90 批 次 ,不 合格 的 11 批 次 ， 
在 检测 工作 中 ,执行 国际 标准 2 批 次 ,执行 国内 标准 310 批 
次 ,执行 企业 标准 12 批 次 。 

2000 年 绝缘 材料 行业 协会 在 质量 管理 与 产品 检测 工作 
中 作 了 大 量 的 工作 ,与 机 械 工业 电工 材料 产品 质量 监督 检测 
中 心 共同 举办 了 行业 质量 管理 与 产品 检测 学 习 班 ,培训 了 不 
少 企业 的 质量 管理 人 员 和 产品 检测 人 员 ,加 强 了 企业 对 GB/ 
T19000( 1SO9000) 系列 标准 宣传 .学 习 和 人 贯彻 工作 。 

全 国 绝缘 材料 标准 化 技术 委员 会 于 2000 年 10 月 在 安徽 
省 黄山 市 召开 年 会 ,审查 了 两 个 国家 标准 送审 稿 : CB/ 
T5021 一 x x x x《 换 向 器 隔 板 和 材料 了 和 GB/T2900.5— x x 
x x《 电 工 术语 .绝缘 固体 .液体 和 气体 》, 对 上 述 两 个 标准 进 
行 了 审查 ,提出 了 修改 .补充 和 处 理 意见 。 经 补充 后 形成 报 
批 稿 并 已 上 报 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”2000 年 绝缘 材料 行业 用 于 技术 
改造 ,基本 建设 项 目 总 投资 计划 数 为 11 228 万 元 (其 中 用 于 
技术 改造 $ 087 万 元 ,基建 6 141 万 元 ) ,实际 完成 数 13 328 万 
元 (其 中 技术 改造 7 156 万 元 ,基建 项 目 6 172 万 元 ) Hes 
宝 电子 有 限 公司 高 档 铀 箱 项 目 是 列 人 国家 高 技术 产业 化 示 
范 工程 的 项 目 。 该 公司 于 1998 年 完成 了 高 档 电 解 铜 稍 国 家 
863 高 技术 研究 发 展 计 划 ,2000 年 被 科技 部 批准 为 国家 863 
计划 成 果 产 业 化 基地 。 该 项 目 总 投资 2.2 亿 元 ,其 中 中 央 财 
政 预算 内 专项 投入 1 500 万 元 ,地 方 政府 配套 1 500 万 元 , 招 
远 金 宝 电子 有 限 公 司 投入 10 000 万 元 ,山东 省 高 新 投资 公司 
投资 9 000 万 元 ,建成 后 可 实现 年 销售 收入 2.7 亿 元 ,利润 
5 000 万 元 。2000 年 部 分 企业 基本 建设 技术 改造 投资 情况 见 
ES. 


(单位 :万 元 ) 
技术 改造 


企 业 名 称 投 Y 投资 完成 数 Ne 
a i 





哈尔滨 庆 缘 绝缘 材料 股份 公司 
东 材 企业 集团 公司 
北京 福 润 达 化 工 有 限 责 任 公司 
山东 诸城 四 达 公 司 
南天 集团 
亚 宝 绝缘 材料 有 限 公司 
江西 长 江 化 工厂 
嘉兴 荣 泰 绝缘 材料 有 限 公 司 
杭州 云母 纸 厂 
乐清 树脂 厂 

泰兴 荣 泰 绝缘 材料 有 限 公司 
宁波 安 力 绝缘 材料 有 限 公司 
深圳 长 园 新 材料 有 限 公司 
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2000 年 绝缘 材料 行业 部 分 企业 一 般 性 技术 改造 完成 
情况 见 表 6。 


表 6 2000 年 部 分 企业 完成 技术 改造 项 目 及 效果 





企业 名 称 项 目 名 称 

东 材 企业 集团 公司 引进 漆包线 漆 制 造 技术 和 新 
增 反 应 签 制 造 系 统 
机 械 梳理 成 网 无 纺 布 进口 制 
造 设备 (二 手 ) 

> ING 

IA 无 碱 玻璃 纤维 (拉丝 . 织 布 ) 
扩大 层 压 制品 新 品种 ,加 大 生 
产 规模 

嘉兴 绝缘 材料 厂 TRIR 

亚 宝 绝缘 材料 有 限 公司 EVO AF 

北京 福 润 达 化 工 有 限 公司 SMC 卷 料 车 间 

对 外 合作 ”2000 年 绝缘 材料 行业 引进 项 目 主 要 是 东 材 


企业 集团 从 日 本 国 日 东 新 兴 ( 株 ) 式 会 社 引 进 先进 的 聚氨酯 
AAR FH 级 聚 酯 亚 胺 漆包线 漆 产 品 的 工艺 配方 .生产 
技术 和 关键 设备 两 套 生 产 线 ,引进 时 间 1999 ~ 2000 年 ,投资 
金额 2 980 万 元 ,用 汇 110 万 美元 ,新 增生 产能 力 2 000t。 于 





效 FR 
ERRE LAER FH A RM TAR LAR BEE PS ,新 


增生 产能 力 2 000 a, 2000 年 11 月 技术 引进 完成 后 ,已 生产 出 80t 产品 


2000 年 12 月 完成 验收 工作 ,设计 生产 能 力 8 000Va, 已 生产 出 3 0001 
产品 


累计 投入 760 万 元 ,新 上 拉丝 卉 锅 24 台 ,设备 11 台 ( 套 ), 形 成 年 生 


产能 力 达 900t, 创 利税 150 万 元 


投资 120 万 元 ,新 土 1 200t 压 机 及 配套 设施 及 工装 ,以 提高 产品 档 


次 ,生产 高 附加 值 的 产品 


迁 建 形 成 年 产 4 450t 绝缘 材料 生产 能 力 , 其 中 新 增 SOOKV 等 级 高 纯 


环 氧 绝缘 材料 $00t ,该 项 目 完成 后 ,预计 年 销售 收 人 8 915 万 元 ,利润 
863 万 元 ,税金 482 万 元 


2000 年 4 月 完成 聚 酰 亚 腕 薄膜 重要 原料 均 茶 四 甲酸 一 酥 的 扩大 技 


术 改 造 , 生 产能 力 提高 到 60Va, 创 产值 500 万 元 /a, 利 税 80 万 元 /a 


2000 年 12 月 完成 试车 ,设计 能 力 为 500va 


2000 年 底 验 收 完成 ,已 生产 80t 产品 ,两 条 生产 线 设备 国产 化 
比例 为 %% ,材料 国产 化 比例 为 0%。 

2000 年 69 个 统计 企业 中 ,有 6 个 中 外 合资 企业 ,其 主要 
经 济 指标 完成 情况 见 表 Do 


R7 2000 年 合资 企业 主要 经 济 指标 完成 情况 (单位 :万 元 ) 
工业 总 产值 工 业 销售 产值 全 年 实现 全 年 已 交 
广东 生 益 科技 股份 公司 
招 远 金宝 电子 有 限 公 司 1 663 
FE WK BR AR PR a] 1 587 
HERRAR EBRAR 
珠海 海港 积 层 板 有 限 公 司 
大 连 澳 华电 子 材料 有 限 公 司 180 
管理 及 改革 2000 年 绝缘 材料 行业 为 了 适应 市 场 经 济 东 材 企业 集团 2000 年 利税 突破 1 700 万 元 。 


的 发 展 , 加 快 改革 步伐 ,调整 企业 结构 ,改革 合资 合作 等 仍 比 
较 活 跃 。 山 东 诸 城 四 达 公 司 以 产权 改革 为 核心 ,全 面 加 快 公 
司 市 场 化 进程 ,该 公司 时 在 1993 年 初 ,就 推行 了 股份 合作 
制 ,由 于 该 公司 的 产权 .股份 设置 和 股权 构成 方面 , 绝 大 多 数 
份额 被 相对 平均 占有 ,并 且 有 一 大 部 分 是 负债 占有 ,产权 妇 
属 模糊 ,股权 过 于 平均 。 该 公司 通过 调整 产权 结构 ,调整 到 
由 几 个 人 或 是 十 几 人 控股 , 持 大 股 者 把 企业 的 资产 确 确 实 实 
地 视 为 自己 的 资产 ,把 企业 的 经 营 视 作为 自己 的 企业 经 营 ， 
让 持 大 股 者 ,到 社会 上 筹集 资金 ,感受 到 负债 的 压力 。 经 营 
好 了 ,投入 的 股本 可 以 成 倍增 值 ,不 出 儿 年 就 达到 成 百 上 千 
万 ,经 营 不 好 自己 的 股本 没有 了 ,而 且 把 筹集 的 资金 都 赔 进 
去 了 ,这 样 就 形成 了 强大 的 压力 ,从 而 提高 大 股东 的 事业 心 
和 责任 感 。 四 达 公司 通过 调整 股权 ,明晰 产权 ,逐步 建立 现 
代 企 业 制度 ,使 2000 年 企业 各 项 经 济 指标 均 取得 良好 成 效 。 

东 材 企业 集团 公司 管理 上 实施 “ 压 本 增 量 "的 经 济 责任 
制 ,实行 风险 抵押 经 营 ,确保 经 营 目标 的 实现 。 采 用 沿海 大 
量 布点 的 市 场 开发 成 略 , 抓 住 市 场 销售 龙头 ,精简 机 构 , 减 人 
增 效 ,提高 素质 。 实 行 新 产品 开发 与 技术 产权 分 红 挂 钧 ,使 


招 远 金 宝 电 子 有 限 公 司 坚 持 市 场 导向 ,通过 各 种 途径 ， 
大 搞 科 技 创新 ,促进 “ 产 学 研 "的 有 效 结合 ; 狠 抓 技 改 , 高 点 起 
步 快速 发 展 ;保持 企业 的 竞争 优势 ,充分 发 挥 该 公司 资金 . 技 
AR ,质量 和 品牌 优势 , 积极 开拓 国际 市 场 ,扩大 出 [1 ,2000 年 
创汇 达 1729 万 美元 。 

中 国电 器 工业 协会 绝缘 材料 分 会 与 中 国电 工 技术 学 会 
绝缘 材料 与 绝缘 技术 专业 委员 会 共同 组 织 行业 专家 编制 绝 
缘 材 料 行业 “十 五 ”规划 ,并 于 2000 年 4 月 在 北京 联合 召开 会 
议 ,专题 讨论 绝缘 材料 行业 “十 五 "发 展 规划 以 及 加 和 WTO 
对 绝缘 材料 行业 的 影响 及 对 策 。 经 过 充分 讨论 ,确定 了 绝缘 
材料 行业 “十 五 "发 展 规划 ,有 优先 侧重 地 安排 绝缘 材料 行业 

品 结构 .技术 结构 和 组 织 结构 的 调整 。 提 出 了 应 当 优先 发 
展 的 产品 和 技术 ,应 当 适 当 限 制 发 展 的 产品 和 技术 ,规划 抓 
住 主要 的 关键 问题 ,提出 了 基本 符合 绝缘 材料 行业 现状 的 
“十 五 "发 展 目标 及 发 展 思路 ,并 及 时 上 报 政府 作为 政府 的 参 

,会 议 同时 认为 要 把 握 好 加 入 WTO 这 一 机 遇 , 积 极 迎 接 挑 
战 。 

2000 年 绝缘 材料 行业 69 个 统计 企业 中 ,实行 股份 合作 
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制 企业 有 19 个 , 占 统计 企业 总 数 的 27%, 2000 年 部 分 股份 


合作 制 企业 的 经 济 指标 完成 情况 见 表 8。 


ES 2000 年 部 分 股份 合作 制 企业 主要 经 济 指 标 完成 情况 (单位 :万 元 ) 
(不 变价 e (当年 价 ) EAEE 利税 总 额 
哈尔滨 庆 缘 绝缘 材料 股份 公司 262 
北京 福 润 达 化 工 有 限 责任 公司 324 
太原 绝缘 材料 厂 
亚 宝 绝缘 材料 有 限 公 司 139 
乐清 树脂 厂 306 
嘉兴 荣 率 绝缘 材料 有 限 公 司 147 


【 扎 稿 人 :桂林 电器 科学 研究 所 和 孙 E 审 稿 人 :桂林 电 
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生产 发 展 情况 ”中 国 船舶 重工 集团 公司 有 蓄电池 企业 3 
个 :淄博 蕾 电池 厂 .保定 风帆 集团 有 限 责任 公司 .风帆 股份 有 
限 公司 ,其 中 风帆 股份 有 限 公 司 是 中 国 船舶 重工 集团 公司 通 
A KATIE RSL BAA 

公司 .中 国 乐 凯 胶 片 股 份 有 限 公 司 等 4 个 知名 优势 企业 共 
GER HSER et 
模 最 大 .技术 实力 最 强 .产品 品种 最 多 ,市 场 覆盖 面 最 广 .市 
场 占有 率 最 高 的 核心 骨干 企业 。 风 帆 股 份 有 限 公 司 的 主导 
产品 一 一 风帆 蓄电池 的 开发 .研制 .生产 .销售 已 发 展 各 余 
年 ,产品 畅销 全 国 , 打 入 20 多 个 国家 和 地 区 ,风帆 商标 被 国 
家 工商 总 局 认定 为 “中 国 驰 名 商标 ”。 

中 国 船舶 重工 集团 公司 下 属 蓄电池 企业 共 6 805 人 ,年 末 拥 
有 固定 资产 原价 5.5 亿 元 ,完成 工业 总 产值 (不 变价 )11.7 亿 元 ， 
比 同期 增长 14.88% ,实现 工业 增加 值 30 414 万 元 ; 蕾 电池 产量 完 
成 368 万 只 ,2 T20MVA :h, 比 同期 分 别 增长 26.9% 4.@2%。 

市 场 及 销售 ”蓄电池 企业 积极 适应 宏观 经 济 形 势 的 需要 ， 
不 断 加 强 企业 微观 管理 ,及 时 进行 体制 改革 ,适时 调整 企业 策 
略 , 使 收入 增加 ,成 本 下 降 , 效 益 有 大 幅度 的 提高 。 为 满足 市 场 
需求 ,不 断 提 高 民品 市 场 的 占有 率 ,民品 销售 额 逐 步 回 升 ,增强 
了 产品 在 市 场 上 的 竞争 力 ,为 企业 的 发 展 注 人 了 活力 。 

风帆 股份 公司 实现 工业 销售 产值 58 237 万 元 , 广 销 率 
86.80% ;全 年 实现 销售 收入 51 002 万 元 ,利润 5 353 万 元 。7 
项 汽车 蓄电池 新 产品 投入 生产 ,当年 实现 新 产品 产值 11 780 
万 元 ,新 产品 销售 收入 9 944 万 元 。2000 年 由 于 蓄电池 产品 的 
产销 衔接 不 如 上 年 ,产销 率 有 所 下 降 ,但 其 产销 量 .利润 总 额 
仍 处 国内 领先 。 风 帆 股 份 公司 在 新 体制 下 已 运行 了 半年 , 拟 
于 2001 年 申请 上 市 。 

风帆 集团 实现 销售 产值 18 790 万 元 ,同比 增长 30.45%， 
产销 率 98.66% ,同比 增长 2.96 个 百分点 。 风 帆 集 团 2000 年 
共 实 现 销售 收入 18 894 万 元 ,利润 124 万 元 。 微 利水 平 的 主 
要 原因 是 原材料 价格 的 上 涨 .期间 费用 的 增加 和 电解 铅 产品 
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产量 低 而 单位 成 本 高 所 致 。 

畜 博 著 电 池 厂 实现 产品 销售 收入 10 974 万 元 ,同比 增长 
16.23% ,实现 利润 803 万 元 ,同比 增长 约 2.4 倍 。 先 后 开发 
了 多 种 新 产品 ,当年 新 产品 产值 232 万 元 ,企业 改革 初 见 成 
效 , 产 品 市 场 日 渐 增 加 ;产品 销售 收入 成 本 率 为 55.7% ,同比 
下 降 9.1% ,主要 原因 是 企业 在 加 大 成 本 考核 力度 的 同时 , 先 
后 出 台 了 一 系列 有 效 措施 ,收效 显著 。 

质量 及 管理 ”质量 是 企业 的 生命 ,企业 市 场 竞 争 能 力 的 
强 弱 ,取决 于 企业 的 产品 质量 和 服务 质量 ,而 企业 的 产品 质 
量 和 服务 质量 则 取决 于 企业 员工 的 质量 意识 和 业务 素质 。 
风帆 股份 公司 普遍 开展 了 “质量 月 ” .质量 攻关 评比 质量 标 

兵 等 活动 ,质量 意识 普遍 增强 ,2000 年 企业 的 成 品 一 次 交 验 
合格 率 为 99.58% ,产品 质量 等 级 品 率 100%。 通 过 认证 的 方 
式 , 提 升 了 质量 管理 的 档次 。 下 属 的 金 风 帆 公 司 采用 世界 汽 
车 行业 先进 的 质量 管理 标准 ,进行 了 VDA6.1 和 QS 一 9000 质 
量 体 系 的 双 认 证 活动 ,顺利 通过 德国 莱茵 认证 公司 的 现场 审 
核 和 认证 ,使 以 质量 为 主线 的 各 管理 要 素 更 趋 合 理 , 职责 更 
加 明确 ,程序 更 加 规范 ,为 风帆 走向 国际 市 场 , 提 高 竞争 力 打 
下 了 坚实 的 基础 ,同时 确保 “风帆 "作为 中 国 鞭 电 池 第 一 品牌 
的 强势 地 位 。 渔 博 著 电池 三 在 2000 年 度 始终 把 质量 教育 作 
为 质量 工作 的 重点 ,并 于 2000 年 9 月 请 中 国 新 时 代 质 量 体 系 
认证 中 心 的 高 级 审核 员 对 企业 中 层 干 部 和 职能 管理 人 员 进 
行 了 培训 ,提高 了 领导 干部 和 员工 的 质量 意识 .业务 素质 和 
质量 管理 水 平 , 促 进 了 产品 质量 和 服务 质量 的 不 断 提高 。 
2000 年 企业 成 品 一 次 交 验 合格 率 99.6% ,产品 质量 等 级 品 率 
72.99% 。 按 照 IS09000 质量 标准 规定 ,改编 了 质量 手册 和 质 
量 体 系 程 序 文件 ,使 其 更 加 切合 实际 ,可 操作 性 更 强 ,确保 企 
业 质 量 目 标的 实现 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”2000 年 企业 的 基本 建设 和 技术 
改造 总 投资 20 269 万 元 ,当年 完成 845 万 元 ,其 中 基本 建设 
完成 480 万 元 ,技术 改造 完成 365 万 元 ,为 企业 的 生产 经 营 活 
动 提供 了 物质 保证 。 

风帆 集团 公司 投资 1.9 亿 元 的 新 型 免 维护 蓄电池 生产 
项 目 葛 基 仪式 于 2000 年 隆重 举行 , 现 土建 工程 如 期 进行 ,这 
个 项 目 建成 后 ,“ 风 帆 " 牌 蓄电池 的 技术 含量 更 高 ,品种 更 丰 
富 。 高 性 能 蓄电池 极 板 改 造 项 目 取 得 阶段 性 进展 ,可 行 性 研 
究 报 告 已 通过 专家 评审 ,正在 抓紧 土建 和 关键 设备 的 引进 的 
前 期 工作 。 投 资 1 860 万 元 与 美国 JH 联 合 公 司 成 立 的 风帆 
美 新 公司 ,经 营 PE 隔 板 项 目 。 现 已 完成 了 部 分 土建 工程 W 
备 采 购 和 人 员 招 聘 工 作 。 无 污染 铅 回收 项 目 .水泥 表面 装饰 
材料 项 目 . 锂 离 子 电 池 项 目 取得 了 不 同 程度 的 实质 性 进展 。 

不 锈 钢 公 司 扩 产 项 目 如 期 进行 ;有 色 金 属 公 司 二 期 改造 工程 


已 经 完成 ,并 投入 使 用 。 

管理 及 改革 WAR RASA .集中 
一 点 . 单 点 辐射 "的 企业 发 展 战略 , “军品 专业 化 .民品 差异 
化 . 非 蒂 电 池 产 品 多 角 化 "的 企业 基本 竞争 战略 ,通过 对 企业 
战略 环境 的 分 析 , 形 成 了 企业 以 树立 品牌 为 内 容 \ 以 建立 现 
代 企业 制度 为 本 质 、 以 产权 多 元 化 为 手段 .以 组 建 企业 集 团 
为 目标 ,以 改革 为 主线 ,实现 由 资产 经 营 到 资本 经 营 的 跨越 
式 的 发 展 战略 ,从 而 保证 企业 在 今后 5 年 万 至 更 长 一 段 时 间 
内 有 一 种 正确 的 思路 .有 一 个 明确 的 目标 .有 一 条 可 持续 发 
展 的 道路 , 为 顺利 实现 二 次 创业 打下 坚实 的 基础 。 

企业 发 展 方向 ”蓄电池 工业 是 国民 经 济 中 不 可 了 缺少 的 
辅助 产业 ,在 汽车 .摩托 车 .电力 .电子 .信息 通讯 、 交 通 运输 
等 支柱 产业 领域 发 挥 着 不 可 替代 的 作用 ,具有 广 阅 的 发 展 前 
景 和 市 场 潜 力 。 中 国 船 舶 重工 集团 公司 下 属 蓄电池 企业 为 
保持 在 国内 同行 业 中 的 优势 地 位 ,将 着 力 抓 好 以 下 几 方 面 的 
工作 :(1) 以 技术 创新 为 企业 提供 动力 ,精心 致力 于 高 新 技术 
dr 
增加 产品 的 技术 含量 , 丰富 品种 规格 。(2) 通 过 资本 经 
生产 经 营 相 结合 的 方式 ,实施 低 成 本 扩张 和 快速 发 展 ， le 
为 社会 提供 更 多 更 好 的 物美 价 廉 的 商品 ,以 经 营 创 新 为 企业 
发 展 提供 保障 。(3) 加 强 管理 人 员 队 伍 建 设 , 提 高 管理 人 员 
队伍 整体 素质 ,以 管理 创新 为 企业 进步 提供 支持 。(4) 加 大 
产品 市 场 营销 工作 的 力度 。 

( 扎 稿 人 :中 国 船 舶 重工 集团 公司 徐 $ 审 稿 人 :中 国 
船舶 重工 集团 公司 左 新 生 ] 
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生产 发 展 情 况 
的 不 完全 统计 , 2000 年 电工 合金 行业 工业 总 产值 约 126 061 
万 元 ,其 中 大 部 分 企业 的 产值 都 比 1999 年 有 不 同 程度 的 增 
长 ,增长 幅度 超过 100% 的 企业 有 3 个 ,分 别 是 苏州 市 二 立 电 
工 有 限 公 司 (增长 169% , 主要 产品 是 电子 通信 用 电工 合金 材 


根据 电工 合金 行业 主要 企业 上 报 数据 


料 ) .佛山 精密 电工 合金 有 限 公 司 ( 增 长 157% ,主要 产品 是 热 
双 金 属 ) 和 浙江 福 达 合金 材料 股份 有 限 公 司 (增长 109%, + 
要 产品 是 电 触 头 材料 )。 增 长 幅度 超过 50% 的 企业 有 3 个 ， 
其 中 杭州 永 磁 集团 有 限 公 司 工 业 总 产值 增长 的 绝对 值 为 
11 542 万 元 ,总 额 达 37 914 万 元 ,是 本 行业 唯一 工 个 产值 超 亿 
元 的 企业 。 另 有 9 个 企业 的 产值 增长 幅度 均 在 10% 以 上 。 
2000 年 全 行业 总 利润 为 3 897 万 元 ,其 中 磁 钢 行业 利润 为 
1 232 万 元 (各 企业 与 去 年 相 比 均 有 所 减少 ); 电 触 头 行业 利润 
( 减 去 亏损 企业 的 亏损 额 188 万 元 )2 666 万 元 。 

行业 内 骨干 重点 企业 完成 的 主要 经 济 指标 及 产品 产量 
见 表 1。 


表 1 行业 内 骨干 重点 企业 完成 的 主要 经 济 指标 及 产品 产量 


















行业 名 称 企业 名 称 






浙江 福 达 合金 材料 股份 有 限 公司 
苏州 合金 材料 厂 


触 安平 电工 合金 厂 

头 桂林 电 科 所 低压 触 头 公司 
行 上 海 人 民 电 器 厂 触 头 分 厂 
业 宁波 神 乐 电子 器 材 总 公司 


佛山 精密 电工 合金 有 限 公司 

苏州 市 三 立 电工 合 金 有 限 公司 
杭州 永 磁 集 团 有 限 公司 
吉林 高 特 ( 集 团 ) 有 限 公 司 
舟山 市 东海 永 磁 有 限 公司 
舟山 市 千岛 磁 钢 有 限 公司 


t :中 全 员 劳 动 生产 率 为 增加 值 / 全 部 职工 平均 人 数 。 






史 安 平 电工 合金 厂 产量 包括 794t 银 钢 合 金 ;佛山 精密 电工 合金 有 限 公司 主要 产品 是 热 双 金属 (4700) ;苏州 = 


用 电工 合金 材料 。 

产品 分 类 产量 电工 合金 分 类 产量 见 表 2。 

市 场 及 销售 2000 年 行业 内 国内 销售 收入 前 10 名 的 企 
业 见 表 3。 产 品 出 口 创汇 额 前 5 名 的 企业 见 表 4。 

据 不 完全 统计 ,2000 年 行业 内 银 基 电 触 头 材料 产量 约 
400t( 估 计 全 国 总 量 在 500t 以 上 ); 铀 基 触 头 材料 (主要 是 CW 
触 头 ,不 含 真空 开关 用 触 头 ) 约 120t; 真空 开关 用 触 头 材料 
(主要 是 CuCr 系列 ) 产 量 约 70 万 片 ; 其 他 电工 合金 材料 ( 换 向 
器 用 银 铜 合金 . 热 双 金属 .电子 通讯 用 电工 合金 材料 .焊料 
等 ) 约 1 603t。 上 述 各 种 产品 的 销售 收入 为 71 239 万 元 。 其 
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总 产值 生产 率 
(万 元 ) | (万 元 ) | OF) i 
113 274 
12 956 
87 O10 
144 928 
92 933 
10 418 
128 655 


390 000 
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品 是 电子 通信 


中 低压 电器 用 银 基 触 头 材料 主要 用 于 国内 市 场 , 产 品 构成 仍 
以 AgCdO AgNi 为 主 ,产品 供 大 于 求 ,市 场 竞争 激烈 ;真空 开 
关 用 触 头 材料 也 主要 用 于 国内 市 场 ,国内 目前 已 具备 一 定 生 
产 规模 的 企业 有 6 个, 市场 竞争 日 趋 激烈 ,产品 已 供过于求 ; 
用 于 低压 电器 的 钢 基 无 银 触 头 材料 是 近 几 年 研制 开发 的 新 
材料 ,目前 行业 中 仅 有 东 大 金 意 电 工 合金 有 限 责任 公司 ] 个 
生产 。 该 产品 主要 用 于 CJT1( 替 代 QJ10) 接 触 器 及 铁路 机 车 
电器 中 ,从 目前 应 用 效果 来 看 ,该 材料 在 某 些 应 用 领域 有 着 
一 定 的 市 场 前 景 。 其 他 电工 合金 材料 如 安平 电工 合金 厂 生 
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产 的 换 向 器 用 银 钢 合 金 .佛山 精密 电工 合金 有 限 公司 生产 的 
热 双 金属 .苏州 市 三 立 电 工 合金 有 限 公 司 生产 的 合金 振动 
He , 除 部 分 满足 国内 市 场 外 ,还 有 部 分 出 口 。2000 年 这 3 个 
企业 的 出 口 创汇 额 达 388.5 万 美元 。 其 中 苏州 市 三 立 电工 合 
金 有 限 公 司 的 合金 振动 锤 被 广泛 用 于 移动 电话 .信息 机 、 寻 
呼 机 等 现代 化 通信 工具 及 PC 机 上 ,国内 市 场 占有 率 约 60%， 
国外 市 场 占有 率 为 20% 左 右 。 此 外 ,宁波 神 乐 电子 器 材 总 公 
司 生产 的 AgCdO, AgNi 电 触 头 及 触 头 组 合体 、 天 水 长 城 电工 
器 材 厂 生产 的 CuW 触 头 也 有 少量 出 口 。 

2000 年 磁 钢 行业 (所 统计 到 的 企业 占 全 国 AINiCo 磁 钢 生 
产 总 量 的 80% 以 上 ) 完 成 的 产品 销售 收入 为 46 173 万 元 , 产 
品 构成 依次 为 :五 类 磁 钢 1 604t, 约 占 整个 ANIC 磁 钢 总 产量 
的 55.1%; 二 类 磁 钢 1 1071, ( 占 38%); 二 类 磁 钢 168t( 占 
5.8%), 八 类 磁 钢 32t( 占 1.1%)。 与 上 年 相 比 不 难 发 现 , 五 类 
磁 钢 与 三 类 磁 钢 的 产量 在 整个 磁 钢 总 产量 中 所 占 的 比例 发 
生 了 变化 ,五 类 磁 钢 产量 所 占 百 分 比 由 上 年 的 38% 增 长 到 
55% ,而 三 类 磁 钢 则 由 上 年 的 54% 下降 到 38% ,而 八 类 磁 钢 
所 占 百分比 由 0.6% 上 升 到 1.1%。 这 一 方面 说 明 随 着 国内 
高 新 技术 的 不 断 发 展 ,科技 术 平 的 不 断 提 高 及 各 种 产品 的 更 
新 换代 ,使 得 市 场 对 磁 钢 产品 的 性 能 要 求 在 逐 源 提高 ,低档 
次 产品 的 市 场 在 逐渐 芋 缩 ,高 档次 产品 的 市 场 在 逐渐 扩大 ; 
男 - 一 方面 也 可 以 看 出 各 企业 也 在 积极 调整 产品 结构 ,提高 产 
品 档次 和 质量 ,努力 适应 市 场 的 变化 ,以 满足 用 户 产 品 更 新 
换代 的 需要 。 调 整 产 品 结构 ,提高 产品 档次 不 仅 是 今后 企业 
赖 以 生存 的 先决 条 件 ,也 是 我 国 AINiCo 磁 钢 产 品 走出 国门 , 参 


与 国际 市 场 竞争 的 前 提 。 
表 2 2000 年 电工 合金 分 类 产量 













银 基 触 头 材料 


铜 基 触 头 材料 (不 含 真空 触 头 ) 120 

真空 触 头 材 料 70 万 片 
其 他 电工 合金 材料 

BASE 874 

热 双 金属 479 

复合 材料 ,复合 铀 钢板 及 其 他 250 
磁 钢 产品 

铸造 AINiCo 水 磁 2 911 


稀土 永 磁 
表 3 国内 销售 收入 前 10 名 企业 












杭州 永 磁 集 团 公司 





l 

2 | 佛山 精密 电工 合金 有 限 公 司 8 948 
3 | 浙江 福 达 合金 材料 股份 有 限 公 司 8 685 
4 | 安平 电工 合金 厂 8 666 
5 | 苏州 合金 材料 厂 6 549 
6 | 四 川 仪表 一 三 6 325 
7 | 桂林 电 科 所 低压 触 头 公司 3 500 
8 | 上 海 人 民 电 器 厂 触 头 分 厂 3 405 
9 | FRM RCA RZ a] 3 386 


Jun 
e 


苏州 市 三 立 电工 合金 有 限 公司 





表 4 产品 出 口 创汇 额 前 5 名 企业 












杭州 水位 集团 有 限 公 司 


苏州 市 王立 电工 合金 有 限 公司 
安平 电工 合金 厂 


吉林 高 特 (集团 ) 有 限 公 司 
佛山 精密 电工 合金 有 限 公所 






合金 振动 锤 
RASE 






LX 
热 双 金 属 


2000 年 行业 内 稀土 永 磁 产量 为 117+, 其 中 杭州 永 磁 集 团 
A vi] EA) Ea PR KK 74t, 比 上 年 增长 37% ,吉林 高 特 (集团 ) 有 
限 公 司 的 稀土 水 磁 43t ,主要 用 于 出 口 。2000 年 磁 钢 行业 出 
日 产品 41 其 中 AINiCo 磁 钢 341.$t， 占 磁性 材料 出 器 量 的 
83% ;稀土 永 磁 69.5t) ,创汇 1 016 万 美元 ,其 中 仅 杭 州 永 磁 集 
团 有 限 公 司 一 家 的 出 口 创 汇 额 就 达 933 万 美元 。 吉 林 高 特 
(集团 ) 有 限 公 司 .国营 七 九 八 厂 磁 钢 分 厂 .四 川 仪表 十 九 厂 
和 湖北 长 江 合 金 厂 也 是 行业 中 生产 高 档次 ANIC 人 磁 钢 产品 
的 企业 ,每 年 也 都 有 一 定量 的 产品 出 口 。 桂 林 电 器 科学 研究 
所 磁性 材料 公司 是 国内 最 早 研制 ANC 永 磁 的 单位 之 一 ,多 
年 来 一 直 从 事 军 工 课题 磁 钢 的 研究 和 生产 ,其 产品 性 能 高 、 
稳定 性 好 ,主要 用 于 航天 .航空 .海军 .兵器 等 军工 领域 ,在 该 
领域 占有 一 定 的 份额 。 

新 技术 及 科研 成 果 ”桂林 电器 科学 研究 所 磁性 材料 公 
司 完成 的 "10A 机 发 动机 铝 镍 钼 磁性 静 环 "课题 是 用 于 国家 
重点 工程 的 军工 课题 。 该 课题 通过 对 合金 成 分 的 优选 和 热 





铸造 AlNiCo 水 磁 EPR TK 
磁 






AINiCo A RE REZA. HZ Hh 








美国 .日 本 .马来西亚 .德国 .新加坡 .英国 . 瑞 
士 .韩国 .意大利 .中 国 香港 





日 本 200.0 
中 国 台 湾 .美国 .越南 HEFE 147.9 
美国 .韩国 .德国 .瑞士 .奥地利 71.4 









中 国 台湾 .美国 ,越南 ,中国 香港 


布 . 磁 通 量 .硬度 等 均 达到 规定 的 技术 指标 ;通过 磨 削 工艺 及 
工装 的 改进 ,解决 了 磁性 静 环 高 精度 的 加 工 难 点 ,所 研制 的 
铝 镍 钴 磁性 静 环 密封 性 好 . 耐 磨 强度 高 .磁性 能 稳定 。 

杭州 永 磁 集 团 公 司 研制 完成 的 (1)“ 高 性 能 粉末 铝 铝 销 
钛 八 类 磁 钢 " 获 2000 年 国家 重点 新 产品 称号 .并 获 杭州 市 科 
技 进 步 四 等 奖 ,萧山 市 科技 进步 一 等 奖 。 该 产品 是 粉末 烧结 
铝 镍 钴 磁 锅 中 性 能 最 高 .制造 技术 难度 最 大 的 一 种 永 磁 材 
料 ,也 是 高 新 技术 领域 中 一 些 仪表 必需 的 功能 材料 ; (2)“ 高 
Sim) 2 : 17 型 多 销 磁 钢 " 获 萧山 市 科技 进步 二 等 奖 。 该 材 
料 主要 用 于 高 等 级 精度 的 仪器 仪表 及 特殊 电机 等 装置 中 。 

安平 电工 合金 厂 的 “整流 子 换 疝 器 用 高 无 氧 含 银 铜 带 ” 
于 2000 年 4 月 通过 鉴定 。 该 产品 采用 国外 先进 的 上 引 连 铸 
一 冷 轧 技 术 , 制 成 的 合金 带 材 其 含 氧 量 为 (6 ~ 8) x 10, 
磨 度 为 0.0305, 导 电 率 > 98% IACS, 室 温 硬 度 100 ~ 200HV ,各 
项 技术 指标 均 达 到 国家 标准 。 

上 海 人 民 电 器 厂 触 头 分 厂 完成 的 "CMI IB EA OL 


处 理工 艺 的 优化 ,使 本 所 研制 材料 的 磁性 能 .磁感应 强度 分 
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材料 ” 效 市 级 新 产品 称号 ,并 获 总 公司 优秀 科技 二 等 奖 。 该 


产品 采用 引进 技术 国产 化 生产 的 银 钨 (yw0) 合金 与 银 碳 化 
Biy 石墨) 配对 ,在 国内 塑 党 开关 中 广泛 应 用 。 

新 产品 ”桂林 电器 科学 研究 所 低压 触 头 公司 的 (1) 航 天 
继电器 触 头 材料 于 2000 年 9 月 通过 了 由 原 国 家 机 械 工业 局 
军工 办 主持 的 鉴定 ,年 投产 能 力 1t; (2) 汽 车 电器 用 触 头 材料 
于 2000 年 10 月 通过 了 由 原 国家 机 械 工 业 局 基金 委 主持 的 鉴 
定 , 年 投产 能 力 2t。 

杭州 永 磁 集 团 有 限 公司 的 “ 磁 推 轴承 " 获 国 家 重点 新 产 
品 称 号 ,年 投产 能 力 为 1 200 万 套 。 该 产品 采用 粉末 冶金 法 
制备 ,是 长 寿命 电能 表 的 关键 部 件 。“ 九 五 ”以 来 ,国家 对 城 
乡 电网 改造 的 力度 加 大 , 随 着 一 户 一 表 制 的 推行 ,长 寿命 电 
能 表 的 优势 日 渐 凸 现 。 该 产品 于 1998 年 10 月 开始 立项 攻 
关 ,1999 年 6 月 试制 成 功 ,同年 12 月 通过 省 级 鉴定 后 批量 生 
产 , 达 到 国际 同行 业 先进 水 平 。2000 年 生产 了 2 000 万 套 , 产 
品 试用 的 客户 有 国内 的 华 立 ZE , 横 河 电 度 表 等 公司 ,国外 
有 瑞士 .西门子 .日 本 .韩国 等 国家 , ATA 30 个 公司 ,发 生 
批量 业务 的 有 15 个 。 

WAAC ELA ES AY (Be HD ma > 34KJ/m AK PERE FE [Od 
造 铝 镍 钴 永 磁 合 金 " 于 2000 年 10 月 通过 了 省 科技 厅 的 鉴定 ， 
年 投产 能 力 80 万 只 。 

安平 电工 合金 厂 的 “AgCu28 合金 "于 2000 年 5 月 通过 省 
科 委 的 鉴定 ,年 投产 能 力 20t。 

上 海 人 民 电 器 厂 触 头 分 厂 的 "DW45 系列 智能 化 断路 器 
触 头 材料 ( 银 钨 ,mg) RR o A Ro) RRR) Ao) 配对 )” 
通过 了 上 海 电 器 集团 总 公司 的 鉴定 ,年 投产 能 力 1t。 

天 水 长 城 电 工 器 材 厂 的 “ZW6 一 12/630 一 20 断路 器 ”、 
“ZW1—10/630—12.5 断路 器 "及 “AgCdO/CuwB 多 复 层 触 头 "分 
$1 2000 4 10 H #1 2000 F 12 月 通过 省 经 贸 委 的 鉴定 ,年 投 
产能 力 分 别 为 300 E .300 £A 0.4t。 

大 厂 县 北方 电工 合金 厂 的 “16kYV 高 压 SF, 断路 器 用 触 头 
材料 "于 2000 年 10 月 通过 了 西安 高 压 电 器 研究 所 主持 的 新 
产品 鉴定 ,年 投产 能 力 6t。 

质量 及 质量 管理 ”2000 年 国家 技术 监督 局 未 组 织 对 电 
工 合金 产品 ( 电 触 头 材料 . 磁 钢 ) 进 行 产 品质 量 抽 查 。 但 随 着 
市 场 竞争 的 日 益 激 烈 ,许多 企业 已 认识 到 了 产品 质量 是 企业 
生存 的 根本 ,因此 ,各 企业 都 把 产品 结构 调整 及 提高 产品 质 
量 放 在 了 首位 。 

2000 年 电工 合金 标 委 会 组 织 完成 了 对 30 个 电工 行业 标 
准 (1991 ~ 1995 年 修订 ) 的 复审 工作 ,其 中 确认 标准 24 个 ; 修 
订 标准 4 个 (分 别 为 : GB/T4461 一 1992 热 双 金属 带 材 、JB/ 
T7098 一 1993 铀 铬 触 头 材料 技术 条 件 .JB/T7131 一 1993 热 双 金 
属 横向 弯曲 试验 方法 .JB/T7900 一 1995 高 电阻 电热 合金 电阻 
随 温 度 变 化 的 试验 方法 ); 修 改 标准 2 个 (将 强制 性 国家 标准 
改 为 推荐 性 国家 标准 ,分 别 为 :GB12940 一 1991 银 石墨 电 触 头 
技术 条 件 .GB13397 一 1992 合金 内 氧化 法 银 一 金属 氧化 物 电 
触 头 技术 条 件 )。 完 成 了 GB5588“ 银 镍 、 银 铁 电 触 头 技 术 条 
件 " 和 JB/T10102“ 磁 性 材料 分 类 "二 个 修订 标准 的 审查 工作 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”2000 年 全 行业 基建 计划 投资 182 
万 元 (其 中 电 触 头 行业 72 万 元 , 磁 钢 行业 110 万 元 ) ,实际 完 
成 207 万 元 ( 触 头 行 业 92 万 元 , 磁 钢 行业 115 万 元 ); 用 于 技 
术 改 造 项 目 计划 投资 4 805 万 元 ( 电 触 头 行业 4 758 万 元 , 磁 


钢 行 业 47 万 元 ) ,实际 完成 3 468.5 万 元 ( 电 触 头 行业 3 416.5 
万 元 , 磁 钢 行业 52 万 元 )。 

2000 年 完成 的 技术 改造 项 目 有 二 项 :安平 电工 合金 厂 的 
“大 型 异型 材 生 产 线 " 项 目 ,设计 投产 能 力 为 200t, 已 投产 St; 
大 厂 上 县 北方 电工 合金 厂 的 “LW8 一 35 静 弧 触 头 "项 目 ,设计 投 
产能 力 8t, 已 投产 Ite 

对 外 合作 ”杭州 永 磁 集 团 公 司 的 (1) “移动 通信 用 蜂 鸣 
器 人 磁 芯 ”项目 ,引进 时 间 是 2000 年 2 月 ,设计 批量 投产 能 力 
50 万 套 , 实 际 达 到 产量 80 万 套 , 国 产 化 比例 为 0%;(2) “7K 
Ke ERLE BG Ek RE | EE Ta] Ay 2000 年 1 月 ,设计 
投产 能 力 45 万 套 , 实 际 达到 产量 45 万 套 ,国产 化 比例 为 
30% 。 

安平 电工 合金 厂 的 “金属 离子 注入 技术 生产 电工 合金 触 
头 材 料 ” 项 目 , 引 进 时 间 是 1999 年 6 月 ,设计 批量 生产 能 力 
300t 实际 达到 产量 210t, 国产 化 比例 为 85%。 

管理 及 改革 H 2000 年 起 ,国家 改革 白银 管理 体制 , 放 
开 了 日 银 市 场 ,这 给 电 拥 头 材料 制造 企业 的 生产 、 销 售 带 来 
了 一 系列 的 新 闻 题 。 针 对 这 一 情况 ,中 国电 器 工业 协会 电工 
合金 分 会 于 年 初 组 织 召 开 了 电 触 头 行业 的 理事 单位 扩大 会 
I ,对 当前 触 头 产品 的 价格 问题 进行 了 协 离 。 会 议 本 着 自 
E .平等 的 原则 ,从 维护 行业 的 整体 利益 和 协助 会 员 适 应 新 
形势 的 角度 出 发 ,讨论 并 确定 了 触 头 产品 的 定价 参考 标准 。 
同年 9 月 ,又 组 织 召 开 了 电 触 头 行业 厂 长 工作 研讨 会 。 会 议 
邀请 有 关 专 家 介绍 了 国外 近期 电 接触 材料 的 最 新 发 展 动 问 ， 
并 针对 广大 会 员 单位 共同 关心 的 白银 交易 情况 ,邀请 华 通 扯 
银 交 易 市 场 有 关 人 员 介 绍 了 我 国 自 银 市 场 状况 ,对 企业 如 何 
进行 网 上 交易 的 具体 问题 进行 咨询 。 国 家 放 开 国内 白银 市 
场 , 距 给 国内 银 基 触 头 材料 生产 企业 带 来 了 新 的 挑战 ,使 得 
竞争 更 加 激烈 ,同时 也 打开 了 银 基 触 头 材料 出 11 国 外 的 大 
门 。 这 对 那些 产品 质量 好 ,性 能 档次 高 的 企业 来 说 ,无 颖 也 
带 来 了 新 的 发 展 机 遇 。 

DAN EAS BOB lk Ye 
HÈ. CE Bay EC re HL BB EET A KR AAP OB 
KUNE AAT AO ,到 会 代表 就 真空 甬 头 材料 行业 的 生产 经 
营 及 质量 等 方面 情况 进行 了 讨论 与 交流 。 代 表 们 认为 ,日前 
JB/T7098 一 1993 铜 铬 触 头 材料 技术 和 条件》 标准 中 的 部 分 指标 
和 条 款 已 不 能 适应 当前 真空 灭 扳 室 对 触 头 的 要 求 ,因此 建议 
对 该 标准 进行 修改 并 提出 了 标准 修改 的 基体 实施 方案 ， 

2000 年 电工 合金 行业 许多 企业 大 胆 实行 改革 ,转变 经 营 
机 制 ,如 东海 永 磁 有 限 公司 .舟山 市 干 铝 有限 公司 .上海 环 力 
磁 钢 有 限 公 司 等 ,积极 地 推进 了 企业 的 发 展 ， 

桂林 电器 科学 研究 所 是 原 电 工 合金 行业 中 电 触 头 行业 
和 铸造 铝 旬 钴 磁 钢 行业 的 归口 单位 。 多 年 来 ,该 所 为 我 国电 
工 合金 行业 的 发 展 和 技术 进步 做 出 了 积极 的 贡献 。 随 着 国 
家 科研 体制 转变 及 改革 进程 的 深入 ,该 所 先后 成 立 了 电工 合 
金 相 关 专 业 的 经 济 实体 。 这 些 实体 途 着 多 年 积 毗 的 扎实 的 
技术 功 抵 ,积极 探索 ,勇于 创新 ,不 断 开发 新 工艺 ,人 研制 新 产 
品 ,其 产品 的 性 能 和 质量 在 行业 中 一 直 处 于 领先 地 位 。 

桂林 电器 科学 研究 所 低 讨 触 头 公 司 近 年 来 不 断 加 强 和 
完善 公司 的 内 部 管理 。 该 公司 根据 2000 年 触 头 材料 市 场 形 
势 的 变化 情况 ,积极 调整 经 营 策 略 , 对 内 调整 组 织 机 构 , 改 羡 
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部 门 间 的 协调 质量 ,提高 事件 响应 速度 ,缩短 物流 过 程 , 降 低 
库存 ,提高 资金 运作 效率 ;对 外 加 大 市 场 开发 力度 ,强化 销售 
管理 ,使 公司 该 年 度 的 产量 及 销售 收入 均 得 到 较 大 所 高 。 此 
外 ,公司 积极 注重 技术 开发 ,在 对 高 压 水 雾 化 制 粉 工艺 及 装 
置 的 研究 课题 进行 进一步 推广 应 用 的 同时 ,还 完成 了 军工 课 
题 航天 继电器 新 型 接点 材料 的 研制 .部 基金 项 目 汽 车 电器 用 
新 型 触 头 材料 的 研究 及 所 控 课 题 锦 钉 型 触 头 用 新 型 AgSnO 
线材 的 研究 等 。 该 公司 近 几 年 来 在 行业 中 各 项 主要 经 济 指 
标 均 不 断 提高 。 

杭州 水 磁 集 团 公 司 的 经 济 发 展 在 2000 年 实现 了 历史 性 
的 突 修 ,呈现 出 发 展 速度 快 . 运 行 质量 高 . 技 改 投入 多 .创新 
力度 大 四 大 特征 。 该 公司 以 调整 产品 结构 为 主线 ,把 技术 改 
造 .科技 创新 作为 企业 发 展 的 主题 ,坚持 以 提高 企业 技术 开 
发 能 力 为 中 心 , 做 好 三 个 结合 :1) 产 学 研 的 结合 。 加 强 与 浙 
大 ,清华 .省 治 金 院 ,中科院 等 高 校 及 科研 院 所 的 联合 开发 ， 
吸引 专业 对 口 的 科技 力量 ,以 各 种 形式 加 盟 技术 中 心 , 创 建 
永 磁 ”硅谷 。2) 引 进 智力 与 利用 国外 科技 力量 相 结合 。 加 
强国 际 交流 与 合作 ,与 一 大 批 国际 知名 水 磁 企 业 建 立 了 战备 
伙伴 关系 ,实现 三 接轨 一 一 与 国际 跨国 集团 接轨 与 国际 先 
进 技术 接轨 与 国际 主流 市 场 接轨 。3) 高 新 技术 发 展 与 科技 
成 果 转 化 相 结合 。 加 强 科技 与 经 济 的 结合 ,加 强 传统 产业 技 
术 改 造 与 高 新 技术 产业 发 展 相 结合 ,加 大 科技 成 果 转 换 力 
度 。 到 2000 年 ,该 公司 累计 技 改 投入 达 8 400 多 万 元 ,12 个 
技 改 项 目 全 部 进入 实施 阶段 。 此 外 ,该 公司 还 进一步 推广 
CAD 技术 应 用 ,拓宽 营销 网 络 ,积极 实行 计量 标准 化 .办 公 自 
动 化 .配套 协作 服务 化 ,与 用 户 合作 上 采取 “双赢 "政策 ,建立 
双方 “利益 共同 体 ” ,使 企业 在 2000 年 得 到 快速 增长 ,为 企业 
的 可 持续 发 展 莫 定 了 扎实 的 基础 。2000 年 该 公司 被 认定 为 


国家 级 重点 高 新 技术 企业 。 
[ 扎 稿 人 :桂林 电器 科学 研究 所 讶 亚 萍 ] 
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2000 年 是 跨 世 纪 的 一 年 ,也 是 市 场 经 济 发 展 更 成 热 .家 
用 电器 行业 竞争 更 激烈 的 一 年 ,在 此 期 间 , 家电 行 业 各 企业 
在 追求 规模 优势 或 技术 领先 优势 的 同时 ,行业 平均 利润 率 下 
降 的 现象 已 越 来 越 突出 。 由 于 产品 的 集中 度 不 断 提高 ,2000 
年 家 电 行 业 有 数 十 个 企业 破产 .倒闭 或 被 兼并 , 据 统计 家 用 
电器 行业 24 个 主要 生产 企业 (其 中 大 一 型 企业 10 个 ,大 二 
型 企业 6 个 ,中 一 型 企业 3 个 ,中 二 型 企业 3 个 ,小 型 企业 2 
个 ) 的 情况 ,2000 年 职工 平均 人 数 82 776 人 ,工业 总 产值 
420.39 亿 无 ,不 变价 为 618.44 亿 元 , 比 1999 年 约 增长 11%， 
产品 销售 收入 487.10 亿 元 , 比 1999 年 增长 约 13% ,利润 总 额 
18.46 亿 元 , 比 1999 年 增长 约 7% ,出 口 创汇 6.92 亿美 元 , 比 
1999 年 增长 约 S2% ,工业 全 员 劳 动 生产 率 为 84 078 元 /人 。 
主要 经 济 指标 情况 见 表 1。 

电 冰 箱 ” 据 统计 2000 年 家 用 电器 行业 6 个 电 冰 箱 主 要 生 
产 企业 (其 中 大 一 型 企业 4 个 ,大 二 型 企业 1 个 ,中 一 型 企业 1 
个 ) 的 各 项 经 济 指标 及 产 、 销 情况 见 表 2。 由 表 可 以 看 出 2000 
年 家 电 行业 冰箱 类 的 产 .销量 基本 平衡 ,销售 收入 和 利润 下 降 
幅度 较 大 ,但 出 口 势头 仍 较 旺盛 ,创汇 能 力 继续 增强 。 


Ml 家 电 行 业 24 个 主要 生产 企业 2000 年 主要 经 济 指标 情况 


工业 总 产值 
不 变价 6 184 396 
当年 价 4 203 948 
工业 增加 值 1 252 646 
产品 销售 收入 4 870 998 
固定 资产 
合计 1 182 886 
净值 平均 金额 954 127 


各 A 单位 | 2000 年 完成 


流动 资产 
合计 
平均 余额 

A 


出 口 创 汇 
职工 平均 人 数 
工业 全 员 劳 动 生产 率 





表 2 6 个 电 冰 箱 主要 生产 企业 各 项 经 济 指 标 及 产 、 销 情况 









工业 总 产值 









当年 价 125.18 亿 元 
不 变价 155.19 亿 元 
销售 收入 118.00 亿 元 
利润 总 额 1.72 亿 元 
HARE 3 504 万 美元 
全 员 劳 动 生产 率 91 023 元 /人 





其 中 4 个 企业 的 电 冰 箱 产 . 销 .出 口 .创汇 情况 见 表 3。 

冰柜 2000 年 冰柜 的 生产 .销售 情况 比较 良好 。 其 中 ,广东 
科 龙 (容声 ) 集 团 有 限 公司 2000 年 冰柜 产量 为 18.% 万 台 ,同比 增 
长 26% ,销售 19.47 万 台 ,同比 增长 15%, HHA 3.35 万 台 , 同 比 增 
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职工 人 数 

















年 均 人 数 24 378 人 
工程 技术 人 员 3 378 人 
产量 379.68 万 台 -3 








372.36 万 台 
49 万 台 


-3 
22 





长 33% ,创汇 628 万 美元 ,同比 增长 9%。 青岛 澳 柯 王 集团 总 公 
A] 2000 年 冰柜 的 生产 .销售 势头 也 比较 旺盛 ,全 年 生产 冰柜 共计 
08,480 万 台 , 其 中 出 口 5 万 台 。 


RI 4 个 电 冰 箱 生产 企业 产 、 销 .出 口 、. 创 汇 情况 


同比 销量 同比 “| 其 中 出 口 | 同比 创汇 
e 增长 (% ) | TE) | 增长 (%) | (万 台 ) | 增长 (%) | (万 美元 ) Meco) 
133 






241.41 
27 
30,13 
42.03 


广东 科 龙 集团 
景德镇 华 意 电 器 总 公司 
中 国 雪 柜 实业 有 限 公司 
长 岭 (集团 ) 股 份 有 限 公 司 










空调 器 ”2000 年 空调 器 的 生产 和 销售 情况 均 比 较 理 想 ， 型 企业 5 个 ,大 二 型 企业 2 个 ,中 一 型 企业 1 个 ) 的 各 项 经 济 
据 统计 家 用 电器 行业 8 个 空调 器 的 主要 生产 企业 (其 中 大 一 ”指标 及 产 . 销 情况 见 表 4。 


表 4 8 个 空调 器 主要 生产 企业 各 项 经 济 指标 及 产 、 销 情况 






2000 年 完成 间 比 增长 (%) 





























工业 总 产值 

当年 价 202.51 亿 元 

不 变价 359.29 亿 元 
销售 收入 263.51 亿 元 629.01 万 台 40 
利润 总 额 14.05 亿 元 627.01 万 台 27 
出 口 创汇 2.31 亿美 元 WAG 70 
全 员 劳 动 生产 率 207 706 元 /人 





其 中 ,珠海 格力 电器 .美的 集团 .春兰 集团 . 科 龙 集团 的 ”竞争 激烈 ,优胜 劣 涩 ,产品 的 集中 度 不 断 提 高 ,而 一 些 实力 较 
产 .销量 均 位 居 前 列 。 其 产销 .出 口 情况 见 表 5。 由 于 市 场 ” 差 的 企业 将 在 竞争 中 被 淘汰 出 局 。 


ES 4 个 空调 器 生产 企业 产销 .出 口 情况 





洗衣 机 2000 年 洗衣 机 的 产 .销量 出 现 葵 缩 , 据 统 计 的 其中, 中山 威 力 集团 有 限 公 司 2000 年 生产 洗衣 机 58.25 万 
家 用 电器 行业 6 个 洗衣 机 的 主要 生产 企业 (其 中 大 一 型 企业 AEk FEE 47% ,销售 06.96 万 台 , 同 比 下 降 33%, H H 
5 个 ,中 二 型 企业 1 个 ) 的 各 项 经 济 指标 及 产销 情况 见 表 6。 1.93 万 台 , 同 比 增长 7% ,创汇 13 万 美元 ,同比 增长 2%。 


表 6 6 个 洗衣 机 主要 生产 企业 各 项 经 济 指标 及 产 、 销 情况 






工业 总 产值 


















当年 价 8.93 亿 元 

不 变价 11.84 亿 元 
销售 收入 10.33 亿 元 ~ 46 
出 口 创 汇 201 万 美元 -32 
全 员 劳 动 生产 率 65 907 元 /人 2.95 HR 





电 风扇 ”2000 年 电 风 肩 依 昌 保 持 良 好 的 生产 和 销售 势 ” 大 一 型 企业 2 个 ,大 二 型 企业 2 个 ,中 二 型 企业 1 个 ,小 型 企 
头 , 据 统计 家 用 电器 行业 6 个 电 风 肩 的 主要 生产 企业 (其 中 业 1 个 ) 的 各 项 经 济 指标 及 产销 情况 见 表 7。 


R7 6 个 电 风 扇 主 要 生产 企业 各 项 经 济 指 标 及 生产 情况 


各 项 指 标 ”2000 年 完成 同比 增长 (% 各 项 指标 2000 年 完成 

















工业 总 产值 职工 人 数 
当年 价 15.21 亿 元 年 均 人 数 6 264 人 
不 变价 19.80 亿 元 工程 技术 人 员 445 人 
销售 收入 13.85 亿 元 产量 1 531.93 万 台 
实现 利润 6 822 万 元 
出 口 创 汇 6 427 万 美元 出 口 量 765.60 万 台 
全 员 劳 动 生产 率 33 440 元 /人 





产 . 销 情况 较 好 的 企业 有 广东 美的 集团 股份 有 限 公司 、 出口 较 大 的 企业 还 有 艾 美 特 电器 (次 圳 ) 有 限 公司 ,出 [263 
鼻 轩 明珠 电器 有 限 公司 。 其 产 . 销 .出 口 .创汇 情况 见 表 8。 ”万 台 , 创 汇 1 980 万 美元 ,此 外 ,珠海 格力 小 家 电 、 南 京 长 江 机 
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器 集团 公司 等 电 风 扇 产 .销量 也 比较 大 。 


ES 美的 集团 . 番 国 明珠 电器 电 风扇 产 、 
销 、 出 口 、 创 汇 情况 


Hr BR A Sk HB ae 
有 限 公司 





电热 器 具 2000 年 电热 器 具 的 生产 发 展 形势 很 好 , 据 统 
计 家 用 电器 行业 8 个 电热 器 具 的 主要 生产 企业 (其 中 大 一 型 


企业 3 个 ,大 二 型 企业 1 个 ,中 一 型 企业 2 个 ,中 二 型 企业 i 
个 ,小 型 企业 1 个 ) 的 各 项 经 济 指标 见 表 9, 电 热 器 具 主 要 产 
DEEA .出 只 情况 见 表 10。 

表 9 8 个 电热 器 具 的 主要 生产 企业 各 项 经 济 指标 






各 项 经 济 指标 










工业 总 产值 68.57 亿 元 30 
产品 销售 收入 81.40 427% 28 
实现 利润 5.6 亿 元 22 
出 口 创汇 17 609 万 美元 






全 员 劳 动 生产 率 66 893 元 /人 


R10 电热 器 具 主要 产品 产 、 销 .出 口 情况 





782 .4 







HBR EN 610 
FH RR ah 194 
14.31( 万 把 ) 


2000 年 度 电热 器 具 生 产 .销售 情况 较 好 的 企业 有 : 格 兰 
仕 企业 集团 公司 生产 微波 炉 709 万 台 , 比 1999 年 增长 44%, 
工业 总 产值 47.39 亿 元 , 比 1999 年 增长 77% ;销售 微波 炉 696 

E, EL 1999 年 增长 50% ,其 中 向 欧美 .东南 亚 等 国家 和 地 
区 出 口 324 万 台 ,创汇 14 213 万 美元 , 比 1999 年 增长 39% ,其 
微波 炉 产 品 占 绝 大 部 分 市 场 份额 ,产销 量 连 续 多 年 居 同 行 之 
首 。 广 东 美 的 集团 股份 有 限 公司 生 产 电 饭 锅 610 万 台 , 比 
1999 年 增长 83% ,生产 电 有 暖气 194 AG, 199 年 增长 
45% ,生产 微波 炉 70 万 台 , 产 值 共 18.9 亿 元 , 电 饭 锅 销量 为 
506 万 台 ,其 中 出 口 55 万 台 , 创 汇 1 147 万 美元 ; 电 了 暖气 销量 
为 177 AS ,其 中 出 口 109 万 台 , 创 汇 1775 万 美元 ;微波 炉 销 
售 60 万 台 ,其 中 出 口 $ AG, ,创汇 400 万 美元 。 此 外 ,珠海 格 
力 小 家 电 .青岛 澳柯玛 .厦门 灿 坤 .宁波 双 圆 .顺德 荣 顺 厨房 
设备 有 限 公司 等 单位 的 电热 器 具 产 品 产量 和 产值 都 比较 大 。 

2000 年 家 用 电器 产品 国内 外 销售 情况 网 表 11 ,产品 销售 
收入 和 出 口 额 较 大 的 企业 见 表 12 和 表 13, 产 品 分 类 产量 及 
销售 量 见 表 14。 

新 技术 及 科研 成 果 ”为 了 适应 市 场 竞 争 ,不 断 提高 产品 
的 质量 和 使 用 性 能 ,推动 行业 技术 进步 和 发 展 ,2000 年 广大 
家 用 电器 企业 在 新 技术 .新 工艺 .新 材料 应 用 和 新 产品 开发 
等 方面 作 了 大 量 的 工作 。 


Rll 2000 年 家 电 行 业 24 个 家 电 企业 
国内 外 销售 情况 


国 内 国 ”内 
销售 量 出 口 基 
( 台 ) 















产品 名 称 销售 收入 noe 


(万 元 ) ( 











EET: 2 957 504 489 982 
OK Hf 931 217 83 498 1 428 
空调 器 5 515 240 719112 | 21335 
洗 胡 机 897 336 29 454 201 
Ha DU 10 196 595 7 656 032 6 427 
电热 器 具 | 9615971 4457823 | 17620 





合计 30 113 863 13 435 901 
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产量 (万 台 ) 同比 增长 (%) 


58 
46 















出 口 (万 台 ) 


760.34 63 
560 22 
177 

13.24 万 把 


广东 美的 集团 股份 有 限 公司 





产品 销售 收入 
( 亿 元 ) 


春兰 (集团 ) 公 司 94.62 
广东 科 龙 (容声 ) 集 团 公 司 69.60 
珠海 格力 电器 股份 有 限 公 司 63.43 
广东 格兰仕 企业 (集团 ) 公 司 55.97 
青岛 澳柯玛 集团 总 公司 30.02 
厦门 灿 坤 实业 股份 有 限 公司 25.27 
中 山 威 力 集团 公司 7.02 
长 岭 (集团 ) 股 份 有 上限 公 司 6.01 


艾 美 特 电器 (深圳 ) 有 限 公 司 


RB 20 年 家 电 行 业 出 口 创汇 前 10 名 企业 






产品 销售 收入 
(万 美元 ) 














广东 格兰仕 企业 (集团 ) 公 司 
广东 美的 集团 股份 有 限 公司 


珠海 格力 电器 股份 有 限 公司 7 000 
春兰 (集团 ) 公 司 6 047 
广东 科 龙 (容声 ) 集 团 公 司 4 338 
艾 美 特 电 器 (深圳 ) 有 限 公 司 1 980 
宁波 富 达 电器 股份 有 限 公 司 1 637 
景德镇 华 意 电器 总 公司 1 512 
青岛 澳柯玛 集团 总 公司 1 070 


番 帅 明珠 电器 有 限 公 司 


广东 科 龙 (容声 ) 集 团 公司 新 研制 了 蓄冷 节能 电 冰 箱 运 
应 市 场 ,该 冰箱 可 比 普 通 冰 箱 节 能 10% ,并 使 压缩 机 寿命 延 
长 5 年 ;在 新 材料 应 用 方面 ,用 HIPS 替代 ABS 的 应 用 取得 突 
破 , 不 仅 有 效 地 节约 了 成 本 ,还 显著 地 提高 了 产品 性 能 ;在 新 
工艺 方面 ,采用 了 空调 生产 线 的 自动 焊接 技术 BARRA 
度 降 低 了 空调 生产 过 程 中 焊接 的 光板 . 磁 片 等 零 部 件 烧 坏 
率 , 节 约 了 生产 成 本 ,提高 了 经 济 效益 。 


E 14 2000 年 家 电 行 业 24 个 企业 
产品 分 类 产量 及 销量 















3 796 753 3 723 568 

















冰柜 988 984 ] 014 715 15 
空调 器 6 290 095 6 270 064 27 
洗衣 机 15 319 262 15 253 218 - 32 
H Dal 813 148 926 630 23 
电热 器 具 
电饭煲 6 100 000 5 060 000 22 
微波 炉 7 824 037 7 603 394 63 








1 940 000 





1 770 000 


春兰 (集团 ) 公 司 研 制 出 KFR 一 27GW/BPz 直流 变频 空 
调 .KFR 一 32CW/W 绿色 空调 .电子 控制 滚 简 洗 衣 机 、 模 块 式 
商用 空调 等 新 产品 ;并 采用 低 银 焊条 .无 银 焊 条 焊接 技术 等 
新 工艺 ,提高 焊接 可 靠 性 ,降低 成 本 ;在 新 材料 应 用 方面 , 采 
用 超 薄 铝 稍 ,降低 生产 成 本 ,减少 周转 过 程 中 的 损伤 ,累计 可 
节约 成 本 1 000 万 元 以 上 。 

广东 美的 集团 研制 出 吊顶 落地 式 两 用 空调 . 滚 简 洗 衣 机 
用 捉 激 整流 子 电 机 等 新 产品 ;同时 公司 与 武钢 合作 ,提高 国 
产 电磁 钢板 的 技术 性 能 ,替代 日 本 进口 钢板 制造 空调 压缩 
机 ,每 年 可 降低 成 本 约 920 万 元 。 

长 岭 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 采 用 环 成 烷 替 代 技 术 , 已 实现 冰 
箱 全 无 氟 生 产 , 保 证 绿色 环保 ,目前 新 研制 出 的 抗菌 除 臭 .变温 
切换 ,节能 冷藏 冷冻 箱 已 通过 陕西 省 经 贸 委 .省 科 委 鉴定 。 

青岛 澳柯玛 集团 总 公司 研制 出 医用 无 CFC 冰柜 ,并 使 家 
用 洗浴 采暖 两 用 型 燃气 锅炉 得 到 应 用 。 

中 山 威力 洗衣 机 有 限 公 司 2000 年 研制 出 XQB48 系列 微 
电脑 全 自动 洗衣 机 、XPB55 一 558S 普通 型 双 桶 洗衣 机 、 
XQBG75 系列 微电脑 联 体 双 自动 洗衣 机 、XPB70 系列 普通 型 
双 桶 洗衣 机 XQBSS 系列 微电脑 全 自动 洗衣 机 等 系列 新 产 
品 ,其 中 XQBG75 系列 机 型 属国 内 外 首创 ,XPB70 系列 是 目前 
国内 最 大 的 双 桶 洗衣 机 。 

宁波 富 达 电器 股份 有 限 公 司 研制 出 STT500 一 120 型 冷 热 
湿 巾 制造 机 ; ZL1000—488 型 真空 吸尘器 ,其 集 尘 容量 大 , 适 
合 大 面积 吸 洁 , 主 要 用 于 宾馆 等 场所 ;FD2001 型 真空 吸尘器 ， 
其 体积 小 .吸力 大 .适用 于 沙发 .床铺 等 家 具 的 清洁 ;ZB150 一 
258 型 真空 便携 式 吸 尘 器 ;ZW1200 一 39G 型 卧 式 吸尘器 等 新 

技术 改造 及 引进 ” 据 统计 家 用 电器 行业 24 个 主要 生产 
企业 2000 年 固定 资产 投资 情况 ,大 小 技 改 项 目 共 15 项 ,总 投 
资 13.52 亿 元 ,其 中 基建 投资 6.59 亿 元 , 技 改 投资 6.9 亿 元 。 

2000 年 科 龙 (容声 ) 集 团 公 司 引 进 国外 先进 技术 研制 开 
发 了 集中 控制 网 络 空调 器 ,掌握 了 空调 集中 控制 网 络 技术 ， 
率先 采用 标准 的 串 行 半 双 工 485 协议 与 RS282 标准 ,达到 了 
稳定 .可 靠 的 通信 效果 ,处 于 国际 先进 .国内 领先 水 平 。 

春兰 (集团 ) 公 司 引进 了 挂 壁 式 空调 器 室外 机 检测 线 , 提 
高 了 生产 线 速 ,并 增 建 了 始 差 试验 站 , 且 投 人 正常 使 用 。 

格兰仕 电器 实业 有 限 公司 进行 了 包括 各 种 机 型 锦 接 腑 
体 工 艺 改进 .各 种 饭 金 件 模具 的 改进 . 铵 焊 焊 接 设计 改进 、 自 
配 元 器 件 的 设计 改进 等 共 41 项 技术 改造 。 所 有 技术 项 目 均 


已 完成 ,提高 了 功效 约 13% ,减少 了 浪费 ,节约 了 原材料 , 产 
品质 量 也 得 到 相应 的 提高 ,增加 了 经 济 效益 。 

广东 美的 集团 进行 了 柜 机 技 改 扩 能 和 微波 炉 技 改 扩 能 ， 
柜 机 制造 技术 已 达 国 内 领先 水 平 ,生产 能 力 由 40 万 台 / 年 提 
高 到 60 万 台 / 年 ,微波 炉 生 产能 力 由 100 万 台 / 年 提高 到 300 
万 台 / 年 。 公 司 引 进 的 TH 电磁 感应 加 热电 饭 你 ,已 投入 生 
产 , 并 申请 专利 ,年 产 达 10 万 台 ， 公 司 于 2000 年 初 投产 柜 式 
洗 碗 机 ,目前 已 开发 出 了 30 余 款 机 型 ,年 产 20 万 台 。 

江苏 白雪 电器 股份 有 限 公 司 建成 冷柜 无 毛 改 造 等 6 条 
生产 线 ,通过 德国 TUV 安全 认证 ,更 新 改造 4 条 总 装 线 , 年 产 
达到 100 万 台 无 气 冷 柜 能 力 。 该 改造 项 目 属国 家 级 技 改 项 
目 ,由 联合 国 多 边 基金 支持 ,国家 环保 总 局 协调 。 

宁波 富 达 电器 股份 有 限 公 司 2000 年 投资 2 500 万 元 , 现 
已 基本 完成 “环境 治理 和 粉 磨 综合 改造 项目 ,环境 治理 已 遂 
过 余姚 市 环保 局 验收 合格 。 

管理 及 改革 2000 年 是 国企 三 年 改制 .脱困 的 最 后 一 
年 ,在 此 期 间 ,家 电 行业 有 部 分 企业 加 入 了 改制 的 行列 ,建立 
起 适应 市 场 经 济 发 展 的 现代 企业 制度 。 

2000 年 ,经 江苏 省 政府 批准 ,将 原 国营 常熟 制冷 设备 厂 
改制 设立 江苏 白雪 电器 股份 有 限 公司 ,股本 总 额 000 万 股 ， 
分 别 由 常熟 市 市 属 工业 公有 资产 经 营 投 资 总 公司 .常熟 制冷 
设备 厂 工 会 等 按 一 定 比 例 持 股 。 

中 山 威力 集团 公司 于 2000 年 4 月 实施 了 产权 转制 ,正式 
改制 为 非 公 有 制 ,取代 了 原市 属 公有 制 的 产权 性 质 , 转 制 后 
的 核心 企业 仍 是 以 生产 洗衣 机 为 主 的 中 出 威力 洗衣 机 有 限 
公司 ,主导 产品 为 各 类 型 洗衣 机 。 

景德镇 华 意 电 器 总 公司 于 2000 年 5 月 与 华 融 ADE 
管理 公司 .景德镇 国有 资产 管理 局 在 南昌 正式 等 署 债 转 股 协 
议 , 债 转 股 金额 4.1 亿 元 。 同 年 11 月 , 华 意 压缩 机 股份 有 限 
公司 与 湖北 荆州 南光 制冷 设备 公司 合资 组 建华 意 压 缩 机 ( 草 
州 ) 有 限 公 司 , 华 意 控股 70% ,成 功 实 现 低 成 本 扩张 。 

广东 美的 集团 收购 了 广东 美 芝 制 冷 设备 有 限 公 司 和 广 
东 美 芝 电 机 有 限 公 司 的 外 方 股东 日 本 株式 学 会 东芝 所 持 有 
的 上 述 两 公司 各 20% 的 股权 ,使 公司 持 有 的 股权 上 上 升 至 
60% 。 公 司 并 与 顺德 美的 冷气 机 制造 有 限 公 司 签订 协议 ,出 
资 2 700 万 元 ,转让 其 所 持 广东 美的 集团 芜湖 制冷 设备 有 限 
公司 5% 股权 。 实 施 产 权 结 构 改 革 , 由美 托 投资 有 限 公司 收 
购 北 绽 政 府 美 的 控股 公司 全 部 股 分 ,从 而 明确 了 产权 关系 。 

经 宁波 市 人 民政 府 同意 ,宁波 市 城建 投资 控股 有 限 公司 
无 偿 受 让 余姚 市 交通 投资 有 限 公司 持 有 的 宁波 富 达 电 器 股 
份 有 限 公 司 3 282.79 万 股 法 人 股 ( 占 总 股本 的 32.03% ) ,成 
为 宁波 富 达 电器 股份 有 限 公 司 第 一 大 股东 。 经 宁波 富 达 电 
器 股份 有 限 公 司 :: 届 六 次 董事 会 决议 ,并 报 公 司 2000 年 第 
二 次 临时 股东 大 会 批准 ,公司 于 2000 年 6 月 1 日 起 受托 经 营 
宁波 城 投 公司 下 属 制 水 分 公司 资产 ,托管 经 营 的 收益 归 和 他 波 
富 达 电器 股份 有 限 公 司 所 有 ,2000 年 6 月 至 12 月 期 间 , 兵 收 
取 托 管 收 入 2 736 万 元 ,发 生 托管 费用 366 万 元 。 

[拟稿 人 :广州 电器 科学 研究 所 吴 R 审 稿 人 :广州 电 
BERTH AR HB) 
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生产 发 展 情况 ”2000 年 牵引 电气 设备 分 会 所 属 45 个 单 
位 ,是 由 6 个 专业 集团 有 限 公 司 、1 个 股份 公司 、1 个 联营 公 
司 4 个 专业 院 所 .30 个 国有 企业 .2 个 民营 企业 和 1 个 集体 
企业 组 成 。“ 九 五 "期 间 ,整个 牵引 行业 处 于 一 个 非常 时 期 ， 
企业 经 济 普遍 呈现 下 滑 趋 势 。 由 于 全 行业 企业 规模 不 同 , 实 
力 千差万别 ,部 分 企业 极端 困难 , 少 部 分 企业 通过 转轨 变型 、 
减员 增 效 等 措施 , 至 2000 年 底 , 企 业经 济 越过 低谷 ,逐步 回 
Tt ,时 现 新 的 发 展 势头 。 据 资料 表明 , 排 在 全 行业 前 9 名 的 


企业 的 经 营 状 疯 见 下 表 。 

统计 资料 表明 ,所 列 单位 人 均 年 产值 最 高 为 24 万 元 ,最 
低 仅 2 万 元 ,利润 更 不 理想 。 从 转制 的 企业 来 看 ,经 济 效益 
有 升 有 降 , 比 未 转制 企业 略 有 好 转 。 联 莒 企业、 股份 制 企业 
刚刚 起 步 ,部 分 地 方 企业 和 国有 小 企业 在 全 行业 中 步履 艰 
难 ,设备 闲置 ,生产 任务 不 满 , 下 岗 职 工 多 ,个 别 企业 濒临 疤 
E. PRE .中 型 企业 和 合资 企业 ,技术 含量 高 ,新 产品 
开发 快 ,各 项 经 济 指标 增长 较 快 。 湖 南 湘 深 电 机 集团 有 限 公 
司 完 成 工业 总 产值 (当年 价 )50 663 万 元 ,年 产品 销售 收 和 人 
59 007 万 元 ,年 人 员 平 均 工资 达 9 580.6 元 ,科技 开发 和 技术 
进步 加 快 ,出 口 产 品 和 优质 产品 稳步 上 升 。 贵 州 天 义 电器 有 
限 责任 公司 注重 与 外 资 合 作 生 产 , 大 力 发 展 主导 产品 ,先后 
与 美国 Ceach 公司 合资 生产 平衡 力 继电器 ,与 德国 OKU 公司 
合作 生产 汽车 继电器 等 产品 。 通 过 技术 引进 和 合作 生产 , 相 
继 开 发 出 智能 型 汽车 继电器 和 常 闭 式 直流 继电器 等 新 产品 ， 
在 航空 继电器 .接触 器 . 交 直 流 继电器 .电梯 和 建筑 电器 等 主 
导 产 品 方面 优势 更 为 明显 ,上 年 出 口 产值 达 110 万 元 。 


R 2000 年 牵引 电气 设备 行业 部 分 企业 经 营 指标 状况 













广东 煤矿 专用 设备 制造 厂 
常州 牵引 电机 厂 

山东 济宁 工矿 电机 车 厂 
常州 常 开 电 气 有 限 公司 
贵州 天 义 电器 有 限 公司 
AER SAAB)” 

湘 漂 市 牵引 电机 三 
徐州 煤矿 机 械 厂 

湘潭 电机 集团 有 限 公司 


科研 成 果 及 新 产品 ”全 行业 积极 围绕 冶金 .煤炭 .交通 
运输 .港口 .机 械 等 行业 大 力 开发 牵引 电机 .电气 设备 .牵引 
咎 辆 等 重点 产品 ,技术 逐步 成 熟 ,应 用 领域 不 断 扩 大 。 行 业 
上 骨 十 企业 湘潭 电机 集团 有 限 公司 2000 年 加 大 投入 , 狠 抓 科 
研 .新 产品 开发 工作 ,全 年 共 推 出 新 产品 30 种 ,至 年 末 止 , 先 
后 开发 新 产品 有 20t 工矿 小 机 车 .224t 准 轨 工 矿 电 机 车 .60t 
防爆 牵引 车 ,18t 蓄电池 牵引 车 ,城市 轻轨 车 用 YQ150 异步 牵 
引 电 动机 108t 自 外 车 用 的 XE776 牵引 电机 ,以 及 为 城 轨 车 
辆 和 电力 机 车 等 产品 用 的 IGBT 斩 波 器 和 17kV* A 道 变 器 电 
源 等 重点 新 产品 。 该 公司 为 长 春 市 提供 了 10 E YK4 一 600 
四 轴 可 双向 运行 的 有 轨 电 车 。 该 车 采用 IGBT 自 关 断 电力 电 
子 器 件 组 成 的 斩 波 控制 系统 16 位 单片机 80C196KC 和 PSD 
构成 的 微机 控制 单元 系统 ,以 及 单 电 机 空心 轴 传 动 .弹性 车 
轮 等 新 技术 ,车 辆 技术 性 能 达到 了 国内 先进 水 平 。2000 F% 
定 定 型 新 产品 共 30 项 ,年 新 增产 值 达 10 081.7 万 元 ,取得 了 
较 好 的 技术 成 果 。 大 连 牵引 电机 六 先后 开发 出 ZQ 系列 ZA 
系列 .ZJ 一 800 系列 等 直流 电机 产品 ,其 技术 和 质量 指标 均 
达 介 了 国内 领先 水 平 。 产 品 畅销 于 全 国 矿山 冶金、 交通 运 
输 .塑料 机 械 , 轻 工 机 械 等 行业 。 
质量 及 质量 管理 牵引 行业 各 企业 的 质量 意识 均 有 进 
- 步 加 强 , 质 量 管理 水 平 逐 步 提高 。 湘 潭 电机 集团 有 限 公 司 
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从 2000 年 下 半年 始 ,在 ISO 9000; 1994 年 版 质量 体系 的 基础 
上 ,认真 按照 2000 年 版 的 八 项 质量 管理 原则 要 求 , 即 以 顾客 
为 关注 焦点 .领导 作用 、 全 员 参 与 .过程 方法 .管理 的 系统 方 
法 .持续 改进 .基于 事实 的 决策 方法 .与 供 方 互利 的 关系 原则 
内 容 , 修 订 了 公司 1994 年 版 4 质量 手册 》, 完 善 了 质量 管理 体 
系 , 有 效 地 促进 了 YY 系列 电机 、ZKK12J 电机 扩大 机 和 XKS, 

ZK3 小 机 车 以 及 特殊 工程 车 等 产品 质量 的 稳定 提高 。2000 
年 该 公司 优质 产品 产值 达 1 062.74 万 元 ,达到 了 产品 质量 等 
级 的 56.15% , 比 上 年 上 升 了 3.15 个 百分点 。 酒 漂 市 牵引 电 
机 厂 注 重 质 量 管理 ,在 行业 归口 部 门 的 协助 下 ,严格 按 ISO 
9000 标准 要 求 , 狠 抓 了 质量 整顿 与 整改 ,健全 了 质量 管理 体 
系 ,通过 贯 标 达 标 使 生产 的 ZQ—21 电机 、20 一 7 #4 OL. ZQ— 
11 电机 .2Q 一 4 系列 电机 及 ZO—24 电机 等 产品 质量 稳步 提 
高 ,年 末 统 计 , 完 成 优质 产品 产值 达 185 万 元 ,出 口 产品 产值 
9.19 万 元 。 徐 州 煤矿 机 械 厂 加 强 质量 管理 ,生产 真空 做 力 局 
动 器 和 真空 继 电 开 关系 列 等 主导 产品 ,2000 年 完成 优质 产品 
产值 达 1 617.91 万 元 ,其 产品 一 次 性 交付 合格 率 达 95.4%. 
山东 济宁 工矿 电机 车 厂 注重 质量 第 一 思想 ,从 产品 设计 到 零 
部 件 制造 全 过 程 中 ,坚持 做 到 上 工序 不 合格 不 流 问 下 工序 ， 
严 把 质量 关 。 重 点 生产 的 Zk 系列 工矿 电机 车 .整流 柜 及 其 
电工 电器 等 主导 产品 ,ZK3 一 6/250 一 2 工 仿 电 机 车 荣获 山东 


省 授予 的 一 等 品 产品 称号 ,年 产值 达 99 万 元 。 提 高 产品 质 
量 ,满足 用 户 需 要 是 合作 企业 厂家 共同 的 意愿 ,这 已 成 为 各 
企业 拓宽 产品 市 场 ,提高 企业 经 济 效益 的 目的 所 在 。 

技术 改造 ” 据 资 料 统计 表明 ,2000 年 在 牵引 行业 中 有 党 
州 牵引 电机 厂 等 6 个 企业 完成 技 改 投入 共 15 365 万 元 ,其 中 
湘 漂 电 机 集团 有 限 公 司 完成 投资 为 4 108 万 元 ,先后 完成 的 
HAHA A $4.2m 真空 浸 漆 工程 、110kV 变电站 工程 、 城 罗 
工程 及 其 他 项 目 等 ,其 中 城 轨 项 目 投资 达 11 369 万 元 (包括 
“十 五 "投资 ) ,先后 新 增 了 数控 剪 板 机 .数控 折 板 机 、 半 自动 
气体 保护 焊 机 315 液压 机 AS REA .加 工 中 心 .中 .高 频 感 
应 稣 焊 机 及 计算 机 等 关键 设备 ,为 年 产 城 轨 车 30 ~ 50 辆 创 
造 了 有 利 条 件 。 常 州 市 常 开 有 限 公 司 .常州 长 江 客车 有 限 公 
司 注重 企业 技术 改造 工作 ,每 年 以 上 千 万 资金 投入 ,先后 从 
日 本 .德国 进口 设备 ,其 中 有 :中 型 折 板 机 .激光 切割 机 、 多 型 
号 加 工 中 心 等 关键 设备 ,满足 了 高 技术 生产 的 要 求 ,提高 了 
生产 效率 和 质量 。 

管理 及 改革 ”为 适应 市 场 经 济 发 展 的 需要 ,2000 年 分 会 
下 属 各 企业 加 快 企业 内 部 体制 改革 的 步伐 ,推进 产品 结构 调 
整 .企业 改制 .联合 兼并 ,合资 ,合作 生产 ,以 便 在 激烈 的 市 场 
竞争 中 ,更 好 地 发 挥 优势 ,在 技术 进步 .质量 提高 中 取得 更 好 
的 发 展 。 常 州 开关 厂 通 过 内 部 企业 改制 ,成 立 常 州 市 常 开 电 
气 有 限 公 司 ,调整 产品 结构 ,引进 西门 子 电 器 技术 ,与 上 海 机 
械 厂 联合 配套 生产 ,大 力 发 展 港口 成 套 电器 设备 ,年 产值 达 
2 180 万 元 ,达到 了 年 人 均 产值 24.97 万 元 。 常 州 牵引 电机 厂 
为 积极 提高 牵引 电机 质量 和 技术 水 平 ,引进 西门 子 技术 ,发 
展 小 电机 产品 ,2000 年 开发 了 2Q 一 106 牵引 电机 、XQ--8 X 
车 电机 并 已 形成 批量 生产 能 力 。 预 计 2001 年 将 获得 一 批 
2 000 ~ 2 500 台 小 电机 出 口 任务 订单 。 湘 潭 电机 股份 有 限 公 
司 为 提高 城 轨 车 技术 水 平 ,2000 年 9 月 与 日 本 东洋 电机 株式 
会 社 签订 了 合作 生产 道 变 装置 . 变 电 装 置 及 TDK6175 一 A 一 M 
主 电机 等 产品 ,大 大 地 加 快 了 70% 低 地 板 轻 轨 车 生产 进程 。 

企业 改制 ,推动 了 企业 竞争 ,行业 管理 ,促进 了 企业 进 
步 。 雁 引 行 业 分 会 认真 吐 彻 机 电价 研 字 [20001002 号 文 “ 关 
于 填报 “电工 产品 行业 水 平价 ' 的 通知 "精神 ,着 重 研究 .讨论 
了 行业 产品 水 平价 格 工作 内 容 。 会 议 认 真 遵照 国家 发 展 计 
划 委 员 会 ,国家 经 济 贸易 委员 会 依据 《中 华人 民 共 和 国 价格 
法 》 等 有 关 规 定 ,结合 牵引 行业 各 厂家 牵引 产品 不 变价 和 当 
年 价 情况 ,认真 评估 .充分 讨论 , 修 .制订 出 “牵引 行业 产品 出 
厂价 格 表 ”目录 。 

[ 撰 稿 人 :湘潭 牵引 电气 设备 分 会 黄 必 明 审核 人 :湘潭 
牵引 电气 设备 分 会 许昌 ] 
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生产 发 展 情况 ” 随 着 我 国 宏 观 经 济 的 好 转 , 西 部 大 开发 
力度 的 加 大 和 国家 各 项 开放 政策 的 进一步 实施 ,我 国电 焊 机 


行业 2000 年 生产 .经 济 运行 质量 有 所 提高 ,近年 来 全 行业 经 
济 效益 徘徊 不 前 的 状况 有 所 改善 ,总 体 经 济 运 行 有 所 好 转 ， 
全 年 生产 .销售 和 经 济 效益 好 于 上 年 。 经 对 全 国 86 个 从 事 
电焊 机 专业 和 兼 业 制造 厂 .焊接 辅 机 具 .配套 件 广 的 调查 分 
析 2000 年 86 个 企业 工业 总 产值 149 134 万 元 , 比 上 年 85 个 
企业 增长 44.7% ;产品 销售 收入 147 705 万 元 , 比 上 年 增长 
43.8%( 其 中 电焊 机 产值 105 818 万 元 , 比 上 年 增长 25.3%); 
利润 总 额 11 815 万 元 , 比 上 年 增长 189.6% 。 

定点 企业 情况 :电焊 机 行业 原 属 机 械 部 定点 电焊 机 生产 
厂家 38 个 ,在 激烈 的 市 场 竞争 下 ,只 有 24 个 企业 进行 正常 
的 生产 经 营 ,已 有 14 个 企业 处 于 破产 .倒闭 、 半 倒闭 或 半 停 
产 的 状态 。2000 年 这 24 个 企业 和 原 行 业 归 口 研 究 所 成 都 电 
焊 机 研究 所 共 完 成 工业 总 产值 63 545 万 元 , 比 上 年 (企业 中 
含 38 个 定点 企业 中 24 个 正在 运营 的 企业 和 成 都 电焊 机 研 
究 所 ,以 及 61 个 非 定 点 企业 .) 增 长 了 43.2% (电焊 机 年 产量 
60 985 台 , 比 上 年 增长 了 14.9%), 产 品 销售 收入 65 944 万 
元 , 比 上 年 增长 52.7% ;利润 5 126 万 元 ,而 上 年 亏损 517 万 
元 ,全 部 职工 全 年 平均 人 数 11 484 人 ,人 均 产 值 5.5 万 元 。 
这 24 个 企业 除 9 个 企业 仍 在 亏损 外 ,其 余 全 部 扭亏 为 盘 ,而 
1999 年 仅 9 个 企业 僵 利 ,亏损 的 情况 大 有 好 转 。 

2000 年 定点 企业 虽 较 上 年 已 有 较 大 发 展 ,但 总 体 营 运 状 
况 仍 不 理想 ,破产 ,倒闭 及 亏损 企业 共 达 23 个 , 占 全 部 38 个 
定点 企业 的 60.5%。 

非 定点 企业 情况 :电焊 机 行业 非 定点 企业 充分 反映 了 市 
场 经 济 中 多 种 所 有 制 并 存 的 现状 ，61 个 企业 中 ,有 上 股份 制 企 
业 25 个, 占 全 部 61 个 的 44%( 其 中 中 外 合资 企业 4 个 ), 集 体 
企业 霜 个 , 占 28%; 国 有 企业 7 个 , 占 11%; 民 营 ( 私 党 ) 企 业 
6 个 , 占 10%。 这 些 企业 成 立时 间 短 ,经 营 机 制 灵 活 , 发 展 速 
度 非常 迅猛 , 仅 十 来 年 时 间 , 它 们 中 已 有 大 一 型 企业 1 个 .大 
二 型 企业 1 个 、 中 一 型 企业 5 个 .中 二 型 企业 14 个、 其 余 为 小 
型 企业 。 

61 个 非 定点 企业 2000 年 累计 工业 总 产值 85 589 万 无 
(电焊 机 产值 59 423 万 元 ) ,产品 销售 收入 81 761 万 元 .利润 
6 689 万 元 ,分 别 比 上 年 增长 45.9% (37.8%) ,37.3% ,32%., 
企业 全 年 平均 人 数 6 377 人 ,人 均 产 值 13.4 万 元 。 

从 以 上 情况 可 以 看 到 ,我 国电 焊 机 行业 企业 在 激烈 的 市 
场 竞争 中 ,有 的 企业 在 成 长 壮大 ,有 的 企业 则 在 衰退 从 而 被 淘 
汰 。 以 前 以 定点 和 非 定 点 来 划分 企业 实力 的 时 代 已 经 结束 ， 
所 调查 的 定点 和 非 定点 企业 的 具体 经 济 指标 见 表 1 表 2。 

产品 分 类 产量 据 86 个 电焊 机 企业 反馈 情况 ,2000 年 电 
焊 机 行业 主要 产品 分 类 产量 见 表 3。 

从 表 3 看 到 ,2000 年 电焊 机 总 产量 182 453 台 , 比 上 年 增长 
20.5%. HP: SEM APL 106 085 各 , 占 总 产量 的 58.1%, 仍 
为 量 大 面 广 的 产品 ;直流 弧 焊 机 产量 增长 较 大 ,其 中 逆 变 焊 机 
占 直 流 焊 机 的 45.1%, 比 上 年 增长 了 45.5%; 近 年 来 随 着 技术 
的 不 断 提高 和 性 能 的 稳定 , 首 变 焊 机 已 途 渐 为 市 场所 接受 ; 自 
动 半自动 烛 机 中 埋 弧 焊 机 、MIG/MAG 焊 机 增长 最 较 大 , MIG 
MAG 焊 机 产量 为 20 189 台 , 占 自动 半自动 焊 机 的 62% , rti KEAL 
总 产量 的 11.1%。86 个 企业 中 定点 和 非 定点 企业 产品 详细 情 
况 见 表 4. 表 5。 


产品 概况 + 165 
















表 1 2000 年 机 械 工业 电焊 机 行业 生产 、 经 济 状况 
全 员 劳 


T 业 | 产品 销 | 电焊 机 | 电焊 机 | 产品 销 | 利润 
当年 价 | 不 变价 | 增加 信 | 售 收入 | 产值 | 总 产量 | in | S| 原价 | 净值 | 合计 || at A 
(万 元 ) | (万 元 ) | (万 元 ) | (万 元 ) | (万 元 ) | ( 台 ) | (万 元 ) |( 万 元 阔 万 元 阔 万 元 阔 万 元 北 万 元 炒 万 元 北 万 元 ) 
66 562| 24657| 65944| 46395! 60 985 


519| 5 126] 39 965| 23 911| 76 930) 69 505| 70 480| 74 429) 21 471 
69 579| 27394| 81 761| 59423| 121 468| 3792| 6 689| 30 509) 28 839) 53 028) 44 813| 32 955| 24 315| 42 957 
136 141| 52051! 147 705| 106 818; 182453) 4311|11 815/70 474) 52 7501129 958 114 318] 103 435| 98 744¡ 29 142 


全 部 职工 年 末 人 数 (人 ) 









































工人 与 学 徒 | 工程 技术 人 员 管理 人 员 元 ) 
25 个 定点 企业 11 202 7 201 1 340 1 558 5 617( 有 5 个 末 报 ) 
61 个 非 定点 企业 6 705 4 370 1 211 963 6377 | 7154( 有 5 个 未 报 ) 
86 个 企业 合计 17 907 t1 571 2 551 2 521 12 771 








。。 随 着 我 国 工业 现代 化 进程 步伐 的 加 快 ,对 焊接 设备 的 效 24 2000 年 电焊 机 行业 25 个 定点 企业 
TERE .日 动 化 程度 的 要 求 越 来 越 高 。 用 户 对 产品 需求 档 产品 分 类 产量 
次 的 提高 , 既 培 育 了 高 新 .高效 设 备 的 市 场 ,也 促进 了 新 技 
术 .新 产品 的 开发 。 市 场 中 产品 结构 也 随 着 发 生 了 变化 ,高 产品 名 称 EE 
效 节能 .技术 含量 更 高 的 道 变 焊 机 、CO, 气体 保护 焊 机 正在 E) j 的 比例 (%) 
逐年 扩大 市 场 占有 比例 。 相 对 技术 要 求 不 高 的 产品 在 逐 源 x 18.5 
picos z cr 
市 场 及 销售 2000 年 电焊 机 行业 国内 市 场 及 对 外 销售 as | o 0 08 
情况 如 下 : a A 53.3 
国内 市 场 情况 :国家 加 大 内 需 .西部 大 开发 等 政策 的 实施 g EBAR | 19] 3.3 
和 加 入 WO 在 即 , 以 及 企业 参与 国内 国际 竞争 的 积极 态势 ， 。“ 泊 | 流 o 
都 成 为 2000 年 电焊 机 行业 销售 的 巨大 动力 ,使 全 行业 在 本 年 i T 
度 的 销售 中 取得 了 较 好 成 绩 。 全 年 销售 收入 147 705 万 元 , 比 | T 
上 年 增加 43.8%, 机 32 


E 3 2000 年 电焊 机 行业 86 个 企业 机 MIG/MAG 焊 机 0120| 16.6 


自 
人 p | 
TIG 焊 机 4 570 7.5 
目 
焊 
机 











比 上 年 
9.5 
35.6 电 | 点 凸 焊 机 | 16% | 2.8 
54.6 阻 | 锋 烛 机 | po 0.2 
35.7 EA 2.2 
45.5 let 368! 5.2 
Th 特 | 电子 束 焊 机 0.003 
38.8 种 等 离子 焊 机 69 0.1 
25.5 qa | 等离子、 火焰 切 制 机 | 0.8 
摩擦 焊 机 ~ 0.06 
89 Mar «dS I 
106.5 专用 成套 设备 及 其 他 1.4 
55 总 it 100 
26.5 _ - , 
销售 额 的 增长 一 靠 拓 展 , 二 靠 实力 , BA. AE 
sii SA 内 销售 市 场 ,呈现 以 下 特点 ; 
特种 ,专用 成 套 焊 机 221.7 (1) 在 激烈 的 市 场 竞争 下 ,价格 竞争 已 成 为 中 .低档 焊 机 


“it | w | ws 竞争 的 主要 手段 ,中 、 低 档 产 品 的 利润 空间 大 幅 缩小 ,行业 利 


润 丰厚 甚至 暴利 的 时 代 已 一 去 不 复 返 。 价 格 竞争 一 方面 为 
用 户 提供 更 多 价 廉 物美 产品 , 另 一 方面 也 促使 企业 加 强 管 
理 ,降低 成 本 ,提高 效率 。 为 争夺 市 场 ,也 出 现 了 同行 间 竟 相 
压价 ,以 及 假冒 伪劣 ,以 次 充 好 ,个 别 地 方 甚至 出 现 有 证 有 人 
E ,无 证 无 人 管 的 现象 。 需 要 有 关机 构 和 部 门 对 市 场 秩序 给 
予 重视 和 协调 。 

ES 2000 年 电焊 机 行业 61 个 非 定 点 企业 








(2) 销 售 市 场 中 产品 品种 结构 发 生变 化 ,高 新 技术 .高 效 
节能 的 产品 所 占 比例 日 益 加 大 。 以 逆 变 焊 机 CO, 焊 机 为 代 
表 的 高 新 焊接 设备 已 赢得 了 市 场 信任 , 正 以 很 快 的 速度 扩大 
份额 。 因 其 附加 值 高 也 使 电焊 机 生产 厂 纷纷 调整 产品 结构 ， 
将 生产 重心 转向 技术 含量 更 高 ,利润 率 更 大 的 产品 ,行业 中 
出 现 了 一 些 专 作 逆 变 焊 机 或 CO, 焊 机 的 高 新 设备 专业 制造 
厂 


a 


(HAT aoe HY OB ,国有 (全 民 制 ) 企 业 正 在 失去 
其 原 有 的 市 场 份额 ,符合 现代 企业 制度 特征 的 合资 企业 和 民 
营 企 业 正在 成 为 市 场 的 主流 。 这 些 企业 依靠 其 灵活 的 经 营 
机 制 较 强 的 经 济 实力 和 高 技术 起 点 的 产品 ,发 展 迅 狐 , 而 国 
有 企业 因 体制 机 制 不 适应 市 场 竞 争 ,负担 沉重 ,元 员 过 多 使 
生产 成 本 居 高 不 下 ,在 市 场 竞争 中 难 施 拳脚 。 

(4) 随 着 我 国 经 济 建设 的 发 展 ,大 量 国外 产品 涌 进 国内 
电焊 机 市 场 。 据 有 关机 构 统 计 ,2000 年 我 国 进口 焊接 设备 额 
达 2.36 亿美 元 , 比 1999 年 的 1.45 亿美 元 增长 了 62.8%。 近 
年 来 我 国 焊接 设备 制造 业已 有 了 显著 进步 ,通用 产品 的 生产 
技术 水 平 已 接近 ,个别 产品 已 达到 国外 同类 产品 水 平 。 但 六 
用 成套 .特种 焊接 设备 的 生产 .技术 水 平 还 远 远 不 能 满足 国 
内 用 户 的 需求 ,因而 给 国外 产品 以 很 大 的 市 场 空间 。 如 由 气 
东 输 工程 中 的 大 量 设备 国内 无 法 提供 。 

(5) 伴 随 “ 入 世 ”" ,大 量 国 外 产品 的 涌 人 ,也 给 我 国电 燃 机 
企业 带 来 极 大 的 紧迫 感 ,不 少 电焊 机 厂家 迎 难 而 上 ,积极 调 
整 产品 结构 ,大 力 开展 科技 创新 ,以 国际 上 先进 的 技术 ,管理 
和 产品 为 目标 ,实行 第 二 次 创业 ， 

对 外 销售 情况 :我 国 加 入 WTO, 给 电焊 机 行业 及 相关 配 
套件 生产 厂 带 来 了 更 多 机 遇 与 挑战 ,不 少 厂 家 瞄准 国际 市 
场 , 积 极 开展 出 口 业务 ,2000 年 电焊 机 及 配套 件 出 口 额 大 由 
度 提 高 。 以 8 个 企业 计算 ,出 01 额 41S$4.7 万 元 , 比 1999 年 
(85 个 ) 增 长 了 103%。 具 体 情 况 见 表 6, 

产品 主要 出 口 到 ;美国 韩国. 印尼、 马来西亚 .泰国 .是 
BE .孟加拉 .缅甸 . 尼 伯 和 尔 老挝、 坦桑尼亚、 南非 . 阿 联 药 . 埃 
及 等 东南 亚 和 中 东 地 区 及 我 国 的 香港 .台湾 等 地 。 


表 6 2000 年 电焊 机 行业 企业 86 个 企业 出 口 情况 
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MEN 39.5 Ol 
. EE: Tit BS 0.8 420.0 
Ao 472.0 
专用 ,特种 焊 机 3.0 
合计 103.0 


新 产品 2000 年 86 个 企业 共 完 成 89 项 新 产品 开发 . 试 
制 ,其 中 获得 国家 专利 局 专利 证 书 的 有 3 项 ,如 :成 都 皮 克 电 
源 有 限 公 司 的 自 带 动力 弧 焊 机 ,专利 证 号 为 :99231063.6; W 





州 维 德 焊 机 制造 技术 开发 有 限 公司 的 非 接触 式 双 向 月 动 良 
踪 调 节 装 置 ,专利 号 为 :ZL00234990.6; 大津 电 焊 机 总 厂 的 - 
种 用 于 电焊 机 的 电机 调 速 装 置 ,区 利好 为 992$452412. 
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完成 的 新 产品 试制 和 鉴定 的 项 目 中 ,有 电弧 焊 机 @ 项 ， 
其 中 IGBT 逆 变 焊 机 11 项 。 有 代表 性 的 产品 有 :成 都 熊谷 电 
器 工业 有 限 公司 的 额定 电流 为 500A 的 新 型 多 功能 逆 变 焊 
机 ,该 产品 已 获 国家 中 小 企业 创新 基金 立项 支持 ;重庆 运 达 
焊接 设备 有 限 公 司 的 AXQ1 一 300 系列 焊 机 ， 已 通过 市 级 科技 
鉴定 , 达 国 内 先进 水 平 。 

新 产品 中 有 电阻 焊 机 5 项 ,特种 .专用 焊 机 有 15 项 ,如 : 
成 都 电焊 机 研究 所 研制 的 EX1 一 600 x 100 真空 电子 束 电 源 、 
电子 枪 及 控制 系统 ,为 部 级 科研 产品 ,技术 达 国 内 领先 水 平 ; 
成 都 电焊 机 厂 与 清华 大 学 共同 研制 的 UZ 一 3 x 160CZ500KVA 
微机 控制 车 轴 头 闪光 对 焊 机 ,已 通过 国家 教育 部 鉴定 , 达 国 
际 领先 水 平 ;长 春 焊 机 制造 厂 研制 的 C — 50/63A -J 监测 型 摩 
擦 焊 机 已 通过 省 级 鉴定 。 

质量 及 质量 管理 ”市场 对 质量 的 呼唤 ,使 企业 已 达成 以 
质量 提高 产品 竞争 力 的 共识 ,纷纷 制定 质量 内 审 和 管理 评审 
条 例 ,根据 ISO9000 标准 和 企业 质量 手册 ,程序 文件 要 求 严 格 
质量 管理 ,对 原材料 .外 协 外 购 件 进行 定点 采购 和 控制 ,对 各 
工序 加 强 监 控 和 产品 质量 跟踪 ,加 强 售后 服务 和 用 户 走访 
等 ,企业 质量 意识 和 质量 管理 水 平 不 断 提 高 和 加 强 。 

企业 和 产品 认证 情况 : 

(1) 企 业 越 来 越 重视 产品 认证 和 质量 体系 认证 工作 , 积 
极 增加 产品 认证 数量 ,申请 体系 认证 ,以 建立 高 效 .完善 的 质 
量 保 证 体系 ,向 用 户 提供 高 质量 的 产品 ,满足 用 户 需求 ,从 而 
求 得 自身 生存 和 发 展 。2000 年 , 据 不 完全 统计 又 有 10 余 个 
企业 通过 1SO9001 或 ISO9002 体系 认证 ,如 :上 海 沪 工 电 焊 机 
制造 有 限 公 司 ,哈尔滨 电机 有 限 公 司机 械 设备 分 公司 ,全 国 
已 取得 质量 体系 认证 企业 约 40 个。 正在 准备 体系 认证 的 
有 :成 都 焊 研 一 威 达 自 动 焊 接 设 备 有 限 公 司 ,成 都 皮 克 电 源 
有 限 公 司 .合肥 起 宇 电 器 技术 研究 所 成 都 电焊 机 厂 自动 焊 
分 三 等 。 

(2) 至 2001 年 2 月 , 持 有 中 国电 工 产品 认证 委员 会 的 有 
效 安全 认证 合格 证 书 的 电焊 机 企业 共计 100 个, 证书 386 张 ， 
其 中 交流 弧 焊 机 309 个 , 占 80.19% ;直流 焊 机 34 个 (其 中 ZX5 
TG HE Bit a 29 个 ,ZX7 WERL S T), i 8.8%;MIG/MAG 
焊 机 6 个 ; 氧 弧 焊 机 9 个 ;等 离子 切割 机 4 个 ;点 焊 机 1 个 ; 
TIG HHE 9 个 ;其 他 辅 机 具 14 个 。 

国家 质量 监督 抽查 情况 : 

(1) 国 内 产品 抽查 :按照 国家 质量 技术 监督 局 安排 ,国家 
电焊 机 质量 监督 检验 中 心 于 2000 年 第 4 季度 对 电焊 机 产品 
质量 进行 了 国家 监督 抽查 ,本 次 抽查 的 产品 为 ZX 系列 弧 焊 
BE WS AF AME HLA NB 系列 MIG/MAG 弧 焊 机 3 大 
AM in, MAMA TICA EET K MA Bh 
东 浙江 安徽. 江苏 -四川 陕西 其 11 个 省 市 的 40 个 生产 企 
业 。 在 这 些 生产 企业 中 ,有 研究 院 所 .国有 企业 .中 外 合资 企 
业 .股份 合作 制 企业 .集体 企业 .民营 高 科技 企业 和 私营 企 
业 , 因 是 突击 抽样 ,具有 代表 性 ,能 代表 全 国电 焊 机 行业 的 质 
最 水 平 。 本 次 抽查 的 总 体 结 论 : 产 品 抽查 合格 率 74.2%; y" 
品 综合 评定 合格 率 74.2% ;产品 产量 合格 率 81.3% ;产品 产 
值 合格 率 94.6% 。 

本 次 抽查 结果 产品 合格 率 比 1994 年 第 2 季度 弧 焊 整流 
句 国 家 监督 抽查 浆 58.3% e T 16 个 百分点 , 比 1998 年 第 3 
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季度 弧 焊 整流 器 国家 监督 抽查 率 47.1% 高 了 27 个 百分点 。 
这 说 明 电 焊 机 行业 产品 质量 水 平 有 较 大 幅度 提升 。 

(2) 国外 产品 抽查 : 随 着 我 国 经 济 的 进一步 开放 ,国外 产 
品 进 入 我 国电 焊 机 市 场 的 数量 也 呈 增 长 趋势 ,但 这 些 产 品 中 
相当 部 分 无 进口 许可 证 ,和 且 质量 上 参差 不 齐 。2000 年 在 国家 
工商 行政 管理 局 和 国家 出 人 境 检验 检疫 局 的 领导 下 ,国家 电 
焊 机 质量 监督 检验 中 心 对 全 国 部 分 地 区 市 场 上 的 进口 电焊 
机 及 配套 件 进行 了 一 次 抽查 。 抽 查 了 3 个 国外 进口 焊 机 产 
品 , 共 11 台 样 机 ,企业 合格 率 33.3% ,产品 合格 率 36.3% 。 
虽然 主要 不 合格 原因 只 是 铭牌 标识 不 完整 ,输出 端 防护 不 符 
合 标 准 等 ,但 也 从 侧面 反映 出 存在 安全 隐患 ,需要 我 们 对 进 
口 产品 的 质量 加 以 关注 ,以 保护 用 户 使 用 安全 。 

电焊 机 标准 化 技术 工作 : 

(1) 本 年 度 完 成 上 报 7 项 电阻 焊 机 配套 件 标准 。 

(2) 出 版 发 行 “电焊 机 标准 汇编 十 一 .十 二 ”。 

(3) 到 2000 年 底 , 全 国电 焊 机 标准 化 技术 委员 会 共 收 集 
国际 标准 40 项 ,已 等 同 或 等 效 采 用 的 国际 标准 31 项 ,来 标 
率 77%。 

技术 改造 ”市 场 竞 争 中 企业 的 形象 和 品牌 已 成 为 制胜 
的 重要 因素 。2000 年 电焊 机 企业 更 加 重视 企业 形象 塑 立 和 
品牌 培养 ,加 大 了 基建 和 技术 改造 投资 额 ,86 个 企业 全 年 图 
定 资产 投资 10 068.9 万 元 , 比 上 年 增加 14.3% ,其 中 技术 改 
造 投资 1 694.7 万 元 。 这 些 投入 主要 用 于 新 建 或 扩建 生产 车 
间 .办 公 大 楼 ;购置 设备 ,提高 工艺 和 检测 水 平 ;加 大 科研 投 
人 和 ,给 老 产品 注 人 新 的 科技 含量 等 。 

管理 及 改革 2000 年 电焊 机 行业 加 强行 业 管理 及 行业 
工作 ,完成 了 以 下 几 项 工作 : 

(1) 为 了 分 析 电 焊 机 行业 形势 ,研讨 推动 行业 发 展 的 办 
法 和 对 策 , 由 成 都 电焊 机 研究 所 和 中 国电 器 工业 协会 电焊 机 
分 会 共同 组 织 的 两 年 一 度 的 全 国电 焊 机 行业 厂 长 会 议 , 于 
2000 年 11 月 在 浙江 省 乐清 市 召开 ,来 自 全 国 98 个 单位 的 
118 名 代表 参加 了 会 议 。 会 议 一 致 认为 ,要 加 强国 家 抽查 A 
论 监督 .行业 管理 ,保护 大 多 数 企 业 合法 权益 ,要 做 好 行业 各 
项 组 织 工作 和 信息 服务 工作 ,积极 协调 行业 价格 ,避免 恶性 
竞争 。 会 议 交 流 了 信息 ,增强 了 企业 信心 ,达到 了 预期 效果 。 

(2) 为 减轻 电焊 机 生产 企业 申请 质量 体系 认证 的 费用 ， 
中 国电 工 产 品 认 证 委员 会 电焊 机 检测 站 (现成 都 电气 检验 
所 ) 已 获准 在 电工 产品 范围 内 从 事 质 量 体 系 认证 , 自 此 电焊 
机 生产 企业 在 申请 产品 认证 的 同时 可 申请 质量 体系 认证 的 ， 
产品 认证 和 质量 体系 认证 的 工厂 质量 体系 审核 ,以 及 取证 以 
后 的 质量 体系 的 监督 复审 均 可 一 并 进行 , 即 可 实现 一 审 发 双 
证 ,大 大 便利 了 电焊 机 企业 改进 和 完善 质量 体系 、 提 高 产品 
实物 质量 。 

(3) 经 成 都 电气 检验 所 协调 努力 ， 中 国电 工 产品 认证 要 
员 会 电工 设备 分 委员 会 在 充分 考虑 电焊 机 行业 特点 ,企业 和 
产 规 模 保障 消费 者 人 身 健 康 和 财产 安全 的 基础 上 ,重新 发 
布 了 《电焊 机 产品 安全 认证 指南 放 (试行 ) ,并 于 2000 年 8 月 实 
施 。 新 指南 在 认证 产品 申请 单元 划分 ,型式 认可 送 样 和 抽样 
检验 等 方面 都 作 了 很 大 改进 。 

(4)2000 年 第 一 个 大 型 焊接 展示 展销 会 一 一 第 十 四 届 中 
国 焊接 博览 会 于 5 月 在 天 津 国际 展览 中 心 召 开 。 大 会 成 交 
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接 展销 会 。 来 自 全 国 各 地 及 美 .日 .法 、 德 、 韩 等 国 的 220 R 
个 焊接 设备 及 相关 器 材 的 生产 厂家 及 代理 商 参加 展 出 ,大 会 
共 设 展台 325 个 ,面积 8 000 余 只 。 大 会 开展 了 丰富 多 彩 的 
配套 活动 ,中国 焊接 协会 焊接 设备 专 委 会 .中 国电 工学 会 电 
焊 技 术 专 委 会 .中 国 焊接 销售 协作 网 等 组 织 还 同期 召开 了 会 
员 大 会 和 技术 交流 会 。 

(5) 逆 变 焊 机 是 电焊 机 发 展 的 主要 方向 之 一 ,推广 使 用 
逆 变 焊 机 对 提高 焊接 技术 水 平和 生产 效率 有 十 分 重要 的 意 
义 。2000 年 5 月 为 配合 中 国 焊接 博览 会 的 召开 ,中 国电 工学 
会 电焊 技术 专业 委员 会 .中国 焊接 协会 焊接 设备 专 委 会 成 
都 电焊 机 研究 所 和 焊接 设备 行业 生产 力促 进 中 心 在 天 津 联 
合 召 开 了 中 国道 变 焊 机 全 面 应 用 推广 会 。 闭 变 焊 机 用 户 代 
E .电焊 机 主要 生产 企业 代表 及 焊接 专家 .学 者 100 BAS 
加 了 大 会 。 大 会 较 全 面 地 分 析 了 我 国 逆 变 焊 机 的 生产 现状 ， 
总 结 了 我 国 十 多 年 来 发 展 道 变 焊 机 的 经 验 和 教训 ,对 今后 的 
发 展 方向 提出 了 有 益 的 建议 。 

(6) 中 国电 器 工业 协会 电焊 机 分 会 成 立 十 周年 庆祝 大 
会 ,于 2000 年 5 月 16 日 在 天 津 市 召开 。 

(7)ICBT pi Eh HR BLA CO, 气体 保护 药 芯 焊丝 被 列 
人 《中 国 高 新 技术 产品 目录 》。 该 目录 系 国家 科学 技术 部 集 
中 全 国 100 多 名 专家 集体 研究 编制 而 成 的 ,纳入 该 目录 的 高 
新 技术 产品 均 属 有 自主 知识 产权 ,能 替代 进口 或 出 口 创汇 的 
产品 ,其 中 电器 工业 产品 共有 81 类 。 

国有 和 集体 企业 积极 进行 股份 制 改造 情况 :电焊 机 行业 
为 非 国家 保护 行业 ,在 残酷 的 市 场 竞 争 中 ,行业 中 的 国有 和 
集体 企业 感受 到 越 来 越 大 的 生存 压力 。 由 于 体制 和 历史 原 
因 ,他 们 几乎 面临 同样 的 困难 :产权 不 明晰 ,营运 机 制 缺 乏 活 
力 ;沉重 的 人 员 和 债务 包 补 ;资金 短缺 ,开发 无 力 ,产品 单一 ， 
缺乏 后 劲 。 为 探求 一 条 企业 发 展 之 路 ,不 少 国 有 和 集体 企业 
正 以 建立 现代 企业 制度 为 目标 , 按 公 司法 实行 股份 制 改造 ， 
进一步 完善 企业 管理 制度 ,使 生产 和 经 营 吏 趋 合 理 , 为 传统 
企业 重新 焕发 生机 创造 条 件 。24 个 企业 积极 进行 体制 和 运 
行 机 制 的 改革 ,其 中 已 有 9 个 企业 正式 改组 为 股份 制 企业 ， 
占 全 部 38 个 定点 企业 的 24% ,部 分 企业 正在 进行 改制 的 准 
备 工作 。 如 :广东 省 电焊 机 厂 改 组 为 广东 省 电焊 机 厂 有 限 公 
司 ; 长 春 焊 机 制造 厂 改 组 为 长 春 第 二 机 床 有 限 公 司 ;济南 电 
焊 机 厂 2000 年 1 月 被 正式 批准 为 股份 合作 制 企 业 。 正 在 进 
行 改制 准备 的 有 :北京 电焊 机 厂 .北京 东升 电焊 机 三 .无 锡 电 
焊 机 厂 ,呼和浩特 市 电焊 机 厂 .牡丹 江 无 线 电 六 厂 .浙江 海盐 
电力 仪表 厂 .上海 华 通 电焊 机 厂 等 。 

对 外 合资 企业 情况 :目前 电焊 机 行业 3 大 合资 电焊 机 公 
装 ( 唐 山 松 下 产业 机 器 有 限 公 司 ,牡丹江 欧 地 和 希 焊 接 机 有 限 
公司 .顺德 三 社 电 机 有 限 公 司 )2000 年 生产 经 营 状 况 良好 , 产 
销 逐 年 旺 递增 趋势 。 这 3 个 公司 本 年 度 电焊 机 产值 占 全 部 
86 个 的 近 1/3, 3 年 前 这 些 合资 企业 的 逼 人 气势 曾 给 国内 行 
业界 造成 某 种 程度 的 惊慌 , 而 现今 ,国人 已 平静 接受 了 这 一 
事实 ,并 从 他 们 的 成 功 中 汲取 经 验 。 因 为 合资 企业 的 扩张 带 
来 的 不 仅 是 对 市 场 的 挤占 ,也 给 我 们 带 来 了 先进 经 营 理念 和 
管理 模式 。 现 不 少 企业 已 采用 了 他 们 的 部 分 营销 方式 ,如 代 
理 制 。 


民营 企业 情况 :近年 来 ,以 民营 高 科技 企业 为 代表 的 部 
分 民营 .个体 .股份制 企业 迅速 崛起 ,无论 是 产品 技术 水 平 还 


是 逐年 增加 的 产值 产量 都 表现 出 他 们 具有 一 定 的 实力 和 发 
展 潜力 。 如 时 代 集 团 公司 .无 锡 阳 通 机 械 设备 有 限 公 司 等 ， 
它们 已 成 为 电焊 机 行业 的 重要 组 成 部 分 ,推动 着 行业 的 发 
展 。 

【 扎 稿 人 :成 都 电焊 机 研究 所 马 
机 研究 所 王 小 宝 TKE] 
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生产 发 展 情况 ”目前 ,我 国电 炉 行 业 生 产 制造 厂家 和 主 
要 配套 件 生产 厂家 保守 估计 在 700 ~ 800 个 之 间 。 近 几 年 来 ， 
由 于 大 多 国营 骨干 企业 经 济 效益 急剧 请 坡 以 及 受 利益 机 制 
的 驱动 ,许多 国营 企业 的 技术 .管理 人 才 纷 纷 加 入 民营 企业 ， 
民营 企业 如 雨后春笋 般 地 发 展 起 来 。 整 个 行业 形成 的 布局 
是 :国营 企 事 业 单位 .大 .中 型 企业 急剧 减少 ,股份 制 .集体 企 
业 占 一 部 分 ,乡镇 个体 .二 资 企 业 占 相当 多 数 。 按 这 次 统计 
的 44 个 单位 来 看 ,国企 13 个 ,股份 制 4 个 ,集体 10 个 ,个 体 
3 个 ,乡镇 企业 1 个 ,三 资 企业 3 个 ,这 里 行业 国企 单位 基本 
统计 在 内 ,未 统计 到 的 是 占 相 当 数 量 的 个 体 民营 企业 。 

1999 ~ 2000 年 ,电炉 市 场 受 国内 经 济 需求 回升 拉动 , 逐 
步 由 萧条 走向 好 转 ,开始 出 现 产销 有 较 大 幅度 增长 的 良好 势 
头 。 根 据 电 炉 行 业 44 个 企业 基本 情况 调查 的 不 完全 统计 ， 
1999 年 产品 产量 3 367 台 ( 套 )(22 个 企业 ) ,销售 收入 29 291.1 
万 元 (28 个 企业 ) ,全 年 工业 总 产值 32 459.24 万 元 (27 个 企 
业 ) ,产品 销售 税金 及 附加 556.52 万 元 (27 个 企业 ) ;出口 电 
炉 259 台 套 ,出 口 金额 857.47 万 元 。 固 定 资产 原价 42 504.1 
万 元 (28 个 企业 ) ,净值 36 585.8 万 元 (27 个 企业 )。 职 工 平 均 
人 数 5959 人 (28 个 企业 ) ,其 中 技术 人 员 961 A ERAH D 
生产 率 54 470 元 /人 。 工 业 总 产值 排 位 前 3 名 的 为 :南京 摄 山 
电炉 总 厂 (5 673 万 元 ) .苏州 新 长 光 工 业 炉 有 限 会 120 7 
元 ) 西安 鹏 远 重 型 电炉 制造 有 限 责 任 公 司 (3 000 万 元 )， 
员 英 动 生产 率 排名 前 2 位 的 是 ,南京 摄 山 电 访 总 三 (28 2 J ji 
IK) .无 锡 电炉 厂 (10.8 万 /人 )。 

2000 年 产品 产量 5 757 台 ( 套 )(29 个 企业 ), 销 售 收入 
52 340.24 万 元 (39 个 企业 ) ,全 年 工业 总 产值 S8 041.598 万 元 
(39 个 企业 ) ,产品 销售 税金 及 附加 1 324.1 万 元 (35 个 企 
We), EORI 184 台 ( 套 ) ,出 口 金额 1 474.2 万 元 。 国 定 资 
产 原价 56 724 万 元 (40 个 企业 ) ,净值 35 706.54 万 元 (39 个 企 
业 )。 职 工 平均 人 数 7 840 人 (37 个 企业 )》, 其 中 技术 人 员 
1 128 人 。 全 员 劳 动 生 产 率 7 403 元 /人 。 工 业 总 产值 排名 前 3 
位 的 企业 是 :南京 摄 山 电炉 总 厂 (6 103 万 元 ) Pa ec HS ee E 
电炉 制造 有 限 责任 公司 (3 863 万 元 ) .无 锡 电 炉 厂 (3 400 万 
元 )。 全 员 劳 动 生产 率 排名 前 3 OLA RE: Pe RL R P A 


(28.92 万 元 /人 ) ,苏州 工业 园区 热处理 设备 厂 (16.5 H Ja 
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A) ,无 锡 电炉 厂 (12.9 万 元 /人 )。 

对 比 以 上 两 年 的 各 种 数据 ,电炉 行业 多 数 经 济 指标 呈 上 
升 趋势 ,但 市 场 竞争 激烈 ,工业 总 产值 昌 有 所 增加 ,可 利润 微 
薄 , 劳 动 生产 率 下 降幅 度 较 大 ,整个 行业 还 处 于 正在 重新 崛 
起 的 过 渡 过 程 中 。 

新 产品 1999 年 西安 电炉 研究 所 研制 的 重大 技术 装备 
3t 铬 管 真空 退火 炉 是 生产 国家 急需 的 高 质量 钳 管 生产 线 的 
关键 设备 ,在 世界 上 也 只 有 为 数 极 少 的 几 个 国家 能 够 生产 。 
这 种 炉子 有 来 用 外 加 热 式 半 连 续 结构 ,是 当时 国内 容量 最 大 
的 ,性 能 指标 达到 了 国际 先进 水 平 。 该 所 研制 的 另 一 个 新 产 
名 是 新 型 4St 工 频 有 心 感 应 铸铁 保温 炉 ,除了 对 炉 体 结构 dE 
火 材料 打 结 和 模具 设计 、 液 压 ,水 路 系统 .电气 系统 等 进行 了 
大 量 改进 外 ,还 首次 在 这 种 大 型 铸铁 保温 炉 上 使 用 了 空心 熔 
RE ,形成 大 截面 单 问 流动 熔 沟 的 新 设计 技术 ,使 我 国 感 
应 体 设计 水 平 向 前 既 进 了 一 大 步 。 

辽宁 省 锦州 电炉 有 限 责 任 公 司 研制 的 大 型 化 学 气相 沉 
积 炉 是 用 于 国家 级 重点 实验 室 的 实验 设备 ,使 用 它 研 制 碳 一 
左 复 合 新 材料 得 到 了 成 功 ,替代 了 这 种 复合 新 材料 的 进口 。 
该 公司 还 研制 了 真空 感应 熔炼 炉 .真空 感应 悬浮 熔炼 炉 和 真 
空 感应 高 漫 石墨 化 炉 等 新 产品 ,它们 均 采 用 计算 机 编程 ,性 
能 指标 均 达 到 国内 先进 水 平 。 

江西 电炉 三 研制 的 连续 式 推 杆 炉 ,采用 强 对 流 气氛 循环 
结构 ,微机 智能 控 温 , PLC 程序 控制 技术 , 炉 温 均匀 , 运行 稳 
定 , 品 声 低 , 达到 国外 90 年 代 同 类 产品 的 先进 水 平 , 1999 年 
通过 省 科 委 鉴定 。 

天 津 市 天 骄 工业 有 限 公司 电炉 制造 三 研制 的 CVD 热 处 
理 真 空 电阻 炉 ,采用 国内 最 大 的 圆 简 状 石墨 质 的 发 热 体 ,用 
直流 供电 ,投入 运行 后 ,效果 良好 。 

苏州 工业 园区 热处理 设备 三 研制 的 RCWF8 一 100 x 600 
网 带 式 钢管 保护 气氛 光亮 退火 炉 生 产 线 ,适用 于 钢管 . 钢 棒 
等 有 色 金 属 材料 在 保护 气氛 下 进行 光亮 热处理 ,退火 炉 所 有 
性 能 指标 全 部 达到 进口 炉 的 同等 水 平 , 且 控制 系统 优 于 进口 
设备 。 该 产品 2000 年 度 被 列 为 江苏 省 高 新 技术 产品 。 

2000 年 西安 电炉 所 研制 的 高 阻抗 电弧 炉 采 用 了 电弧 炉 
炼 钢 的 最 新 技术 , 它 通 过 大 幅度 提高 变压器 二 次 电压 来 增加 
电弧 功率 和 提高 功率 因数 ,依靠 串联 电抗 器 来 稳定 电弧 和 限 
制 短路 电流 。 它 具有 目前 最 佳 的 运行 参数 ,不 产生 电压 闪 
变 , 运 行 曲 声 也 很 小 。 该 所 新 开发 的 半 连 续 氰 气 还 原 炉 可 高 
效 而 经 济 地 用 于 钼 粉 的 还 原 , 用 于 小 型 零件 的 少 无 氧化 热 处 
理 粉末 冶金 件 的 烧结 .小 型 件 的 针 焊 、 薄 渗 层 件 的 渗 磋 、 氮 
化 及 碳 一 氮 共 渗 等 。 该 炉 设 计 温 度 可 达 1 300Y ,成 本 低 , 操 
作 方 使 ,采用 PLC 控制 全 自动 运行 ,可 在 不 停 炉 情况 下 进行 
电热 元 件 的 更 换 ,并 同时 保证 工作 区 温度 下 降 不 超过 SOT. 

洛阳 有 色 金 属 加 工 研究 院 与 苏州 新 长 光 工 业 炉 有 限 公 
司 合 作 研 制 的 液压 倾 动 式 矩 型 铝 液 保温 炉 ,在 国内 首先 采用 
激光 测 距 PLC 控制 .液压 比例 控制 三 者 闭环 控制 系统 ,其 主 
要 性 能 和 所 采用 的 液 面 控制 技术 达到 国际 先进 水 平 。 已 于 
2000 年 12 月 通过 省 级 鉴定 。 

上 海 工 业 炉 公司 研制 的 工业 废弃 物 焚 烧 炉 采用 了 两 室 
型 禁 烧 方式 及 相应 的 焚烧 工艺 ,对 固体 和 滚 体 垃圾 的 处 理 能 
力 可 达到 32.4~ 72y 月 。 该 炉 迎 合 了 目前 环保 的 需要 ,市 场 
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开发 前 景 很 大 。 

了 哈尔滨 龙 江 电 炉 厂 研制 的 高 温 快 速 升 温 箱 式 炉 系列 具 
有 升温 快 . 节 时 .节能 等 特点 ,2000 年 通过 省 级 鉴定 。 该 厂 开 
发 的 RIF 型 自动 翻转 台 车 炉 系列 ,采用 自动 翻转 式 结构 , 保 
证 了 高 合金 钢 的 冷却 工艺 要 求 。 

质量 及 质量 管理 199 年 全 国 工 业 电 热 设 备 标准 化 技 
术 委 员 会 组 织 制定 了 《电热 设备 的 安全 第 十 一 部 分 对 液态 
金属 电磁 搅拌 输送 或 浇注 设备 的 特殊 要 求 》 国 家 标准 。 根 据 
我 国 提案 制定 的 国际 电工 委员 会 标准 1EC60398( 工业 电热 设 
备 通用 试验 方法 ) 已 于 1999 年 4 月 正式 出 版 ,在 全 世界 发 行 。 
已 出 版 的 正 C61308《 高 频 介 质 加 热 设 备 输出 功率 的 测定 方 
法 》 中 的 附录 A 所 推荐 的 试验 电路 为 我 国 提出 方案 。 

1999 年 11 月 , 标 委 会 组 织 行业 企 业 赴 意大利 米兰 参加 
了 EUT 第 二 十 二 届 工 作 会 议 , 我 国 对 会 议 讨 论 的 $ 项 标 
准 提出 了 38 条 意见 (其 中 有 3 条 是 以 附录 形式 对 某 些 试验 
项 目 和 安全 要 求 提 出 我 国 的 意见 ) ,得 到 了 各 国 代表 的 高 度 
重视 和 认真 对 待 ,多 条 得 到 采纳 。 通 过 近 20 年 的 不 懈 努 力 ， 
我 国 在 正 C/TC27 中 已 占 主 导 国 地 位 。 

2000 年 组 织 制 定 了 《工业 加 热 用 电 红外 辐射 器 的 性 能 第 
一 部 分 短波 电 红外 辐射 器 》 和 《工业 微波 加 热 设 备 输出 功率 
的 测定 方法 ;两 项 国家 标准 ,并 复审 了 1991 ~ 1995 年 批准 发 
布 的 电炉 和 工业 炉 标准 32 项 。 

基本 建设 及 技术 改造 ” 据 和 4 个 电炉 企业 统计 ,1999 .2000 
两 年 电炉 企业 基本 建设 与 技术 改造 的 具体 情况 见 表 1,% 2. 

对 外 合作 344 个 行业 企业 统计 ,1999 年 共有 4 个 企 
业 引 进 技术 。 其 中 西安 网 远 重 型 电炉 制造 有 限 责任 公司 引 
进 国际 先进 水 平 项 目 2 项 ,正在 消化 吸收 ;株洲 电炉 三 引进 
国际 先进 水 平 项 目 1 项 ;哈尔滨 龙 江 电炉 厂 引 进 国 际 先进 水 
平 项 目 1 项 ;靖江 市 万 里 马 动 力 机 械 一 厂 引 进 国 际 先进 水 平 
MA 1 项 。 

2000 年 共有 6 个 企业 引进 技术 。 其 中 西安 觅 远 重型 电 
炉 制 造 有 限 责任 公司 引进 国际 先进 水 平 项 目 3 项 ,正在 消化 
吸收 中 ;株洲 电炉 厂 引 进 国际 先进 水 平 项 目 1 项 ;哈尔滨 龙 
江 电 炉 厂 引进 国际 先进 水 平 项 目 1 项 ;湘潭 电机 电炉 厂 引 进 
国际 先进 水 平 项 目 1 项 ,完全 国产 化 ;浙江 欧 诗 漫 集团 德清 
晶体 纤维 三 引进 国际 先进 水 平 项 目 2 项 ;苏州 工业 园区 热 处 
理 设 备 广 引进 国际 先进 水 平 项 目 1 项 ,正在 消化 吸收 ;靖江 
市 万 里 马 动 力 机 械 一 厂 引 进 国际 先进 水 平 项 目 1 项 。 

表 1 1999、2000 两 年 电炉 企业 基本 建设 投资 情况 











E MLS 
无 锡 电 炉 厂 

宜兴 市 川 埠 特 种 耐火 材料 三 
靖江 市 万 里 马 动力 机 械 一 厂 
合计 
南京 摄 山 电炉 总 厂 
浙江 欧 诗 漫 集团 德清 品 体 纤维 广 
无 锡 电 炉 三 

宜兴 市 川 埠 特 种 耐火 材料 厂 
西安 电炉 研究 所 


合计 
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E 2 1999、2000 两 年 电炉 企业 技术 改造 投资 情况 















1. 辽宁 省 锦州 变压器 电炉 厂 电 炉 分 厂 

2. 南京 摄 山 电炉 总 厂 

3. 靖江 市 东 环 新 创 电热 设备 三 2 
199 | 4. 苏州 新 长 光 工 业 炉 有 限 公司 21 

5. 无 锡 电炉 厂 10 

6. 宜兴 市 川 垢 特种 耐火 材料 厂 30 

7. 靖江 万 里 马 动力 机 械 一 厂 





合计 
1. 南京 摄 山 电 炉 总 厂 
2. 三 门 峡 西 节能 电炉 厂 15 
3. 苏州 新 长 光 工业 炉 有 限 公 司 13 
2000 | 4. 浙江 欧 诗 漫 集团 德清 晶体 纤维 厂 65 
5. 无 锡 电 炉 厂 40 
6. 宜兴 市 川 坊 特 种 耐火 材料 厂 


合计 


管理 及 改革 1999 年 .2000 年 是 电炉 行业 的 非 正常 时 
期 , 除 个 别 企业 外 ,行业 大 多 主导 企 事业 单位 都 经 历 了 从 低 
谷 走向 重新 掘 起 的 艰 苛 历程 。 

1999 年 是 西安 电炉 研究 所 历史 上 最 困难 的 一 年 ,行政 管 
理由 机 械 工 业 局 转 到 陕西 省 属地 化 管理 ,性 质 从 科研 事业 单 
位 转 为 科技 型 企业 ,由 于 经 营 管理 不 善 UCHR BE 
不 景气 ,效益 急剧 滑坡 ,人 才 严 重 流失 。 鉴 于 此 情况 1999 年 
12 月 28 日 ,陕西 省 机 械 厅 组 织 组 建 了 新 的 领导 班子 。 为 在 
激烈 的 市 场 竞争 中 求生 存 求 发 展 ,该 所 从 管理 上 找 措施 ,出 
台 了 一 系列 新 政策 ,广泛 调动 职工 的 积极 性 ;从 组 织 上 抓 落 
实 , 将 原来 的 6 个 科室 合并 成 3 个 ,集中 优势 找 市 场 , 抓 效 
益 , 从 而 在 短 短 的 一 年 之 内 走出 低谷 , 迈 入 稳定 发 展 之 路 。 
截止 2000 年 底 统 计 , 当 年 工业 总 产值 达 1 312.398 万 元 ,销售 
收入 1 536 万 元 , 比 1999 年 增长 86% , 


西安 月 远 重 型 电炉 制造 有 限 公司 是 原 西 安 重型 电炉 厂 
1998 年 被 兼并 后 建成 的 股份 制 企 业 。 兼 并 改制 后 ,职工 人 数 
从 近 2 千 人 剧 减 至 407 人 。2 年 来 ,该 厂 紧 紧 围绕 市 场 需求 ， 
狠 抓 产品 改造 和 开发 ,经济 效 益 迅 速 上 升 。1999 年 工业 总 产 
值 就 达到 了 3 000 万 元 ,2000 年 为 3 663 万 元 ,分 别 在 行业 上 排 
第 三 、 二 位 ,同比 增长 速度 达 22% o 

截止 至 2000 年 底 , 按 现 有 统计 资料 ,全 行业 实行 资产 重 
组 .企业 兼并 改制 和 合资 单位 已 有 12 个 。 

[ 撰 稿 人 :西安 电炉 研究 所 张 文 怡 . 冯 军 强 HRA 
安 电炉 研究 所 刘 西 萍 ] 
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生产 发 展 情况 2000 年 电 碳 行业 协会 会 员 单位 计 29 
个 ,其 中 企业 27 个 ,大 专 院 校 2 所 。 按 规模 统计 :大 二 型 企 
业 2 个 ,中 一 型 企业 4 个 ,中 二 型 企业 10 个 ,小 型 企业 11 个 。 
按 所 有 制 形式 统计 :合资 企业 1 个, 股份制 企 业 1 个, 其余 为 
国有 、 集 体 私营 企业 及 科研 院 所 。 

行业 产品 分 为 10 大 类 ,59 个 系列 ,300 多 个 品种 。10 大 
类 分 别 是 :电机 用 电 刷 、 机 械 用 碳 、 高 纯 石墨 特种 石墨 . 碳 触 
点 .化工 石墨 . 碳 棱 、 青 铜 石 里 含油 轴承 、 调 压 器 用 矶 电阻 片 
柱 、 其 他 石墨 制品 。 特 种 石墨 产品 分 为 :玻璃 碳 、 泡 沫 碳 、 电 
火花 加 工 用 石墨 .激光 石墨 .高强 高 蜜 石墨 SHAR BR 
结 模具 用 石墨 .石墨 防爆 膜 等 。 

按 行业 11 个 企业 统计 结果 显示 :工业 总 产值 26 921 万 
元 , 比 上 年 增长 17.4% ,工业 增加 值 4 742 万 元 。 

各 类 主要 产品 销售 收入 及 所 占 比 重 见 表 lo 


21 各 类 主要 产品 销售 收入 及 所 占 比 重 











销售 收入 (万 元 ) 
所 占 比 重 (%) 
比 上 年 增长 多 


从 上 表 可 以 看 出 , 电 碳 行业 的 4 大 类 主导 产品 依次 为 : 
电机 用 电 刷 .高 纯 石 墨 . 碳 棒 .金刚 石 碳 片 。 其 中 电机 用 电 刷 
与 机 械 用 碳 比 上 年 增加 13.8% ,其 他 产品 比 上 年 均 有 不 同 程 
度 的 下 降 , 尤 以 金刚 石 碳 片 下 降幅 度 最 大 , 达 47.6%, APR 
尔 滨 电 碳 三 下 降 14% , 东 新 电 碳 股份 有 限 公 司 下 降 48.9%。 

生产 发 展 情况 具备 : 

(1) 产 品 结构 方面 。 普 遍 调整 了 产品 结构 ,取得 了 明显 
效果 。 哈 尔 滨 电 碳 厂 将 2000 年 定 为 “产品 年 ” ,根据 国内 国 
际 形势 及 时 调整 了 产品 结构 ,重点 开发 了 军工 产品 、 铁 路 机 
车 电 刷 及 电力 机 车 滑板 ,并 提高 了 高 技术 含量 和 高 附加 值 的 
产品 比重 。 其 中 军品 产值 已 占 全 部 商品 产值 的 38.7% 、 铁 路 
电机 用 电 刷 比 上 年 新 增订 货 35 万 元 ,机 械 用 碳 比 上 年 增订 
44.2% 。 东 新 电 碳 股 份 有 限 公 司 对 产品 结构 进行 了 优化 重 
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组 ,重点 开发 了 电机 用 电 刷 ,出口 产品 以 碳 棒 为 主 , 碳 棒 的 销 
售 收入 比 上 年 增加 131% ,为 扎 脱 困境 、 打 入 国际 市 场 葛 定 了 
基础 。 菜 西 市 碳 素 制品 厂 以 高 纯 石 黑 高 新 技术 材料 特种 
碳 素 材料 相 结合 ,针对 国内 外 不 同 需求 形成 产 各 多样 化 、 内 
蒙古 兴 和 县 安 远 电 碳 厂 试制 成 功 了 站 高 石墨 新 产品 ,使 高 纯 
石墨 的 产量 及 出 口 额 均 有 不 同 程 度 的 增加 。 

(DHA .设备 方面 。 按 今年 11 个 企业 统计 ,工程 技术 
大 员 占 全 部 职工 年 平均 人 数 的 比重 为 10% , 比 上 年 (11.4% ) 
有 所 下 降 ,管理 人 员 所 占 比 重 为 8.4% ,上 年 为 1.7%。 今年 
的 固定 资产 投资 额 为 951 万 元 ,其 中 基建 投资 432 万 元 ,技术 
改造 投资 519 万 元 。 

(3) 企 业 管 理 机 制 方面 。 从 2000 年 反馈 的 信息 来 看 , 企 
业 管 理 有 较 大 改进 的 有 哈尔滨 电 碳 厂 . 东 新 电 碳 股份 有 限 公 
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司 ,河南 宝 丰 碳 素 材料 厂 3 个。 哈尔滨 电 碳 厂 主要 加 强 了 内 
部 的 基础 管理 ,如 生产 管理 .质量 管理 财务 及 成 本 管理 等 。 
东 新 电 碳 股份 有 限 公 司 主要 对 企业 组 织 结构 进行 了 改革 , 建 
立 了 事业 部 管理 模式 。 河 南 宝 丰 碳 素 材料 厂 继续 落实 了 质 
量 协 调 会 制度 .生产 各 环节 中 的 验收 制度 等 10 项 制度 。 

(4) 销 售 及 市 场 方面 。 普 遍 重视 了 产品 市 场 及 客户 需 
OK ,根据 市 场 反 馈 来 调整 产品 结构 及 营销 策略 ,同时 对 国外 
的 产品 销售 收入 平均 比 上 年 增加 了 14.3%。 

2000 年 是 险 尔 滨 电 碳 厂 改制 后 的 有 限 责任 公司 正式 运 
党 的 第 二 年 ,通过 以 市 场 为 导向 ,开发 新 产品 ,开拓 市 场 , 深 
化 改革 和 加 强 内 部 管理 ,在 保持 经 济 总 量 提 高 的 同时 ,经 济 
运行 质量 有 较 大 提高 。 采 取 的 重大 措施 及 效益 如 下 : 

(1) 加 强 市 场 管 理 , 努力 开拓 市 场 ,提高 市 场 占有 率 。 
2000 年 重点 开发 了 军工 市 场 .铁路 市 场 和 国际 市 场 。 使 军品 
订货 . 回 款 均 创 历史 最 好 水 平 ;铁路 市 场 在 巩固 内 燃 机 车 市 
场 的 同时 向 电力 机 车 进军 ,在 巩固 机 务 段 市 场 的 同时 向 电机 
生产 三 进军 ,铁路 电 刷 在 西北 地 区 占有 率 已 达 80% 以 上 ;多 
渠道 参与 国际 竞争 ,产品 运销 美国 .加 拿 大、 新加坡 . 巴 基 斯 
坦 等 国 。 清 理 陈 欠 也 取得 了 一 定 的 成 效 。 全 年 清 欠 总 额 达 
80 余万元 。 

(2) 加 强生 产 管 理 , 抓 好 产销 衔接 ,满足 用 户 需 求 。2000 
年 哈尔滨 电 碳 厂 调 整 了 产品 结构 ,使 特种 石墨 .航空 电 刷 等 
高 附加 值 产品 产值 比 上 年 增长 71.7% ,产品 结构 调整 战略 已 
大 见 成 效 。 在 生产 组 织 方面 ,加 大 对 产品 的 质量 跟踪 和 监控 
力度 FR SE BOR ,合理 协调 ,做 到 保质 保 量 保 交 货 期 。 

(3) 以 市 场 为 导向 ,开发 新 产品 ,培育 新 的 经 济 增长 点 。 
由 于 全 厂 一 切 工作 都 服从 服务 于 开发 产品 和 提高 产品 质量 


这 条 主线 ,为 新 产品 开发 创造 了 最 大 的 便利 条 件 。2000 年 科 
研 和 新 产品 开发 工作 取得 了 一 定 的 成 绩 ,达到 当年 目标 的 有 
7 项 ,取得 阶段 性 成 果 的 有 5 项 ,其 中 一 项 ( 超 细 颗粒 石墨 抗 
磨 密 封 材 料 ) 性 能 已 达到 预期 目标 。 两 项 新 产品 通过 省 级 鉴 
定 。 

(4) 加 强 基 础 管理 ,提高 企业 适应 市 场 的 能 力 。 公 司 先 
后 制定 了 《公司 管理 制度 汇编 》《 工 业 产 权 保护 条 例 实施 细 
则 》《 租 赁 合同 管理 制度 》, 并 修订 了 部 分 制度 ;加 强 了 质量 
管理 .财务 管理 .成 本 管理 ,加 大 了 盘活 闲置 资产 的 力度 , 取 
得 了 显著 的 成 效 。 

山东 莱 西 市 碳 素 制 品 三 针 对 国内 外 市 场 及 不 同 的 客户 
需求 ,对 国内 外 市 场 实行 有 重点 SRR PRU ESA 
墨 材料 .高 新 技术 材料 与 特种 碳 素 材料 相 结 合 , 形 成 产品 多 
样 化 多 品种 化 。 与 1999 年 相 比 ,产值 增加 500 万 元 ,销售 收 
人 增加 200 万 元 ,出 口 创汇 增加 20 万 美元 ,税金 增加 50 万 
元 。 加 大 了 科技 经 费 的 投入 ,当年 投入 研究 经 费 50 万 元 ,在 
新 产品 开发 方面 本 着 生产 一 代 , 储 备 一 代 , 人 研究 一 代 的 原则 ， 
紧 盯 国内 外 市 场 ,侧重 开发 了 市 场 紧缺 的 大 规格 高 纯 石墨 、 
高 性 能 特种 石墨 及 其 他 特殊 用 碳 。 企 业 荣 获 青岛 市 政府 颁 
发 的 “高 新 技术 企业 "证 书 。 

东 新 电 碳 股份 有 限 公 司 以 成 都 中 兆 实 业 公 司 重 组 为 契 
机 ,以 “三 重组 一 改变 "为 指导 思想 ,本 着 精简 高效 的 原则 对 
组 织 结构 .产品 结构 ,人员 结构 进行 了 重组 ,建立 了 事业 部 管 
理 模式 ;明确 了 各 事业 部 的 经 营 目标 , 签 定 了 效益 目标 合同 
书 , 修 订 和 完善 了 考核 办 法 ,为 企业 摆脱 困境 ,走出 低谷 奠定 
了 基础 。 

2000 年 电 磋 行业 11 个 主要 企业 完成 的 经 济 指标 见 表 2。 


R2 2000 年 电 碳 行业 1 个 主要 企业 完成 的 经 济 指标 









企业 名 称 当年 价 不 变价 am mo 生产 率 

(万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) CUA) 
株洲 市 电 碳 三 40 100 
上 海 摩根 碳 制品 有 限 公司 170 340 
北京 市 大 兴 电 磋 厂 41 176 
北京 市 北 开 电 碳 厂 35 102 
ERR BS 96 000 
东 新 电 碳 股份 有 限 公 司 30 072 
上 海 电 贝 办 公 机 械 有 限 公司 碳 棒 厂 52 014 
Py Se A i 58 824 
莱 西 市 碳 素 制品 三 125 000 
哈尔滨 电 碳 三 29 574 
MAA E RARA AMA 170 833 
合 计 54 102 


产品 分 类 产量 各 类 产品 产量 见 表 3。 
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市 场 及 销售 (1) 国 内 市 场 情况 。 买 方 市 场 情况 下 的 产 需 

矛盾 继续 存在 。 但 多 数 厂家 已 能 够 根据 市 场 的 需求 来 调整 

品 结构 ,在 抓 产 品质 量 .增加 产品 品种 提高 产品 技术 含量 
和 高 附加 值 上 作文 章 , 以 优质 产品 来 占领 市 场 。 

(2) 出 口 。 由 于 电 碳 制品 的 生产 原材料 独特 , 电 耗 大 、 污 

染 重工 艺 技术 又 对 外 封锁 ,因此 ,世界 上 只 有 少数 发 达 国 家 

能 够 完整 的 生产 电 碳 制 品 ,客观 上 为 我 国电 碳 制品 的 出 口 创 
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造 了 条 件 。2000 年 对 外 销售 收入 比 上 年 有 所 增加 ,以 高 纯 石 
墨 的 增长 幅度 最 大 ,主要 出 口 到 美国 ,日 本 、 韩 国 . 加 拿 大 . 苍 
兰 .中 国 香港 及 东南 亚 的 部 分 国家 和 地 区 。 主 要 出 口 企 业 有 
上 海 摩根 碳 制 品 有 限 责任 公司 .上海 申 贝 办 公 机 械 有 限 公 
司 .哈尔滨 电 碳 厂 . 莱 西 市 碳 素 制品 厂 、 东 新 电 碳 股份 有 限 公 
司 .内 蒙古 兴 和 县 宏 远 电 碳 厂 ,北京 市 北 开 电 碳 厂 。 

各 类 产品 国内 国际 销售 情况 见 表 4。 


表 4 各 类 产品 国内 国际 销售 情况 















序 p 内 | 比 上 年 销售 收入 比 上 年 
1 | 株洲 市 电 碳 厂 ” | 电 刷 | 731| -02 MS 
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科技 成 果 (1) 哈 尔 滨 电 碳 厂 及 哈尔滨 电 碳 研究 所 共 完 

中 国家 重点 军工 科研 项 目 一 某 产 品 主 泵 电机 石墨 轴承 
材料 通过 省 级 鉴定 。 

弛 国家 军工 科研 项 目 一 提高 航空 电 刷 性 能 的 研究 ,已 向 
用 户 提供 了 试 样 。 

公国 家 军工 " 九 五 "重点 科研 项 目 一 航空 抗 氧 化 石墨 ,已 
基本 完成 。 

井 国 家 重点 军工 科研 项 目 一 10A 发 动机 圆周 石墨 密封 
材料 ,已 向 用 户 批量 供 货 。 

@ 大 推力 火箭 用 石墨 密封 材料 研制 ,已 取得 了 阶段 性 成 果 。 

也 国家 军工 新 产品 预 研 项 目 一 短 切 碳 纤维 增强 石墨 材 
料 研究 ,已 取得 了 阶段 性 成 果 。 

(2) 东 新 电 碳 股份 有 限 公 司 国家 专项 “ 九 五 "重点 科技 攻 
关 项 目 一 航空 用 耐 高 温 氧 化 石墨 材料 制造 技术 研究 已 基本 
完成 。 列 入 省 级 新 产品 的 项 目 有 :高 速 机 车 电 刷 ,树脂 石墨 
BK| ,发 电机 装置 用 电 刷 , 均 取 得 了 一 定 的 进展 。 

(3) 淄 博 鲁 电 碳 素 制 品 有 限 公 司 开 发 研制 的 NDS 机 车 用 
电 刷 ,技术 性 能 指标 达到 了 美国 进口 产品 同等 水 平 ,荣获 山 
东 省 星火 计划 奖 ,济南 铁路 局 技术 进步 奖 。 研 制 生产 的 4 一 2 
型 低 磨 合成 闸 瓦 是 铁道 部 重点 推广 产品 ,市 场 前 景 广阔 。 

(4) 菜 西 市 碳 素 制品 厂 开 发 研制 的 大 规格 高 纯 石墨 材 
料 , 已 被 译 岛 市 科 委 定 为 高 新 技术 产品 ,企业 荣获 青岛 市 政 
府 颁发 的 “高 新 技术 企业 ”证书 , 特 种 高 性 能 高 纯 石墨 2000 
年 已 进入 中 试 阶段 ,并 已 申报 青岛 市 科 委 立项 。 

新 产品 (1) 由 哈尔滨 电 碳 所 、 东 新 电 碳 股份 有 限 公司 
及 哈尔滨 电 碳 三 共同 承担 的 提高 航空 电 刷 性 能 的 研究 , 获 黑 
龙 江 省 科学 技术 进步 二 等 奖 。 

(2) 哈 尔 演 电 碳 厂 完 成 的 新 产品 有 3 项 : 

GD 铁路 提速 机 车 牵引 电机 用 电 刷 ,已 研制 了 TMC、TMD 两 
种 牌 恕 ,其 中 TMC 于 2000 年 通过 省 级 鉴定 ,其 技术 性 能 指标 
为 :电阻 率 31 ~ 57pQm, 洛 氏 硬 度 60 ~ 110( 中 10/980N) ,体积 密 
BE 1.50~1.70g/cnr ,灰分 <0.1%。 

地 合成 商品 位 金刚 石 用 碳 片 已 试制 完成 ,批量 生产 。 

铁路 提速 电力 机 车 受 电 弓 用 碳 滑板 已 取得 了 阶段 性 

(3) 东 新 电 碳 股份 有 限 公 司 根据 市 场 需要 开发 了 M2, 
MT 汽车 .摩托 车 电 刷 。 

(4) 内 蒙古 兴 和 县 宏 远 电 碳 厂 试制 成 功 了 三 高 石墨 新 产 
的 ,型 好 为 HOC6, 体 积 密度 可 达 1.80g/cm 。 
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质量 及 质量 管理 (1) 质 量 情况 。 行 业 各 企业 的 质量 意 
识 进一步 加 强 , 质 量 管理 水 平 有 了 和 较 大 提高 。 哈 尔 滨 电 碳 厂 
以 开展 产品 年 活动 为 中 心 ,在 加 强 质量 管理 和 提高 产品 质量 
方面 取得 了 一 定 的 成 效 ,特别 是 在 军品 上 严格 执行 GJB/ 
T9001 体系 文件 ,使 军品 生产 全 过 程 的 各 个 环节 都 处 于 质量 
体系 的 有 效 控制 之 下 。 为 进一步 稳定 和 提高 产品 质量 ,又 根 
据 市 场 情 况 实 行 比 国标 和 国 军 标 更 加 严格 的 内 控 标 准 ,增加 
对 重点 产品 的 质量 检验 频次 和 检验 项 肯 ,使 产品 的 质量 管理 
上 一 新 台阶 ,提高 了 工厂 的 信誉 度 。 

东 新 电 碳 股份 有 限 公司 继续 推行 TQM 质量 管理 体系 , 强 
化 和 严格 了 进货 检验 .过 程 检验 和 最 终 检 验 ; 坚决 执行 不 合格 
品 管理 程序 文件 ,过 程控 制 中 均 有 详尽 的 记录 和 检验 制度 , 坚 
持 和 完善 了 质量 否决 制度 和 工艺 纪律 检查 制度 ,质量 信息 反 
馈 和 处 理 制度 。 

湖南 省 株洲 市 电 碳 厂 严 格 按 质 量 三 级 管理 模式 考核 产 
品质 量 , 奖 罚 分 明 ,执行 工艺 跟踪 ,实行 质量 曝光 ,提高 全 员 
的 质量 意识 ,以 质量 创 效 益 ,和 赁 质量 占领 市 场 。 

澶 博 鲁 电 碳 素 制 品 有 限 公司 采用 先进 的 质量 管理 模式 ， 
加 强 了 员工 的 质量 意识 教育 培训 ,产品 质量 有 了 大 的 提高 。 

河南 宝 丰 碳 素 材料 厂 在 领先 行业 “ 逐 块 检测 "的 基础 上 ， 
购 进 了 过 塑 机 、 包 装机 ,对 产品 进行 单 块 过 塑 包装 ,为 塑造 
“ 座 星 ”名牌 创下 了 好 的 外 在 条 件 。 同 时 加 大 了 对 生产 过 程 
质量 监控 力度 ,提高 了 质量 工作 者 的 理论 水 平 ,预见 性 地 堵 
住 了 生产 各 环节 的 漏洞 ,充分 保证 了 出 三 产品 的 质量 。 使 主 
要 产品 烧结 模具 . 电 火花 、 结 晶 器 用 石墨 的 质量 达到 国内 先 
进 水 平 ,呈现 出 供不应求 的 好 势头 。 

莱 西 市 碳 素 制品 厂 在 抓 质量 管理 上 严格 按照 ISO09002 质 
量 管理 体系 进行 管理 ,依据 国标 .部 标 ,制定 严格 的 企业 质量 
管理 标准 ,使 产品 质量 的 合格 率 达 到 97% 以 上 。 

(2) 国 家 .部 质量 监督 抽查 产品 质量 情况 。 国 家 电 碳 制 
品质 检 中 心 设 在 哈尔滨 电 碳 研究 所 ,拥有 30 人 ,其 中 高 工 5 
人 ,大 学 以 上 学 历 7 人 。 负 责 电 磋 行业 产品 质量 评定 .检验 
和 优等 品 的 审查 ,可 对 目前 电 碳 行业 7 大 类 22 个 检验 项 目 
进行 检验 ,总 体 水 平 处 于 国际 中 上 等 水 平 。 

质量 状况 总 体 上 看 ,国有 大 中 型 企业 和 中 外 合资 企业 的 
产品 质量 较 好 ,地 方 企 业 和 私有 企业 产品 质量 相对 较 差 。 

2000 年 共 完 成 检验 任务 1 474 批 次 , 比 上 一 年 增长 15%, 
还 配合 有 关 部 门 开展 了 质量 仲裁 检验 和 产品 质量 认证 检验 
工作 。 

标准 化 方面 ,召开 了 电 碳 行业 标准 化 技术 委员 会 工作 会 


议 ,完成 了 行业 JB/T4003《4 电 机 用 电 刷 》、JB/T2725《 电 机 用 电 
刷 短 路 整流 子 试验 方法 ?两 个 标准 的 制定 .修订 工作 。 

(3) 采 用 国际 标准 情况 。 

哈尔滨 电 碳 厂 于 2000 年 初 通过 了 GJB/T9001—1996 YA 
证 。 东 新 电 碳 股份 有 限 公司 组 织 中 层 干部 学 习 新 的 TOM 教 
材 ,并 对 新 员工 进行 了 质量 培训 ,全 三 宣 贯 1S09000 标准 ,使 
REVIA HR AO. MA RAR till dh A BRA E] 2000 年 
9 月 通过 了 1809002 质量 保证 体系 认证 。 莱 西 市 碳 素 制 品 厂 


基本 建设 及 技术 改造 ”2000 年 用 于 基本 建设 投资 合计 
432 万 元 ,用 于 技术 改造 投资 合计 519 万 元 ,总 计 951 万 元 ,其 
中 投资 比较 大 的 企业 依次 为 菜 西 市 碳 素 制品 三 .内 蒙古 兴 和 
县 宏 远 电 碳 厂 .淄博 鲁 电 碳 素 制 品 有 限 公司 .河南 宝 丰 碳 素 
材料 厂 、 上 海 摩 根 碳 制 品 有 限 责任 公司 等 , 详 见 表 5。 其 中 消 
博 鲁 电 碳 素 制 品 有 限 公 司 投资 30 余万元 改造 了 电 碳 生产 中 
的 焙烧 倒 焰 窗 ,把 用 煤 直接 加 热 改 为 煤气 加 热 ,使 产品 受热 
均匀 .平稳 ,降低 了 工人 的 劳动 强度 ,改造 了 劳动 环境 , 提高 


于 2000 年 12 月 申请 1SO9002 认证 。 了 产品 质量 ,取得 了 较 好 的 经 济 效益 和 社会 效益 。 
Es 固定 资产 投资 
固定 资产 投资 (万 元 ) 
序号 企业 名 称 
总 i 技术 改造 投资 

I 株洲 市 电 碳 厂 10 
2 上 海 摩根 碳 制品 有 限 公 司 109 
3 北京 市 大 兴 电 碳 厂 0 
4 北京 市 北 开 电 碳 厂 0 
5 宝 丰 碳 素材 料 厂 25 
6 东 新 电 碳 股份 有 限 公司 0 
7 上 海 申 贝 办 公 机 械 有 限 公 司 碳 棒 厂 35 
8 内 蒙古 兴 和 县 宏 远 电 碳 厂 100 
9 莱 西 市 碳 素 制品 厂 160 
10 哈尔滨 电磁 厂 0 
11 渔 博 鲁 电 碳 案 制 品 有 限 公 司 80 
合 计 $19 


对 外 合作 ”哈尔滨 电 磋 研究 所 利 骨 引进 俄罗斯 航空 电 
刷 生 产 技术 ,设备 ,研制 生产 的 黑色 航空 电 刷 及 有 色 航 空 电 
刷 , 作 为 替代 进口 产品 ,已 取得 了 阶段 性 成 果 。 莱 西 市 碳 素 
制品 厂 积 极 吸 引 外 资 ,2000 年 与 中 国 香港 新 景 兴 公司 合资 的 
青岛 西 特 碳 素 有 限 公 司 注 册 480 万 元 ,外 方 投资 120 万 元 , 实 
现 产值 1 500 万 元 ,销售 收入 1 200 万 元 ,产品 重点 出 口中 国 香 
港 及 南亚 地 区 。 

[ 扎 稿 人 :哈尔滨 电 碳 研究 所 岳 慧 颖 ” 审 稿 人 :哈尔滨 电 
碳 研 究 所 张 克 信 、 李 A) 
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生产 发 展 情况 (1) 焊 条 。 目 前 国内 焊条 生产 企业 约 有 
500 个 ,其 中 近 300 个 企业 具备 完善 的 生产 条 件 、 检 测 手段 和 
合理 的 质保 体系 ,其 他 企业 具备 一 定 的 生产 条 件 , 但 缺乏 检 
测 手 段 , 有 一 部 分 是 作坊 式 的 小 生产 三 。 焊 条 产品 现 包 括 结 
构 钢 . 耐 热 钢 .低温 钢 不锈钢 HE ,铸铁 和 镍 、 铀 \ 铅 及 其 合 
金 焊 条 以 及 特殊 用 途 焊条 ,有 400 多 个 品种 。2000 年 总 产量 
490A tL AAW 107 t r 40 多 个 国家 和 地 区 。 目 前 
我 国 焊条 产量 约 占 焊 材 总 产量 的 80% ,产品 结构 与 美国 ( 占 
29%) 日 本 ( 占 20%) SHAW, BRE SB, WY) AE. 





低 成 本 及 自动 化 方向 发 展 与 调整 ,但 由 于 我 国 焊 材 涉及 到 的 
人 工 设备 .原料 及 应 用 等 各 个 方面 的 实际 情况 ,焊条 在 整体 
结构 中 所 占 比重 短期 内 下 降 不 会 很 大 。 

(2) 焊 丝 中 CO; 气体 保护 实 芯 焊 丝 。 目 前 国内 生产 厂 
最 少 有 150 个 ,从 德国 瑞典. 加拿大、 日 本 .瑞士 .意大利 及 
中 国 台湾 地 区 引进 各 种 焊丝 生产 设备 近 50 僚 , 总 投资 达 5 
千 万 美元 ,国产 或 自行 研制 的 设备 100 余 条 ,整个 焊丝 行业 
年 生产 能 力 近 30 万 1,2000 年 总 产量 约 11 万 1, 约 占 焊 材 总 产 
量 的 10% (美国 占 31%, 日 本 占 38%), 焊 丝 品种 仪 10 PA 
右 ,市 场 销售 最 多 的 为 ER49 一 ! 和 ER50 一 6 两 个 牌 导 ,， 焊 丝 
生产 厂 经 过 数 年 的 生产 实践 ,在 关键 技术 方面 取得 了 突破 性 
进展 ,一 部 分 企业 在 焊丝 表面 镀 铜 质量 \ 防 锈 能 力 . 送 丝 稳定 
性 等 方面 取得 了 可 喜 的 进步 ,但 焊丝 品种 太 少 ( 日 本 神 钢 有 
38 种 ) , 远 远 不 能 满足 市 场 需求 ,解决 这 一 问题 ,还 需 阅 金 行 
业 的 重视 与 配合 ,协作 开发 高 强度 结构 钢 .低温 钢 . 耐 热 钢 、 
耐候 钢 . 耐 海水 腐蚀 钢 用 焊丝 品种 ,并 提高 盘 条 质量 ,严格 卸 
制 化 学 成 分 ,从 而 使 焊丝 产品 的 工艺 性 能 和 内 在 质量 大 大 提 
高 , 辅 之 以 生产 设备 的 改进 ,能够 加 速 焊丝 行业 的 发 展 ,拓宽 
焊接 自动 化 应 用 范围 。 

DCO, 气体 保护 药 芯 焊丝 。 从 1993 年 开始 ,先后 有 17 
个 企业 (包括 3 个 外 资 企 业 ) 分 别 从 英国 .美国 .日 本 . 乌 史 
兰 .德国 .意大利 等 国家 引进 20 条 生产 线 ,自制 生产 线 18 
条 ,目前 共有 28 个 企业 拥有 进口 或 自制 生产 线 38 条 .。 其 中 
有 34 条 采用 钢 带 法 ,有 3 条 采用 盘 圆 法 ,有 1 条 采用 钢管 法 。 
设备 引进 和 研制 总 费用 超过 3 亿 元 。 现 有 设备 的 年 生产 能 
力 大 约 2 万 14, 但 由 于 缺乏 技术 力量 或 资金 不 足 等 原因 ,大 部 
分 设备 没有 投入 生产 ,个 别 企 业 则 脱颖而出 。2000 年 药 世 焊 
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丝 总 产量 约 4 000t, 其 中 用 于 堆 焊 的 近 400t, 占 焊 材 总 量 的 
0.33% (美国 和 日 本 约 占 30% )。 目 前 我 国 只 有 SOOMPa 级 的 
几 种 结构 钢 药 芯 焊丝 ,也 可 批量 生产 不 锈 钢 药 芯 焊丝 ,但 自 
保护 类 药 芯 焊丝 .金属 型 粉 芯 焊丝 还 在 研制 阶段 (工业 发 达 
国家 药 芯 焊丝 品种 齐全 ,如 美国 麦 凯 93 种 ,日 本 神 钢 79 
种 ), 据 海关 方面 的 数据 显示 ,1999 年 从 日 本 .韩国 .美国 等 国 
家 进口 的 药 芯 焊丝 已 达 9 000t, 占 国内 市 场 应 用 量 的 3/4 强 。 
因此 ,国产 药 芯 焊丝 在 提高 现 有 产品 质量 稳定 性 、 完 善 生产 
工艺 的 基础 上 ,要 降低 成 本 ,提高 竞争 力 , 同 时 应 加 大 科研 开 
发 的 力度 ,加 强 相关 行业 的 合作 ,促进 药 芯 焊 丝 稳 步 快 速 地 
发 展 。 

@) 埋 弧 焊丝 和 焊剂 ” 埋 弧 焊 材 在 工业 化 国家 (包括 我 
国 ) 焊 材 总 量 中 所 占 比 例 一 直 都 在 10% ~ 15% ,我 国 约 占 
10% ,目前 国内 提供 埋 弧 焊丝 的 企业 有 数 百 个 ,年 产量 在 ~ 
6 万 1, 由 于 焊剂 发 展 较 快 , 相 匹 配 的 焊丝 品种 太 少 ,大 批量 
供 货 的 只 有 HOSA, HOSMnA ,H10Mn2 几 种 (美国 和 日 本 的 产品 
标准 中 均 列 出 了 30 多 个 品种 的 焊丝 ) ,改变 现 况 还 需 冶 金 行 
业 的 支持 ,相关 标准 的 促进 等 等 。 

我 国 目 前 熔炼 焊剂 的 年 产量 为 6 万 t+ 左右 ,生产 企业 近 
20 个 , 占 焊 剂 总 量 85% ;而 生产 烧结 焊剂 的 企业 增加 到 10 余 


个 ,但 规模 较 小 ,2000 年 产量 为 1 万 多 1, 占 焊剂 总 量 15% ,与 
工业 发 达 国 家 差距 甚 远 (烧结 焊剂 在 日 本 占 70% ,美国 和 西 
欧 占 90% ) ,烧结 焊剂 无 污染 .性 能 调整 范围 广 ,适应 市 场 需 
求 , 其 发 展 前 景 良好 。 企 业 应 向 大 规模 的 生产 方向 发 展 ,以 
保证 产品 质量 所 必需 的 先进 生产 .检测 手段 ,提高 药粉 的 均 
匀 度 ,颗粒 强度 , 耐 潮 性 等 关键 指标 ,适应 不 同 钢 种 .各 种 工 
艺 的 高 效 埋 弧 焊接 要 求 。 

( 注 ; 以 上 焊 材 总 量 不 包括 针 焊 材料 .路 焊 合金 粉末 以 及 TICA 
用 焊丝 等 ) 

(3) 针 焊 材 料 “初步 统计 ,我 国 钙 焊 材料 生产 厂家 有 300 
££ HPAP RHA RRA 60 多 个 ,生产 的 针 料 品种 
达 600 余 种 ,年 产量 已 超过 2.51, 其 中 锡 铅 针 料 全 国 年 产量 近 3 
万 (美国 大 概 在 3.8 万 1), Ær RH 200 余 个 ,其 中 ORT 
产量 较 大 , 占 其 总 量 的 70% 以 上 。 随 着 家 电 、 汽 车 . 微 电 子 通 
信行 业 的 高 速 发 展 , 针 焊 材料 的 需求 也 大 幅 增 长 ,其 研究 开发 
及 加 工 成 型 技术 有 了 较 大 的 突破 和 进展 ,运行 状态 良好 。 

(4) 喷 涂 及 喷 焊 合金 粉末 ”目前 年 产 约 350t, 品 种 已 从 
10 余 种 发 展 到 5 大 系列 100 多 种 。 此 外 还 生产 氧化 铝 .氧化 
铬 .氧化 詹 及 混合 型 陶瓷 粉末 。 

部 分 工业 企业 经 济 效益 指标 见 下 表 。 


R 部 分 工业 企业 经 济 效益 指标 


m + 


郑州 金桥 焊接 材料 有 限 公 司 0 
江苏 宇宙 焊接 材料 集团 公司 
江西 上 人 饶 市 电焊 条 三 

茂名 粤 桥 集团 电焊 条 厂 

福建 电焊 条 厂 

北海 市 海 城 友谊 电焊 条 厂 

贵阳 大 西南 电焊 条 厂 

江苏 兴 海 集团 有 限 公 局 
洛阳 市 第 一 焊剂 三 

酒 钢 集 团 兰 州长 虹 焊 接 材料 有 限 公司 
安徽 省 峰 光 焊 材 有 限 公 司 
牡丹 江 丹 峰 电 焊条 有 限 责 任 公司 
吴江 胜 兴 自动 焊 业 有 限 公司 
水 州 市 哈 辽 焊接 器 材 有 限 公司 
上 海 电 力 修造 总 广 有 限 公 司 

上 海 电 力 修造 总 厂 一 分 厂 

山东 省 邹平 县 电焊 条 厂 
宜兴 市 电焊 条 三 

锦州 铁合金 工商 实业 公司 焊条 厂 
北京 金 威 焊 材 有 限 公 司 

江苏 睦 月 焊接 材料 有 限 公 司 
河北 省 东 光 县 金属 焊接 材料 厂 
徐州 市 正光 焊接 材料 厂 

桐乡 市 新 联 特种 电焊 条 厂 

浙江 嘉兴 东方 焊 业 有 限 公司 

天 津 市 静海 电焊 条 厂 

天 津 大桥 集 团 新 疆 天 山 电焊 条 厂 
HARER 

桂林 市 电焊 条 厂 

广西 壮族 自治 区 南宁 市 电焊 条 厂 
萍乡 电焊 条 厂 
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总 资产 | 资产 保值 | 资 产 | 流动 资产 | 工业 成 本 | 工业 全 员 | 工业 产品 业经 济 效 
企业 名 称 贡献 率 | 增值 率 | 负债 率 | 周转 率 RARR DEA 销售 率 关 综 会 指标 
(%) (%) (%) (次 ) JŲ (%) 
0 0 0 0 
88.77 . 








































钟祥 市 如 意 焊接 有 限 责 任 公 

e AMEE AAA RAIET 
上 海宝 华 焊接 材料 有 限 公司 

建 德 市 新 安江 电焊 条 厂 

锦州 天 鹅 焊 材 股份 有 限 公司 
安徽 省 泾 县 特种 焊条 厂 

淄博 电焊 条 厂 

猴 王 焊接 公司 芜湖 电焊 条 厂 

江阴 东 青 焊接 材料 有 限 公 司 

深圳 市 宝钢 大 西洋 电焊 条 有 限 公司 
锦州 市 特种 焊条 厂 
郑州 火车 头 焊 条 三 

上 海 浦东 辉煌 特种 电焊 条 三 

锦州 锦 威 焊 材 工 业 有 限 公 司 
TRE BZA] 
昆明 市 电焊 条 三 
福建 省 龙岩 电焊 条 三 
牡丹 江 电 焊条 厂 

辽源 市 大 西洋 电焊 条 有 限 责任 公司 
郑州 市 佛光 焊接 材料 公司 

四 川 省 大 西洋 焊接 材料 股份 有 限 公司 
自贡 大 西洋 焊丝 制品 有 限 公 司 
锦州 锦 泰 金属 工业 有 限 公司 

株洲 电焊 条 股份 有 限 公司 

云南 大 西洋 电焊 条 有 限 公司 

四 川 大 西洋 焊 材 股份 公司 成 都 分 公司 
山西 省 阳 录 市 星光 电焊 条 厂 
苏州 市 五 洲 焊接 材料 有 限 公司 

包 钢 鹿城 焊接 材料 厂 

桂林 市 通用 电焊 条 有 限 公 司 

广州 花 都 区 新 航 焊条 三 


质量 及 质量 管理 ”2000 年 1 月 份 电焊 条 产品 生产 许可 
证 的 换 发 证 工作 正式 启动 ,国家 焊 材质 检 中 心 分 别 在 天 津 、 
成 都 召开 了 宜 贯 会 ,并 于 2000 年 4 月 份 正式 开始 对 申请 生产 
许可 证 的 工厂 条 件 进行 考核 。 

目前 全 国电 焊条 生产 许可 证 审查 工作 已 接近 尾声 ,产品 
检测 工作 已 告 一 段落 。 截 止 至 8 月 底 工 厂 条 件 考 核 和 产品 
检测 工作 已 有 236 个 企业 共计 516 个 单元 上 报 全 国 工 业 产 品 
生产 许可 证 办 公 室 。 从 目前 已 结束 的 工作 看 ,大 多 数 换 证 企 
业 由 于 经 历 过 许可 证 工厂 条 件 考核 工作 ,因此 工厂 管理 情况 
有 了 大 幅度 的 提高 ,而 部 分 新 申 证 企业 则 基础 较 差 ,出 现 问 
题 较 多 。 电 焊条 产品 检测 工作 本 次 有 个 突出 的 特点 ,就 是 一 
些 中 等 规模 甚至 于 较 大 规模 的 焊条 生产 企业 ,其 产品 实物 质 
量 出 现 了 滑坡 现象 ,这 在 以 往 的 行业 检查 中 是 不 多 见 的 , 因 
此 产品 实物 质量 的 提高 仍 需 全 行业 不 懈 努 力 。 

管理 及 改革 10 年 来 ,中 国 焊 材 行业 存在 着 新 建 焊 条 厂 
家 多 .产品 品种 单一 .部 分 产品 质量 低劣 .管理 落后 等 问题 ， 
在 一 定 程 度 上 影响 了 中 国 焊 材 行业 的 健康 发 展 。 另 一 方面 ， 
普通 焊条 超 需 求生 产 , 高 品质 焊 材 和 紧缺 品种 发 展 不 力 , 高 
效率 焊条 和 用 于 自动 化 焊接 的 焊 材 品种 发 展 缓慢 ,不 能 满足 
各 使 用 单位 的 需求 ,因此 持续 出 现 了 一 方面 国内 市 场 部 分 焊 








资 产 | 流动 资产 工业 成 本 工业 全 员 | 工业 产品 


总 资产 | 资产 保值 
贡献 率 | 增值 率 
(%) (%) 


( 续 ) 

































工业 经 济 效 
益 综 合 指标 


0.353 
29.423 
1.467 
0.921 
0.710 
1.112 
0.000 
1.241 
10.345 
2.040 
0.391 
0.000 
1.183 
1.869 
1.181 
0.686 
1.026 
0.301 
0.000 
1.470 
1,397 
2.487 
0.000 
0.332 
2.154 
2.388 
2.363 
0.350 
0.139 
0.655 
0.378 


材 过 剩 , 另 一 方面 部 分 焊 材 还 从 国外 进口 的 情况 。 

鉴于 焊接 材料 行业 存在 的 问题 ,对 焊接 材料 行业 的 发 展 
提出 下 述 对 策 。 

(1) 优 化 焊 材 企业 组 织 结构 。 近 10 年 来 ,由 于 焊 材 行业 
组 织 结构 不 合理 ,部 分 企业 效益 不 高 。 今 后 ,一些 规模 小 、 品 
种 单一 .成 本 高 ,生产率 低 . 质 量 差 的 企业 将 被 淘汰 ,而 品 
多 样 .成 本 低 .生产 率 高 .质量 优良 .已 形成 规模 的 企业 将 得 
到 进一步 发 展 。 目 前 国内 已 形成 了 几 个 大 型 焊 材 企业 集团 。 

(2) 提 高 企业 产品 开发 能 力 ,发 展 高 效 焊接 材料 。 为 提 
高 焊 材 企业 开发 能 力 , 除 了 加 强 科 技 人 才 的 培养 和 加 大 针对 
提高 开发 能 力 的 投入 ,还 应 在 优化 企业 组 织 结构 的 基础 上 ， 
逐步 形成 企业 开发 中 心 。 随 着 企业 自身 能 力 的 增强 ,尤其 是 
自主 开发 能 力 的 提高 ,开发 出 具有 较 高 市 场 占 有 率 的 产品 ， 
为 企业 的 持续 发 展 打 下 良好 基础 。 

近 几 年 ,CO, 气体 保护 焊丝 等 高 效 焊接 材料 发 展 较 快 ， 
市 场 上 焊接 材料 的 构成 比例 也 随 之 发 生 了 变化 。 为 满足 国 
内 推广 高 效 节能 CO, 气体 保护 焊丝 的 需要 , 除 应 开发 
4.9MPa 级 CO, 气体 保护 焊丝 外 ,研制 开发 4.9MPa 级 以 上 的 
低 合金 钢 .低温 钢 . 耐 热 钢 .耐候 钢 焊 丝 ,提高 CO, 气体 保护 
焊丝 质量 ,解决 焊丝 镀 铜 工艺 ,改进 焊丝 包装 也 应 成 为 当 务 
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之 急 。 

此 外 ,还 应 发 展 药 芯 焊丝 品种 ,研制 开发 各 种 类 型 的 气 
体 保护 和 自 保护 焊丝 . 堆 焊 用 药 芯 焊丝 ,逐步 解决 药 芯 焊 丝 
的 供不应求 问题 。 同 时 ,继续 推广 烧结 焊剂 ,部 分 取代 熔炼 
焊剂 ,提高 烧结 焊剂 在 焊剂 中 所 占 比 例 。 

(3) 全 夯 提 高 焊 材 产 品 的 质量 。 自 改革 开放 以 来 , 爆 材 
行业 的 产品 质量 虽 有 一 定 提高 ,但 整体 水 平 与 发 达 国 家 相 比 
还 有 一 定 差距 。 一 些 重 要 工程 还 不 得 不 引进 国外 同类 焊 材 
产品 。 所 以 ,应 尽快 提高 我 国 焊 材 产品 的 质量 ,创立 国产 名 
牌 ,从 根本 上 改变 我 国 焊 材 产品 的 形象 。 

(4) 发 展 焊条 品种 ,适应 市 场 发 展 需要 。 今 后 应 发 展 大 
型 成 套 设备 .重点 工程 用 的 焊条 .专用 焊条 .高 效 铁 粉 焊条 、 
AET ER . 立 向 下 焊条 等 品种 ,同时 增加 焊条 的 规格 ,如 
g4.0~ 5.8mm 焊条 能 做 到 450mm K, $3.2mm 焊条 能 做 到 
400mm 长 ,并 增加 $55.8mm 以 上 的 规格 ， 
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由 钛 铁 矿 型 焊条 。 该 类 焊条 药 皮 成 本 低 , 焊 缝 金属 力学 
性 能 优良 ,焊接 工艺 性 良好 。 我 国 是 钛 铁 矿 资源 丰富 的 国 
家 ,只 要 能 在 焊接 工艺 上 有 所 突破 , 钛 铁 矿 型 焊条 在 我 国 是 
很 有 发 展 前 景 的 。 

GO 油气 管线 专用 焊条 。 随 着 我 国 输 油 输 气管 线 的 大 量 
铺设 ,纤维 素 型 立身 下 管道 焊条 的 需求 量 越 来 越 大 。 今 后 应 
重点 开发 纤维 素 型 立 向 下 焊条 和 低 氢 型 立 向 下 专用 焊条 ,以 
满足 石化 工业 发 展 的 要 求 。 

地 研制 开发 新 型 渣 系 的 焊条 。 受 世界 上 金红石 资源 的 
限制 ,国内 外 市 场 上 金红石 的 价格 都 较 高 ,目前 常用 的 铁 型 、 
铁 钙 型 焊条 药 皮 中 含有 大 量 金红石 (TiO: ) ,使 焊条 成 本 增 
加 。 因 此 ,应 研制 一 种 能 交 直 流 两 用 , 少 加 或 不 加 金红石 ,成 
本 较 低 的 新 型 药 皮 焊条 。 

【 扎 稿 人 :国家 焊接 材料 质量 监督 检验 中 心 李 春 范 ] 
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年 末 资 产 
企业 名 称 总 i 
(万 元 ) 
广东 科 龙 (容声 ) 集 团 有 限 公司 753 836 763 515 
西安 电力 机 械 制 造 公 司 231 419 568 476 
许 继 集团 有 限 公司 177 825 347 498 
正泰 集团 公司 175 688 71 259 
山东 和 鲁能 泰山 电缆 股份 有 限 公司 112 644 258 421 
德 力 西 集团 有 限 公司 140 222 57 811 
三 尧 电机 上 葵 空 调 机 电器 有 限 公司 135 834 82 569 
上 海 锅炉 三 有 限 公 司 112 800 141 327 
江苏 新 远东 电缆 有 限 公司 110 299 60 856 
新 疆 特 变 电 工 股份 有 限 公 司 98 002 181 370 
上 海 日 立 家 用 电器 有 限 公司 105 651 66 078 
哈尔滨 锅炉 厂 有 限 责任 公司 77 764 222 647 
保定 天 威 集团 有 限 公司 79 415 164 394 
江苏 上 上 电缆 集团 有 限 公司 78 398 24 051 
上 海 汽 轮机 有 限 公司 93 242 220 311 
沈阳 变压器 有 限 责 任 公司 69 412 198 487 
青鸟 汉 缆 集团 有 限 公 司 74 382 59 188 
大 三 回族 自治 县 电机 厂 70 159 32 347 
浙江 卧龙 集团 公司 85 057 39 676 
东方 电机 三 58 187 318 139 
东方 汽轮机 三 73 433 196 198 
安徽 博 西 扬 制冷 有 限 公 司 67 019 59 223 
哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 公司 64 926 266 212 
东方 电机 股份 有 限 公 司 54 690 275 977 
江苏 长 江 电 器 集团 公司 70 125 125 356 
西子 电梯 集团 有 限 公司 68 123 120 365 
平顶山 天 座 集 团 有 限 责任 公司 81 479 124 453 
浙江 万 马 集团 公司 66 322 87 080 
湖北 红旗 电工 集团 电缆 有 限 公司 47 516 69 008 
宝 胜 集团 有 限 公司 99 007 76 134 
哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 责任 公司 43 261 218 250 
WR ENARA RRA el 50 663 163 180 
青岛 变压器 (集团 ) 有 限 公司 66 910 79 115 
顺德 特种 变压器 三 57 395 76 087 
厦门 ABB 开关 有 限 公司 56 010 48 534 
EME 53 090 115 245 
山东 阳 谷 电缆 集团 公司 57 067 55 527 
佛山 通宝 股份 有 限 公司 51 691 78 369 
天 正 集团 有 限 公司 53 035 33 747 
上 海 动力 设备 有 限 公 司 55 033 104 674 
宁波 天 安 (集团 ) 股 份 有 限 公司 51 475 63 348 
南平 电缆 股份 有 限 公司 47 966 71 367 
RE EARE EWEA RAR 57 441 53 136 
天 津 市 大 桥 集 团 有 限 公 司 48 857 70 975 
甘肃 长 城 电 器 工业 公司 44 586 120 643 
北京 ABB 高 压 开 关 设 备 有 限 公 司 47 68] 38 972 
上 海 电 机 三 有 限 公司 69 068 
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AS 
江苏 华 朋 集团 有 限 公司 

沈阳 高 压 开 关 有 限 责任 公司 
北京 北 开 电气 股份 有 限 公 司 
景德镇 华 意 电 器 总 公司 

福州 天 宇 电气 股份 有 限 公 司 
昆明 电缆 股份 有 限 公司 

东方 锅炉 厂 

福州 大 通 机 电 股份 有 限 公 司 

上 海 瑞 倪 电缆 附件 有 限 公 司 
广东 电缆 三 

沈阳 电缆 有 限 责 任 公司 

河北 宝 丰 线 缆 有 限 公司 

杭州 汽 轮 动力 集团 有 限 公司 
河北 新 华 线 缆 集 团 公 司 

沈阳 松下 茹 电池 有 限 公司 

东方 锅炉 (集团 ) 股 份 有 限 公司 
杭州 钱 江 电 气 集团 

武汉 锅炉 集团 有 限 公司 

桂林 国际 电线 电缆 集团 公 羽 
长 城 电 器 集团 有 限 公司 

上 海 日 立 电动 工具 有 限 公司 

新 华电 器 集团 有 限 公司 

南京 汽 轮 电机 (集团 ) 有 限 责 任 公司 
HATS 3 RA PR EZ al 
上 海 施耐德 配 电 电器 有 限 公 司 
武汉 汽 轮 发 电机 三 

上 海 汽 轮 发 电机 有 限 公 司 
哈尔滨 电缆 广 

仪征 电机 厂 

ICAA 

郑州 电缆 (集团 ) 股 份 有 限 公司 
长 征 电器 集团 有 限 责 任 公司 
锦州 锦 泰 金属 工业 有 限 公 司 
南通 市 友邦 变压器 有 限 公司 

中 日 电热 (厦门 ) 有 限 公司 

上 海 铝 线 广 

上 海 日 立 电化 机 器 有 限 公司 

上 海上 姜 电 器 股份 有 限 公司 
江苏 金 飞 达 电动 工具 有 限 公 司 
唐山 开元 企业 集团 

清江 电机 股份 有 限 公司 

上 饶 市 振 达 钢材 工业 集团 

上 海 西 恩 迪 蓄电池 有 限 公司 
江西 锅炉 化 工 石油 机 械 联 合 公司 
山东 现代 达 驰 电工 电气 股份 公司 
哈尔滨 光宇 蓄电池 有 限 公 司 
厦门 ABB 低压 电器 设备 有 限 公司 
四 州 大 西洋 集团 有 限 责 任 公司 
山东 鲁能 泰山 开关 集团 
东方 绝缘 材料 股份 有 限 公 司 
兰州 电机 集团 有 限 责任 公司 
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( 续 ) 


年 末 资 产 
BH 
(万 元 ) 
39 083 
33 332 
126 284 
66 461 
231 196 
93 827 
31 380 
165 973 
50 498 
38 910 
36 723 
54 922 
57 916 
102 448 
82 868 
42 144 
124 753 
32 719 
224 533 
21 249 
24 924 
39 887 
25 335 
90 024 
42 616 
26 135 
158 739 
89 478 
58 457 
26 167 
97 569 
132 460 
118 775 
28 996 
16 463 
16 318 
23 176 
29 194 
388 363 
9 571 
28 538 
24 640 
29 368 
23 602 
45 950 
34 145 
43 764 
22 336 
30 848 
32 984 
53 973 
98 910 
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浙江 三 变 集团 有 限 公司 
浙江 先 登 铜 业 集团 公司 
常州 东芝 变压器 有 限 公司 

上 海德 尔 福 国际 著 电 字 有 限 公司 


河北 电机 股份 有 限 公司 

成 都 播 瑞 传播 股份 有 限 公司 

北京 巴 布 科 克 威 尔 科 克 斯 有 限 公 司 
浙江 语 春 江 集团 杭州 电缆 厂 

阿 城 继电器 集团 有 限 公司 

上 海 焊 接 器 材 有 限 公司 (本 部 ) 


北京 市 ABB 电气 传动 系统 有 限 公司 
济南 锅炉 集团 有 限 公 司 


上 海 施耐德 工业 控制 有 限 公司 
沈阳 电机 股份 有 限 公司 


佛山 市 中 宝 电缆 三 

苏州 阿尔 斯 通 开 关 有 限 公 司 
江苏 宇宙 焊接 材料 集团 公司 
湛江 通用 电气 集团 有 限 公 司 
成 都 三 电 股份 有 限 公司 

武汉 电缆 有 限 公司 

杭州 南都 电源 集团 有 限 公司 
南 泵 电气 (集团 ) 有 限 资 任 公司 
泰州 绝缘 材料 总 三 

浙江 洪波 线 绕 股份 有 限 公司 


浙江 交 联 电缆 有 限 公 司 
重庆 ABB 变压器 有 限 公司 


克 瓦 纳 ( 杭 州 ) 发 电 设备 有 限 公司 


上 海 阿 布 勃 跃进 电机 有 限 公司 
上 海 ABB 48 He ae A RZ a] 
杭州 富 春 锅炉 容器 有 限 公司 
广东 省 吉 荣 空调 设备 公司 


西门 子 电 气 传动 有 限 公司 
南阳 防爆 集团 有 限 公 司 
江苏 省 如 捍 高 压 电 器 三 

浙江 恒 丰 电器 集团 有 限 公司 
沈阳 东北 蓄电池 股份 有 限 公司 
上 海 西门 子 开关 有 限 公司 


锦州 电力 电容 器 有 限 责 任 公司 
浙江 束 马 电机 有 限 公司 


黑龙 江 省 富 锦 拖拉 机 制造 广 
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南京 高 速 齿轮 箱 厂 
上 海 电 器 成 套 厂 
章 丘 海尔 电机 有 限 公司 

广州 电缆 三 

北京 ABB 低压 电器 有 限 公司 
云南 通 变 电器 集团 股份 有 限 公司 
轴 州 市 牡丹 电线 有 限 公司 

安徽 南华 电机 集团 公司 

浙江 佳 磁 线 缆 集 团 有 限 责任 公司 
三 鞭 电 机 上 蒸 微 波 炉 电器 有 限 公司 
上 海 日 用 - 友 捷 汽车 电气 有 限 公 司 
番 电 明珠 电器 有 限 责任 会 司 

万 家 电器 集团 有 限 公司 
温州 市 开元 开关 厂 

杷 华电 器 集团 有 限 公司 

上 海 变压器 厂 

金川 有 色 金 属 公司 电线 电缆 厂 

上 海 电 机 集团 有 限 公司 五 一 电机 厂 
广州 南洋 电器 厂 

合肥 ABB 变压器 有 限 公司 

河北 邢台 电缆 厂 

上 海 四 方 锅炉 厂 

德州 仪器 (中 国 ) 有 限 公司 

L% MWB 互感 器 有 限 公司 

上 海 电 机 集团 公司 南洋 电机 厂 
淄博 牵引 电机 集团 股份 有 限 公 司 
宁波 华 通电 器 集团 股份 有 限 公司 
上 海 华 通 开 关 厂 

天 津 阿 尔 斯 通 水 电 设备 有 限 公司 
海南 金 盘 特 种 变压器 三 
北京 敬业 电工 集团 

衡阳 电缆 厂 

新 疆 五 元 实业 发 展 中 心 
顺德 开关 有 限 公 司 

衡水 电机 股份 有 限 公司 

闽 东 电 机 (集团 ) 股 份 有 限 公司 
西安 电机 厂 

桂林 电力 电容 器 总 厂 

四 川 锅炉 厂 

浙江 开关 厂 有 限 公司 

福建 省 福 发 股份 有 限 公 司 

云南 变压器 有 限 责任 公司 
安徽 省 朝阳 微 电 机 厂 

上 海 电 机 集团 公司 先锋 电机 三 

上 海 电机 (和 集团) 公司 人 民 电 机 厂 
安徽 电缆 厂 

佳木斯 电机 厂 

北京 汽 轮 电 机 有 限 责任 公司 

本 溪 电 缆 集 团 


TE :排序 范围 为 原 国家 机 械 局 系统 电工 电器 行业 企业 1613 家 。 
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( 续 ) 


年 末 资 产 
总 H 
(万 元 ) 
34 305 
21 145 
22 003 
27 515 
18 667 
10 704 
1 993 
16 142 
8 345 
20 610 
22 176 
27 967 
18 687 
7 674 
14 946 
30 447 
7015 
13 192 
30 207 
36 498 
26 002 
40 517 
17 574 
24 393 
21 366 
27 009 
24 059 
46 532 
44 210 
16 706 
26 351 
28 870 
6 453 
21 602 
24 503 
37 507 
38 212 
26 767 
35 353 
13 125 
101 732 
26 881 
18 111 
18 727 
21 875 
16 481 
52 344 
143 079 
55 751 


- see oe 
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坚持 机 制 和 科技 创新 ”推进 企业 快速 发 展 
一 一 许 继 集团 有 限 公司 


许 继 集团 有 限 公 司 ( 以 下 简称 许 继 公 司 ) 是 以 电力 装备 
的 研发 .生产 为 主 的 国有 控股 大 型 企业 ,是 国家 520 个 重点 
企业 和 河南 省 重点 组 建 的 12 个 企业 集团 之 一 。 集 团 公 司 下 
设 21 个子 公司 。 现 有 员工 4331 名 ,各 类 专业 技术 人 员 2 559 
名 , 占 全 员 比 例 的 59% ,其 中 本 科 生 1 150 名 ,硕士 生 136 名 ， 
博士 .博士 后 29 名 ,国家 级 有 突出 贡献 专家 8 名 ;公司 占 地 
面积 60 万 me。 

许 继 的 前 身 是 许昌 继电器 厂 ,1970 年 从 黑龙 江 迁 至 河南 
许昌 。1993 年 初 进行 股份 制 改造 ,成 立 许 继 电 气 股份 有 限 公 
司 。1996 年 底 组 建 了 享有 国有 资产 投资 主体 地 位 的 许 继 集 
团 有 限 公司 ,1997 年 4 月 “ 许 继 电 气 " 股 票 在 深交 所 挂牌 上 
市 。1985 年 以 来 ,在 国家 改革 开放 政策 指引 下 , 许 继 公 司 大 
力 推进 机 制 创 新 和 技术 创新 ,企业 在 市 场 竞 争 中 迅速 壮大 。 
在 机 制 改 革 上 , 许 继 以 干部 .用 工 .分 配制 度 为 突破 口 ,大 胆 
改变 企业 内 部 不 适应 生产 力 发 展 的 生产 关系 ,建立 起 了 适应 
市 场 竞 争 的 高 效 .灵活 的 新 机 制 ;在 科技 创新 上 , 许 继 坚持 高 
投入 .高 起 点 开发 新 产品 ,主导 产品 从 最 初 的 继电器 及 保护 
装置 迈 向 了 以 计算 机 技术 为 基础 的 数字 化 电力 装备 时 代 。 
公司 从 一 个 传统 的 机 械 加 工 企业 ,成 长 为 国内 同行 业 综合 实 
力 较 强 的 高 科技 企业 集团 。 

从 1990 年 到 2000 年 的 10 en 
争 得 了 10 个 第 一 :第 一 个 进入 国家 520 个 重点 企业 ;第 一 
进入 全 国 综合 经 济 效益 评价 500 优 企业 ,排名 第 197 位 ; mi 
个 进入 中 国 机械 百 强 企业 ,排名 第 46 位 ,并 荣获 首届 中 国 机 
械 十 大 杰出 企业 之 一 ;第 一 个 被 列 人 国产 化 装备 生产 基地 之 
一 ;第 一 个 成 为 首 批 40 个 国家 认定 企业 技术 中 心 之 一 ;第 一 
个 成 为 企业 博士 后 工作 站 之 一 ;第 一 个 通过 ISO 9001 : 1994 Ex] 
际 质量 体系 认证 的 企业 ;第 一 个 股票 上 市 公司 ;第 一 个 荣获 
全 国 先进 基层 党 组 织 称 号 和 全 国 思想 政治 工作 优秀 企业 称 
号 ;销售 收入 .利润 等 主要 经 济 技术 指标 连续 8 年 居 国 内 同 
行业 第 一 位 ,成 为 国内 同行 业 品 种 规格 类 型 最 全 、 配 套 能 力 
最 强 的 企业 。 

狠 抓 机 制 创 新 ,建立 起 充满 活力 的 内 部 机 制 

早 在 80 年 代 中 期 许 继 就 提出 了 自我 否定 ARME, B 
我 完善 .自我 发 展 的 指导 思想 ,通过 机 制 创 新 使 企业 焕发 出 
勃勃 生机 与 活力 。 他 们 把 深化 人 事 .劳动 和 分 配制 度 改 革 作 
为 内 部 改革 的 重点 ,逐步 形成 了 一 套 适 合 许 继 情 况 的 量化 动 


态 的 人 事 管理 体系 。 

在 人 事 制度 改革 方面 ,他 们 以 建立 企业 骨干 队伍 为 日 
的 ,形成 了 5 个 特点 。(1) 推 行 单一 领导 负责 制 。 在 公司 所 
属 单位 中 ,只 设 一 位 行政 领导 ,一 律 不 设 副职 。1985 年 许 继 
ATAR 2 000 人 ,中 层 管理 人 员 150 余 名 ,而 今 员 工人 数 翻 
TE FIERA 90 余 名 ,使 得 公司 权 责 明确 .矛盾 减少 , | 
作 效 率 大 大 提高 。(2) 推 行 比例 淘汰 制 。 每 年 通过 综合 考核 
按 5% 的 比例 进行 末 位 淘汰 中 层 经 营 管理 者 ,使 中 层 队伍 始 
终 处 于 动态 优化 之 中 。(3) 推 动 中 层 岗位 招标 竞聘 制 。 在 许 
继 无 论 是 缺 岗 . 设 新 岗 还 是 成 立新 的 子 公司 ,行政 中 层 管理 
人 员 一 律 实行 公开 招标 竞聘 制 。10 多 年 来 ,先后 有 百 余 名 中 
层 被 尾数 淘汰 下 岗 ,同时 也 有 50 多 名 普通 员工 通过 竞聘 走 
上 了 公司 中 层 领 导 岗 位 。(4) 不 设 虚 职 。 取 消 了 "协理员 ”、 
“助理 员 " 等 虚 职 及 保留 某 种 级 别 的 做 法 ,并 且 待 遇 也 随 着 岗 
位 的 变化 而 变化 。(5) 加 强 对 中 层 以 上 经 营 管理 者 的 党 内 监 
督 .民主 监督 和 严格 管理 ,保证 中 高 级 经 营 管理 人 员 健 康成 
长 。 这 样 ,公司 每 个 员工 时 时 都 处 在 激励 和 鞭策 之 中 ,企业 
在 市 场 竞争 中 所 承受 的 千斤 重担 被 层 层 分 解 ,员工 的 积极 性 
和 创造 性 得 以 充分 发 挥 。 

在 劳动 用 工 制 度 改革 上 ,着 力 建立 一 个 能 上 能 下 .优胜 
劣 汰 的 用 工 机 制 。 从 1996 年 开始 实行 二 次 合同 制 ,员工 在 
与 集团 公司 签订 劳动 合同 的 同时 ,还 须 与 子 公司 (和 车间) 签订 
二 次 上 岗 合同 ,做 到 员工 与 岗位 双向 选择 。 从 1997 年 起 又 
试行 了 内 部 转岗 ,分流 制度 ,经 过 综合 测评 和 考核 ,不 人 台 格 淘 
汰 转岗 。 考 虑 到 各 种 因素 ,公司 不 把 转岗 人 员 推 向 社会 ,但 
要 降低 待遇 ,转岗 人 员 通 过 培训 提高 素质 可 以 重新 班 争 新 的 
岗位 。 另 外 ,公司 还 实行 减员 增 效 ,分 兵 挺 进 市场 。 近 年 来 
随 着 产品 结构 的 升级 ,以 生产 继电器 为 主 的 机 械 加 工 车 间 出 
现 设备 和 人 员 闲 置 。 这 种 情况 下 ,公司 及 时 把 他 们 推 向 市 
场 , 除 在 技术 .资金 等 方面 集团 给 予 一 定 支 持 外 ,车 间 主 要 依 
对 自身 力量 ,分兵 挺进 ， 开发 通 销 对 路 产品 ， 在 精 和 专 上 做 文 
章 ,寻求 自身 发 展 。 

在 分 配制 度 改革 上 ,他 们 以 调动 企业 所 有 人 员 积 极 性 为 
目的 ,积极 建立 一 个 向 贡献 倾斜 的 公平 的 分 配 机 制 。 破 除 长 
工资 人 人 有 份 的 惯例 ,收入 不 讲 资历 .不论 职务 ,只 讲 页 献 ， 
合理 拉 开 收入 差距 。 目 前 许 继 公 司 借鉴 微软 和 IBM 等 国外 
公司 的 经 验 对 科研 人 员 实 行 职能 等 级 工资 制 , 按 科研 人 员 的 
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职务 和 能 力 来 核定 其 收入 ,大 部 分 科研 人 员 的 年 收入 在 2 ~ 
20 万 元 之 间 。 

初步 形成 了 以 资产 为 联结 纽带 .比较 规范 的 母子 公司 运 
行 机 制 。1997 年 下 半年 许 继 完成 了 集团 公司 与 上 市 公司 的 
剥离 。1998 年 按照 建立 现代 企业 制度 的 要 求 ,重点 理 顺 了 集 
团 内 部 母子 公司 之 间 的 资产 关系 等 各 种 经 济 关 系 。 集 团 公 
司 以 产权 控制 和 资产 收益 为 主 , 强 化 财务 控制 .市场 营销 、 宏 
观 管理 .决策 规划 和 资产 经 营 等 功能 ,以 成 为 具有 高 度 凝 聚 
力 的 能够 充分 发 挥 整体 优势 的 核心 。 各 子 公司 在 集团 宏观 
管理 和 指导 下 ,自主 经 营 .自负 盈亏 ,是 集团 的 利润 中 心 。 

大 力 推进 科技 创新 ,提高 企业 的 核心 竞争 能 力 

面 对 市 场 需求 , 许 继 积极 实施 以 提高 产品 竟 争 力 为 中 心 
的 科技 战略 ,逐年 加 大 科研 投入 ,优化 科研 条 件 和 手段 ,建立 
了 完善 的 科研 开发 体系 ,使 产品 结构 不 断 升级 ,企业 的 核心 
竞争 能 力 大 为 增强 。 

(1) 建 立 起 了 支撑 企业 快速 发 展 的 高 新 技术 开发 体系 。 
组 建 于 20 世纪 70 年 代 初 期 的 全 国 行业 归口 所 一 一 原 机 械 
部 许昌 继电器 研究 所 一 直 是 许 继 科 研 开发 的 重要 基地 。90 
年 代 初 ,陆续 设立 了 机 电 设 计 院 .工艺 研究 所 等 科研 机 构 , 使 
许 继 的 研发 体系 更 加 完善 ,形成 了 许 继 技 术 中 心 。 该 技术 中 
心 主要 承担 电力 系统 继 电 保 护 .自动 化 设备 等 电力 设备 的 研 
制 任务 ,是 集团 高 新 技术 产品 的 钥 化 器 。 科 技 的 竞争 归根 到 
底 是 人 才 的 竞争 ,在 加 大 资金 投入 的 同时 ,不 断 加 大 人 力 资 
源 投入 。1990 年 以 来 许 继 每 年 接收 大 批 国家 重点 院 校 的 本 
PPE AFE .博士 和 博士 后 ,同时 ,选送 优秀 的 青年 科技 骨 
上 到 国内 外 高 校 进修 。 目 前 公司 从 事 新 产品 开发 .工程 设 
it .工艺 设计 及 技术 服务 等 业务 的 科研 人 员 有 1 500 多 名 。 
大 批 站 在 行业 科技 发 展 前 沿 的 人 才 ,保证 了 公司 科技 创新 硕 
末 层 出 不 穷 , 并 被 迅速 推 向 市 场 。 在 不 断 完善 公司 科技 创新 
体系 的 同时 , 许 继 公司 把 " 产 ,学 . 研 " 三 结合 作为 新 产品 开发 
的 - -个 重要 途径 ,借助 社会 力量 联合 进行 技术 创新 。80 年 代 
河 华 北 电力 大 学 共同 研制 了 国内 第 一 套 微 机 线路 保护 设备 ， 
开创 了 我 国 机 电 保 护 的 微机 时 代 。90 年 代 与 清华 大 学 等 联 
合 开发 的 大 型 发 电机 变压器 组 微机 成 套 保护 装置 ,达到 国际 
先进 水 平 ,并 在 秦山 核电 二 期 工程 中 中 标 ,结束 了 我 国 核电 
站 使 用 进口 继 电 保 护 产 品 的 历史 。 公 司 与 有 关 院 校 联合 进 
行 的 国家 “ 九 五 "攻关 项 目 城 网 无 人 值守 变电站 微机 综合 
动 化 及 城 网 配 电 自 动 化 系统 等 项 目的 研制 ,于 2000 年 通过 
部 级 鉴定 ,目前 产品 已 经 推 向 市 场 。 

(2) 围 绕 主 导 产 品 不 断 创新 ,坚持 主 业 做 精 、 做 强 。 电 力 
系统 自动 化 和 继 电 保 护 产 品 是 许 继 公司 的 主导 产品 ,公司 紧 
跟 市 场 需求 ,产品 不 断 推陈出新 ,提高 科技 含量 。 国 内 第 一 
套 全 国产 化 500kV 超 高 压 输 电线 路 保护 .第 一 套 正 式 投 入 试 
运行 的 微机 高 压 线路 成 套 保 护 均 诞 生 在 许 继 。 

进入 90 年 代 , 以 运用 计算 机 技术 为 代表 的 电力 系统 微 
机 保护 和 自动 化 产品 迅速 成 为 市 场 的 主流 。 对 此 , 许 继 集团 
把 电力 系统 微机 保护 ,控制 及 自动 化 产品 作为 开发 重点 , 提 
出 了 争取 达到 国内 质量 最 优 .产量 最 大 的 目标 。 到 90 ER 
中 期 ,公司 的 继 电 保 护 产品 从 10kY 到 500kV 的 各 种 电压 等 
级 已 全 面 进入 微机 化 ,产品 始终 处 于 国际 .国内 先进 水 平 。 
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变电站 综合 自动 化 .调度 自动 化 . 配 网 自动 化 等 电力 系统 自 
动 化 产品 也 居 行 业 前 列 ,市 场 份 额 不 断 扩大 。1991 年 到 1999 
年 间 ,共有 近 百 种 应 用 微机 技术 的 保护 和 自动 化 产品 通过 了 
国家 级 鉴定 ,获得 了 国际 或 国内 高 度 评价 ,其 中 40 多 种 产品 
获 国 家 .省 部 级 重大 科技 成 果 奖 ,从 而 使 许 继 成 为 全 国 同行 
业 科 研 成 果 最 多 .技术 水 平 处 于 前 列 的 企业 。1999 年 高 科技 


产品 的 销售 收入 已 占 销售 总 额 的 70% ,成 为 带动 许 继 效 益 增 


长 的 主要 力量 。 

(3) 拓 宽 创 新 领域 ,培植 新 的 经 济 增长 点 。 许 继 公司 在 
抓 好 主导 产品 的 研制 .生产 的 同时 ,有 针对 性 地 开发 相关 行 
业 的 其 他 产品 ,不失时机 地 加 快 发 展 速 新 。 与 中 国 香港 公司 
合资 的 许 继 变 压 器 有 限 公 司 ,主要 生产 藩 绝缘 树脂 痰 注 干 式 
变压器 ,1995 年 开始 建设 ,1999 年 实现 销售 收入 1.5 亿 元 ， 
2000 年 销售 收入 超过 2 亿 元 。 引 进 日 本 东芝 技术 开发 研制 
的 FZW28—12 柱 上 智能 真空 负荷 开关 ,1998 年 在 珠海 许 继 电 
气 公司 投产 ,2000 年 实现 销售 收入 6 000 多 万 元 。 与 之 配套 
的 配 电 自 动 化 系统 也 投入 生产 ,为 我 国 城乡 电网 改造 提供 了 
优质 装备 。 

目前 , 许 继 公司 已 形成 了 以 电力 系统 自动 化 及 保护 、 控 
制 为 主导 产品 , 干 式 变压器 、 大 功率 直流 电源 、 高 低压 开关 、 
系列 自动 门 立体 车 库 等 系列 产品 竞相 发 展 的 产品 格局 。 

“十 五 ”发 展 规划 “ 许 继 “ 十 五 "规划 的 指导 思想 是 :围绕 
国家 产业 结构 调整 政策 , 紧 跟 国家 及 行业 投资 方向 ,以 高 性 
能 .高 质量 的 产品 满足 市 场 需 求 ,提升 核心 竟 争 能 力 , 保 持 持 
E PERE ,促进 企业 向 大 型 高 科技 企业 集团 迈进 。 

“十 五 "发 展 目标 为 : “十 五 "技术 改造 和 产品 开发 总 投资 
8.5 亿 元 ,计划 新 增产 值 23.37 亿 元 ,新 增 利润 2.7$ 亿 元 。 到 
2005 年 ,销售 收入 达 到 50 亿 元 ,利润 达到 5 亿 元 。 主 要 措 
施 :(1) 抓 好 产品 的 定位 和 整合 ,重点 发 展 5 大 领域 。 集 中 资 
源 发 展 以 电力 系统 自动 化 和 微机 型 继 电 保 护 产品 为 代表 的 
电力 系统 二 次 设备 ,这 是 许 继 集团 的 主 业 和 优势 ;充分 发 挥 
许 继 的 研发 和 生产 优势 ,以 干 式 变压器 中 低压 开关 为 主 ,向 
电力 系统 一 次 设备 领域 拓展 ,提高 产品 配套 能 力 ; 继 续 加 快 
电力 电源 .电力 通信 及 数字 式 电 度 表 的 发 展 ; 加 快 以 自动 化 
停车 设备 为 主 的 民用 机 电 产 品 的 发 展 ;发 展 电 子 商务 , 进 人 
环保 产品 的 研发 和 生产 领域 。(2) 加 快 拥有 自主 知识 产权 的 
核心 技术 的 开发 。1997 年 在 北京 上 地 信息 开发 区 设立 了 北 
尔 许 继 电 气 公司 ,利用 北京 的 人 才 .信息 等 优势 ,开发 电力 系 
统 高 端 产 品 ,近年 内 形成 许 继 中 央 研 究 院 , 成 为 许 继 简 新 产 
品 的 开发 基地 。(3) 加 强 与 国内 外 企业 的 合作 。 许 继 公司 分 
别 与 日 立 公 司 .东芝 公司 签署 了 合资 公司 协议 ,联合 生产 适 
合 中 国 国 情 的 新 一 代 电 力 装备 产品 。 同 时 积极 寻求 与 国内 
同行 业 及 相关 行业 厂家 合作 的 途径 和 形式 ,力求 取得 整体 的 
竞争 优势 。(4) 加 快 国 际 市场 的 开拓 ,扩大 产品 出 局 

展望 未 来 , 许 继 集团 将 以 满足 市 场 需要 为 己任 .以 蜗 科 
HET ,电气 产品 为 主导 ,建立 和 完善 国际 国内 的 信息 、 科 
研 .营销 网 络 ,建立 起 适应 国际 化 经 营 和 市 场 经 济 体制 的 现 
代 企 业 制 度 ,使 许 继 成 为 可 与 国际 同行 业 大 公司 相 范 争 的 国 
际 化 企业 集团 ,为 民族 工业 的 发 展 做 出 更 大 的 页 献 ， 

[ 扎 稿 人 : 许 继 集团 有 限 公 司 朱 瑞 萍 】 


回顾 与 展望 
一 一 山东 鲁能 泰山 电缆 股份 有 限 公司 


山东 鲁能 泰山 电缆 股份 有 限 公司 的 前 映 是 始 建 于 1966 
年 的 山东 电缆 厂 , 是 原 机 械 工业 部 定点 生产 电线 电缆 的 大 型 
骨干 企业 ,国家 大 一 型 企业 ,是 电线 电缆 行业 惟一 列 人 全 国 
300 个 重点 的 企业 。1993 年 改制 为 股份 制 企 业 ,1997 年 公司 
股票 在 深圳 证 券 所 挂牌 上 市 。1998 年 10 月 公司 与 山东 电力 
实现 联合 ,1999 年 更 名 为 山东 鲁能 泰山 电缆 股份 有 限 公 司 
(以 下 简称 鲁能 泰山 )。 

鲁能 泰山 公司 现 拥有 资产 总 额 26.05 亿 元 ,总 股本 31 980 
万 股 ( 其 中 ,国家 股 13 508.04 万 股 , 占 总 股本 的 42.24% ;社会 
流通 股 18 471.96 万 股 , 占 总 股本 的 57.76%)。 员 工 5 000 余 人 ， 
其 中 大 专 以 上 学 历 及 各 类 专业 技术 人 员 1 260 人 。 占 地 面积 
120 万 me ,主要 生产 设备 1 270 台 套 ,总 体 设备 水 平 居 全 国 同 
行业 首位 。 年 产 导 线 2 万 ,电力 电缆 15 000km, 控制 电缆 
3 000km, 通 信 电 缆 100 万 对 km, 市 话 电 缆 60 万 对 km, 光 缆 40 
万 芯 km, 主 要 产品 有 6 ~ 110kV 交 联 电缆 .35 ~ 220kV 交 联 电 
缆 . 裸 电线 . 耐 热 铝 合 金 导线 .电器 装备 用 电线 电缆 、 阻 燃 电 
AG .耐火 电缆 、. 低 烟 无 卤 阻 燃 耐 火电 缆 ,市话 电缆 光纤 电缆 
等 ,共有 6 大 类 400 多 个 型 号 20 000 多 个 规格 ,产品 商标 “ 泰 
山 " 牌 。 此 外 公司 还 经 营 发 电 .信息 .贸易 等 。 

党 的 十 一 届 三 中 全 会 以 来 ,鲁能 泰山 公司 获得 了 快速 发 
ERMUA, A 1978 年 到 2000 年 ,销售 收入 .利润 分 别 以 年 均 
15% .17% 的 速度 递增 。 自 1995 年 起 公司 经 济 效益 连续 6 年 
居 全 国电 线 电缆 行业 第 一 ,先后 荣获 国家 机 械 工业 管理 进步 
示范 企业 .中 国 机 械 工 业 质量 信得过 明星 企业 .国家 级 安全 
企业 .全 国 思想 政治 工作 优秀 企业 ,全国 “五 一 ”劳动 奖 等 称 
号 ,1999 .2000 年 连续 两 年 被 评 为 国内 最 具 发 展 潜力 上 市 公 
Al SO 强 企业 。1998 ~ 2000 年 鲁能 泰山 公司 主要 经 济 指标 具 
体 情 况 见 表 1。 

表 1 1998 ~ 2000 年 山东 鲁能 泰山 电缆 股份 有 限 公司 
主要 经 济 指 标 完 成 情况 


万 元 













出 口 创汇 
每 股 净 资 产 
每 股 收益 

净 资 产 收益 率 


建 一 流 企业 


作为 一 个 已 具有 35 年 生产 历史 的 企业 ,鲁能 泰山 公司 
与 同行 业 厂家 相 比 具备 以 下 优势 :(1) 技 术 优 势 。 公 司 拥 有 
国家 级 技术 中 心 和 国内 最 大 (500kV) 的 交 联 电缆 屏 项 试验 大 
厅 , 拥 有 6~ 110kv 交 联 电缆 生产 线 (芬兰 诺基亚 公司 ) .35 ~ 
220kV 交 联 电缆 生产 线 ( 芬 兰 诺基亚 公司 ) . 框 式 绞 线 机 (加 拿 
大 ) 等 一 大 批 居 世 界 先 进 水 平 的 生产 和 检测 设备 。 阻 燃 电 
缆 、 耐 火电 缆 . 低 烟 无 商 阻 燃 耐 火电 缆 .防爆 电缆 等 处 于 国内 
领先 水 平 ;110kY .220kV 交 联 电缆 已 经 通过 国家 级 产品 鉴定 
(鲁能 泰山 公司 为 全 国 第 一 家 通过 220kV) 交 联 电缆 产品 鉴定 
的 厂家) ,在 全 国 同 行业 处 于 领先 地 位 ,达到 国际 先进 水 平 。 
(2) 品 牌 优 势 。“ 泰 山 牌 "电线 电缆 在 由 中 国 商学 会 .中国 质 
量 学 会 联合 举办 的 “2000 年 度 市 场 商品 质量 调查 "活动 中 取 
得 电线 电缆 行业 第 一 品牌 称号 ,又 拥有 428 亿 元 的 “鲁能 a 
牌 的 无 形 资 产 优势 。(3) 质 量 优 势 。 公 司 分别 于 1996 年 和 
1999 年 通过 了 ISO 9002 和 ISO 9001 国际 质量 体系 认证 ,2000 
年 又 通过 了 1SO 14001 环保 体系 认证 。1997 年 公司 被 评 为 中 
国 机 械 工 业 质 量 信得过 明星 企业 ,2000 年 荣获 “全 国 质 晤 管 
理 先进 企业 "称号 。(4) 市 场 优 势 。 鲁 能 泰山 公司 拥有 多 年 
来 形成 的 比较 稳固 而 且 较 为 广 证 的 市 场 基础 ,先后 为 电气 化 
铁路 .机 场 .钢铁 .煤炭 .石化 .人 矿山 .大 型 电站 ,发 电厂 A 
电线 路 .城乡 电网 建设 与 改造 等 1 600 多 项 国家 与 地 方 重点 
建设 工程 项 目 提供 了 电线 电缆 配套 任务 ,其 中 , 具 较 大 影响 
的 有 北京 天 安 门 线路 改造 .首都 国际 机 场 扩建 .上 海 浦 东 国 
际 机 场 建 设 . 京 九 铁路 ,大秦 铁路 .三 峡 工 程 .上 海 厂 化 .齐鲁 
乙烯 工程 .兰州 化 工厂 等 。 公 司 产品 还 出 口 新 加 坡 、 澳 大 利 
亚 ,也门 .委内瑞拉 .中 国 香港 等 十 几 个 国家 和 地 区 ,110kV 交 
联 聚 乙烯 绝缘 电力 电缆 被 2000 年 悉尼 奥运 会 工程 所 采用 ， 
为 中 国民 族 工业 争 得 了 荣誉 ， 

山东 和 鲁能 泰山 电缆 股份 有 限 公 司 下 一 步 发 展 的 目标 是 3 
年 或 更 短 的 时 间 内 争 做 全 国电 线 电 缆 行 业 综合 实力 第 一 ,成 
为 国内 具有 良好 成 长 性 的 绩优 上 市 公司 。 计 划 到 2005 年 ， 
企业 总 股本 超过 10 亿 元 ,总 资产 达到 O 亿 无 以 上 ,年 产值 
超过 50 亿 元 ,年 销售 收入 超过 50 亿 元 ,年 出 口 创汇 3000 万 
美元 ,年 利润 达到 5 亿 元 。 到 2010 年 ,企业 总 股本 超过 20 亿 
元 ,总 资产 达到 150 亿 元 以 上 ,年 产值 超过 150 亿 元 ,年 销售 
收入 超过 150 亿 元 ,年 利润 达到 15 亿 元 。 和 鲁能 泰山 公司 以 
“追求 草 越 ,服务 真诚 "作为 企业 宗旨 , 愿 为 民族 工业 的 振兴 
做 出 积极 贡献 。 

[ 摆 稿 人 :山东 鲁能 泰山 电缆 股份 有 限 公 司 办 公 室 王 &) 


创 世 界 名 有 牌 


一 一 顺德 特种 变压器 厂 


“ 八 五 "初期 ,以 户 炳 忠 为 首 的 几 位 拓 贡 者, 任 着 以 产业 
报国 的 追求 ,从 德国 引进 了 当时 世界 上 最 先进 的 薄 绝 缘 环 氧 
树脂 干 式 变压器 技术 ,在 全 国 各 地 召 来 了 一 群 变 压 器 技术 精 


英 , 在 顺德 一 个 叫 红岗 的 藉 地 上 建立 了 全 国 万 至 全 亚洲 最 大 
的 干 式 变压器 生产 基地 ,成 为 行业 中 性 传 的 神话 。“ 九 "期 
间 户 炳 忠 先 生 功 成 名 退 , 郑 协 邦 先 生 接 掌 三 顺 特 电 气 "这 稻 
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高 速 前 进 的 航船 。 面 对 竞争 越 来 越 激烈 的 市 场 ,1998 年 工厂 
提出 了 “ 建 一 流 企业 , 创 世 界 名 牌 ” 的 企业 方针 ,围绕 这 一 目 
标的 实现 ,企业 继续 保持 技术 创新 和 质量 取胜 两 大 传家宝 
外 ,重点 进行 了 市 场 网 络 建设 ,区 域内 部 管理 .信息 建设 , 企 
业 管 理 体系 的 调整 。 

“ 九 五 "期间 顺 特 电 气 累 计 完成 投入 7 500 万 元 进行 技术 
开发 和 技术 改造 ,完成 销售 收入 25 亿 元 ,实现 利税 约 5 AZ 
元 , 比 “ 八 五 ”期 间 增 长 了 41%。 

“ 九 五 "期 间 , 在 各 级 政府 和 社会 各 界 的 关心 和 支持 下 、 
在 上 级 领导 的 正确 领导 下 , 顺 特 电气 顺应 国家 经 济 发 展 政策 
的 要 求 , 提 出 了 “规范 管理 ,创新 发 展 "的 总 体 思路 ,经 过 顺 特 
电气 员工 的 不 铺 努 力 , 完 成 了 企业 发 展 战略 方针 的 调整 Y 
本 实现 了 从 传统 生产 型 企业 向 现代 研究 开发 营销 型 企业 的 
转变 ,使 企业 从 和 追求 经 济 规模 快速 发 展 为 主 逐步 转 到 可 持续 
全 面 稳健 发 展 的 道路 ,在 企业 经 济 发 展 、 市 场 营销 、 技 术 创 
新 .科学 管理 等 各 方面 都 取得 了 较 好 的 成 效 。 不 仅 干 式 变 压 
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器 市 场 占 有 率 自 1992 年 起 连续 8 年 位 居 全 国 第 一 , 占 30% 
以 上 ,而 且 在 战略 上 开始 了 产品 的 系列 化 和 多 元 化 , 干 式 电 
抗 器 .组 合式 变电站 .美式 箱 变 、 电 力 电子 、 开 关 等 新 产品 逐 
渐 成 为 企业 持续 稳健 发 展 的 重要 支撑 点 ,基本 实现 源 于 干 式 
变压器 ,超越 干 式 变压器 ,并 向 城 网 电气 设备 进军 的 目标 。 

企业 规模 发 展 ~ 

经 过 “ 九 五 ”的 发 展 , 顺 特 电 气 不 仅 巩 固 了 国内 固定 干 式 
变压器 行业 龙头 企业 的 地 位 ,而 且 跨 人 了 世界 干 变 行业 生 
产 .销售 ,效益 规模 最 大 企业 的 前 三 位 。 顺 特 电气 目前 拥有 
净 资 产 2.71 亿 元 (不 含 无 形 资产 ) ,拥有 年 产 干 式 变压器 由 
“ 八 五 "计划 的 1 SOOMV: A 发 展 到 4 S00MV'.A .于 式 电抗 器 120 
万 kvar ,组 合式 变电站 500 E .美式 箱 变 1 200 台 的 生产 规模 。 
2000 年 顺 特 电气 销售 额 达 6.6 亿 元 。“ 九 五 "期间, 平均 全 员 
劳动 生产 率 持 续 保 持 在 80 万 元 /人 以 上 。 顺 特 电 气 历 年 产 
量 见 图 1。 
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图 1 顺 特 电气 历年 产量 变化 情况 


建设 .完善 国内 国际 销售 网 络 ,级 造 一 流 品牌 

顺 特 电气 大 力 进行 营销 网 络 建设 ,努力 开拓 国内 和 国际 
两 个 市 场 , 经 过 “ 九 五 "的 建设 已 形成 了 健全 .通畅 的 销售 网 
络 ,根据 市 场 调研 和 企业 的 实际 把 全 国 市 场 划分 为 7 个 区 
域 , 即 华中 ,华南 .华北 西北 .西南 .华东 和 上 海 ,并 在 区 域 市 
场 内 各 大 城市 或 中 心 城市 设立 办 事 处 ,由 区 域 总 经 理 负责 本 
区 域 的 市 场 开 拓 货款 回 逢 .人 员 管 理 , 实行 南 权 利 统一 ; 
1997 年 企业 取得 了 自主 进出 口 经 营 权 ,在 中 东 、 东 南亚 等 地 
区 设立 了 销售 办 事 处 ,一 个 分 布 全 球 的 国际 市 场 网 络 正在 逐 
FER. “A A ,产品 市 场 领 域 不 断 扩大 ,在 原 有 发 电 
和 城市 配 电 市 场 基础 上 ,广泛 开拓 了 核电 领域 ,交通 (尤其 是 
地 铁 领 域 ) 邮电 通信 ,广播 电视 ,石油 化 工 等 各 个 领域 .“ 顺 
特 电 气 "品牌 被 中 国 工业 经 济 联合 会 .中 国 调查 统计 事务 所 
评 为 1999 ~ 2000 年 度 全 国 同行 业 第 一 品牌 。 

技术 创新 是 企业 持续 稳健 发 展 的 原动力 

在 “ 九 五 "期 间 , 顺 特 电气 在 技术 创新 工作 中 取得 了 丰硕 
成 果 。 完 成 了 国家 级 火炬 计划 项 目 5 项 ,完成 了 国家 级 新 产 
品 计划 项 目 11 项 ,完成 了 广东 省 级 新 产品 计划 项 目 21 项 ， 
填补 国内 空白 3 项 , 获 国 家 专利 15 项 ,填补 省 内 空白 13 项 。 


在 发 展 巩固 主导 产品 干 式 变压器 的 同时 ,开发 了 干 式 电抗 
器 .组 合式 变电站 .组 合式 变压器 .110 ~ 220kV 的 气体 绝缘 互 
感 器 等 系列 产品 ,实现 了 企业 由 单一 产品 向 产品 多 元 化 、 系 
列 化 转变 ,完成 了 产品 结构 的 第 一 次 调整 。 

在 “ 九 五 "期间, 完成 了 第 四 代 干 式 变压器 的 系列 化 升 
级 ;完成 了 亚洲 最 大 容量 干 式 变 压 器 研究 开发 制造 ;完成 了 
具有 世界 领先 水 平 的 24 脉 波 于 式 整 流 变 压 器 研究 开发 制 
造 ,填补 了 国内 空白 ;完成 了 8 个 系列 干 式 电抗 器 的 研究 开 
发 制造 ,多 项 产品 填补 了 国内 空白 ,拥有 多 项 国家 专利 ,产品 
技术 水 平 在 国内 处 于 领先 地 位 、 达 到 国际 先进 水 平 ;完成 了 3 
个 系列 组 合式 变电站 的 研究 开发 制造 ,军港 组 合式 变电站 、 
核电 组 合式 变电站 等 产品 在 国内 处 于 领先 地 位 ;完成 了 
110kV 和 220kV SF, 互感 器 的 研究 开发 制造 ,实现 了 企业 干 式 
无 油 化 产品 电压 等 级 由 35kV 向 220kV 的 跨越 。 

在 “ 九 五 "期 间 , 顺 特 电气 致力 于 基础 应 用 技术 的 研究 和 
成 套 智 能 电气 设备 的 研究 ,在 干 式 变压器 的 振动 .噪声 .绝缘 
结构 研究 方面 ,在 光电 光纤 应 用 技术 方面 ,在 电力 电子 应 用 
技术 方面 ,在 成 套 设备 智能 化 技术 方面 ,进行 了 深入 研究 并 
取得 了 显著 成 果 。 其 中 和 干 式 变压器 和 干 式 电 抗 器 降低 噪声 
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技术 .光电 互感 器 技术 等 达到 世界 先进 水 平 ,自动 调谐 消 弧 
线圈 接地 装置 技术 达到 国内 先进 水 平 。 经 过 “ 九 五 "的 发 展 ， 
顺 特 电气 已 初步 建立 了 自己 的 技术 创新 核心 能 力 体 系 ,并 且 
已 成 为 顺 特 电气 可 持续 发 展 的 重要 支柱 。 

规范 管理 ,挖掘 潜能 ,提高 管理 效率 

“ 九 五 ”期间 , 需 特 电 气 按照 “规范 管理 .创新 发 展 ” 的 思 
路 ,应 用 多 种 现代 管理 模式 和 手段 ,不 断 完善 更 新 管理 体系 ， 
基本 完成 了 由 经 验 管理 向 科学 管理 的 过 渡 ,实现 了 顺 特 电气 
在 提高 管理 水 平 上 的 一 个 跨越 。“ 九 五 ”期间 ,在 质量 管理 上 
成 功 实施 了 ISO9001 质量 保证 体系 ,确保 产品 质量 的 稳定 性 、 
可 靠 性 ,赢得 了 同行 业 和 用 户 的 好 评 ,为 赢得 中 国 干 式 变 压 
器 第 一 品牌 荣誉 发 挥 了 重要 作用 ;应 用 MRPIT 制造 资源 管理 
系统 建立 了 企业 生产 经 营 管理 系统 ,实现 了 生产 管理 数字 
化 ,提高 生产 效率 30% 以 上 ,降低 材料 库存 30% 以 上 ;运用 A 
管理 模式 建立 了 企业 行政 管理 体系 ,实现 了 企业 管理 结构 、 
组 织 机 构 和 职能 分 配 的 优化 重组 ,实行 了 决策 层 ,管理 层 和 
执行 层 的 分 级 管理 ,进行 了 管理 职能 的 落实 ,基础 管理 标准 
的 完善 ,管理 工作 程序 化 文件 化 ,从 人 治 到 法 治 的 转变 ,把 
行政 领导 从 大 量 繁重 的 日 常事 物 中 解脱 出 来 ,为 企业 管理 体 
系 高 效 运 作 提 供 了 组 织 和 程序 保障 。 

在 “ 九 五 "期 间 ,计算 机 信息 化 管理 系统 基本 建成 。 建 成 
了 较 先 进 的 FDDI 光纤 分 布 式 数 据 接口 的 环形 主干 计算 机 网 
络 , 全 厂 联 网 网 络 接点 总 数 300 个 ,全 部 与 主干 网 相连 ,形成 
了 一 个 可 互通 信息 和 共享 资源 的 网 络 系统 ,分 别 建立 了 
MRPIU 制 造 资源 管理 系统 .产品 设计 CAD/PTG/TOP 系统 市场 
营销 电子 商务 系统 .劳资 财务 管理 等 系统 。 使 整个 企业 从 开 
发 设计 .营销 .生产 .财务 .行政 管理 等 全 部 自动 化 ,尤其 是 在 
产量 增加 的 同时 大 大 降低 了 库存 ,提高 了 工作 效率 。 


“十 五 "计划 及 2010 年 远景 目标 展望 

国家 “十 五 ”发展 战略 规划 提出 的 发 展 要 求 和 创造 的 政 
策 环境 ,国际 市 场 的 竞争 带 来 的 机 过 和 挑战 ,企业 自身 所 拥 
有 的 发 展 基础 和 区 藏 的 动力 ,为 顺 特 电气 在 “十 五 ”及 今后 的 
结构 调整 和 规模 发 展 提供 了 极 好 的 机 遇 和 迫切 的 要 求 。 在 
“十 五 ”期间 , 顺 特 电气 总 的 发 展 方针 是 “坚持 以 市 场 为 导向 ， 
以 技术 进步 为 支撑 ,加 快 企业 产业 结构 调整 ,促进 企业 组 织 
结构 优化 ,实现 企业 可 持续 发 展 ,在 2010 年 将 顺 特 电 气 建设 
成 为 220kV 级 及 以 下 高 中 低压 城 网 电气 成 套 系统 设备 的 人 研 
究 .开发 和 制造 的 大 型 重点 骨干 企业 ”。 

“十 五 "计划 重点 完成 下 面 几 项 工作 : (1) 产 权 结 构 的 调 
整 ,由 单一 国有 独资 转变 成 符合 现代 制度 的 有 员工 参股 的 多 
元 化 产权 结构 ;(2) 产 品 结构 的 调整 ,由 以 干 式 变压器 为 主导 
产品 的 工厂 发 展 为 城 网 电气 成 套 系统 设备 的 综合 供应 商 , 力 
争 箱 式 变电站 铁心 电抗 器 中 低压 开关 进入 全 国 前 二 甲 ; 
(3) 管 理 机 制 的 调整 ,实行 产品 事业 部 制 。 

“十 五 "期 间 , 顺 特 电气 将 以 "客户 在 我 心中 ,质量 在 我 手 
中 ; 建 一 流 企业 , 创 世 界 名 牌 "为 战略 目标 ,本 着 “优质 ,高效 、 
重 才 .创新 "的 企业 精神 ,继续 进行 企业 组 织 结构 调 整 ,实现 
组 织 结构 的 合理 化 。 建 立 在 顺 特 电 气 公司 集中 统一 经 营 管 
理 下 的 产品 事业 部 独立 进行 生产 管理 的 管理 结构 。 在 今后 
10 年 ,逐步 建立 干 式 变压器 .组 合式 变电站 .互感 器 .中止 智 
能 化 成 套 开关 电器 SF, 高 压 开关 及 成 套 组 合 电器 ,高压 电力 
电子 成 套 系统 设备 .高 讨 光 电光 纤 设 备 等 7 大 产品 事业 部 ， 
将 顺 特 电气 建设 成 为 组 织 结构 合理 . 主 业 突出 .核心 能 力 强 、 
产业 集中 度 高 的 大 型 骨干 企业 ,力争 成 为 世界 级 优秀 的 城 网 
电气 设备 制造 商 和 供应 商 。 

[ 扎 稿 单位 :顺德 特种 变压器 厂 ] 


回顾 与 展望 
一 一 济南 锅炉 集团 有 限 公司 


济南 锅炉 集团 有 限 公司 (以 下 简称 济 锅 集团 ) 是 1997 年 
由 济南 锅炉 厂 改 组 改制 的 国有 独资 公司 。 企 业 在 改制 后 的 
LER ,逐步 完善 了 公司 法 人 治理 结构 ,建立 了 市 场 化 的 生 
产 经 营 机 制 ,他 出 了 以 “两 本 "管理 为 主要 内 容 的 企业 管理 模 
式 ,促进 了 企业 快速 健康 发 展 和 经 济 效 益 的 增长 ,是 全 国 A 
级 锅炉 制造 重点 企业 ,主导 产品 循环 流 化 床 锅炉 获 “ 七 五 "全 
国 重大 科技 成 果 奖 .山东 省 名 牌 产 品 称号 ,市 场 占 有 率 50% 
以 十 ,连续 5 年 在 国内 同行 业 中 居 第 一 位 。 企 业主 要 经 济 指 
标 在 全 国 同行 业 中 名 列 前 茅 。 

“ 九 五 "期 间 主 要 经 济 指标 完成 情况 

工业 总 产值 (不 变价 )“ 九 五 " 末 完 成 25 000 万 元 , 比 “ 八 
五 "增长 73.6% ;销售 收入 16 000 万 元 ,增长 28% ;工业 增加 
值 10 000 万 元 ,增长 68.5% ;利润 500 万 元 ,增长 41.5%; Fi] 
税 1 500 万 元 ,增长 67.2%。 

济 锅 集团 在 “九天 "期 间 所 取得 成 绩 ,主要 表现 在 以 下 几 
方面 。 

(1) 坚 持 以 人 为 本 ,确保 了 企业 健康 .稳健 的 发 展 。 济 锅 


集团 有 一 支 团 结 .拼搏 . 懂 管 理 . 善 经 营 .特别 能 战斗 的 领导 
班子 。 公 司 领 导 以 三 项 制度 改革 为 突破 口 , 抓 整顿 促 管 理 ， 
建制 度 堵 漏洞 ,依法 治 厂 ,从 严 管 理 , 很 快 收 到 明显 成 效 ， 
1996 年 创 出 了 具有 济 锅 特 色 的 以 人 为 本 抓 管理 ,降低 成 本 增 
效益 的 “两 本 "管理 经 验 。 此 后 ,不 断 趟 窗 两 本 管理 内 涵 , 找 
HUR , 抓 契 机 ,推进 “两 本 ”管理 的 深化 和 发 展 , 促 企业 管理 水 
平 的 提高 ,把 市 场 造 成 的 减 利 因素 加 以 消化 。 经济 效益 每 年 
以 较 快 的 速度 递增 。 

(2) 坚 持 技术 创新 ,满足 市 场 开发 的 需求 。 中 技术 创新 
是 企业 立足 市 场 . 求 得 发 展 的 基础 ,是 企业 的 第 一 生产 力 , 
公司 依据 国家 的 产业 政策 ,跟踪 市 场 动态 ,调研 市 场 ,不 断 开 
发 有 自己 特色 .适销 对 路 的 产品 ,满足 市 场 的 需求 。 由 于 率 
先 开发 了 热电 联 产 ,适销 对 路 的 循环 流 化 床 系 列 锅 炉 , 使 公 
司 几 年 来 不 断 地 发 展 壮大 ， 

四 济 锅 集 团 在 “ 八 五 "期 间 是 以 10 ~ 35Uh 抛 煤 机 锅炉 产 
品 为 主导 。 抛 煤 机 锅炉 能 耗 高 ,污染 大 ,是 国家 严格 控制 的 


产品 。 企 业 发 展 受 到 严重 制约 ， 针 对 这 种 情况 ,企业 及 时 调 
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整 了 产品 结构 ,在 对 老 产品 抛 煤 机 链条 炉 实施 改造 的 同时 ， 
研制 开发 了 高 效 .节能 .符合 环保 政策 的 循环 流 化 床 锅炉 ,并 
在 实践 中 不 断 优 化 .完善 。 从 过 去 单一 锅炉 产品 结构 调整 为 
锅炉 .回转 式 空气 预 热 器 .压力 容器 三 位 一 体 的 产品 结构 , 改 
变 单 一 循环 流 化 床 热电 锅炉 ,向 环保 产品 发 展 和 延伸 ,大 力 
开发 环保 系列 产品 。 为 适应 治理 造纸 污染 而 开发 了 碱 回 收 
锅炉 和 攻 发 设备 ;为 适应 治理 “小 锅炉 "污染 而 开发 了 中 心 城 
市 集中 供 热 的 大 型 化 热 水 锅炉 ;为 适应 治理 城乡 煤气 一 体 化 
开发 了 供 热 .供电 , 供 煤 气 的 “三 联 供 ” 产 品 。 产 品 结构 的 调 
整 给 企业 带 来 了 生机 ,新 产品 的 开发 ,扩大 了 市 场 领域 ,使 企 
业经 济 效益 连年 上 升 。 

(3) 抓 投入 增 后 劲 ,加 速 技术 改造 工作 的 实施 。 济 锅 集 
团 紧 紧 围绕 质量 .品种 .效益 在 投资 的 方向 和 质量 上 根据 企 
业 产 品 结构 及 时 进行 调整 ,一 期 “ 双 加 " 技 改 项 目 全 面 圆满 的 
完成 并 投入 运 车 ,二 期 “ 双 加 " 技 改 项 目 也 基本 完成 。 经 二 期 
“ 双 加 " 技 改 投入 ,大 大 完善 并 提高 了 企业 生产 能 力 和 竞争 能 
力 。 二 期 技 改 共 投入 8 458.66 万 元 ,其 中 贷款 6 779.33 万 元 ， 
自 筹 1 679.33 万 元 。 

通过 技 改 共 完成 的 土建 工程 有 ;外 7 946m? 管子 车 间 , 扩 
大 了 生产 能 力 ;@3 000m 销售 大 楼 和 沿街 商业 房 ,二 产 和 三 
OA ,使 三 产 得 到 了 发 展 。 

技 改 中 新 增 关键 设备 有 : 

中 膜 式 壁 生产 线 (MPM3200 一 8 极 ), 扩 大 生产 能 力 ,是 全 
国 A 级 锅炉 厂 中 最 早 最 大 的 膜 式 壁 焊接 生产 线 ,提高 了 工艺 
水 平 。 信 波纹 板 生产 线 。 加 大 型 弯 管 机 。@ 喷 抛 刀 生产线。 
(1. 业 电视 探伤 及 DAD RIZE. OIG BERR, OK 
型 电子 回旋 加 速 器 。@ 涡 流 探伤 线 。 回 CAD 计算 机 辅助 设 
计 系 统 。 

市 场 预测 及 发 展 趋势 的 分 析 与 展望 

当前 我 国 发 电 设备 制造 行业 将 面临 挑战 ,国家 宏观 政策 
是 杜绝 重复 建设 ,限制 5 万 机 组 以 下 小 火电 项 目 。 根 据 国家 
的 产业 政策 ,将 大 力 开发 环保 产品 ,但 这 些 产 品 由 于 刚刚 投 
人 市 场 , 一 时 还 无 法 形成 市 场 效 应 。 因 此 ,在 技术 创新 上 下 
工大 提高 效率 、 低 污染 的 循环 流 化 床 锅炉 在 不 断 完善 的 基础 
上 ,向 大 型 化 发 展 。50 ~ 100MW 的 循环 流 化 床 锅炉 正面 临 着 
一 个 挑战 与 机 过 并 存 的 局 面 。 一 是 国家 虽然 限制 火 点 设备 
的 生产 ,但 正在 推进 环保 产业 发 展 ;二 是 目前 发 电 行 业 装 机 
容重 不 足 , 且 与 全 国 工业 大 形势 有 关 , 只 是 暂时 的 现象 。 
2001 年 是 企业 赔 困 的 最 后 一 年 ， 十 五 "期 间 工 业 企业 将 以 新 
的 姿态 出 现 。 广 大 边远 地 区 市 场 需求 的 潜力 还 很 大 , 抓 住 西 
部 大 开发 这 个 机 遇 企 业 就 有 生机 和 希望。 

(HH 工作 思路 .方针 及 目标 

中 认真 贯彻 党 的 十 五 届 三 中 全 会 精神 ,按照 中 央 省、 市 
经 济 工 作 会 议 的 要 求 ,面向 市 场 , 以 满足 市 场 需 求 为 出 发 点 ， 
加 大 企业 内 部 改革 的 力度 ,加 快 完善 现代 企业 制度 步伐 , 团 
结 奋 斗 ,努力 拼搏 ,争取 以 优异 成 绩 开 创新 世纪 经 济 工作 的 
新 局 面 。 

争 工 作 方针 满足 市 场 需求 ,依靠 技术 进步 ,坚持 技术 创 
新 ,强化 质量 和 成 本 两 大 管理 ,加 快 产权 LEA A = 
革 ,严格 工作 标准 四 级 考核 ,确保 实现 效益 增长 目标 。 

(人 "十 五 "计划 奋斗 目标 “工业 总 产值 (不 变价 )2005 年 
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计划 4.5 亿 元 , 比 2000 年 的 2.5 亿 元 增长 88% “十 五 "期 间 
年 平均 递增 12.59 ;产品 销售 收入 2005 年 计划 3 亿 , 比 2000 
年 的 1.4 亿 元 增长 114% “十 五 "期 间 年 平均 递增 16.5% ; 工 
业 增 加 值 2005 年 计划 2 亿 元 , 比 2000 年 的 1 亿 元 增长 
100% “十 五 "期 间 年 平均 递增 14.8% ;利税 总 额 2005 年 计划 
0.3 亿 元 , 比 2000 4F AY) 0.15 亿 元 增长 100% ,十 五 "期 间 年 平 
均 递 增 14.8% ;实现 利润 2005 年 计划 0.1 亿 元 , 比 2000 年 的 
0.05 亿 元 增长 100% ,年 平均 递增 15%。 

(2) 产 品 发 展 规划 。 济 锅 集团 现 有 产品 主要 分 为 5 大 类 
产品 :系列 循环 流 化 床 锅炉 制造 ,回转 式 空 气 预 热 器 , 碱 回收 
锅炉 及 蒸发 设备 ,一 、 二 .三 类 压力 容器 ,大 型 热 水 锅炉 。“ 十 
五 ”期间 该 集团 根据 国家 的 产业 政策 ,能 源 政策 环保 政策 ， 
确定 产品 开发 向 多 样 化 、 大 型 化 环保 化 节能 化 高效 化 的 
方向 发 展 ,在 科技 创新 中 ,建立 “ 准 . 快 . 底 . 强 " 的 产品 开发 新 
机 制 。 

在 " 九 五 "发 展 的 基础 上 , “十 五 "继续 加 大 对 主导 产品 
循环 流 化 床 锅炉 的 开发 力度 。 随 着 全 球 范围 内 对 环保 、 节 能 
的 日 益 重视 ,锅炉 将 向 大 型 化 . 低 污 染 的 方向 发 展 。 现 已 形成 
10 ~ 240Vh 循环 流 化 床 锅炉 系列 ,完成 了 循环 流 化 床 锅炉 可 靠 
性 研究 并 已 取得 省 重点 成 果 。 充 分 利用 这 一 点 成 果 , 对 35h, 
Sith 循环 流 化 床 锅炉 进行 了 完善 化 的 改进 ,达到 了 国内 的 领 
先 水 平 。 在 “十 五 "期 间 , 利 用 科技 投资 200 万 元 ,完善 和 开发 
50 ~ 100MW 的 循环 流 化 床 锅炉 ,市 场 潜力 大 ,企业 将 尽快 进入 
大 型 化 的 实施 阶段 ,将 取代 国家 即将 关 停 耗 能 高 ,污染 严重 
100MW 机 组 常规 燃 煤 锅炉 。 大 型 循环 流 化 床 锅炉 将 成 为 一 个 
新 的 经 济 增长 点 ,并 能 取得 较 好 的 经 济 效益 。 

名 随 着 市 场 经 济 的 发 展 ,造纸 行业 需求 越 来 越 大 ,但 国 
家 对 环保 的 要 求 越 来 越 高 ,目前 ,我 国 多 以 麦草 作为 造纸 的 
原料 ,许多 造纸 三 将 黑 液 不 加 任何 处 理 就 排放 到 江河 ; 既 浪 
费 大 量 的 淡水 和 碱 ,又 对 环境 造成 严重 污染 。 这 个 问题 已 经 
非常 严峻 地 摆 在 了 社会 面前 ,必须 着 手 进 行 有 效 处 理 。 我 国 
还 把 环保 提 到 了 基本 国策 的 高 度 ,该 集团 在 碱 回收 锅炉 及 忒 
发 设备 生产 已 具备 良好 的 条 件 。 一 是 有 市 场 。 根 据 调 研 山 
东 省 有 和 制 浆 能力 的 企业 100 多 个 ,其 中 年 产 麦 浆 1.7 万 上 以 
上 的 造纸 企业 和 9 个 ,目前 已 建成 或 基本 建成 麦草 浆 碱 回收 
装置 17 套 , 到 2000 年 后 ,日 处 理 黑 液 固形 物 75 ~ 150v/h, LAR 
省 造纸 行业 拟 建 麦 草 浆 回 收工 程 的 企业 有 15 个 。 二 是 有 技 
术 。 公 司 通 过 科研 人 员 和 造纸 企业 的 尝试 .探索 和 实践 ,已 
解决 了 麦草 浆 黑 液 碱 回收 的 难题 , 碱 回收 的 工艺 也 在 日 趋 成 
熟 。 三 是 有 基础 。 有 业绩 黑 液 蒸发 设备 和 燃烧 锅炉 ,公司 已 
研制 成 功 , 现 安装 在 淄博 博 汇集 团 。130vVd 黑 液 固体 物 碱 炉 
已 调试 成 功 ,投入 运行 效果 其 佳 。 公 司 “ 十 五 "期 间 投资 3 705 
万 元 形成 年 生产 能 力 30 套 , 新 增 经 济 效益 其 中 销售 收入 
21 744 万 元 ,利税 3 017 万 元 ,进一步 完善 设计 和 工艺 装备 ,能 
优先 保证 山东 省 造纸 业 黑 液 蒸发 和 碱 回 收 设备 的 需求 .经 
预测 , 仅 山 东 省 大 小 造纸 业 企 业 近 百 家 , 国 家 要 求 一 律 要 进 
行 废 液 处 理 ,如 果 能 占领 50% ,预算 年 产值 达到 2.5 亿 元 ,将 
是 公司 新 的 经 济 增长 点 ,推动 环保 机 械 的 快速 发 展 。 

@ 做 好 GEF 项 目 技术 源 的 引进 工作 ,利用 好 外 资 ,做 好 
人 员 培 训 , 通 过 技术 消化 吸收 ,改造 国内 落后 的 工业 锅炉 ,使 
链条 炉 排 大 型 化 、 季 能 化 .高 效 化 。 


“十 五 "期 间 加 快 技术 改造 ,建设 提高 工艺 装备 水 平 

“十 五 "新 增 固定 资产 3 704.53 万 元 ,其 中 银行 贷款 3 000 
万 元 ,企业 自 筹 704.53 万 元 

技术 改造 重点 :一 是 提高 工艺 装备 水 平和 技术 水 平 ;二 
是 发 展 高 效 节 能 低 污 染 产 品 , 提 高 产品 制造 质量 水 平 ,提高 
社会 效益 和 企业 的 经 济 效益 。 

投资 的 内 容 为 新 扩建 重 容 车 间 . 集 箱 车 间 ,新 添 工艺 设 
& ,动力 配套 工程 建筑 面积 $ 940m。 佑 算 新 增 固定 资产 投 
资 3 704.53 万 元 , 其 中 建筑 工程 投资 653.4 万 元 , 占 投资 的 
17.63% ,设备 及 安装 工程 投资 为 2 436.5 万 元 , 占 投资 的 
65.77% ,其 他 费用 614.63 万 元 , 占 投资 的 16.6%。 

实现 规划 目标 和 措施 

随 着 市 场 竞争 的 不 断 加 剧 和 国内 市 场 国际 化 ,各 项 规划 
和 各 项 管理 成 果 的 最 终 实 现 都 要 迎接 市 场 的 检验 和 考验 , 济 
锅 集团 走 大 市 场 . 大 营销 的 发 展 道路 ,制定 “立足 山东 河南 ， 
开发 西部 ,辐射 全 国 , 走 向 世界 "的 市 场 战略 ,发 扬 成 绩 , 居 安 
思 危 ,开创 新 世纪 的 经 济 工 作 的 新 局 面 。 

(1) 销 售 工作 仍 做 为 企业 工作 的 龙头 ,是 推动 企业 发 展 
的 灵魂 。 一 是 作 大 优势 产品 循环 流 化 床 锅炉 的 市 场 ;二 是 搞 
活 碱 回收 锅炉 和 蒸发 设备 市 场 ; 三 是 树 好 三 联 产 工 程 ; 四 是 


稳固 大 型 热 水 锅炉 市 场 ;五 是 摸 透 煤 泥 锅 炉 .垃圾 锅炉 .余热 
锅炉 ,节能 产品 市 场 , 最 大 限度 满足 用 户 的 需求 。 六 是 把 中 
进 大 型 链条 炉 国际 水 平 的 新 技术 尽快 形成 生产 能 力 。 

(2) 技 术 创 新 是 企业 立足 市 场 ,谋求 发 展 的 基础 ,技术 创 
新 工作 要 根据 国家 产业 政策 跟踪 市 场 动态 ,研究 市 场 ,研究 
用 户 ,不 断 开发 具有 自己 特色 ,符合 国家 产业 政策 ,适销 对 路 
的 产品 ,满足 市 场 的 需求 。 

(3) 抓 住 机 遇 ,实施 西部 大 开发 战略 ,针对 西部 开发 的 大 
好 时 机 ,制定 西部 营销 战略 。 通 过 集团 公司 的 品牌 优势 , 规 
模 优势 ,结合 当地 具体 情况 ,采取 先 培育 市 场 , 再 占领 市 场 的 
策略 。 

(4) 坚 持 科 技 兴 厂 和 可 持续 发 展 战 略 , 加 快 建立 鼓励 科 
技 进步 和 人 才 培 育 的 新 机 制 ,切实 把 经 济 增长 方式 转 到 科技 
进步 和 提高 劳动 者 素质 的 轨道 上 来 。 

(5) 建 立 科学 有 效 的 法 人 治理 结构 ,不 断 进行 管理 创新 ， 
制度 创新 ,技术 创新 ,牢固 树立 团结 ,奉献 .进取 ,求实 的 企业 
形象 ,把 疑 聚 力 工程 贯穿 到 工作 中 去 ,使 企业 充满 活力 ,以 实 
现 集团 “十 五 "计划 制定 的 各 项 方针 目标 。 

[ 扎 稿 人 :济南 锅炉 集团 有 限 公 司 企管 处 冯 新 强 ] 


腾飞 的 鲁能 泰山 开关 集团 
( 原 泰 安 高 压 开关 集团 ) 


鲁能 泰山 开关 集团 是 国家 研制 .开发 和 生产 高 .中 压 输 
变 电 开 关 设 备 的 骨干 企业 ,是 山东 电力 集团 鲁能 泰山 电缆 电 
器 有 限 责 任 公司 的 全 资 子 公司 。 该 集团 占 地 面积 14 万 n, 
厂房 面积 4.4 万 mm ,总 资产 3.6 亿 元 ,职工 1 462 人 ,其 中 专 
业 技 术 人 员 662 人 。 该 集团 拥有 1 个 国家 级 技术 开发 中 心 、 
10 个 生产 车 间 ,全 次 经营 山东 鲁能 泰山 自动 化 研究 所 、 山 东 
鲁能 泰山 互感 器 厂 .泰安 高 开 绝缘 材料 厂 .泰安 高 压 开 关 厂 
劳动 服务 公司 ;控股 经 营 山 东 鲁 能 泰山 电力 设备 有 限 公 司 、 
山东 鲁能 广电 电气 有 限 公 司 ,泰安 飞 泰 开关 有 限 公司 。 

山东 鲁能 泰山 开关 集团 发 挥 "追求 里 越 ,服务 真诚 “的 企 
业 精 神 , 面 对 国 际 国内 两 个 市 场 ,年 年 推出 新 产品 ,具备 了 
252ky 级 及 以 下 6 个 电压 等 级 ,80 多 个 品种 ,1 000 余 种 规格 、 
户 内 户外 型 SF, 和 真空 系列 高 讨 电 器 产品 的 生产 能 力 。18 
种 产品 获 国家 .省 市 科技 进步 奖 ,12 项 填补 国内 、 省 内 空白 。 
1997 年 通过 ISO9001 质量 体系 认证 ,健全 的 质量 保证 体系 ,高 
水 平 的 净化 装配 车 间 ,先进 的 工艺 加 工 设 备 , 严 密 的 检测 手 
段 ,优质 的 技术 服务 保证 了 产品 的 可 靠 质量 和 稳定 性 能 。 国 
家 技术 监督 局 两 次 产品 质量 抽检 , 均 为 一 等 品 。 良 好 的 质量 
信誉 为 企业 扩大 和 占领 市 场 提 供 了 可 靠 的 保障 。 产 品 遍 布 
全 由 ,同时 出 口 巴 基 斯 坦 .尼泊尔 等 国家 和 地 区 ,在 电力 、 石 
TH .化 工 .煤炭 .铁路 电气 化 等 100 余 项 国家 重点 工程 中 安全 
运行 ,受到 广大 用 户 的 信赖 和 欢迎 。 

该 集团 坚持 “以 科技 为 先导 ,以 质量 求生 存 , 以 品种 促 发 
展 , 以 服务 创 信誉 ” ,适销 对 路 的 高 新 技术 产品 赢得 了 市 场 ， 
销售 收入 和 实现 利税 分 别 由 1990 年 730 万 元 和 33.2 万 元 上 





升 到 2000 年 的 2.2 亿 元 和 2 300 At, HAAR MBA 
开关 设备 制造 行业 牙 居 前 10 位 ,在 山东 省 开关 行业 占 首位 ， 
成 为 “山东 省 高 新 技术 企业 ”“ 山 东 省 机 械 工 业 利税 50 强 企 
We” “RTH 10 大 经 济 支 柱 企 业 ” “山东 省 重合 同 守 信用 企 
业 ”“ 山 东 省 文明 单位 ”， 

1998 年 加 入 鲁能 以 来 ,山东 电力 集团 公司 领导 对 企业 给 
予 了 极 大 的 关怀 和 支持 。 山 东 电 力 集团 公司 总 经 理 刘 振 业 
同志 视察 后 作出 了 把 鲁能 泰山 开关 集团 建成 山东 省 开关 生 
产 基地 的 重要 指示 ,， 该 集团 抓 住 这 个 和 干 载 难 着 的 发 展 机 过 ， 
一 方面 借助 山东 电力 良好 的 社会 形象 ,雄厚 的 资金 实力 , 广 
阅 的 内 部 市 场 ,优秀 的 管理 理念 带动 开关 集团 的 发 展 ; 为 一 - 
方面 充分 发 挥 自 身 优 势 , 加 大 技术 改造 投入 , 建 起 了 SOOKV 
高 压 开关 设备 的 净化 装配 车 间 ,配备 了 S00ky 试验 变 讨 器 富 
检测 设备 ,引进 了 美国 哈 斯 公司 的 加 工 中 心 AE 2 l 
数控 冲床 .日 本 村 田 公司 的 数控 前 板 机 数控 折 窗 机 和 薪 性 
加 工 生产 线 等 先进 加 工 设备 ,同时 引进 了 德国 海德 里 此 集团 
的 环 氧 浇注 系统 。 产 品 设计 和 制造 广泛 采用 CAD 和 CAM 技 
术 ,工艺 设备 达到 国际 先进 水 平 , 为 扩大 鲁能 泰山 品牌 的 开 
关 生 产能 力 ,打下 了 坚实 的 装备 基础 。 开 关 集 团 抓 住 城 网 、 
农 网 改造 的 有 利 时 机 ,迅速 扩大 经 营 规 模 ,尽快 发 展 成 为 中 
国 开 关 制 造 行业 一 流 企业 。 

集团 的 成 长 和 发 展 得 到 了 各 级 领导 的 关心 和 文 持 ,中 共 
中 央 政治 局 委员 .全 国人 大 剧 委 员 长 田 纪 冯 ,全 国人 大 副 委 
员 长 周 光 召 ,中 共 中 央 政 治 局 委员 REE Bid RTE A 
省 市 其 他 领导 先后 来 集团 视察 指导 ,对 集团 向 着 现代 化 企业 
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的 目标 开拓 壮大 寄 子 摩 望 。 全 体 员 工 深 深 感受 到 党 和 政府 
对 企业 的 亲切 关怀 , 倍 受 鼓舞 。 

该 集团 积 10 多 年 SFs 高 压 开关 生产 经 验 , 培 育 形成 了 先 
进 合 理 的 产品 结构 。 可 为 用 户 提供 126kV 全 封闭 组 合 电 器 、 
12 ~ 126kV SF, 断路 器 .6 ~ 40.5kV 真空 断路 器 、12 ~ 252kV 高 
压 陋 离开 关 .12 ~ 126kV 电流 电压 互感 器 .6 ~ 40.5kV 高 压 开 
关 柜 箱 式 变电站 .变电站 综合 自动 化 控制 装置 .126kV 及 以 
下 各 种 低 损耗 变压器 及 各 类 特种 变压器 。 成 套 开 关 及 控制 
保护 设备 形成 了 集团 的 主导 产业 ,面向 国内 和 国际 市 场 形成 
了 规模 化 经 营 格局 。 

126kV SFs 全 封闭 组 合 电器 、 消 化 吸收 了 国内 外 先进 技 
术 ,在 荷兰 凯 玛 试验 站 顺利 通过 全 部 型 式 试验 ,受到 国内 外 
专家 的 一 致 好 评 。 产 品 的 断路 器 部 分 采用 热膨胀 式 自 能 灭 
弧 , 配 用 弹簧 操 动 机 构 , 间 隔 宽 1.2m, 具 有 体积 小 、 占 地 面积 
少 , 电 寿 命 长 , 开 断 可 靠 ,不 受 外 界 干 扰 等 优点 ,是 城市 电网 
改造 的 首选 产品 。 

126kV 自 能 式 SF, 断路 器 获 1999 年 国家 级 重点 新 产品 
称号 , 自 能 式 灭 扳 系 统 和 弹簧 操 动机 构 ,结构 简单 .操作 方 
便 ,性 能 可 车 ,填补 了 国内 空白 。1999 年 投放 市 场 以 来 ,已 有 
230 余 台 热 销 山东 .河北 .山西 .江苏 .湖南 .江西 云南. 四川、 
广西 等 地 ,成 为 126ky 级 高 压 开 关 理 想 的 更 新 换代 产品 。 

1985 年 与 西安 高 压 电器 研究 所 联合 开发 的 35kV SF, 断路 
as 1998 年 获 国家 科技 进步 三 等 奖 。 士 几 年 来 为 满足 用 户 需 
求 ,在 落地 饶 式 ,平行 式 传动 的 基础 上 ,拓宽 设计 次 柱 式 .垂直 
式 传动 等 型 式 ,6 000 余 台 产品 累计 创 销 售 收入 4.8 亿 元 ,国内 
市 场 占 有 率 一 直 保 持 在 70% 以 上 ,有 数 千 台 在 上 海 RE ,大 
BR ,郑州 .青岛 等 城市 电网 中 运行 ,成 为 国内 名 牌 产 品 。 

35kV 户外 真空 断路 器 .10ky 户 内 真空 断路 器 采用 美国 
西屋 公司 真空 管 元 件 , 开 断 和 操作 性 能 均 达到 国际 先进 水 


平 。 

10 ~ 35kV 高 压 开关 柜 有 Sh 环 网 柜 .充气 柜 .美式 箱 变 、 
中 置 柜 了 - C 回路 控制 柜 等 产品 ,可 满足 发 电厂 和 变电站 多 
种 供电 方式 的 需求 。 产 品 在 山东 运河 电厂 、 里 彦 电 厂 等 地 稳 
定 运行 ,受到 好 评 。 

FBZ 电站 综合 自动 化 装置 以 实现 无 人 值守 为 目的 ,是 全 
新 的 智能 化 继 电 保护 装置 ,城乡 电网 改造 理想 的 机 电 一 体 化 
产品 。 

IOkV 柱 上 真空 断路 器 SF 断路 器 .分 段 器 .重合 器 是 提 
高 农村 电网 供电 可 靠 性 的 重点 推广 产品 。 

252kV .126kV .35kV 高 压 隔 离开 关 、126kV WR AA SF, 
电流 .电压 互感 器 等 产品 的 配套 生产 ,可 向 发 电厂 和 变电站 
提供 门类 齐全 的 控制 和 保护 设备 ,达到 全 方位 全 天 候 为 用 户 
服务 的 目的 。 

按照 山东 电力 "双向 延伸 ,两 愤 齐 飞 . 内 外 并 举 " 的 发 展 
战略 ,集团 制定 了 十 五 "规划 发 展 目标 。(1) 开 发 252kV A 
能 式 断 路 器 .扩大 126kV 全 封闭 组 合 电器 .断路 器 .电站 综合 
自动 化 装置 .互感 器 .变压器 生产 能 力 。(2) 发 展 高 压 开 关 
E .组 合式 变电站 , 拟 向 西屋 公司 和 西门 子 公司 引进 技术 , 合 
REF 10 ~ 35kV 充气 柜 .抽出 式 开关 柜 等 产品 。 该 集团 实 
现年 收入 12 亿 元 ,创利 税 2 亿 元 ,巩固 和 扩大 国内 市 场 , 积 
极 参与 国际 市 场 竞 争 , 使 集团 主导 产业 音 壮 成 长 ,经 济 实力 
坚实 雄厚 ,现代 化 开关 生产 基地 快速 腾飞 发 展 壮 大 。 

鲁能 泰山 开关 集团 领导 班子 和 全 体 员 工 充满 信心 ,发扬 
“自我 加 压 的 负责 精神 ,精诚 团结 的 团队 精神 ,奋不顾身 的 拼 
搏 精神 ,追求 卓越 的 创新 精神 ”, 以 “一 流 技术 .一 流产 品 .一 
流 服务 "为 电力 事业 提供 更 多 更 好 的 优质 产品 ,创造 越 来 越 
多 的 经 济 效益 和 社会 效益 。 

[ 扎 稿 单位 :鲁能 泰山 开关 集团 】 


Ais M8) 
一 一 常熟 开关 厂 发 展 回顾 及 展望 


1974 年 9 月 ,常熟 开关 厂 正式 成 立 , 它 的 前 身 是 国营 常 
熟 塑 料 厂 的 一 个 电器 制造 车 间 。 建 三 初期 , 厂区 占 地 面积 
9 166m’ ,全 部 职工 125 人 ,其 中 工程 技术 人 员 仅 7 人 ,全 厂 固 
定 资产 41.28 万 元 ,全 年 产值 168.34 万 元 ,利润 47.59 万 元 ， 
上 交 税 金 7.76 万 元 。 

经 过 27 年 的 发 展 , 现 已 成 为 国内 低压 电器 行业 享有 较 
高 知名 度 、 具 备 一 定 竞 争 力 的 中 型 骨干 企业 ,国家 重点 高 新 
技术 企业 ,成 功 地 实现 了 二 次 创业 ,也 为 企业 的 新 一 轮 发 展 
莫 定 了 坚实 的 基础 。 

1991 年 厂 领导 班子 进行 了 调整 ,经 过 调整 后 的 新 领导 班 
子 面 对 困境 ,认真 分 析 , 总 结 教训 ,果断 决策 ,提出 了 “以 科技 
兴 厂 为 方针 ,以 技术 创新 为 主题 ,以 新 品 开 发 为 龙头 ,以 提高 
Set EH AB” ,致力 于 企业 的 新 一 轮 发 展 。 开 关 厂 的 
历史 从 此 翻 开 了 新 的 一 页 ,开始 了 发 展 过 程 中 的 第 二 次 创 
业 。 
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转变 观念 ,解放 思想 ,坚持 技术 创新 , 走 科技 兴 厂 之 路 

新 任 领导 班子 上 任 后 ,经 过 认真 .详实 地 分 析 后 ,得 出 : 
企业 之 所 以 无 法 适应 市 场 竞 争 ,陷入 困境 ,其 关键 在 于 缺乏 
创新 机 制 ,最 终 导 致 产品 结构 单一 , 形 不 成 规模 效应 ,同时 管 
理 不 善 ,缺乏 活力 。 面 对 现状 ,明确 提出 了 坚持 以 技术 创新 
为 主 , 走 科 技 兴 厂 之 路 ,并 具体 制定 了 : (1) 以 产品 开发 为 龙 
头 , 开 展 技术 创新 ,以 改变 产品 开发 .生产 过 程 中 的 关键 技术 
装备 的 落后 状况 ,为 开发 高 科技 含量 的 产品 ,确保 产品 质量 
可 靠 性 打下 基础 。(2) 要 有 创新 意识 .超前 意识 ,坚持 高 起 
点 、 高 标准 ,逐步 改变 传统 工艺 生产 模式 ,提高 产品 设计 和 制 
造 手段 的 现代 化 程度 。(3) 积极 进行 人 才 队 伍 的 建设 工作 ， 
造就 一 支 作 风 严 谨 .业务 过 硬 的 科技 人 员 队 伍 。(4) 强 化 管 
理 ,建立 科学 .健全 的 管理 体制 ,为 技术 创新 及 企业 的 发 展 营 
造 一 个 良性 环境 。 

加 强 产 品 研发 力度 ,增强 企业 竞争 力 


191 年 2 月 ,企业 领导 率领 全 厂 职 工 苦战 1 年 ,全 系列 
完成 了 由 行业 联合 设计 开发 的 DZ20 汤 路 器 工厂 化 设计 和 制 
造 ,年 内 全 部 通过 了 省 级 鉴定 ,成 为 了 当时 全 国 3 个 全 系列 
生产 . 供 货 厂 之 一 。 

当时 ,该 产品 推 向 市 场 后 ,取得 了 较 好 的 经 济 效益 ,一定 
程度 上 为 开关 厂 的 脱贫 .扭亏 和 发 展 起 到 了 积极 作用 。 但 由 
于 该 产品 从 一 开始 就 存在 着 技术 性 能 指标 低 的 明显 缺陷 , 满 
足 不 了 国内 电力 工业 的 需要 ,加 上 国外 同类 产品 带 来 的 冲 
击 , 导 致 DZ20 断路 器 的 销售 形势 急转直下 ,企业 效益 不 断 清 
坡 。 面 对 严峻 形势 ,该 厂 打 破 陈 旧 观 念 ,突破 过 去 行业 联合 
设计 的 旧 模 式 , 走 企业 自主 创新 ,自行 开发 的 新 路 子 。 

为 此 ,通过 市 场 调研 和 可 行 性 分 析 ,决定 建立 CAD/CAM/ 
CAE 辅助 设计 .制造 与 分 析 系 统 。 在 当时 资金 紧张 的 情况 
下 ,投入 560 万 元 引进 了 CAD/CAM/CAE 系统 ,配置 了 美国 HP 
(惠普 ) 公 司 APOLLO( 阿 波 罗 ) 工 作 站 ,当时 这 在 国内 同行 中 
尚 属 首 家 。 该 系统 的 引进 ,改变 了 人 们 传统 的 设计 方法 和 模 
具 研 制 模 式 , 极 大 地 加 快 了 产品 开发 速度 ,提高 了 新 品 开 发 
能 力 , 从 而 成 功 地 钥 化 了 CMI 这 一 高 科技 产品 ,开创 了 国内 
塑 过 断路 器 自行 研制 .开发 .生产 和 推广 销售 的 先河 ,为 企业 
取得 了 巨大 的 经 济 效 益 。 该 产品 具有 体积 小 、 分 断 高 、 飞 弧 
短 ( 部 分 规格 为 零 飞 弧 ) . 抗 振动 等 特点 ,其 各 项 指标 均 已 达 
到 甚至 赶 超 当 代 国 际 同 类 产品 先进 水 平 ,并 通过 了 核 工业 条 
件 (IE 级 ) 试 验 和 船舶 条 件 的 试验 ,成 为 国产 产品 中 惟一 能 
用 于 核 工 业 基地 的 产品 。 

目前 ,该 产品 直接 用 户 达 10 000 多 个 ,并 间接 出 口 到 伊 
BA 叙利亚 .沙特 .缅甸 .孟加拉 国 .越南 等 国家 和 地 区 ,并 以 
其 质量 稳定 .性 能 优良 而 深 受 用 户 好 评 ,先后 被 国家 科 委 .中 
国 工商 银行 、 中 国外 国 专家 局 等 5 部 委 评 为 “国家 级 新 产 
品 ”; 被 中 国 科 技 部 .国家 税务 总 局 .国家 质量 技术 监督 局 等 $ 
部 委 评 为 “国家 重点 新 产品 ”; 原 机 械 工业 部 科技 进步 二 等 
奖 ; 建 设 部 住宅 建设 推荐 产品 ;被 国家 质量 技术 监督 局 列 人 
“121 "计划 ,成 为 国家 重点 保护 的 名 优 产品 ;被 江苏 省 计 经 委 
评 为 “江苏 省 名 牌 产品 ”; 被 江苏 省 科 委 评 为 “江苏 省 高 新 技 
术 产 品 ”。 

1994 年 CMI 开发 成 功 后 ,1997 年 就 显 出 成 效 。1997 年 
CMI 销售 6 710 万 元 , 占 全 厂 销 售 总 额 的 86%, 实 现 利税 
1 811 万 元 , 占 全 厂 利 税 总 额 的 93.7% ;1998 年 CM1 销售 9 519 
万 元 , 占 全 厂 销售 总 额 的 85% ,实现 利税 3 460 万 元 , 占 全 厂 
利税 总 额 的 90% ¿2000 年 ,CMI 销售 13 1716 万 元 , 占 全 厂 销售 
总 额 的 61% ,实现 利税 4443 万 元 , 占 全 厂 利 税 总 额 的 66% o 
1999 年 ,该 厂 开 发 了 CW1—-2000, .3200 , 4000. 5000A 智能 型 万 
能 式 断 路 器 ,2000 年 ,又 先后 开发 了 CMI, 系列 智能 型 塑 壳 断 
路 器 CM 系列 电子 式 塑 沉 断 路 器 、CM11 系列 带 剩 余 电流 
保护 塑 过 断路 器 等 一 批 具 有 较 高 科技 含量 的 新 产品 ,从 而 提 
高 了 产品 档次 ,形成 了 产品 优势 ,增强 了 企业 竞争 力 。 

技术 改造 工作 是 新 品 开 发 得 以 顺利 进行 的 保证 

常熟 开关 厂 在 技术 改造 上 以 改变 传统 生产 工艺 ,实现 以 
提高 产品 设计 和 制造 手段 的 现代 化 程度 为 目标 ,实施 高 起 
点 .高 标准 的 技术 改造 ,为 企业 的 发 展 打 下 扎实 的 基础 。 继 
1991 年 在 全 国 同行 中 率先 引进 CAD/CAM/CAE 系统 之 后 ， 
1995 年 该 厂 又 先后 投资 600 万 元 对 该 系统 进行 二 期 改造 ; 


1997 年 又 投资 1 000 万 元 ,全 面 实施 了 该 系统 的 三 期 改造 , 沫 
ET 40 台大 屏幕 计算 机 及 外 围 设 备 , 引 进 美 国 EDS 公司 UG 
[ 超 强 图 形 设计 软件 ,扩建 计算 机 中 心 ,建成 了 厂 CAD/CAM/ 
CAE 设计 网 络 和 CIMS( 计 算 机 集成 制造 系统 )。1999 年 又 建 
成 了 PDM( 产 品 数据 管理 ) 系 统 。 它 们 的 相继 建成 ,对 于 提高 
新 品 开发 .研制 的 水 平 与 速度 ,对 于 提高 企业 的 内 部 管理 尤 
其 是 技术 信息 流 的 管理 ,起 到 了 决定 性 的 作用 。 同 时 ,还 先 
后 引进 了 德国 HERMLE( 汉 姆 乐 ) 公 司 数控 钳 独 床 ,德国 禁 司 
公司 二 座 标 测量 中 心 ,德国 通 快 公司 CO, 激光 切割 机 ,英国 
桥 堡 公司 数控 立 式 加 工 中 心 , 日 本 沙 迪 克 公 司 中 型 数控 电 火 
花 加 工 机 .中 型 数控 线 切 割 机 ,日 本 AMADA( 天 田 ) 公 司 数 控 
转 塔 冲床 .数控 折 弯 机 及 其 他 精密 测绘 仪器 。1998 年 ,成 功 
组 建 了 厂 技术 中 心 , 该 中 心 由 计算 机 中 心 .模具 中 心 .SMT 高 
速 贴 片 中 心 和 试验 检测 中 心 组 合 而 成 ,通过 这 4 大 中 心 的 联 
合 , 实 现 了 数据 资源 的 共享 .技术 的 互补 .工艺 的 衔接 ,充分 
发 挥 了 它们 强大 的 技术 优势 。2000 年 ,该 中 心 被 江苏 省 经 济 
贸易 委员 会 列 人 省 重点 支持 的 企业 技术 中 心 ;2001 年 8 月 ， 
省 经 贸 委 对 全 省 69 个 省 认定 企业 技术 中 心 2000 年 度 建 设 和 
运行 情况 进行 了 综合 评估 ,在 此 次 评估 活动 中 ,该 厂 的 企业 
技术 中 心 名 列 全 省 第 5 位 , 列 苏州 市 首位 。"“ 九 五 ”期间 ,该 
三 的 技 改 投 入 共 达 10 332.7 万 元 。 

积极 唱 好 人 才 这 出 “ 戏 ” 

随 着 全 球 经 济 一 体 化 的 发 展 , 人 才 的 争夺 将 更 加 激 狗 ， 
对 人 才 的 需求 将 更 为 迫切 。 作 为 一 家 研制 .开发 .生产 以 高 
科技 产品 为 主 的 企业 ,该 厂 始 终 坚 持 “ 科 技 兴 厂 ”, 坚信“ 科技 
以 人 为 本 ” ,积极 唱 好 人 才 这 出 “ 戏 ”。 

(1) 引 进入 才 。 人 才 是 企业 的 财富 ,只 有 不 断 的 引入 人 
才 , 才 能 适应 企业 快速 发 展 的 需要 。90 年 代 初 ,该 厂 计算 机 
应 用 方面 的 人 才 匮 乏 ,就 专程 奔赴 南京 .杭州 等 地 引进 了 多 
名 计算 机 专业 人 才 。 这 些 人 才 的 引进 ,保证 了 企业 各 部 门 计 





地 提高 了 工作 效率 。 近 几 年 ,产品 的 档次 不 断 提高 ,科技 含 
量 越 来 越 高 ,新 品 开 发 设计 的 任务 越 来 越 重 ,对 设计 人 员 的 
要 求 也 随 着 不 断 提高 ,认识 到 了 这 一 点 ,该 厂 领导 制定 了 人 
才 引 进 的 长 远 规 划 , 陆 续 引 进 了 一 批 电 器 .自动 化 .机 电 - - 体 
化 .模具 等 紧缺 专业 的 人 才 。 这 些 人 才 的 引进 ,促进 了 企业 
的 快速 发 展 。 今 后 , 随 着 企业 的 不 断 做 大 并 逐步 中 向 国际 
化 ,还 将 引进 国际 贸易 .企业 管理 ,形象 策划 等 方面 的 将 业 人 
才 。 

(2) 用 好 人 才 。 在 人 才 的 利用 上 ,该 厂 积极 探索 、 大 朋 创 
新 ,想方设法 ,千方百计 , 唱 好 人 才 这 出 戏 ,重点 放 在 4 个 " 留 
Mo 
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论 资 排 吾 的 档案 工资 制 ,在 全 市 范围 内 率先 推行 了 岗位 工资 
制 , 以 岗位 定 薪 。 在 工资 评定 时 ,科技 .营销 .管理 等 方面 人 
才 的 岗位 工资 普遍 高 于 其 他 岗位 ,这 充分 体现 了 尊重 知识 、 
尊重 人 才 的 原则 ,也 为 企业 营造 了 一 个 不 断 学 习 、 和 争先 创 优 
的 良好 氛围 。 在 股权 分 配 上 ,向 技术 .销售 ,管理 骨干 倾斜 ， 
这 不 仅 激 发 了 他 们 的 工作 热情 ,也 把 个 人 的 前 途 与 企业 的 发 
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宽松 的 环境 .轻松 的 氛围 ,让 广大 科技 人 才 在 这 一 大 环境 中 
能 如 渔 得 水 ,发 挥 聪明 才智 ,为 企业 多 作 贡 献 。 由 于 企业 应 
用 的 是 高 新 技术 设备 ,开发 的 是 高 新 技术 产品 ,没有 成 功 经 
Rie ,难免 会 有 失误 。 为 了 打消 他 们 在 开发 过 程 中 的 顾 
处 ,该 厂 领导 再 三 强调 ,不 以 成 败 论 英 雄 ,并 明确 规定 “三 
不 ，, 即 科研 失败 不 责难 .不 追究 .不 说 三 道 四 ,主动 为 科技 人 
员 壮 胆 鼓 劲 ,让 他 们 放 开 手脚 创业 绩 . 争 贡献 。 而 且 , 还 鼓励 
广大 科技 人 员 广 泛 开展 学 术 讨 论 , 可 以 就 某 一 课题 进行 争 
论 。 

事业 留 人 。 在 人 才 战 略 上 ,该 三 勇于 实践 ,善于 构筑 让 
各 内 专业 人 才 有 充分 发 挥 聪明 才智 的 空间 ,使 英雄 有 用 武之 
地 。 多 年 来 , 厂 领 导 在 安排 任务 时 着 眼 于 各 个 部 门 , 细 化 到 
每 位 科技 人 员 ,让 他 们 分 别 承 担 项 目 开发 过 程 中 的 某 一 课 
题 . 某 一 部 份 , 甚至 是 某 一 电路 中 某 一 部 件 的 设计 或 选用 。 
正 是 通过 这 种 做 法 ,使 广大 科技 人 员 具 有 成 就 感 , 有 一 个 施 
展 个 人 才能 的 舞台 ,也 能 安 下 心 来 努力 工作 。 

感情 留 人 。 为 了 使 人 才 安 心 工作 ,不 受 各 种 因素 干扰 ， 
该 三 发 挥 自身 优势 ,特别 在 子女 人 学 .生病 用 车 .购房 政策 等 
方面 优先 照顾 科技 人 才 , 尽 量 帮 助 他 们 解决 实际 困难 , 消除 
了 他 们 的 后 顾 之 忧 。 正 是 这 份 情 .这 份 爱 ,使 广大 科技 人 员 
能 安心 工作 ,以 厂 为 家 ,努力 工作 ,只 争 朝夕 ,来 回报 企业 的 
一 片 真心 .一 份 厚爱 。 

(3) 培 养 人 才 。 为 了 促进 企业 的 持续 发 展 ,该 厂 着 眼 于 未 
来 ,积极 进行 人 才 培 养 与 储备 。 通 过 与 东南 大 学 ,西安 交大 、 
河北 工业 大 学 等 国内 名 校 合作 ,采用 请 进来 ,走出 去 的 方式 ， 
帮助 科技 人 员 不 断 充电 ,更 新 知识 。 近 几 年 中 ,先后 派出 20 
多 人 到 南京 接受 CAD 软件 培训 ;10 多 人 到 上 海参 加 UGH 软 件 
和 计算 机 培训 ,选派 21 人 赴 德国 .美国 .日 本 ,香港 地 区 深造 ， 
其 中 6 人 取得 了 香港 生产 力促 进 局 颁发 的 产品 设计 培训 证 
书 。2000 年 ,还 与 河北 工业 大 学 联合 办 学 ,进行 了 科技 人 员 的 
二 大 梯队 建设 。 第 一 梯队 建设 是 17 名 本 科学 历 工程 技术 人 


员 攻 读 电 器 工学 硕士 研究 生 。 第 二 梯队 建设 是 36 名 具有 大 
专 学 历 的 技术 人 员 参 加 电气 .机 械 专业 的 攻读 本 科 。 第 三 梯 
队 建 设 是 新 进 大 中 专 毕 业 生 的 培训 。 每 年 ,该 厂 都 会 有 针对 
性 地 将 新 进 的 大 中 专 毕业 生 安 排 到 有 关 车 间 .部 门 实习 ,一 段 
时 间 后 再 换 一 个 岗位 ,经 过 3~ 5 次 换 岗 实习 后 再 返回 设计 部 
门 。 通 过 实习 ,使 他 们 了 解 了 产品 工艺 流程 ,熟悉 了 产品 的 结 
构 .性 能 .特点 ,为 后 续 的 产品 开发 工作 打 好 了 基础 。 
企业 发 展 规划 

(1) 紧 跟 世 界 先 进 技 术 的 发 展 方向 ,开发 代表 当今 国际 
先进 水 平 的 产品 ,以 高 科技 产品 决胜 市 场 。 当 今 社会 ,各 门 
学 科 之 间 已 相互 融合 ,相互 渗透 , 集 计 算 机 .电子 .自动 化 . 电 
气 技术 与 一 体 的 现场 总 线 技术 将 成 为 未 来 电气 控制 的 方向 ， 
国际 大 公司 对 这 一 技术 的 研究 正在 如 火 如 茶 地 开展 ,为 此 ， 
我 们 必须 奋起 直 追 ,在 这 一 领域 也 能 占有 一 席 之 地 。 

(2) 瞄 准 电 器 产品 今后 的 发 展 方向 ,优先 发 展 小 型 化 .多 
功能 .智能 型 可 通信 电器 产品 ,提高 产品 的 科技 含量 ,并 缩 
短 产品 的 开发 周期 。 

(3) 加 强 企业 管理 ,引进 先进 的 管理 模式 ,建立 诸如 
ERP SAP 等 国际 先进 的 企业 管理 系统 ,以 现代 化 的 管理 手段 
确保 企业 内 部 畅通 的 物流 .信息 流 ,资金 流 , 实 现 企业 的 跨越 
式 发 展 。 

(4) 加 强 企业 文化 建设 ,塑造 一 流 的 经 营 理念 ,提升 产品 
的 品牌 效应 。 从 推出 新 品 , 到 做 优 产 品 , 再 借助 于 这 一 产品 
的 优势 效应 ,推出 一 系列 的 产品 ,形成 品牌 效应 ,使 用 户 逐 渐 
从 认识 企业 的 产品 转向 认可 产品 的 品牌 。 

(5$) 积 极 拓展 国际 市 场 ,扩大 市 场 份额 。 这 是 企业 发 展 
的 需要 ,更 是 全 球 经 济 一 体 化 下 参与 竞争 的 需要 。 

(6) 寻 找 机 会 ,与 国际 大 公司 合作 ,以 借鉴 .吸收 其 先进 
技术 工艺 及 管理 手段 ,实现 优势 互补 ,为 企业 的 发 展 插 上 腾 
飞 的 翅膀 。 

[ 撰 稿 单位 :常熟 开关 厂 ]】 


欣欣 回 东 的 北京 紫 微 
一 一 北京 紫 微 星 实 业 总 公司 


北京 市 紫 微 星 实业 总 公司 成 立 于 1987 年 ,是 北京 市 顺 
义 区 经 济 委员 会 主管 的 中 型 企业 。 自 创办 10 多 年 来 公司 现 
已 发 展 成 拥有 北京 紫 微 电力 设备 厂 ,北京 紫 微 时 装 公司 . 北 
京 市 紫 微 物业 管理 服务 中 心 .北京 市 顺 安 精细 化 学 品 公司 
北京 紫 微 园艺 工程 公 司 及 北京 紫 微 星 建 材 机 械 公 司 等 多 家 
实体 的 综合 性 企业 ,是 中 国电 工 技术 学 会 团体 会 员 单 位 , 拥 
有 自 背 进出 口 权 。 公 司 位 于 首都 机 场 北 侧 , 占 地 面积 15 万 
m ,建筑 面积 4 万 m ,职工 1250 人 ,其 中 工程 技术 人 员 206 
人 ,公司 固定 资产 1.29 亿 元 ,年 创 税利 1 800 万 元 。10 余年 
来 , 曾 获 北京 市 企业 管理 先进 单位 .北京 市 职工 教育 先进 单 
位 .北京 市 科技 管理 优秀 企业 .首都 绿化 美化 花园 式 单位 . 北 
京 市 重合 局 守信 用 单位 ,连续 三 年 获 顺 义 区 十 佳 企业 称号 ， 
拥有 ISO10012 一 1:1992 计量 检测 体系 合格 证 书 .ISO9002 质量 
体系 证 书 。 
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北京 市 紫 微星 实业 总 公司 下 属 的 北京 紫 微 电力 设备 厂 
成 立 于 1987 年 。 创 立时 只 有 10 余人 ,1 万 元 资金 ,年 产值 数 
万 元 ,生产 简单 的 照明 箱 等 。 经 过 10 余年 的 发 展 , 现 已 有 职 
T. 200 人 ,年 产值 3 600 万 元 。 该 厂 技术 力量 雄 摩 ,拥有 最 新 
型 的 数控 冲 剪 折 三 大 件 设备 ,并 通过 了 1809002 质量 体系 国 
际 认 证 。 该 厂 为 全 国 高 压 开 关 行 业 协 会 会 员 单 位 , 原 电 力 工 
业 部 .机械 工业 部 定点 生产 高 低压 成 套 配 电 装 置 的 重点 企 
业 。1999 年 ,北京 紫 微 电力 设备 厂 被 国家 经 贸 委 推荐 为 “全 
国 城乡 电网 建设 与 改造 工程 产品 "的 生产 企业 。 主要 产品 
A : XGN2—12 ,XGNU— 12 型 固定 式 高 压 开 关 柜 ,JYN2 一 12 型 
间 沼 移 开 式 高 压 开 关 柜 ,KYN28A 一 12 型 中 置式 高 庄 开 关 柜 ， 
HXGN19 一 12 .HXGN20 一 12 型 高 压 环 网 柜 , YBM 吕 一 12 型 预 
装 式 变电站 ,YBM3 一 12 型 紧凑 式 预 装 式 变电站 ,GCS.,GCK 型 
低压 抽出 式 开 关 拓 , DOMINO 型 组 合式 低压 开关 柜 , GOD, 


GHL 型 配 电 柜 ,XL 型 动力 配 电 箱 ,PGL 型 有 触 点 无 功 功率 补 
偿 屏 ,GGJS 型 无 触 点 智能 补偿 柜 ,XGJ5 型 无 功 补 供 节 电 箱 ， 
JYD 中 型 低压 配 电 柜 以 及 各 种 照明 箱 .插座 箱 , 非 标准 箱 等 。 
北京 市 紫 微 星 实业 总 公司 与 中 国 科 学 院 电 工 研究 所 联 
合 开发 研制 的 高 压 高 温 超 导 限 流 器 被 国家 经 贸 委 列 和 人 “2000 
年 国家 重点 科技 创新 项 目 ” ,于 2001 年 被 国家 科技 部 列 为 科 


技 型 中 小 企业 技术 创新 基金 项 目 。 预 计 2002 内 出 样品 ,2003 
年 可 望 推 向 市 场 。 该 项 目 为 利用 高 温 (77K) 超 导体 的 超 翌 态 
一 正常 态 转变 的 物理 特性 ,开发 集 检测 .触发 与 限 流 功 能 于 
一 体 的 电力 设备 。 该 设备 将 被 应 用 于 需要 限制 短路 电流 的 
电力 系统 中 ,从 而 简化 其 他 电气 设备 并 提高 电力 质量 ,保证 
电力 系统 的 稳定 性 。 


aa E, AA AME 
一 一 长 沙 电 控 辅 件 总 厂 


伴随 着 新 世纪 的 脚步 ,长 沙 电 控 辅 件 总 厂 (以 下 简称 电 
控 ) 迎 来 了 更 大 的 挑战 ,也 迎 来 了 更 大 的 机 遇 。 回 顾 电 控 30 
多 年 的 历程 ,风雨 漂 萍 , 几 度 沉浮 ,工厂 苦 苦 攀登 ,为 的 就 是 
向 项 峰 迈 进 。“ 登 峰 牌 "商标 ,在 行业 中 越 叫 越 响 。 

创业 之 初 ,从 “ 勘 "起 步 

创业 之 初 ,长 沙 电 控 辅 件 总 厂 的 前 身 是 由 二 十 几 位 残疾 
人 组 成 的 集体 。 在 几乎 一 穷 二 白 的 基础 上 要 建设 一 个 有 一 
定 规模 的 企业 对 残疾 人 而 言 困 难 是 可 想 而 知 的 。 那 时 的 电 
控 创 业者 靠 的 就 是 “ 勤 ” 字 AE 勤劳 .勤奋 。 

在 那个 变化 的 时 代 , 电 控 员工 牢记 国人 传统 “勤劳 "的 思 
想 , 不 靠 天 .不 靠 地 ,为 建设 一 个 残疾 人 的 广阔 事业 空间 ,以 
拼搏 的 精神 造就 一 支 有 一 定 战斗 力 的 队伍 。 这 支队 伍 不 计 
RA, PEER, ,同心 同 德 ,斗志 昂扬 ,不 仅 确 保 了 开工 投产 
的 成 功 ,而 且 产 品 出 广 合格 率 保 持 在 100% ,在 多 次 国家 、 省 、 
市 的 质量 抽查 中 ,产品 质量 均 名 列 前 茅 ,年 年 超额 完成 生产 
计划 。 当 初 的 电 控 就 是 在 “ 勤 " 字 的 作风 下 , 靠 产 品质 量 步 步 
发 展 壮 大 的 ,这 无 疑 在 电 控 发 展 史上 留 下 了 永 不 褪色 的 一 
页 。 

发 展 阶 段 ,“ 变 " 字 当 头 

20 世纪 80 年 代 , 电 控 从 生产 仿 前 苏联 的 JX2 .JX3 JXS5 系 
列 ,B1 系列 ,D1 系列 ,JDO 系列 接线 座 ,发 展 到 与 天 津 电 气 传 
动 研究 所 及 行业 厂 共同 联合 设计 ,推出 了 国内 自己 的 接线 座 
系列 一 一 JH1 、JH2 .J5 JHo9 JF4 JES JF8 JO 系列 ,并 自己 试制 
生产 了 JHI1S 系列 NID 系列 接线 座 ,并 从 单一 的 接线 座 生产 ， 
扩大 到 端 头 . 行 线 槽 . 配 线 件 等 四 大 类 电器 附件 的 生产 。 通 


的 工艺 ,接线 库 的 绝缘 件 生 产 工艺 从 胶 压 成 型 ,改进 成 注塑 
成 型 ,使 电器 附件 产品 各 项 技术 性 能 达到 了 当时 国内 先进 水 
平 ,产品 品种 也 增加 到 300 多 种 , 电 控 还 参与 或 主持 了 部 分 
辅 件 产品 标准 的 编制 , 葛 定 了 企业 在 全 国 辅 件 行业 重点 骨干 
三 的 地 位 ,为 广大 高 低压 配 电 ,机床 行业 提供 了 品种 齐全 、 质 
嫩 优 良 的 电气 辅 件 产品 。 

90 年 代 初 期 , 随 着 市 场 化 的 推进 和 国家 产业 结构 调整 ， 
电气 辅 件 行业 受到 市 场 的 冲击 ,加 上 国家 对 福利 企业 的 一 些 
保护 性 措施 逐渐 淡化 , 电 控 明显 地 意识 到 “ 变 "的 重要 性 ,要 
想 在 市 场 经 济 的 浪潮 中 站 稳 脚 跟 , 只 有 不 断 进 取 。 为 此 , 工 
三 制定 了“ 九 五 规划 ” ,确定 了 立足 电器 附件 ,开发 低压 电器 、 
高 压 电 器 及 高 压 开 关 柜 附件 的 产品 结构 调整 方案 ,把 自己 定 
位 于 “中 场 队员 ,重点 放 在 为 高 .低压 开关 行业 的 配套 上 。 


为 此 电 控 和 厦门 ABB 开关 有 限 公 司 一 起 研制 生产 了 代替 进 
口 产品 的 Fl2 系列 辅助 开关 ,为 湖北 开关 三 配套 生产 了 MJIA 
母线 架 ,为 湖南 开关 厂 配 套 生 产 了 JYN 一 24 二 次 触 头 ,为 北 
京 开关 厂 配套 生产 了 KYN 绝缘 套 管 ,为 LC 公司 配套 生产 了 
LG 观察 窗 。 并 与 西安 高 压 电器 研究 所 联合 开发 了 户 内 高 讨 
隔离 开关 、 户 内 高 压 接地 天 关 。 通 过 产品 结构 调整 , 电 控 形 
成 了 电气 辅 件 产品 为 主 , 低 讨 电 器 .高 压 开 关 及 高 低压 开关 
柜 附 件 产品 共同 发 展 的 局 面 ,在 市 场 经济 中 站 稳 了 脚跟 ,上 
业 总 产值 和 销售 收入 稳步 增长 。 

“十 五 "创新 阶段 ,改革 是 主旋律 

进 人 新 世纪 ,工厂 面临 各 种 机 遇 和 挑战 。 电 控 深 知 ”发 
展 才 是 硬 道理 "的 真 缔 。 只 有 发 展 , 才 是 解决 面临 的 所 有 问 
题 的 关键 。 为 使 企业 有 一 个 健康 快速 的 发 展 ,工厂 制定 了 
“十 五 "规划 ,贯穿 其 中 的 经 营 战略 思想 是 “ 专 "“ 特 "“ 活 ”， 
专门 化 是 中 小 企业 生存 的 基点 ,专门 化 战略 是 中 小 企业 生存 
成 长 的 基本 战略 ;特色 化 是 中 小 企业 发 展 的 必由之路 ;活力 
是 中 小 企业 长 胜 不 衰 的 源泉 。 企 业 只 有 走 专 业 化 的 道路 , 突 
出 自己 工厂 的 特色 ,采用 灵活 的 经 营 机 制 和 适度 的 多 元 化 经 
营 ,才能 在 最 短 的 时 间 内 使 企业 有 一 个 较 大 的 发 展 、2000 年 
电 控 通 过 了 1809002 质量 体系 认证 。 电 控 的 一 切 生 产 经 党 、 
管理 工作 均 按照 《程序 文件 》 开 展 工 作 ,建立 一 套 完 善 的 管理 
体系 ,使 工厂 管 理 及 质量 工作 上 了 一 个 新 台阶 ， 为 适应 不 断 
变化 的 市 场 ,搞活 企业 , 电 控 十 分 重视 新 产品 的 开发 工作 ， 
“十 五 "期 间 将 重点 对 Fl2 系列 辅助 开发 进行 技术 改造 和 开 
发 DFC2(CJ45) 系 列 交流 接触 器 。Fl12 FAT HP AINA 
首 家 生产 ,填补 了 国内 容 白 。 经 过 几 年 的 生产 和 不 断 改 进 ， 
电 控 Fl12 系列 辅助 开关 质量 优良 , 某 些 技术 性 能 指标 已 达到 
和 超过 了 国际 先进 水 平 , 被 ABB 公司 推荐 为 其 全 球 供应 商 、 
2001 年 企业 已 取得 初步 成 效 ,Fl2 系列 辅助 开关 先后 出 口 到 
美国 ,泰国 .马来西亚 等 国家 。 今 后 电 控 将 进一步 开拓 国际 
市 场 ,力争 要 把 F12 系列 辅助 开关 做 专 .做 精 、 做 大 .做 强 , 做 
成 本 三 的 名 牌 产 品 , 并 使 该 产品 走向 世界 , 打 人 国际 市 场 ， 
DFC2( CJ45) 系 列 交 流 接 触 器 是 电 控 近期 试制 成 功 的 新 型 接 
触 器 ,主要 技术 性 能 指标 达到 了 国内 .国际 同类 产品 先进 水 
平 ,所 有 这 些 都 标志 着 电 控 已 经 进入 了 管理 创新 与 技术 创新 
的 实质 性 阶段 。 

“ 蔡 苗 攀登 ,只 为 顶峰 " ,长 沙 电 控 辅 件 总 厂 ,市场 经 济 体 
制 大 潮 中 的 一 叶 扁 舟 ,正在 管理 创新 ,技术 创新 的 水 性 主题 
下 奋力 航行 。 电 控 人 相信 , 明 大 将 历久 弥 坚 ,更 加 辉煌 ， 
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回顾 与 展望 
一 一 天 水 电气 传动 研究 所 


天 水 电气 传动 研究 所 是 一 个 以 生产 先进 的 电气 传动 自 
动 化 装置 为 主导 ,以 专业 化 生产 为 基础 ,以 系统 成 套 技术 为 
重点 的 科技 开发 应 用 研究 所 , 属 全 国电 工行 业 36 个 专业 归 
口 所 之 一 。 

全 所 现 有 职工 537 人 ,高 级 工程 师 70 人 ,工程 师 120 人 ， 
其 中 13 人 享受 国家 有 突出 贡献 的 专家 津贴 。 所 内 设置 了 传 
动工 程 部 .自动 化 工程 部 .标准 生产 部 .电气 传动 装置 厂 , 致 
力 于 石油 钼 机 .矿井 提升 机 、 轧 机、 低压 成 套 配 电 设备 .电站 
目 动 化 .楼宇 自动 化 .变电站 综合 自动 化 .工业 工程 自动 化 控 
制 等 电 控 系统 的 开发 .设计 ,制造 .调试 及 技术 咨询 服务 。 为 
RHAH ,冶金 .煤炭 ,化工 .电力 . 轻 纺 等 行业 提供 了 大 量 一 
流 的 电气 传动 自动 化 装置 和 各 类 电器 产品 。 

该 所 以 高 新 技术 为 主导 ,满足 用 户 的 特殊 需要 ,技术 水 
平 .生产 能 力 .产品 质量 日 新 月 异 。 

该 所 产品 执行 国标 GB3797 及 相应 的 IEC 标准 。 根 据 
GB/T19001 (1509001 ) 标 准 建立 健全 了 质量 管理 和 质量 保证 体 
系 , 并 于 1997 年 通过 中 国 船 级 社 质量 认证 。 

大 水 电气 传动 装置 厂 是 天 水 电气 传动 研究 所 下 属 的 专 
业 化 工厂 ,主要 生产 高 级 型 低压 成 套 开关 设备 。 该 厂 生产 设 
施 齐全 ,技术 力量 雄厚 ,工艺 完善 ,管理 严谨 ,测试 设备 先进 ， 
具有 完备 的 质量 保证 体系 。 产 品 以 高 质量 受到 用 户 的 赞誉 。 

天 水 电气 传动 装置 三 愿 以 真诚 ,周到 的 服务 为 各 界 用 户 
提供 优质 的 成 套 配 电 设备 。 生 产 范 围 主 要 有 :MNS 型 低压 抽 
出 式 开 关 柜 .DOMINO 型 组 合式 开关 柜 .GCS 型 低压 抽出 式 开 
KÄE .BFC 型 低压 抽出 式 开关 柜 、GGD 型 交流 低压 配 电 柜 、 
GZD(W) 系 列 直流 电源 柜 、GCK.、GCL 系统 低压 抽出 式 开关 


柜 .PZCN 系列 锅 镍 电池 直流 系统 成 套装 置 。 

1997 年 ,甘肃 省 五 大 工程 技术 研究 所 中 心 之 一 的 “甘肃 
省 电气 传动 工程 技术 研究 中 心 "依托 该 所 成 立 , 天 水 电气 传 
动 研究 所 又 肩负 起 了 带动 甘肃 省 相关 企业 技术 进步 和 经 济 
发 展 .培养 和 造就 工程 技术 人 才 的 重任 ,这 对 有 效 地 保护 和 
扶植 民族 工业 产品 ,促进 甘肃 省 工业 经 济 快速 发 展 ,创造 新 
的 经 济 增长 点 ,增强 向 全 国 的 经 济 技术 辐射 力 , 为“ 九 五 " 国 
家 经 济 建设 重心 向 西部 转移 创造 有 利 条 件 ,具有 深远 的 现实 
意义 。 

1998 年 ,天 水 电气 传动 研究 所 加 盟 长 城 电工 集团 股份 有 
限 公司 ,并 作为 该 股份 有 限 公司 的 核心 科技 企业 ,其 股票 于 
1998 年 10 月 在 上 海 证 券 市 场 上 市 ,该 股票 前 景 效益 被 市 场 
看 好 。 

科学 技术 是 第 一 生产 力 ,坚持 科技 进步 ,技术 领先 ,加 快 
科技 成 果 商 品 化 的 步伐 是 天 水 电气 传动 研究 所 治 所 立业 的 
宗 肯 。 天 水 电气 传动 研究 所 同 国内 多 家 科技 研究 所 .高 等 院 
校 建立 了 良好 的 合作 关系 。 另 外 ,该 所 自 1975 年 起 就 十 分 
重视 了 解 国际 情况 .引进 高 新 技术 , 曾 先后 派出 多 批 科技 人 
员 去 日 本 .美国 .德国 .英国 .法 国 .瑞典 等 国家 进行 考察 学 
习 , 引 进 部 分 高 新 技术 ,为 我 国电 气 传动 技术 的 发 展 做 出 了 
贡献 。 

“立足 天 水 ,振兴 甘肃 ,服务 全 国 ,走向 世界 "是 天 水 电气 
传动 研究 所 全 体 员工 矢 志 不 渝 的 追求 目标 ,他 们 真诚 希望 同 
各 界 人 士 增进 了 解 , 建 立 合作 关系 ,本 着 平等 协商 、 互 惠 互 
H .共同 发 展 的 原则 ,竭诚 为 国内 外 广大 用 户 提供 最 佳 的 服 
务 。 


求 真 务实 ”不断 创新 与 时 俱 进 
一 一 天 水 长 城 开关 厂 


天 水 长 城 开关 厂 是 在 20 世纪 60 年 代 末 迁 建 的 国有 中 
型 企业 。 主 要 生产 3.6 ~ 40.5kV 开关 设备 .电器 元 件 和 低压 
开关 柜 。 回 顾 30 多 年 的 发 展 历 史 ,企业 从 稚嫩 走向 成 熟 ,从 
创业 走向 辉 烛 , 儿 如 一 部 雄浑 壮丽 的 进行 曲 , 令 人 难忘 . 邻 人 
振奋 SAAR .更 催 人 奋 进 。 特 别 是 改革 开放 以 来 ,企业 焕 
发 出 勃勃 生机 与 活力 ,一 直 保持 着 强劲 的 发 展 势 头 和 较 快 的 
发 展 速度 ,成 为 中 国 输 变 电 行业 一 颗 耀 眼 的 明星 和 甘肃 省 机 
械 工业 极 具 代表 性 的 现代 化 企业 之 一 。 

1995 年 以 来 ,天 水 长 城 开 关 厂 在 日 益 激 烈 的 市 场 竞 争 
中 ,在 国有 企业 困难 重重 的 情况 下 , 求 真 务实 ,不 断 创新 , 主 
归 经 济 技术 指标 (不 含 各 子 公司 ,下 同 ) 平 均 每 年 以 近 20% 的 
增长 速度 稳步 发 展 ,创造 出 与 时 俱 进 的 好 成 绩 。“ 九 五 "期 
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间 ,企业 票 计 完 成 工业 总 产值 (不 变价 )93 591.18 万 元 , 比 “ 八 
五 "累计 41 643.04 万 元 增长 了 124.7% ,年 均 增长 17.58%; R 
计 实 现 销售 收入 114 094.91 万 元 , 比 “ 八 五 ”累计 51 105.31 万 
元 增长 了 123.25% ,年 均 增 长 17.41%; 累计 实 现 利税 总 额 
16 177.4977 7G, E “AH” 3 [8] 89 6 297.23 万 元 增长 了 
156.9% ,年 均 增长 20.76% ; 累计 实现 利润 8 981.1 Ac, E 
“ 八 五 ”累计 3 396.2 万 元 增长 了 164.45% ,年 均 增长 21.47% . 

回顾 天 水 长 城 开 关 厂 近 几 年 来 的 工作 ,企业 之 所 以 能 取 
得 较 快 发 展 , 主 要 得 益 于 以 下 几 方 面 :企业 有 一 个 团结 务实 、 
不 断 创新 的 领导 班子 及 其 正确 的 决策 ;坚持 不 懈 地 利用 当代 
最 新 技术 成 果 进 行 技 术 改造 ,推进 工艺 进步 ; 紧 紧 围绕 用 户 
需要 和 产品 发 展 趋势 调整 产 电 结构 , 片 发 适销 对 路 的 新 产 


品 ;以 世界 先进 水 平 为 目标 持续 改进 和 提高 产品 质量 ; 为 提 
高 企业 综合 实力 而 不 人 稳 地 加 强 企业 管理 等 。 正 是 在 这 种 水 
不 满足 于 已 取得 的 成 绩 ,并 不 断 进行 创新 的 思想 指导 下 , 才 
使 企业 在 较 长 时 间 内 保持 了 稳定 ,快速 的 发 展 。 

团结 务实 的 领导 集体 和 正确 的 决策 为 企业 发 展 提供 了 
有 力 保证 

市 场 经 济 条 件 下 ,一 个 企业 ,其 领导 班子 战斗 力 的 强 虹 ， 
对 他 的 生存 与 发 展 起 着 关键 性 作用 。 近 年 来 ,天 水 长 城 开关 
三 的 领导 班子 始终 把 富有 战略 意识 和 超前 思维 .业务 精 BE 
力 强 MEH . 善 经 营 作为 搞 好 班子 自身 建设 的 重要 环节 来 
抓 ,使 领导 集体 形成 了 团结 协作 、 相 互 支持 .勤奋 敬业 .务实 
求 效 .开拓 创新 ,高效 运转 的 良好 局 面 , 极 大 地 提高 了 班子 的 
集体 战斗 力 。 随 着 决策 的 市 场 性 日 渐 突出 ,长 开 厂 把 市 场 作 
为 经 营 决 策 的 水 恒 依据 和 惟一 目标 ,在 决策 中 最 大 限度 地 把 
担 机 遇 ,占有 市 场 ,掌握 发 展 的 主动 权 ,使 企业 在 决策 之 初 就 
抢占 先 机 。 

为 了 保证 各 项 决策 的 科学 准确 ,减少 失误 ,天 水 长 城 开 
关 厂 建立 起 了 一 套 完整 的 议事 制度 和 民主 决策 程序 ,形成 了 
由 厂 长 全 面 负责 ,党 委 监 督 保证 ,专家 分 析 论 证 ,职工 广泛 参 
与 的 富有 成 效 的 民主 决策 体系 ,为 企业 生产 经 营 活动 顺利 进 
行 提供 了 重要 的 组 织 保证 。 可 以 这 样 说 ,天 水 长 城 开关 厂 团 
结 务实 的 领导 集体 和 正确 的 决策 是 该 三 近年 来 持续 稳定 发 
展 的 关键 因素 。 

注重 科技 创新 ,大 力 实施 技术 改造 ,不 断 提高 工艺 水 平 

科学 技术 是 企业 生存 和 发 展 的 基础 ,也 是 企业 在 激烈 市 
场 竞争 中 克 政 制胜 的 "法宝"。“ 九 五 "期 间 , 天 水 长 城 开关 厂 
把 不 断 调整 产品 结构 ,大 力 实施 技术 改造 作为 企业 技术 创新 
的 重要 标志 和 落脚 点 ,努力 在 技术 上 快 人 一 拍 , 胜 人 一 筹 。 

在 产品 研制 开发 中 竭力 念 好 " 超 . 先 .新 .高 "四 字 经 , 即 
科研 要 超前 ,技术 要 先进 .产品 要 新 颖 .附加 值 要 高 。“ 九 五 ” 
期 间 , 企 业 制 定 并 实施 了 “面向 21 世纪 ,实施 跨 世 纪 工 程 ” 的 
发 展 战 略 , 投 巨 资 用 于 技术 开发 新品 研制 ,形成 了 “人 无 我 
有 、 人 有 我 全 、 人 全 我 优 ” 的 产品 格局 ,为 企业 持续 发 展 打 下 
了 坚实 的 物质 基础 。 在 产品 开发 策略 上 ,天 水 长 城 开 关 厂 始 
终 以 市 场 前 景 和 潜在 需求 为 前 提 , 把 产品 研制 开发 的 目光 盯 
在 跟踪 世界 先进 水 平 .缩小 中 外 差距 上 ,制定 出 具有 企业 特 
点 的 “以 自主 开发 为 主 , 引 进 创新 为 辅 、 联 合 高 效 互补 ”的 策 
略 ,加 快 了 产品 开发 速度 。 产 品 开发 策略 上 的 多 头 并 举 , 既 
使 产品 结构 在 短 短 几 年 内 疝 全 系列 .多 品种 .多 元 化 方向 迈 
进 了 一 大 步 , 又 实现 了 开关 柜 从 焊接 式 向 组 装 式 , 断 路 器 由 
少 油 到 真空 再 到 新 型 真空 的 历史 性 跨越 ,主导 产品 
KYNI8C,KYN28A 开关 柜 和 ZN63A .ZN65A 断路 器 等 已 全 部 达 
到 国内 先进 水 平 或 国内 领先 水 平 ,部 分 产品 已 经 达到 国际 同 
类 产品 的 先进 水 平 。 特 别 是 在 大 电流 开关 设备 方面 取得 了 
一 系 询 突破 ,使 大 电流 开关 设备 的 技术 水 平 在 国内 遥遥 领 
先 , 进 一 步 确立 了 行业 领先 地 位 ,走出 了 一 条 具有 长 开 特色 
的 科技 兴 企 之 路 。 

“ 九 五 "期 间 , 长 开 厂 共 完 成 新 产品 鉴定 项 目 56 M, 
“ 八 五 "多 35 项 ,新 产品 产值 率 一 直 保 持 在 65% 左 右 。 在 加 
快 新 产品 开发 步伐 的 同时 ,长 开矿 把 大 力 实施 技术 改造 作为 
提升 企业 制造 水 平 的 一 项 重要 工作 常 抓 不 懈 。 从 “七 五 " 开 


始 , 企 业 先后 投入 近 亿 元 资金 用 于 技术 改造 ,相继 引进 了 有 
国际 先进 水 平 的 一 大 批 高 精 尖 设备 和 技术 ,对 饭 金 .焊接 OR 
RL .机 加 工 .组 装 .绝缘 等 6 大 关键 工艺 进行 了 大 规模 的 技术 
改造 ,截止 至 2000 年 底 企 业 的 高 精 尖 关 键 设 备 和 进口 设备 
已 占 固定 资产 的 50% 以 上 ,企业 的 装备 水 平稳 居 国 内 领先 水 
平 。 仅 " 九 五 期间 ,企业 就 投入 3 300 万 元 用 于 技术 改造 ,其 
中 新 增设 备 119 台 ( 套 )。 这 些 技术 改造 的 成 果 已 在 企业 生 
产 经 营 中 发 挥 出 不 可 替代 的 重要 作用 。 如 果 说 ,新 产品 的 开 
发 加 速 了 企业 产品 结构 调整 的 步伐 ,那么 技术 改造 的 成 果 则 
保证 了 产品 结构 调整 的 要 求 。 新 产品 开发 与 技术 改造 的 同 
步 推 进 ,增强 了 企业 的 市 场 部 争 能 力 , 也 提高 了 企业 的 竞争 
实力 ,这 也 是 企业 保持 稳定 发 展 的 一 个 重要 原因 。 

坚持 以 质量 为 纲 , 一 丝 不 苟 , 永 不 满足 

市 场 竞 争 ,归根 到 底 是 产品 质量 的 竞争 ,市 场 对 商品 的 
取舍 标准 首先 是 质量 。 企 业 只 有 抓 住 质量 这 个 网 ,各 项 工作 
才能 纲 举 日 张 。 正 是 基于 这 种 认识 ,天 水 长 城 开 关 厂 确 并 了 
以 用 户 满意 为 归宿 的 质量 目标 。 

(1) 确 立 永 远 追 求 进步 的 经 营 理念 。 天 水 长 城 开 关 厂 把 
“ 视 今 天 为 落后 ,永远 追 求 进步 "作为 自己 的 经 营 理 念 ,工作 
中 强调 “从 毫 厘 做 起 ,不 留任 何 遗 憾 "。 在 职工 中 树立 竞 叫 、 
危机 .改进 三 个 意识 ,做 到 思想 .工作 .责任 革 到 位 。 把 满足 
用 户 要 求 作为 衡量 产品 质量 的 惟一 标准 ,建立 健全 各 级 质量 
责任 制 和 奖惩 办 法 ,把 “永远 追求 进步 "的 经 营 理 念 贯穿 到 持 
续 改进 与 提高 产品 质量 的 各 项 活动 中 去 ,使 之 成 为 每 位 职工 
的 自觉 行动 。 

(2) 以 质量 体系 有 效 运 行为 出 发 点 ,建立 稳定 与 提高 产 
品质 量 的 有 效 机 制 。 从 1992 年 起 ,天 水 长 城 开 关 厂 就 致力 
于 建立 有 效 的 质量 保证 体系 ,以 追求 产品 的 精美 和 用 户 的 信 
赖 为 质量 宗旨 ,以 产品 达到 志 界 先进 水 平 为 质量 目标 , PAR 
质量 管理 中 的 薄弱 环节 重点 突破 。 首 先 ,引导 职工 树立 市 场 
观念 和 质量 经 营 意识 ,通过 教育 使 职 [ 认 清 形势 ,转变 观念 ， 
增强 紧 追 感 与 危机 感 , 培 养 职工 的 严谨 作风 和 不 断 进 取 的 精 
神 。 其 次 ,通过 采用 先进 的 设计 手段 来 提高 产品 的 设计 水 
平 。 企 业 建 立 起 4 个 计算 机 局 域 网 络 , 使 设计 人 员 初 步 实 现 
了 无 纸 化 设计 ,并 要 求 设计 人 员 以 赶 超 世 界 先进 水 平 为 委 
标 , 以 操作 简单 ,维护 方便 ,安全 可 靠 为 方向 ,使 设计 的 产品 
达到 免 调 试 . 免 维护 ,为 提高 产品 质量 创造 条 件 。 第 EB 
稳定 与 提高 产品 质量 的 机 制 。 通过 质量 承诺 、 四 查 一 是、 有 
奖 消 缺 等 制度 使 奖励 与 约束 相 结 合 , 通 过 质量 策划 质量 审 
PK .质量 讲评 等 做 法 使 产品 完善 与 改进 计划 落 到 实处 ,通过 
实践 记录 ,质量 报告 .质量 曝光 等 群众 性 质量 活动 使 零 缺陷 
得 到 贯彻 。 第 四 ,不断 提高 质量 体系 运行 的 有 效 性 和 月 我 完 
善 性 。1994 年 企业 通过 1SO9001 认证 后 ,以 此 为 起 点 不 断 充 
实 和 完善 保证 手册 与 程序 文件 ,使 体系 文件 既 其 符合 性 ,又 
便于 操作 ,使 产品 质量 得 到 有 效 控制 ,从 而 把 质量 管理 推 问 
更 高 境界 。 

(3) 用 技术 改造 成 果 提 高 产品 质量 。 “七 五 "以 来 ,企业 
先后 引进 了 大 量具 有 国际 先进 水 平 的 高 精 尖 设备 和 技术 ,这 
些 先进 的 工艺 装备 和 加 【手段 通过 发 挥 其 最 大 效能 ,为 实现 
设计 意图 .提高 产品 质量 发 挥 出 了 重要 作用 ,. 问 时 还 培养 造 
就 了 一 批 敢 于 驾驭 先进 装备 和 技术 的 职工 队伍 。 
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(4) 实 施 精品 战略 ,塑造 品牌 形象 。1996 年 企业 结合 原 
机 械 部 打 好 “三 大 战役 "的 要 求 , 首 次 提出 “把 零件 做 得 精美 ， 
把 产品 做 成 精品 ”"。1997 年 正式 确立 了 实施 精品 战略 的 目 
标 。 在 没有 任何 资料 和 经 验 可 以 借鉴 的 条 件 下 ,把 “外 观 精 
美 ,操作 灵活 .动作 可 靠 ”" 和 创 “ 国 内 最 好 ”作为 奋斗 目标 , 专 
门 成 立 了 精品 推进 小 组 来 推进 这 项 工作 ,通过 一 系列 扎实 细 
致 的 努力 来 促进 可 靠 性 工作 的 开展 。 先 易 后 难 .由 浅 人 深 ， 
从 基础 件 做 起 ,使 企业 在 提高 体系 保障 能 力 与 实施 精品 战略 
中 取得 显著 成 效 。 截 止 至 2000 年 底 , 天 水 长 城 开 关 厂 的 主 
导 产 品 实现 了 全 系列 精品 的 目标 ,扩大 了 企业 的 知名 度 , 增 
强 了 产品 的 市 场 竞争 力 。 

推进 管理 创新 ,增强 企业 的 综合 实力 

改革 开放 以 来 ,瞬息 万 变 的 市 场 竞争 改变 了 传统 的 管理 
模式 ,给 企业 管理 工作 提出 了 更 高 的 要 求 和 新 的 内 容 , 也 迫 
使 企业 增强 了 抓 内 部 管理 的 危机 感 和 责任 感 ,使 被 动 式 接受 
管理 变 为 企业 的 主动 要 求 ,多 年 来 ,天 水 长 城 开 关 厂 就 是 在 
这 种 形势 下 开始 主动 重视 ,并 不 断 对 企业 的 内 部 管理 活动 进 
行 创新 的 。 

20 世纪 90 年 代 初 ,天 水 长 城 开 关 厂 结合 当时 的 竞争 环 
境 和 企业 的 自身 实际 ,提出 了 “内 抓 现场 ,外 抓 市 场 ” 的 管理 
方针 ,大 力 加 强 现场 管理 ,开展 了 声势 浩大 的 现场 达标 活动 ， 
受到 诛 机 械 工 业 部 的 高 度 赞扬 ,并 在 全 国 机 械 行业 推行 长 开 
厂 的 做 法 。 其 后 天 水 长 城 开关 厂 相 继 开展 了 班组 达标 ,文明 
生产 车 间 ,文明 处 室 创 建 活动 ,使 班组 .车 间 .处 室 分 步 达到 
现场 优化 的 目标 ,为 现场 管理 注 人 新 内 容 。“ 九 五 "期 间 , 企 
业 又 开展 了" 星 级 单位 "创建 活动 “两 范 " 达 标 活 动 ,并 引信 
精益 生产 MERA .改进 创新 等 管理 思想 ,这些 由 表 及 里 、 
由 浅 人 深 、 循 序 渐 进 的 做 法 和 管理 思想 ,都 是 从 企业 管理 工 
作 面 临 的 新 情况 .新 问题 .新 任务 提出 的 ,既是 企业 自身 适应 
市 场 竞争 的 要 求 ,也 是 增强 企业 综合 实力 的 需要 。 通 过 不 断 
探索 ,企业 的 管理 工作 在 加 强 中 不 断 提 高 ,在 进步 中 不 断 发 
展 ,为 企业 的 发 展 提供 了 坚实 可 靠 的 管理 保证 。 江 泽 民 总 书 
id . 朱 句 基 总 理 等 党 和 国家 领导 人 来 厂 视 察 后 ,都 给 予 较 高 
评价 。 

多 年 来 ,天 水 长 城 开关 厂 始终 不 渝 地 加 强 企业 管理 ,最 
终 使 管理 创新 体现 在 了 提高 产品 质量 、 降 低 成 本 ,提高 企业 
竞争 力 上 ,这 就 是 支撑 企业 快速 发 展 的 动力 源 。 

以 改革 为 动力 ,增强 企业 竞争 力 

随 着 改革 开放 的 深入 发 展 和 企业 改制 的 需要 ,为 保证 企 


业 强 劲 的 发 展 势头 ,“ 九 五 期间, 天 水 长 城 开关 厂 按照 突出 
主 业 .精干 主体 "的 原则 ,在 企业 内 部 进行 了 一 系列 大 胆 改 
革 , 通 过 “ 扶 上 马 . 送 一 程 " 活 动 ,将 辅助 单位 从 企业 主体 中 陆 
SHE ,并 顺利 完成 了 7 个 经 济 实体 的 股份 制 改 造 , 为 他 们 
的 成 长 ,发展 创造 有 利 条 件 和 空间 ,使 他 们 更 加 注重 企业 的 
长 远 发 展 和 投资 收益 ,大 大 提高 了 职工 的 自主 管理 意识 和 对 
企业 发 展 的 关切 度 。 和 剥离 后 的 实体 都 呈现 出 良好 的 发 展 势 
头 , 仅 2000 年 各 经 济 实体 就 完成 工业 总 产值 (当年 价 ) 
7 713.98 万 元 ,完成 销售 收入 6 981.91 万 元 ,实现 利润 201.89 
万 元 。 

为 了 充分 发 挥 企业 人 力 资源 优势 ,实现 企业 资源 的 优化 
配置 ,天 水 长 城 开 关 厂 在 劳动 人 事 SHOAL .劳动 分 配 上 也 
进行 了 成 效 显著 的 改革 ,对 中 层 领导 和 一 般 管 理 人 员 采 用 择 
优 聘 任 ( 录 用 ) .定期 考核 . 末 位 淘汰 的 办 法 ,实现 了 中 层 干 部 
和 管理 人 员 队 伍 的 精简 高效。 通过 提高 大 专 以 上 学 历 知识 
分 子 的 定 级 工资 .对 工程 技术 人 员 实 行 年 薪 制 等 一 系列 措施 
来 留 住 人 才 ,并 鼓励 他 们 多 出 成 果 、 快 出 成 果 ; 通 过 实施 二 、 
三 线 人 员工 资 指导 线 来 限制 人 员 向 二 .三 线 流动 ;通过 实行 
让 不 符合 岗位 要 求 的 职工 下 岗 ,促进 职工 技能 的 不 断 提高 。 
在 推进 这 些 改造 过 程 中 ,天 水 长 城 开关 厂 始终 坚持 做 好 实 传 
教育 .观念 更 新 工作 ,在 制定 方案 时 ,坚持 实事 求 是 的 原则 ， 
结合 企业 实际 情况 ,在 广泛 征求 职工 意见 的 基础 上 决策 实 
施 。 实 践 证 明 , 这 些 改革 措施 得 到 了 广大 职工 的 理解 和 支 
持 , 增 强 了 企业 的 活力 和 市 场 竞争 力 ,这 也 是 企业 在 较 长 时 
期 内 保持 稳步 发 展 的 重要 原因 之 一 。 

总 之 ,天 水 长 城 开 关 厂 之 所 以 能 在 相当 长 时 期 保持 一 定 
的 发 展 速度 ,与 企业 在 长 期 的 生产 经 营 实践 中 形成 的 资源 优 
势 ( 包 括 决 策 优势 产品 优势 工艺 装备 优势 质量 优势 管理 
优势 等 ) 及 其 转化 成 的 竞争 优势 和 企业 综合 实力 有 着 直接 
的 .必然 的 联系 ,是 企业 不 断 创 新 、 追 求 进步 的 结果 。 

“十 五 "企业 发 展 的 上 且 标 ”天 水 长 城 开 关 厂 发 展 的 总 的 
目标 即 在 今后 8 ~ 10 年 ,不 断 提高 企业 的 核心 竞争 力 ,主要 
经 济 技术 指标 在 2000 年 的 基础 上 翻 一 番 。“ 十 五 ”期间 要 建 
立 起 有 较 强 开发 能 力 的 技术 中 心 , 创 出 2~3 种 有 自主 知识 
产权 的 名 牌 产品 “十 五 "来 年 产品 销售 收入 达到 3.8 亿 元 。 
不 断 扩大 断路 器 充气 式 环 网 柜 的 产销 量 ,不 断 提高 产品 
技术 含量 和 附加 值 ,以 增强 企业 的 市 场 竞争 力 。 

[ 扎 稿 人 :天 水 长 城 开关 厂 厂 办 马 $) 


我 们 铸造 中 国名 牌 


一 天 水 二 一 


天 水 二 一 三 机 康 电 器 厂 (以 下 简称 二 一 三 厂 ) 座 落 在 中 
国 低压 电器 生产 基地 之 一 的 甘肃 省 天 水 市 。1958 年 2 月 13 
日 是 二 一 三 厂 在 创业 之 路 上 的 一 个 起 点 。 这 一 天 ,毛泽东 主 
席 来 厂 视察 ,为 纪念 这 个 有 意义 的 日 子 ,企业 更 名 为 二 一 三 
机 床 电器 三, 伟人 的 风貌 和 精神 激励 着 一 代 又 一 代 的 员工 。 
经 过 40 多 年 的 艰苦 创业 ,二 一 三 厂 现 已 发 展 成 为 一 个 集 低 
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三 机 床 电 器 厂 


压 电 器 元 件 和 成 套装 置 科研 开发 .生产 营销 于 一 体 的 产业 集 
团 。1993 年 被 国家 统计 局 评 为 “中 国 500 KRAI ik OL BR Ae 
器 材 制造 企业 ”, 1998 年 12 月 被 原 国家 机 械 工 业 局 评 为 “中 
国 机 械 工业 系统 上 规模 上 水 平 综合 效益 知名 企业 " ,同年 ,入 
组 发 行 的 长 城 电工 股票 在 上 海 证 券 交易 所 成 功 上 市 ,2000 年 
被 评 为 “全 国 机 械 工 业 管理 进步 示范 企业 ”。 


企业 主要 生产 以 接触 器 为 代表 的 工业 控制 电器 ,以 断路 
器 为 代表 的 配 电 电 器 ,以 高 低压 配 电 柜 为 代表 的 成 套 电 气 装 
置 和 以 软 起 动 .PLC 为 代表 的 智能 化 电子 电器 。 

多 年 来 ,二 一 三 厂 坚 持 不 懈 地 走 名 牌 战略 之 路 ,把 目光 
瞄 向 世界 先进 水 平 ,提出 了 “坚持 技术 进步 ,创立 中 国名 牌 ” 
的 经 营 理念 ,铸造 低压 电器 名 牌 。1994 年 交流 接触 器 及 其 辅 
件 被 中 国名 牌 产品 认定 组 织 委 员 会 评 为 低压 电器 行业 内 第 
一 个 “中 国名 牌 ”, 1997 年 天 水 二 一 三 电器 被 评 为 “ 陀 货 精 
品 ”, 且 被 公认 为 中 国 市 场 上 最 优秀 的 接触 器 制造 企业 。 目 
前 ,年 产销 低压 电器 在 同行 国企 中 的 市 场 份额 已 占 到 25% , 
同时 出 口 到 马来西亚 .意大利 .澳大利亚 和 中 东 美洲 的 多 几 
个 国家 和 地 区 。 

企业 发 展 成 就 

20 世纪 80 年 代 初 期 ,二 一 三 厂 为 了 追赶 世界 低压 电器 
行业 先进 制造 水 平 ,在 同行 业 中 率先 改革 了 科研 方式 ,引进 
了 法 国 TE 公司 专 有 制造 技术 ,生产 以 接触 器 和 继电器 为 代 
表 的 工业 控制 电器 ,这 个 时 期 的 引进 基本 改变 了 中 国 低 压 电 
器 制造 技术 落后 ,产品 单一 ,在 国外 遭受 冷落 的 历史 。 

二 一 三 厂 的 决策 者 认为 ,引进 的 目的 不 是 照搬 ,而 在 于 
超越 。80 年 代 , 面 对 国外 品牌 的 技术 压力 和 假冒 伪劣 的 泛 
小 ,二 一 三 三 在 行业 中 较 早 启动 了 科技 创新 战略 和 铸造 中 国 
名 牌 工程 。 他 们 始终 站 在 中 国 低压 电器 技术 的 前 沿 , 以 振兴 
民族 工业 为 己任 ,不 断 优化 调整 产品 结构 , 走 科技 创新 之 路 ， 
技术 引进 ,跟踪 开发 ,自主 创新 ,20 年 跨越 了 三 大 步 。1984 
年 ,从 法 国 让 公司 全 套 引 进 了 7 个 系列 .32 个 品种 .60 TM 
格 的 低压 电器 元 件 的 专 有 制造 技术 和 生产 许可 证 ,使 产品 技 
术 水 平一 步 向 前 跨越 了 20 年 ,实现 了 国产 低压 电器 更 新 换 
代 的 目标 。 本 着 "生产 一 代 储备 一 代 、 研 制 一 代 " 的 新 产品 
研发 方针 ,二 一 三 厂 瞄准 国际 先进 技术 水 平 ,跟踪 开发 ,自主 
创新 , 近 5 年 来 ,先后 开发 了 具有 国际 90 年代 先进 水 平 的 
CJX4-d 下 系列 交流 接触 器 ,DZX2/4 .DZX7 系列 低压 断路 
器 ;自主 研发 了 CJX4 - W 宽 电 压 接触 器 .GSZ2 系列 直流 接触 
器 .GSM1 系列 塑 过 式 断 路 器 。 近 年 来 ,企业 瞄准 低压 电气 产 
品 网 络 化 .智能 化 .信息 化 发 展 方向 ,进军 智能 化 电子 电器 领 
域 ,同上 海 电气 科学 研究 所 西安 交通 大 学 等 科研 院 所 合作 ， 
研制 开发 了 CSW 系列 智能 型 万 能 式 断 路 器 等 产品 ; 与 美国 
罗 克 韦 尔 公司 合作 生产 了 CSS - 1SOYD/DP 系列 软 起 动 , GSK 
- 100/200 可 编程 控制 器 。 同 时 企业 在 成 套 领 域 发 展 中 低压 
开关 柜 , 先 后 开发 了 GCD.GCK.GCS 低压 配 电 柜 和 XGN66 高 
压 开 关 柜 .HGNZ15 高 低 环 网 柜 。 几 年 来 ,先后 有 两 种 产品 获 
国 优 ,8 种 产品 获 部 优 ,9 种 产品 获 甘 肃 省 新 技术 新 成 果 一 等 
奖 和 科技 进步 奖 ,5 种 产品 被 评 为 国家 级 新 产品 。 

为 了 加 快 技术 进步 ,二 一 三 厂 从 技术 研发 装备 人 手 , 自 
1993 年 开始 全 面 推行 计算 机 辅助 设计 ,从 美国 引进 了 功能 强 
大 的 工作 站 ,配置 了 先进 的 UG 软件 ,使 产品 设计 ,工装 设计 
在 短 时 间 内 一 体 化 完成 , 极 大 地 缩短 了 产品 研发 周期 ,提高 
了 市 场 反应 能 力 。 近 10 年 来 ,每 年 以 研制 开发 10 种 以 上 新 
产品 的 速度 作 技 术 储备 ,使 企业 整体 技术 水 平 与 国际 先进 水 
平 同 步 。 为 适应 不 断 变化 的 市 场 需求 ,90 年 代 中 期 设立 了 新 
产品 研发 机 构 一 一 技术 中 心 ,产品 从 市 场 调研 .设计 研制 .小 
批 试 产 .申报 鉴定 .工装 配备 直至 批量 投产 成 为 一 条 龙 , 以 最 


快速 度 为 市 场 提供 服务 。 

二 一 三 厂 地 处 大 西北 腹地 ,交通 不 便 , 信 息 滞后 ,过 去 曾 
一 度 困扰 着 企业 。 为 了 彻底 摆脱 这 一 劣势 ,企业 把 目光 投 回 
了 经 济 发 达 地 区 ,利用 发 达 地 区 在 信息 资源 .环境 资源 和 人 
才 资 源 方面 的 优势 ,选择 上 海 .深圳 西安 3 个 城市 建立 了 产 
品 研发 中 心 ,以 较 强 的 技术 力量 支持 企业 名 牌 战略 的 快速 推 
进 。 这 些 产品 研发 中 心 在 实践 运作 过 程 中 各 有 研发 侧重 。 
天 水 总 部 主要 进行 技术 管理 ,开展 技术 情报 和 各 类 信息 的 搜 
集 研 究 ,把 握 产品 的 发 展 方 向 ,指导 各 产品 研发 中 心 工作 。 
上 海 分 中 心 侧 重 对 智能 化 电子 电器 的 研发 ;西安 分 中 心 开 展 
断路 器 的 研发 ;深圳 分 中 心 从 事 特 殊 用 途 接触 器 的 研发 。 

在 大 力 推进 技术 创新 的 同时 ,二 一 三 厂 逐 步 对 老化 的 装 
Ac .模具 . 零 部 件 加 工 和 产品 检测 等 关键 工序 进行 了 大 规模 
技术 改造 。 先 后 投资 7 000 余万元 , 建 起 了 现代 化 的 模具 装 
配 大 楼 和 计算 机 中 心 ,购置 了 瑞 上 线 切 割 和 型 腔 电 火花 、 美 
HARE .瑞士 及 意大利 绕 簧 机 .日 本 东芝 .韩国 现代 公司 注 
射 机 和 高 速 冲床 等 高 精 尖 设备 ;建成 了 先进 的 装配 生产 流水 
线 36 条 ,使 整体 工艺 装备 达到 了 90 年 代 国 际 先进 水 平 , 工 
艺 装备 一 步 向 前 跨越 了 20 余年 。“ 八 五 "和 “ 九 五 "期 间 , 产 
品 产量 以 平均 每 年 36% 的 速度 增长 。 企 业 强 劲 的 发 展 势头 
在 同行 业 中 名 列 前 茅 。 

规模 生产 和 和 集约 化 经 营 ,是 二 一 三 厂 多 年 来 不 懈 追 求 的 
日 标 。 在 不 断 创 新 和 发 展 的 过 程 中 ,企业 相继 扩建 .新 建 了 
天 水 ,西安 .深圳 .上海 4 个 生产 基地 , 面向 各 目标 用 户 ,组织 
实施 规模 化 生产 。 形 成 了 既 有 专业 分 工 , 又 能 迅速 投入 集团 
作战 的 生产 体系 。 从 90 年 代 中 期 开始 ,企业 生产 能 力 达到 
了 “日 指令 ”水 平 ,销售 公司 当日 接 到 的 由 户 订 单 ,次 日 即 吕 
完成 生产 。 当 前 企业 已 具备 了 年 生产 低压 电器 元 件 500 万 
件 , 各 种 交 直 流 高 低压 电 箱 5 000 余 套 的 生产 能 力 。2000 年 
完成 工业 总 产值 1.62 亿 元 ,同比 增长 28.85% ;销售 回 款 1.19 
亿 元 ,同比 增长 27.44% ;实现 利税 1 240.50 万 元 ,同比 增长 
18.43% « 

二 一 三 厂 秉承 质量 至 上 的 治 厂 理念 ,坚持 全 员 全 过 程 质 
量 管理 。1995 年 在 行业 中 率先 通过 了 ISO9001 质量 体系 认 
证 。 当 前 ,企业 正在 按照 环境 体系 标准 ISO14000 调整 生产 组 
织 模式 。 制 定 了 科学 的 质量 方针 和 程序 文件 ,规范 了 产 . 供 、 
销 , 人 .财物 各 质量 环节 ,使 产品 从 设计 研制 .材料 采购 ,组 
织 生产 .职员 培训 .部 件 加 工 .装配 人 库 .营销 服务 全 部 纳入 
有 效 监 督 ,保证 了 产品 的 实物 质量 。 行 业 中 独 具 优 势 的 理化 
实验 室 ,是 二 一 三 厂 质 量 保证 强 有 力 的 支持 硬件 。 利 用 大 型 
金 相 显微镜 .小 负荷 维 氏 硬度 计 .液压 万 能 试验 机 、 非 金属 冲 
击 试验 机 ,高 压 智 能 漆 膜 连续 性 试验 仪 ,弹簧 试验 机 、 热 双人 金 
属 片 测 乒 仪 . 耐 压 试验 仪 等 仪器 对 每 一 批 次 的 银 触 点 TR Gu 
线 .钢丝 .板材 .螺钉 ET .塑料 尼龙 材料 和 双 金 属 片 等 零 癌 
件 进行 物理 . 金 相 . 电 性 能 试验 ,杜绝 了 伪劣 材料 进入 生产 环 
节 ,确保 了 零 部 件 材质 完全 符合 产品 质量 性 能 要 求 ， 在 注重 
产品 制造 过 程 质量 控制 的 同时 ,企业 还 十 分 重视 产品 的 使 用 
安全 ,全 部 产品 通过 了 CE 认证 ,主导 产品 通过 了 美国 UL 认 
证 .中 国电 工 委员 会 长 城 认 证 和 船用 认证 ,并 被 原 央 家 机 械 
工业 局 评 为 节能 机 电 和 和 可 千 性 达标 特别 推荐 产品 。，1995 年 
6 月 ,一 一 三 厂 在 《中 国 机 电 日 报 》 上 刊 发 “质量 保证 声明 " 郑 
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重 向 广大 用 户 承 诺 :“ 自 声明 之 日 起 ,工厂 对 出 厂 产 品 保 证 做 
到 百分之百 项 目 检 查 , 不 合格 产品 不 出 厂 , 确 属 产 品 制造 质 
量 问 题 , 自 出 厂 之 日 起 ,18 个 月 内 包 修 、 包 换 ar”. 

从 20 世纪 80 年 代 初 第 一 次 技术 引进 开始 ,天 水 二 一 三 
电器 产品 就 很 快 超越 了 原来 专 为 机 床 行业 产品 配套 的 狭 罕 
领域 。 如 今 ,天 水 二 一 三 电器 已 横 跨 了 电工 .电子 两 大 行业 ， 
产品 被 广泛 应 用 于 国民 经 济 各 行业 ,尤其 在 机 械 、 机 床 、 电 
梯 .起 重 .建筑 .电力 、 铁 路. 家电、 电子 .通信 、 轻 纺 、. 化 工 、 环 
保 .供水 ,冶金 .采矿 . 核 工业 等 数 十 个 行业 ,有 着 相当 的 市 场 
影响 力 。 

培育 和 引导 员工 的 市 场 意识 和 服务 至 上 理念 ,是 二 一 三 
三 名 牌 战略 的 重要 组 成 部 分 。 当 今世 界 ,世界 知名 品牌 竞争 
加 剧 ,中 国 即将 加 入 世贸 组 织 。 面 对 这 一 切 ,二 一 三 厂 把 服 
务 至 上 的 理念 提升 到 前 所 未 有 的 高 度 。 为 了 提高 服务 质量 ， 
塑造 品牌 形象 , 早 在 1993 年 ,二 一 三 厂 就 提出 了 “面向 市 场 、 
适应 市 场 .服务 市 场 ”的 市 场 战 略 ,以 上 海 .广州 西安 .沈阳 、 
成 都 .武汉 重庆. 昆明、 深圳 等 十 多 个 城市 为 中 心 , 建 立 直销 
配送 骨干 网 ,在 全 国 建成 了 由 300 多 个 代理 商 组 成 的 强大 营 
销 服 务 网 络 ,使 二 一 三 厂 的 广大 用 户 ,在 任何 地 方 都 能 得 到 
高 效 及 时 的 优质 服务 ,解除 了 用 户 的 后 顾 之 忧 。 同 时 该 厂 还 
按照 社会 大 生产 .大 流通 的 要 求 ,进一步 深化 销售 体制 和 销 
和 售 机 制 改革 ,把 实现 企业 直销 与 代理 销售 的 统一 ,企业 利益 
与 个 人 利益 的 统一 ,企业 风险 和 个 人 风险 的 统一 作为 发 展 代 
理 销售 制 .配送 制 联营 联 销 等 现代 营销 方式 的 基本 原则 , 积 
极 发 展 国营 .国有 民营 ,社会 代理 等 多 种 形式 的 销售 责任 制 ， 
EY TRE ih RS RIAA WARS ,优良 产品 树 
立 了 企业 的 良好 的 社会 形象 。 

在 企业 管理 方面 ,二 一 三 厂 本 着 “精简 科学、 高效 ”的 原 
则 ,积极 变革 内 部 组 织 机 构 ,并 大 力 裁减 机 关 和 辅助 人 员 , 极 
大 地 提高 了 办 事 效率 。 同 时 还 积极 进行 资金 运营 ,把 财务 管 
理工 作 的 立足 点 转移 到 以 资金 营运 为 中 心 的 轨道 上 来 ,建立 
了 严格 的 资金 结算 制度 ,对 资金 收 支 实施 责任 监控 。 严 格物 
FAM .审核 报 帐 .财务 稽核 制度 ,实行 招标 采购 .比价 采购 ， 
有 效 提高 了 资金 的 使 用 效益 。 

二 一 三 三 将 "模拟 市 场 核算 ,实行 成 本 否决 "的 经 营 理念 
全 面 渗透 到 各 生产 环节 ,以 降低 成 本 ,增加 效益 为 核心 ,精心 
测算 投入 产 出 ,实施 全 过 程 的 目标 成 本 管理 ,实现 企业 管理 
以 财务 管理 为 中 心 ,财务 管理 以 资金 ,成 本 管理 为 重点 的 转 
变 。 以 追求 利润 最 大 化 的 效益 机 制 为 准则 ,依据 同行 业 产品 
价格 水 平 ,确定 企业 目标 总 成 本 及 单位 产品 目标 成 本 , 把 市 
场 竞争 的 压力 直接 落实 到 企业 内 部 的 经 济 细胞 ,实现 了 企业 


全 员 全 过 程 的 成 本 管理 。 

“十 五 发 展 思 路 

(1) 十 五 发展 思 路 。 

以 党 的 十 五 大 方针 为 指导 ,坚持 以 市 场 需 求 为 导向 ,以 
提高 技术 开发 能 力 和 市 场 营销 能 力 为 目的 ;以 发 展 市 场 容量 
大 ,对 国民 经 济 和 行业 发 展 有 带头 效应 的 重要 产品 为 主攻 方 
向 ;以 发 展 高 新 技术 产品 为 突破 口 ; 以 技术 创新 .提高 产品 开 
发 能 力 为 手段 ,实现 产业 结构 的 调整 ,培育 新 的 经 济 增长 点 ， 
提高 企业 整体 素质 。 

(2) 十 五 "主要 任务 。 

坚持 “以 天 水 为 基地 以 低压 电器 为 主体 ,开展 多 元 化 经 
BOA, MAA Hh” 的 战略 方针 ,重点 发 展 4 大 类 产 
品 , 即 :以 接触 器 为 代表 的 工业 控制 电器 ;以 断路 器 为 代表 的 
配 电 电 絮 ; 以 高 低压 配 电 柜 为 代表 的 成 套 电器 装置 和 以 软 起 
动 器 PLC 为 代表 的 智能 化 电器 。 提 高 产品 的 技术 水 平和 档 
次 ,形成 合理 优化 的 产品 结构 。 通 过 技术 创新 ,实现 科学 技 
术 的 产业 化 。 通 过 管理 的 创新 ,推动 企业 的 组 织 结构 与 所 有 
制 结构 的 调整 ;建立 起 适合 企业 长 远 发 展 的 ,具有 经 济 全 球 
化 竞争 实力 的 现代 企业 新 机 制 。 

(3) 结 构 调 整 的 目标 。 

QD 产业 结构 调整 的 目标 。 以 低压 电器 为 主体 ,根据 市 场 
的 需求 与 变化 ,积极 开辟 多 元 化 经 营 的 新 渠道 ;探索 资本 运 
营 的 新 途径 ,促进 产业 结构 的 调整 。 

四 产品 和 技术 结构 调整 的 目标 。 根 据 市 场 的 需求 与 发 
展 变化 ,重点 在 工业 控制 电器 . 配 电 电器 ,高 低压 控制 柜 、 智 
能 化 电器 几 方 面 ,与 国际 技术 接轨 ,在 扩大 低压 电器 元 件 的 
种 类 和 规格 的 同时 ,提高 产品 的 技术 水 平和 档次 ,形成 品种 
规格 齐全 的 二 一 三 电器 系列 , 争 创 二 一 三 名 有 牌 。 至 “十 五 " 末 
期 ,主要 产品 全 部 升级 换代 ,70% 的 产品 达到 国内 领先 水 平 ， 
主导 产品 品种 的 30% 达 到 20 世纪 90 年 代 中 期 国际 先进 水 
平 ;60% 达 到 80 年 代 末期 90 年 代 初 期 国际 先进 水 平 ;10% 的 
产品 达到 90 年 代 末 期 及 21 世纪 初期 国际 先进 水 平 。 

组织 结构 调整 的 目标 。 面 对 市 场 经 济 环境 及 经 济 全 
球 化 的 竞争 需要 ,按照 现代 企业 的 发 展 方向 ,大 力 推行 “两 头 
在 内 ,中间 在 外 "的 “哑铃 型 “企业 模式 ,构建 集团 化 的 母子 公 
司 新 体制 。 

所 有 制 结构 调整 的 目标 。 加 快 企业 改革 步伐 ,积极 探 
索 适 合 现代 企业 发 展 的 多 种 所 有 制 结构 形式 ,建立 “产权 清 
晰 . 权 责 明确 . 政 企 分 开 , 管 理科 学 "的 现代 企业 制度 ,培育 新 
的 经 济 增长 点 。 

[ 扎 稿 人 :天 水 二 一 三 机 床 电器 厂 市 场 开发 部 路 宝 宏 】 


回顾 与 展望 
一 一 山东 电力 设备 厂 


山东 电力 设备 三 是 隶属 于 山东 电力 集团 的 大 型 企业 ,该 
三 与 其 控股 合资 公司 主要 生产 各 类 电力 变压器 和 配 电 变 压 
fie .电站 风机 .备品 配件 .热管 式 空气 预 热 器 ,承包 烟 气 脱硫 
工程 设计 设备 制造 .安装 等 ,产品 遍布 国内 近 30 个 省 市 区 。 
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山东 电力 设备 厂 通 过 “三 改 一 加 强 ” ,与 该 三重 能 瑞 华 变 
压 器 有 限 公 司 实现 了 快速 发 展 ,成 为 中 国电 力 系统 和 出 东 省 
最 大 的 变压器 生产 基地 。 以 SOOKV .220kV .110kV 等 级 各 种 类 
型 电力 变压器 ,600MW 级 及 以 下 机 组 配套 的 各 种 类 型 风机 为 


主导 产品 。2000 年 220kV 等 级 变压器 产量 届 全 国 第 四 位 , 鲁 
AE JR BHIE 220kV 变压器 继 被 评 为 山东 省 名 牌 产品 后 ,又 被 中 
国 质量 学 会 ,中国 商品 学 会 认定 为 全 国 同行 业 “ 优 级 品牌 ”， 
企业 先后 获得 了 “山东 电力 先进 企业 ” “山东 省 设备 管理 先 
进 单位 *“ 山 东 计 重 管 理 先 进 单位 "、“ 山 东 省 重合 同 守 信用 
企业 ”“ 中 国企 业 信 誉 AAA 级 单位 "等 荣誉 称号 。 

正在 快速 发 展 的 鲁能 瑞 华 变 压 器 有 限 公 司 , 是 中 瑞 合 
资 .山东 电力 设备 三 控股 经 营 的 公司 。 主 要 生产 卷 铁心 变 于 
de . 非 唱 合金 变压器 .各 类 箱 式 变压器 和 于 式 变 压 器 。 卷 铁 
AS . 非 晶 合 金 变压器 属 更 新 换代 节能 .绿色 .环保 型 产品 。 

企业 有 完善 的 质量 保证 体系 “全 员 保 证 质量 ,不 断 改 进 
工艺 ,提供 全 面 服 务 , 确 保 用 户 满意 "是 企业 的 质量 方针 。 
1997 年 ,企业 通过 了 CB/T19001—1994 质量 体系 国际 认证 。 

“ 九 五 ”期间 企业 发 展 的 简要 回顾 

“ 九 五 ”期间 ,山东 电力 设备 厂 围 绕 主导 产品 变压器 、 风 
机 的 设计 ,生产 ,购置 设备 .扩建 厂房 ,进行 了 规模 空前 的 技 
术 改 造 , 使 企业 的 装备 水 平 不 断 提高 。“ 九 五 ”期间 , 企 业 相 
继 购 置 了 900 硅钢 片 数控 横 剪 线 煤油 汽 相 干燥 、 喷 人 钢 丸 除 
锈 .静电 涂 漆 .数控 切割 机 .组 合 导线 机 .落地 负 铣 床 等 设备 
700 余 台 ,设备 投资 占 现 有 设备 总 金额 的 S2.7% 。 新 建 了 机 
加 工 车 间 ,对 合资 公司 厂房 .变压器 油箱 车 间 .电磁 线 分 厂 、 
高 压 试 验 大 厅 和 山东 电力 焊接 教育 培训 中 心 等 厂房 进行 了 
改造 ,总 投资 达 2 113.0 万 元 ,新 建 厂房 13 Bao’, GRAT 
房 面积 的 33.9% ,改造 厂房 15 064m , 占 现 有 厂房 面积 的 
38.0% ,大 规模 的 技术 改造 ,使 企业 的 生产 能 力 得 到 大 幅度 
提高 。 

企业 不 仅 在 生产 总 量 上 得 到 迅速 发 展 , 牙 居 全 国 先进 行 
列 ,而 用 积极 开发 新 产品 .引进 新 技术 ,使 企业 的 技术 水 平 也 
路 十 一 个 新 台阶 , 某 些 产品 的 技术 水 平 达到 了 国内 领先 或 先 
进 水 平 。 在 “ 九 五 "期间 ,企业 抓 住 全 国 城 农 网 改造 的 大 好 时 
机 , 紧 紧 围绕 发 电 ,供电 、 用 电 并 顺应 环保 节能 的 趋势 开发 适 
销 对 路 的 新 产品 。 在 变压器 方面 ,自主 开发 出 了 多 种 新 型 变 
压 器 ,如 青岛 虎 山 ISOMV +A 变压器 .十 里 泉 电厂 370MV'A 变 
压 器 .美里 湖 180MV +A 高 阻抗 电力 变压器 ,绿色 环保 型 的 
SII —MR 系列 卷 铁心 变压器 ;为 日 照 SOOKV 工程 生产 了 山东 
省 第 一 台 SOOKV 级 变压器 ,使 该 厂 的 变压器 生产 能 力 和 水 平 
上 了 一 个 大 台阶 ;在 风机 方面 ,自主 开发 了 600MW 机 组 集中 
供 风 密 封 风机 .300MW 机 组 静 叶 可 调 脱 硫 增 压 风机 ,该 三 的 
优势 产品 排 粉 风 机 密封 风机 、 送 风机 的 市 场 占有 率 不 断 提 
高 。 继 莱芜 电厂 暖 风 器 开发 成 功 后 ,又 为 烟台 电厂 1* 炉 开 
发 研制 了 热管 式 空 热 器 ,为 济南 南郊 热电 厂 研 制 了 烟 气 脱硫 
设备 。 另 外 ,该 厂 还 相继 开发 了 温 控 开关 .住宅 供暖 产品 等 
一 系列 小 型 节能 产品 。 

企业 为 提高 经 济 效益 狠 抓 管理 .特别 是 质量 管理 ,确定 
六 全 员 保 证 质量 .不断 改进 工艺 .提供 全 面 服务 .确保 用 户 
满意 "的 质量 方针 ,坚持 质量 标准 不 断 提高 .质保 体系 不 断 完 
善 。1997 年 山东 电力 设备 厂 通 过 了 中 国 质量 管理 协会 的 质 
量 保证 体系 ISO09001 贯 标 认证 。 

企业 积极 开展 精神 文明 建设 , 狠 抓 党 的 思想 建设 .组 织 
建设 和 党 员 的 模范 作用 ,在 职工 中 开展 有 理想 .有 道德 有 文 
化 .有 纪律 的 “四 有 "教育 。 永 不 满足 , 敢 为 人 先 ,勇于 创新 ， 


争 创 一 流 ,团结 .学 习 SRE ae EAR AR RRS I. 
的 不 断奶 求 和 山东 电力 设备 厂 生存 发 展 的 企业 理念 ,形成 了 
自己 独特 的 企业 文化 。 

“十 五 "期 间 企 业 发 展 展望 

“十 五 ”期间 ,企业 的 发 展 思 路 是 :大 力 推行 现代 企业 制 
度 ,实施 集团 化 管理 .公司 化 改制 . 民 党 化 运作 。 

企业 将 继续 深化 企业 内 部 改革 ,实施 观念 创新 .管理 创 
新 .机制 创新 和 科技 创新 ;实施 "人才 工程 ,大力 加 强 员 了 -的 
培训 和 人 才 的 引进 ;进一步 加 强 企业 管理 ,特别 是 质量 管理 
和 成 本 管理 ;实施 产业 结构 调整 ,壮大 研发 力量 ,盘活 存量 资 
产 ,引进 新 技术 .新 产品 。 

继续 加 强 企业 文化 建设 ,使 “水 不 满足 . 敢 为 人 先 .勇于 
创新 . 争 创 一 流 , 困 结 .学 习 .拼搏 .奋进 "的 理念 潜移默化 为 
每 位 职工 的 自觉 行为 意识 。 

“十 五 ”期间 ,企业 产品 结构 竖 在 发 展 中 不 断 进 行 调整 . 
要 在 做 好 传统 产品 的 同时 ,实施 产业 结构 的 调整 ,涉足 新 的 
领域 .创造 新 的 商品 。 在 不 断 壮 大 自己 的 拳头 产品 的 同时 ， 
进一步 加 强 与 科研 院 校 .行业 协会 的 合作 ,开发 引进 新 产品 、 
新 技术 ,重点 是 环保 节能 产品 的 开发 引进 。 继 续 加 大 技术 改 
造 ,增加 生产 专用 设备 ,努力 提高 管理 水 平 ,为 产品 上 等 级 
上 水 平 .形成 规模 生产 打下 坚实 的 基础 。 

(1) 变 压 器 产品 。 在 变压器 新 产品 开发 方面 ,达到 国内 
先进 的 设计 水 平 ,具备 较 强 的 研发 能 力 。 产 品 的 技术 经 济 八 
能 参数 .内 部 质量 .外 观 质 量 达 到 国外 先进 水 平 ,具备 出 [1 及 
与 国外 变 压 避 竞 争 的 能 力 。 开 发 多 种 类 变压器 及 灾 压 髓 相 
关 产 品 ,如 智能 化 箱 式 变电站 . 卷 铁 心 干 式 变压器 .国产 化 非 
MAREEA .路 灯 变 压 器 , 油 出 潜 油 电 泵 几 变 压 器 .电抗 如 
及 其 他 相关 产品 等 。 

到 “十 五 "未 ,变压器 年 产量 达 6 000MV +A, 力争 实 现 
8 000MV A。 产 品 销售 到 国内 20 多 个 省 市 区 ,并 有 -一 定数 明 
的 出 口 ,力争 获得 全 国名 牌 产品 称 纺 或 锋 全 国 质量 管理 奖 。 

(2) 风 机 产品 。 在 风机 方面 ,大 力 开拓 新 市 场 、 开 发 新 产 
品 , 尤 其 是 其 他 行业 如 冶金 .石化 用 风机 。 适 应 市 场 ,开发 以 
调 速 为 主 的 节 电 效益 更 加 明显 的 节能 风机 。 加 强风 机 系统 
的 自动 化 .事故 警报 系统 的 研制 ,节省 用 户 在 维护 ,监控 方面 
耗费 的 人 力 。 进 一 步 开发 具有 低 噪 声 . 低 振动 特点 的 新 型 风 
机 。 根 据 风 机 产品 单 件 .小 批量 生产 的 特点 ,在 工艺 上 引进 
柔性 制造 系统 ,最 大 限度 地 提高 产品 生产 的 自动 化 程度 ， 

(3) 三 相 流 化 床 烟 气 除尘 脱硫 一 体 化 技术 ， 推 广 和 实施 
三 相 流 化 床 烟 气 除 竺 脱硫 技术 ,取得 设计 和 生产 资质 ,在 技 
术 合 作 和 独立 自主 开发 的 基础 上 进一步 完善 该 技术 ,引进 国 
外 的 先进 设计 理念 ,采用 优秀 的 设计 手段 ,对 技术 进行 全 方 
位 优化 。 

(4) 建 立 以 挡 板 门 为 核心 的 脱硫 设备 国产 化 配套 基地 。 
对 于 挡 板 门 的 发 展 目标 ,通过 与 国外 企业 合作 ,实现 该 厂 能 
够 生产 出 自己 的 挡 板 门 , 并 在 全 国 范围 内 得 到 推广 ; 网 时 ,在 
与 国外 企业 合作 的 过 程 中 ,逐步 吸纳 核心 技术 ,争取 在 "上 
五 "末期 实现 自己 独立 设计 。 在 推广 以 挡 板 门 为 核心 FER 
器 .风机 GGH 产品 为 配套 的 脱硫 国产 化 设备 时 ,积极 OR H 
他 关键 进口 脱硫 设备 的 合作 与 引进 ,争取 在 山东 成 立 脱 硫 设 
备 国产 化 配套 基地 。 
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(5) 开 展 废水 处 理工 程 。 通 过 技术 合作 和 自主 开发 , 积 
极 开拓 废水 处 理 的 市 场 ,承揽 废水 处 理工 程 ,主要 市 场 对 象 
为 小 污水 排放 工程 。 

(6) 热 交换 产品 的 系列 化 。 在 热 交 换 器 方面 ,以 成 熟 的 
螺旋 起 片 管 技术 为 基础 ,以 30 万 机 组 为 重点 ,在 积极 推广 现 
有 产品 的 前 提 下 ,完成 产品 的 系列 化 。 做 到 产品 适当 外 延 ， 
设计 并 生产 多 品种 热管 换 热 器 ,以 及 翅 片 管 散热 器 、 空 冷 器 
等 ,丰富 产品 种 类 。 并 且 研 究 在 各 种 恶劣 条 件 下 ,如 潮湿 、 腐 
蚀 、 高 温 ,石油 等 粘 稠 介质 等 情况 时 ,采取 各 种 特别 措施 , 制 
造 在 特殊 情况 下 应 用 的 专用 产品 。 

(7) 户 用 热流 量 表 的 研制 开发 。 以 开发 户 用 热流 量 表 为 


契机 广泛 涉足 单片机 市 场 。 单 片 机 涉及 人 们 生活 的 各 个 方 
面 ,是 家 用 电器 等 系列 电子 产品 特别 是 智能 化 电子 产品 的 核 
心 部 件 ,市 场 前 景 广阔 。 

(8) 信 息 建设 。 扩 建 与 改造 企业 内 部 的 局 域 网 。 开 发 
Intranet( 企业 内 部 网 ) ,以 WWW, FTP, E-MAIL 等 方式 为 信息 
网 中 的 计算 机 提供 各 种 信息 服务 。 建 立 企业 的 电子 商务 , 实 
现 网 上 订单 .网 上 招 投标 等 。 积 极 引 进 与 实施 ERP( 企 业 资 
源 计划 系统 ) ,提升 企业 管理 水 平 。 

“ 九 五 "期 间 的 辉煌 已 铸 成 历史 ,新 的 千年 .新 的 世纪 , 山 
东 电 力 设 备 厂 的 前 途 无 限 光明 ,机 遇 和 挑战 并 存 。 

( 扎 稿 人 :山东 电力 设备 厂 总 工 办 王 丽 祥 )】 


回顾 与 展望 
一 一 山东 济南 发 电 设备 厂 


济南 发 电 设备 厂 (山东 省 济南 生 建 电机 厂 ) 系 国内 生产 
中 小 型 汽 轮 发 电机 和 大 中 型 交流 电动 机 产品 的 国有 大 二 型 
企业 ,济南 市 高 新 技术 开发 区 “明星 企业 " ,拥有 省 级 企业 技 
术 开 发 中 心 。 企 业 现 有 职工 1 230 人 ,其 中 工程 技术 人 员 276 
人 (工程 师 、 高 级 工程 师 % 人 )。 生 产 经 营 占 地 面积 44 万 
m ,主要 加 工 设 备 500 余 台 ,固定 资产 净值 7 949 万 元 ,资产 
总 额 2.81 亿 元 。 企 业主 导 产 品 为 引进 ABB 技术 制造 的 
WX6—200MW(6 000 ~ 200 000kW) 空 内 冷 汽 轮 发 电机 ,以 及 传 
统 产品 QF(QFW) 系 列 400 ~ 50 000kW 汽 轮 发 电机 产品 ,100 
余 个 品种 规格 ,年 设计 生产 能 力 1 300MW, 国内 市 场 占 有 率 
40% 左 右 。 

“ 九 五 "发 展 成 就 “ 九 五 "期 间 ,济南 发 电 设备 厂 以 中 央 
关于 大 力 开展 技术 创新 精神 和 小 平 同 志 关 于 “科学 技术 是 第 
一 生产 力 的 论断 为 指导 ,以 市 场 需求 为 导向 , 紧 紧 围绕 引 
进 .消化 .吸收 这 条 主线 ,积极 实施 技术 创新 工程 ,取得 了 较 
好 的 效果 。 

(1) 钨 得 下 大 力气 、 花 大 本 钱 进行 技术 改造 。 山 东 济 南 
发 电 设备 厂 以 “高 起 点 ,面向 市 场 " 为 标准 ,先后 实施 了 6 ~ 
100MW 空 内 冷 汽 轮 发 电机 技术 引进 、100 ~ 200MW FARA 
轮 发 电机 技术 引进 和 大 中 型 高 压 电动 机 技术 改造 项 目 , 购 进 
了 数控 包 带 机 .大 型 数控 车 床 V 真空 压力 浸 漆 设备 . 立 式 
加 工 中 心 等 国际 一 流 设 备 , 同 时 自制 了 引进 产品 转子 线圈 生 
产 线 等 专用 设备 ,改进 了 转子 下 线 封 财 间 及 定子 下 线 工 艺 装 
备 , 企 业 实力 得 以 壮大 ,增强 了 企业 的 发 展 后 劲 。 通 过 技术 
引进 和 技术 改造 ,使 企业 的 主要 技术 装备 水 平 达 到 国内 一 
流 , 产 品 的 技术 水 平 .品种 档次 得 以 提高 和 完善 , 汽 轮 发 电 
机 年 生产 能 力 由 " 八 五 " 末 的 1 000MW 提高 到 1 300MW ,最 大 
单机 容量 由 60MW 提高 到 200MW, 135MW 机 组 的 试制 成 功 标 
志 着 中 国 汽 轮 发 电机 生产 向 高 技术 ,大 型 化 技术 方向 的 发 展 
工作 义 迈 上 了 一 个 历史 性 台阶 。 交 流 电动 机 的 生产 能 力 在 
投资 2 900 万 元 进行 技 改 的 情况 下 也 有 了 较 大 的 提高 。 

(2) 重 视 和 加 强 技 术 开 发 工作 。《 技 术 开 发 项 目 负责 制 》 
的 实施 ,大 大 提高 了 技术 开发 人 员 的 积极 性 ,完成 了 71 个 品 
种 规格 系列 的 新 产品 开发 项 目 , 应 用 新 技术 .新 工艺 .新 材料 
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47 项 ,建成 了 省 级 企业 技术 开发 中 心 。 围 绕 空冷 汽 轮 发 电机 
技术 消化 .吸收 .创新 ,进行 了 一 系列 新 产品 .新 技术 .新 工 
艺 .新 材料 的 开发 研究 工作 ,成 效 显著 。 其 中 ,60MW 空 内 冷 
汽 轮 发 电机 获 国 家 科技 进步 二 等 奖 ,同时 该 项 目 获得 “ 八 五 ” 
国家 技术 创新 优秀 项 目 ; 135MW 空 内 冷 汽 轮 发 电机 项 目 获 
“ 九 五 "国家 科技 攻关 (国家 重大 技术 装备 研制 国产 化 ) 优 秀 
科技 成 果 奖 ;WX 系列 转子 生产 线 等 6 个 项 目 获 得 省 (部 ) 级 
科技 成 果 奖 。 

“十 五 "发 展 展望 “ 九 五 "期 间 ,中 国电 力 工业 获得 了 迅 
速 发 展 。 进 入 “十 五 ”, 伴 随 着 国民 经 济 的 发 展 , 以 往 电力 工 
业 建 设 中 存在 的 新 建 小 火电 机 组 比例 偏 大 、 机 组 结构 不 尽 合 
理 的 问题 日 益 突出 。 国 家 政策 规定 严格 限制 小 火电 机 组 的 
上 蕊 ,同时 ,国家 又 鼓励 发 展 综合 利用 资源 的 发 电 小 型 工程 。 
随 着 国家 可 持续 发 展 战略 的 实施 ,中 小 型 汽 轮 发 电机 组 在 节 
能 .环保 和 资源 综合 利用 领域 将 具有 一 定 的 发 展 前 景 。 交 流 
电动 机 方面 ,根据 上 海 电 器 科学 研究 所 的 《中 小 型 电机 行业 
“十 五 ”发展 规划 》, “十 五 "期间, 中 小 型 电机 的 国内 市 场 需 求 
量 将 维持 在 每 年 45 000 ~ 60 000MW 之 间 ,市 场 潜力 巨大 。 交 
流 电动 机 向 高 压 .交流 变频 高 速 方 回 发 展 , 随 着 我 国 城乡 电 
网 的 改造 完成 , 10kV .6kV 级 的 大 中 型 高 压 电动 机 越 来 越 受 
欢迎 ,市场 逐年 扩大 。 变 频 调 速 电 机 有 逐步 取代 大 中 型 直流 
电动 机 的 发 展 趋势 。 标 准 型 及 其 派生 产品 目前 仍 是 市 场 需 
求 的 主流 。20 世纪 90 年 代 国 际 流行 开发 大 机 座 散热 片 全 封 
闭 型 电机 ， 十 五 "期 间 国内 也 将 会 有 一 部 分 市 场 。 另 外 随 着 
中 小 型 发 电机 市 场 的 不 断 发 展 ,与 之 配套 的 电站 辅 机 市 场 依 
然 存 在 。 为 此 ,山东 济南 发 电 设备 广 将 重点 做 好 以 下 几 个 方 
面 的 工作 : 

(1) 紧 跟 市 场 和 国际 先进 技术 水 平 ,实施 市 场 开拓 和 技 
术 开 发 相 结 合 战 略 。 建 立 健全 以 企业 技术 开发 中 心 为 核心 
的 技术 开发 体系 ,加 速 形成 有 利于 自主 创新 的 技术 进步 机 
制 ,努力 寻找 新 的 效益 增长 点 。 同 时 探索 把 市 场 开拓 .产品 
开发 和 售后 服务 有 机 地 结合 起 来 ,努力 加 大 市 场 开 拓 和 技术 
开发 力度 ,从 而 形成 具有 本 厂 特 色 的 二 次 开发 能 力 。 在 市 场 
和 产品 开发 上 ,做 到 立足 国内 市 场 ,优化 小 机 组 ,发 展 大 机 


组 ;放眼 国际 市 场 ,积极 与 跨国 公司 合作 ,相互 促进 ,共同 发 
展 ,提高 企业 的 市 场 竞 争 能 力 和 经 济 效益 。 建 立 完善 的 现代 
化 开发 手段 。 在 现 有 技术 开发 中 心 已 初步 运行 的 发 电机 
CAD 及 交流 电动 机 CAD 设计 和 计算 机 辅助 工艺 设计 CAPP 
的 基础 上 ,建立 起 MRP I 生产 资源 管理 系统 ,进而 实现 CIMS 
计算 机 集成 制造 系统 ,按照 并 行 工程 思想 初步 建立 起 有 效 的 
现代 化 市 场 快速 反应 开发 体系 。 在 资金 投 人 方面 确保 用 于 
科技 开发 方面 的 资金 ,并 力争 做 到 逐年 增长 。 

(2) 把 握 市 场 机 遇 , 做 好 技术 创新 开发 工作 。“ 十 五 期 
间 在 汽 轮 发 电机 新 产品 技术 开发 方面 根据 市 场 需求 ,积极 采 
用 国外 和 国内 成 熟 技术 ,优化 现 有 QF 系列 产品 ,提高 技术 含 
量 , 使 其 达到 国内 领先 水 平 。 在 现 有 WX 系列 100MW 以 下 系 
列 空 内 冷 汽 轮 发 电机 的 基础 上 ,重点 做 好 100 ~ 200MW 引进 
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湖南 天 一 科技 股份 有 限 公司 平江 电器 分 公司 是 原 机 械 
部 .电力 部 .化 工 部 ,中国 石化 总 公司 定点 生产 高 RERE 
开关 设备 的 国家 二 级 企业 ,科技 部 首 批 认 定 的 “国家 火炬 计 
划 重 点 高 新 技术 企业 "之 一 ,部 级 “质量 管理 奖 及 中 华 全 国 
总 工会 “五 一 劳动 奖状 一 全 国 先进 集体 ”获得 单位 ,并 连续 多 
年 被 湖南 省 评 为 重合 同 守 信用 单位 .中 国 农业 银行 湖南 省 分 
{T AAA 级 信用 企业 。 通 过 二 次 创业 .股份 上 市 ,公司 成 功 实 
现 了 对 其 前 身 一 一 湖南 省 平江 电器 厂 的 自我 超越 ,以 其 全 新 
的 面貌 而 发 展 成 为 我 国生 产 高 .低压 开关 设备 的 骨干 企业 ， 
多 项 经 济 指标 进入 高 压 开关 行业 50 强 ,企业 综合 实力 与 日 
俱 增 。 

企业 现 已 创建 成 总 占 地 面积 约 6 万 m ,建筑 面积 约 3 万 
nr 的 省 级 园林 式 工 业 小 区 ,拥有 总 资产 1.1 亿 元 ,并 依托 一 
整套 具有 国内 外 先进 水 平 的 技术 装备 的 支持 ,以 470 余 人 的 
员工 总 数 和 占 总 数 30% 的 各 类 专业 技术 人 员 的 组 成 保持 着 
1.8 亿 元 以 上 的 年 生产 销售 能 力 。 

公司 以 国际 先进 的 数控 饭 金 自动 化 加 工 中 心 .数控 激光 
切割 机 ,先进 的 静电 喷 塑 混 气 式 喷涂 和 大 型 金属 表面 前 处 
理 生 产 线 等 重大 技术 装备 为 武装 ,以 在 现代 柔性 管理 模式 
一 一 人 本 管理 下 的 多 学 科技 术 队 伍 为 支柱 ,以 国际 国内 多 家 
知名 电气 公司 .科研 院 所 、 高 等 院 校 的 技术 外 援 为 保障 ,以 行 
业 科 技 发 展 和 客户 具体 要 求 为 准则 ,致力 于 开发 高 新 技术 产 
品 ,并 使 其 始终 保持 在 行业 先进 水 平 。 

近年 来 ,公司 已 有 1 项 产品 被 列 为 国家 火炬 计划 项 目 ,2 
项 产品 获得 国家 专利 ,5 项 产品 被 评 为 国家 (重点 ) 新 产品 ,16 
项 产品 填补 了 国内 或 省 内 空白 ,并 分 别 被 授予 国家 .省 .市 科 
技 进步 奖 。 其 中 GZS .CCS 系列 抽出 式 开关 设备 被 认定 为 湖 
南 省 名 牌 产品 。 至 2000 年 4 月 ,公司 主导 产品 已 全 部 被 国家 
经 贸 委 在 第 一 .二 ,一 批 《 全 国 城乡 电网 建设 改造 所 需 主 要 设 


技术 的 消化 吸收 工作 ,形成 6 ~ 200MW 的 空 内 冷 汽 轮 发 电机 
系列 产品 。 实 施 重型 发 电机 制造 及 试验 设施 技术 改造 项 目 。 
力争 早日 投入 生产 ,提高 企业 的 生产 能 力 。 根 据 市 场 情况 ， 
适时 开发 200MW 以 上 汽 轮 发 电机 和 与 燃 汽 轮机 配套 型 汽 辊 
发 电机 ,逐步 形成 以 引进 WX 系列 大 容量 空 内 冷 发 电机 为 主 
的 开发 .生产 格局 。 

在 交流 电动 机 新 产品 技术 开发 方面 :重点 开发 标准 化 、 
通用 化 程度 高 ,成 本 低 、 可 靠 性 强 ,适应 市 场 需求 的 产品 。 
“十 五 ”期间 ,以 完成 Y 系列 高 压 电 动机 新 产品 系列 设计 开发 
为 主 ,在 积极 开发 上 述 市 场 的 同时 ,依据 客户 要 求 ,适时 开发 
防爆 型 电机 .紧凑 型 电机 及 其 他 派生 系列 等 产品 ,使 产品 结 
构 向 多 元 化 方向 发 展 。 

[拟稿 单位 :山东 济南 发 电 设备 厂 ] 


科技 为 先 


湖南 天 一 科技 股份 有 限 公司 平江 电器 分 公司 


备 产 品 及 生产 企业 推荐 目录 》 中 推荐 ,在 经 过 严格 审核 后 被 
认定 为 “高 质量 产品 " ,公司 产品 被 法 国 科技 质量 监督 评价 委 
员 会 .中国 国 际 贸易 促进 委员 会 同时 列 人 “中 国 进入 WTO 推 
荐 产品 ”。 

在 “产业 发 展 ,科技 先行 "的 理念 驱动 下 ,企业 充分 利用 
上 市 公司 的 各 项 资源 优势 ,实行 强 强 联合 , 继 与 电 科 院 .西安 
高 压 开 关 所 .华中 理工 大 学 .江西 龙 源 公 司 等 科技 创新 基地 
成 功 合作 之 后 ,又 与 国防 科技 大 学 签订 技术 合作 协议 ,为 公 
司 获得 源源 不 断 的 前 沿 高 科技 支持 开辟 了 广阔 的 空间 ,也 为 
公司 产品 赶 超 国际 先进 水 平 ,开创 行业 技术 领域 先河 ,精心 
锻造 一 流 品 牌 提供 了 有 力 的 技术 保证 。 

公司 按 ISO9001 国际 标准 建立 了 一 套 完善 的 质量 保证 体 
系 , 并 获得 了 华 信 RIKER .美国 FMRC 三 家 技术 检验 机 构 的 
双重 认证 ,在 体系 的 有 效 控制 下 ,主导 产品 一 次 检验 合格 率 
达 100%。 

一 切 以 客户 为 中 心 的 “质量 承诺 制 " 保 证 了 客户 对 设备 
个 性 化 要 求 的 满足 ,有 效 地 为 客户 创造 了 全 方位 服务 的 “ 零 
风险 ”; 一 年 内 "三 包 ” 的 “ 零 成 本 " ,赢得 了 各 行 各 业 用 户 的 信 
赖 。 企 业 营 造 了 一 个 以 两 湖 .两广 .江西 .云贵 为 基点 ,辐射 
全 国 的 销售 网 络 , 并 已 编 延至 缅 . 泰 .苏丹 等 亚 . 非 国家 。 产 
品 顺利 挺进 铁路 .航空 .化工 . 核 工业 ARAS .电信 等 领域 , 并 
已 有 多 批 成 果 服务 于 二 汽 . 广 钢 . 贵 铝 .北京 亚运 村 .广州 火 
车 站 .大亚湾 核电 站 .黄花 国际 机 场 . 巴 陵 石 化 公司 LK 
路 南 铁 工程 等 诸多 国家 和 地 方 重点 工程 , 深 受 用 户 好 评 ， 

公司 将 以 推进 科技 进步 ,提高 员工 素质 作为 转变 经 济 增 
长 方式 的 关键 ,实施 科技 与 资产 相 结合 ,不 断 推出 商 新 技术 
产品 ,为 国家 “两 网 "建设 改造 .中 西部 地 区 开发 .铁路 大 规模 
建设 等 跨 忆 纪 宏 伟 工 程 肩负 起 神圣 的 使 命 。 

[ 扎 稿 单位 :湖南 天 一 科技 投 份 有 限 公 司 平 江 电 器 分 公司 ] 


企业 概况 . 203 


回顾 与 发 展 
一 一 唐山 松下 产业 机 器 有 限 公司 


唐山 松下 产业 机 器 有 限 公司 (以 下 简称 唐山 松下 ) 位 于 
河北 省 唐山 市 高 新 技术 开发 区 ,成 立 于 1994 年 8 月 ,是 由 日 
本 松下 电器 产业 株式 会 社 .松下 产业 机 器 株式 会 社 和 唐山 开 
元 电器 集团 公司 共同 投资 兴建 的 中 日 合资 企业 。 公 司 总 投 
Bt 13 亿 日 元 ,合资 期 限 20 年 。 主 要 生产 和 销售 商标 为 Pana- 
sonic 的 各 种 CO, BL. AL . 交 直 流 弧 焊 机 .空气 等 离子 
切割 机 .电阻 焊 机 .焊接 机 器 人 以 及 Panasonic 焊接 和 切割 用 
纯正 部 品 等 。 

唐山 松下 产业 机 器 有 限 公司 完全 秉承 了 用 本 松下 公司 
完善 的 管理 模式 和 先进 的 技术 优势 。 在 成 立 之 初 ,唐山 松下 
就 把 “ 广 范 围 的 ,大 晤 的 向 众多 用 户 提 供品 质 优秀 的 电焊 机 
和 优质 的 售后 服务 , 藉 此 为 中 国电 焊 机 用 户 产业 的 发 展 做 贡 
献 " 作 为 自己 的 经 营 理念 。 唐 山 松 下 立足 于 中 国产 业界 现状 
及 发 展 的 需要 ,选择 性 地 引进 和 开发 适用 于 中 国 市 场 的 焊接 
设备 。 其 生产 机 种 的 选择 基准 是 :能 有 效 地 提高 用 户 的 焊接 
品质 , 低 故 障 率 .高 可 靠 性 .品质 稳定 ;能 有 效 地 节约 资源 .能 
源 ; 能 有 效 地 提高 用 户 的 生产 效率 。 

唐山 松下 产品 的 开发 设计 采用 模拟 顾客 使 用 环境 的 评 
价 方法 ,以 全 面 理解 和 满足 用 户 的 使 用 需要 为 原则 ,以 先进 
的 技术 和 完美 的 品质 最 大 限度 地 服务 用 户 。 几 年 来 ,唐山 松 
下 为 国内 外 用 户 研制 开发 了 近 百 种 高 性 能 的 电焊 机 ,产品 不 
仪 得 到 了 用 户 的 广泛 欢迎 ,也 显示 了 唐山 松下 雄厚 的 研究 开 
发 实力 。 为 了 造就 一 支 强力 的 科研 开发 队伍 ,唐山 松下 还 特 
别 制定 了 专业 技术 人 员 的 轮训 制度 ,安排 专业 技术 人 员 定 期 
轮流 到 日 本 松下 研修 培训 和 开展 技术 交流 ,参与 开发 最 前 沿 
的 焊接 产品 。 

在 产品 的 引进 中 ,唐山 松下 得 到 日 本 松下 最 新 的 产品 
纸 及 全 方位 的 技术 支援 。 与 此 同时 ,唐山 松下 还 建立 了 自己 
的 技术 开发 中 心 ,拥有 优秀 的 专业 技术 人 才 和 各 种 先进 的 试 
验 与 检测 设备 。 

1997 年 ,为 满足 产业 界 焊接 自动 化 .智能 化 生产 的 览 求 ， 
唐山 恰 下 成 之 了 机 器 人 部 ,其 上 月 的 在 于 将 松下 焊接 机 器 人 系 
统 与 松 下 在 焊接 领域 丰富 的 设计 .使 用 经 验 相 结合 , 为 中 国 
产业 界 的 自动 化 服务 。 三 年 来 ,唐山 松下 设计 的 机 器 人 焊 
接 .切割 及 搬运 系统 已 经 大 量 应 用 于 国内 汽车 .摩托 车 .工业 
电器 ,化工 机 械 以 及 民用 产品 制造 等 众多 领域 ,有 汽车 后 桥 
焊接 机 器 人 系统 .汽车 自动 变速 器 机 器 人 焊接 系统 .汽车 转 
a] FE DL as A TE ASE .摩托 车 架 弧 焊 机 器 人 系统 开关 盒 弧 
EOL ASA AGE TIC 填 丝 焊接 机 器 人 系统 。 

在 产品 的 制造 环节 ,唐山 松下 全 面 采 用 日 本 松下 全 新 的 
生产 技术 与 工艺 ,引进 日 本 .美国 及 荷兰 等 国 的 先进 制造 设 
备 ,拥有 日 前 国内 先进 ,自动 化 程度 高 的 焊 机 生产 线 。 先 进 
的 数控 设备 .无 人 化 智能 设备 的 采用 , 极 大 地 提高 了 生产 效 
兴 ,也 保证 了 产品 质量 的 稳定 和 整 机 的 可 靠 性 ， 唐 山 松 下 生 
启 所 采用 的 全 部 部 品 材料 都 要 经 过 日 本 松下 的 严格 审查 检 
定 , 焊 机 生产 用 的 关键 部 品 和 元 器 件 则 全 部 进口 ,保证 了 产 
fe ES OS ETE 
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电焊 机 是 企业 的 固定 资产 ,应 当 可 靠 有 效 。 设 备 故 障 的 
产生 会 打 乱 和 中 断 企 业 紧张 的 .相互 协调 的 生产 作业 ,影响 
到 整个 生产 进程 ,给 企业 带 来 损失 。 所 以 ,唐山 松下 把 生产 
最 好 的 产品 看 作对 用 户 .对 社会 的 神圣 责任 ,始终 把 产品 质 
量 看 作 企 业 的 生命 。 唐 山 松下 的 质量 方针 是 ;以 最 高 品 
向 全 球 用 户 提供 最 满意 的 产品 及 服务 。 品 质 目 标 是 ;产品 开 
箱 合 格 率 100% 。 为 了 实现 这 个 目标 ,唐山 松下 不 断 完 善 品 
质保 证 体系 ,提倡 全 员 经 营 的 思想 , 即 每 个 员工 都 是 企业 的 
经 营 者 ,每 位 员工 都 把 降低 成 本 .改善 质量 自觉 融 人 到 实际 
工作 中 ,成 为 高 品质 产品 的 创造 者 。 唐 山 松下 在 员工 中 广泛 
开展 提案 活动 和 QC 小 组 活动 ,鼓励 员工 充分 发 挥 个 人 的 聪 
明 才 智和 创造 力 ,定期 对 高 级 提案 者 进行 表彰 ,对 QC 活动 的 
优胜 者 给 予 奖励 。1997 年 11 月 唐山 松下 在 中 国电 焊 机 行业 
率先 取得 了 ISO 9001 质量 保证 体系 认证 。 

唐山 松下 营业 服务 体制 采用 代理 销售 制 ,在 北京 上海、 
广州 .济南 .南京 等 各 大 中 城市 共 设 有 58 家 代理 店 ,覆盖 了 
RAR .台湾 以 外 的 所 有 省 .直辖 市 .自治 区 ,形成 了 一 个 完 
善 的 销售 服务 网 络 。 为 了 保证 货源 的 及 时 供应 ,唐山 松下 还 
在 广州 .上 海 .武汉 等 城市 建立 了 外 直 存 库 。 唐 山 松下 营业 
活动 给 终 以 "站 在 用 户 立 场 ,维护 用 户 利益 ,满足 用 户 需 求 ” 
为 根本 出 发 点 ,不 断 强 化 服务 体制 ,把 “售后 服务 优先 于 销 
售 " 作 为 服务 体制 的 基本 原则 。 唐 山 松下 的 代理 店 都 配 有 专 
门 的 技术 服务 人 员 。 这 些 技术 服务 人 员 每 年 都 要 定期 接受 
严格 的 技术 培训 与 考核 。 

唐山 松下 销售 的 每 种 产品 都 附 有 保修 证 ,对 于 因 产 品质 
量 问题 造成 的 故障 在 一 年 内 都 提供 免费 保修 。 唐 山 松下 还 
为 产品 的 使 用 都 编写 了 使 用 与 维护 材料 ,从 而 能 够 有 效 保养 

“an ,提高 产品 使 用 效益 。 唐 山 松 下 还 成 立 了 设施 健全 的 松 
下 电器 (中 国 ) 焊 接 学 校 ,专门 为 Panasonic 电焊 机 和 机 器 人 的 
用 户 提供 操作 与 维修 技术 培训 ,到 目前 为 止 ,松下 电器 (中 
国 ) 焊 接 学 校 已 经 培训 了 包括 海外 学 员 在 内 的 五 千 多 人 次 。 

唐山 松下 的 售后 服务 用 部 品 在 专用 的 仓库 保管 ,并 且 优 
先 于 生产 部 品 使 用 。 各 地 代理 店 也 都 常备 有 -- 定 数量 的 服 
务 维修 用 部 品 ,以 便 及 时 满足 用 户 的 要 求 。 为 把 有 故障 的 机 
药 在 最 短 的 时 间 内 修好 并 返回 用 户 ,唐山 松下 设立 有 维修 中 
心 ,并 承诺 整 机 修理 一 周 以 内 完成 ,线路 板 维修 3 日 内 完成 。 

1995 年 3 月 ,唐山 松下 第 一 台 焊 机 下 线 ,2000 年 3 月 , 唐 
山 松 下 为 第 5 万 台 焊 机 举行 了 隆重 的 下 线 甬 彩 仪式 。 唐 山 
松下 投产 5 年 来 ,以 高 性 能 的 产品 .优质 的 售后 服务 以 及 良 
好 的 信誉 赢得 了 国内 外 用 户 的 广泛 赞誉 与 肯定 ,同时 ,唐山 
松下 也 得 到 了 社会 的 回报 ,取得 了 高 速 发 展 ,产销 量 和 经 济 
效益 连续 4 年 成 为 行业 的 第 一 ,成 为 目前 国内 最 大 的 焊接 设 
备 制造 厂家 , Panasonic 电焊 机 成 为 最 受 欢迎 的 焊 机 品牌 , 

唐山 松下 致力 于 高 品质 焊接 设备 生产 的 同时 ,还 积极 用 
行 社会 责任 ,谋求 环境 保护 与 经 营 活动 的 协调 发 展 , 1998 年 
11 月 ,唐山 松下 在 全 国电 焊 机 行业 及 河北 省 首 家 取得 卫 ISO 
14001 环境 管理 体系 认证 。 阿 时 ,唐山 松下 还 设立 了 总 和 额 为 


50 万 元 的 环境 保护 奖励 基金 。 
唐山 松下 并 未 满足 现 有 的 成 绩 , 而 是 着 眼 于 未 来 ,不 断 
开发 技术 先进 .品质 优良 的 焊接 设备 在 新 世纪 的 开端 。 唐 山 


松下 将 继续 把 为 社会 创造 财富 ,为 人 类 谋求 幸福 作为 企业 发 
展 的 最 终 目 标 ,以 领先 的 科技 和 不 断 创造 .迎接 挑战 的 精神 ， 
满怀 信心 地 走向 光明 而 美好 的 木 来 。 


LEIA AMES 


上 海宝 临 电器 成 套 厂 成 立 于 1980 年 ,主要 生产 高 .低压 配 
电 设备 。 工 厂 占 地 面积 3 万 只 ,有 职工 200 多 人 ,其 中 工程 技 
RAF A% ERLA ELAR SO% E. 成立 20 多 
年 来 ,上 海宝 临 电器 成 套 厂 获得 了 快速 发 展 。 企 业 2000 年 产 
值 达到 5 000 多 万 元 ,2001 年 前 11 个 月 产值 达到 9 000 多 万 元 ， 
人 均 产 值 超过 50 万 元 。 企 业 的 固定 资产 也 从 建 厂 初期 的 不 
足 百 万 元 发 展 到 现在 的 2 500 多 万 元 。 上 海宝 临 电 器 成 套 厂 
是 中 国电 工 协会 的 会 员 单 位 ,也 是 国家 经 贸 委 推荐 的 两 网 改 
造 产品 生产 单位 ,并 在 全 国 各 地 的 电力 行业 、 石 池 行 业 中 人 
网 。 

产品 质量 是 企业 的 生命 线 。 多 年 来 ,上 海宝 临 电器 成 套 
厂 注重 在 硬件 和 软件 两 方面 来 保证 和 提高 产品 质量 ,以 产品 
质量 带动 产品 销售 ,从 而 实现 企业 的 壮大 。 从 1998 年 企业 就 
实现 了 管理 和 设计 的 计算 机 化 ,利用 计算 机 来 规范 管理 和 提 
高 设计 质量 。2000 年 企业 全 面 通过 ISO9000 质量 体系 认证 。 
在 工厂 内 部 全 面 推行 质量 体系 管理 ,使 企业 具备 了 完善 的 生 
产 体系 和 质量 体系 。 另 外 ,近年 来 ,企业 还 购 进 了 大 量 先进 的 
生产 设备 如 数控 多 工 位 冲床 .数控 折 弯 机 和 剪 板 机 .大 吨位 数 
控 折 弯 机 , 添 恬 了 先进 的 锦 螺 母 TORRE .气体 焊 等 工艺 装备 ， 
配备 了 100kV mih He ih WG BS RL ER GP ik So N TER M AR 
备 , 从 而 从 硬件 上 保证 了 工艺 水 平和 产品 质量 。 企 业 硬件 各 
软件 的 建设 ,给 了 产品 以 质量 保证 ,并 使 企业 产品 在 1998 年 顺 
利通 过 天 津 传动 电器 研究 所 (国家 行业 归 [1 所 ) 的 抽检 ,1999 
年 通过 上 海 高 压 电 器 质 检 站 的 产品 抽检 ,2000 年 和 2001 年 两 
次 顺利 通过 上 海 市 技术 监督 局 的 产品 抽检 。 





另外 ,企业 领导 班子 还 清楚 的 认识 到 ,产品 开发 是 企业 
生存 发 展 的 生命 力 。 只 有 不 浙 地 开发 新 产品 ,才能 使 企业 保 
持 市 场 活力 。 有 了 硬件 软件 的 保证 ,上 海宝 临 电器 成 套 厂 还 
紧 紧 抓 住 市 场 需求 ,不断 开发 新 产品 ， 产 品种 类 由 当初 的 几 
个 品种 发 展 到 现在 的 儿 十 个 品种 和 规格 。 产 品 的 档次 也 从 
当初 的 动力 箱 . 配 电 柜 发 展 到 今天 的 金属 铠 装 中 置 柜 等 。 目 
前 该 厂 已 能 生产 开关 行业 中 国内 市 场 上 90% 以 上 的 产品 , 包 
FEM 400V 到 10kV .35kV 的 各 种 类 型 的 开关 成 套 设备 ,户外 
箱 式 变电站 、 具 有 专利 的 人 机 对 话 式 微机 直流 电源 屏 及 自动 
化 控制 设备 等 ,企业 成 为 了 目前 上 海 市 同行 业 中 产品 种 类 最 
多 .规格 最 全 的 企业 之 一 。 多 年 来 ,上 海宝 临 电 器 成 套 厂 为 
电力 行业 石油 化 工行 业 、 交 通行 业 .冶金 行业 . 商 住 等 行业 
的 上 千家 企 事业 单位 提供 了 优质 的 产品 ,产品 范围 分 布 全 国 
除 台湾 .港澳 以 外 的 所 有 省 市 .自治 区 ,并 出 口 到 重 加 拉 国 、 
蒙古 国 等 亚洲 其 他 国家 ,许多 重点 工程 中 例如 上 海 浦东 国 
际 机 场 . 上 海宝 钢 .宝山 供电 局 .北京 总 参 ,大庆 油田 RIO 
田 .长 城 铝 业 .中 洲 铝 厂 和 新 疆 库尔勒 FLA LA 
电站 等 都 有 上 海宝 临 电器 成 套 三 的 产品 。 

中 国 已 经 加 入 WTO, 上 海宝 临 电器 成 套 厂 将 进一步 在 产 
品 档 次 .产品 种 类 ,产品 质量 和 产品 服务 四 个 方面 加 强 努 力 ， 
以 抗衡 国外 企业 对 民族 工业 的 冲击 。 企 业 将 进一步 增 置 先 
进 生产 设备 ,加 强 员工 的 技术 和 道德 素质 教育 ,积极 推行 
ISO9000 质保 体系 ,积极 开发 适合 中 国 市 场 需求 的 新 产品 ,以 
质量 .服务 .价格 来 提高 市 场 竞争 力 , 为 用 户 作 好 服务 

[ 扎 稿 单位 :上 海宝 临 电器 成 套 厂 j 


只 有 谋 发 展 ,才能 求 发 展 
一 一 合肥 电力 开关 厂 新 产品 .新 技术 


市 场 如 战场 , 随 着 改革 开放 的 不 断 深入 发 展 ,市 场 经 济 
体制 的 不 断 完善 ,电力 行业 已 逐步 走向 市 场 。 作 为 省 局 电力 
系统 多 种 经 营 电器 成 套 类 的 龙头 企业 ,合肥 电力 开关 厂 面 对 
市 场 ,敢于 迎接 新 的 挑战 。 

市 场 经 济 体制 下 的 竞争 是 残酷 的 ,优胜劣汰 "是 市 场 选 
择 企 业 的 现实 ,而 “改革 进取 则 是 企业 顺应 市 场 的 原则 。 工 
三 在 树立 "客户 至 上 "服务 宗旨 的 同时 ,明确 “只 有 谋 发 展 , 才 
能 求生 存 的 发 展 意 识 , 变 被 动 为 主动 ,加 强 内 部 改革 ,加 大 
科技 投入 ,始终 把 开发 新 产品 放 在 首要 的 战略 位 置 ,使 自己 
在 市 场 竞争 中 立 于 不 败 之 地 。 

该 三 目前 可 生产 成 套 开关 设备 .元 器 件 类 ,. 箱 类 等 三 大 


压 开关 KYN28A 户 内 金属 铠 装 抽出 式 开关 设备 HIM W 系 
列 直 流 电源 屏 等 一 系列 高 新 技术 产品 。 为 了 能 在 市 场 上 站 
稳 脚 跟 ,开辟 更 加 广阔 的 市 场 大 地 , 近 几 年 来 ,开关 厂 坚持 不 
懈 地 开发 研制 各 项 新 型 产品 AT RRR SK, ART 
进 各 项 新 技术 ,生产 了 8DJ.8DH 及 SK, 型 中 卜 环 网 柜 ,SM. 一 
12 高 讨 环 网 柜 及 非 葛 合金 箱 变 .HD2000 低压 柜 等 ， 

通过 不 断 地 技术 革新 ,合肥 电力 开关 厂 推陈出新 ,始终 
保持 产品 技术 在 省 内 同行 业 中 的 领先 地 位 。 多 年 来 ,该 厂 坚 
持 “ 内 抓 管 理 , 外 塑 形象 ,精益 求 精 , 开拓 市 场 "的 经 营 轧 想 ， 
在 企业 管理 .产品 质量 .服务 质量 等 各 方面 工作 处 处 禹 标准 、 
PER ,以 全 新 的 面 瑶 .饱满 的 激情 ,迎接 新 世纪 的 挑 成 ， 


类 共计 近 百 种 产品 ,其 中 包括 XGN, 一 12 金属 铠 装 固定 式 高 
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国家 级 科学 技术 奖 评审 委员 会 


经 国家 科学 技术 部 核准 ,上 报国 务 院 批准 ,2000 年 国家 级 科学 技术 进步 奖 授 奖项 目 250 项 ,公开 公布 
179 项 ,其 中 一 等 奖 13 项 ,二 等 奖 166 项 。 现 将 与 电工 行业 有 关 的 14 项 刊登 如 下 ,其 中 一 等 奖 1 项 ,二 等 奖 
13 项 ,各 行业 获 国 家 级 科学 技术 进步 奖项 如 下 表 。 


行 vw 获奖 项 目 名 称 主要 完成 单位 及 完成 者 推荐 部 门 


工业 汽轮机 200MW 汽轮机 通 流 部 | 北京 全 三 维 动力 工程 有 限 公 | 二 | 专家 推荐 
分 优化 设计 及 应 用 司 .中 国 科学 院 工程 热 物 理 研 究 
Br OA RE TWAS .北京 重型 
电机 厂 .哈尔滨 汽轮机 三 有 限 责 
任 公司 、 黑 龙 江 省 电力 公司 . 浙 
江 省 电力 公司 ,将 洪 德 . 徐 星 仲 、 
EME RSM KA, 
R Ey . 徐 文 远 RAR 


中 国 第 一 重型 机 械 集 团 公司 ， 
HA 、 金 栋 国 REE BEE TL 
RER UG ERE BCE. 
BFE pk pa 


南京 电力 自动 化 设备 总 厂 、 东 
北 电力 设计 院 . 东 北 电 管 局 E 
中 理工 大 学 .辽阳 电 业 局 , 徐 进 亮 、 
陈 德 树 . 沈 福 媛 . 孟 志 宏 . 牛 立 峰 、 
刘 效 孟 . 陶 月 明 ERK A, 
于 & 


河北 工业 大 学 苏州 丙 新 技术 
产业 开发 区 电 顺 技术 研究 所 .国家 
继电器 质量 监督 中 心 , 陆 俭 国 、 李 
志 刚 ERT BE EM 
TOR EEATT MAE M FX 
ER 


天 津 电气 传动 设备 研究 所 ， 
马 小 亮 . 谢 保 侠 A , 同 占 文 、 
ETAR R EHS ERR, 
E KI 


铁道 部 电气 化 工程 局 , 刘 宝 辊 、 
PHL RBR E 刚 . 田 万 强 、 
RPE MAA .和 鲁 海 祥 REH, 
MEE 


险 尔 洲 工 业 大 学 .中国 石油 大 
庆 石 油 化 工 总 厂 , 王 庆 超 RAH., 
WET FKA MAR EKB, 
EER BWA Bie . 严 利明 





























300MW 核反应 堆 压 力 二 | 国家 机 械 工业 局 
容器 关键 制造 技术 研究 


及 应 用 


发 电 设 备 















变压器 WBZ—500 型 微机 变 压 = | 国家 电力 公 瑟 


器 保护 装置 




















低压 电器 可 靠 性 设计 二 | 天 津 市 


及 检测 技术 


低压 电器 













武钢 硅钢 扩建 工程 CA5 二 | 国家 机 械 工业 局 


机 组 电气 自动 化 系统 


电气 控制 成 套 设备 









广 深 铁路 200km/h 电气 二 | 铁道 部 


化 新 技术 











电气 控制 成 套 设备 










JI mE DR es LO AE 二 | 国防 科 工 和 


生产 线 电 控 系 统 


电气 控制 成 套 设 备 
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一 


4] 
电气 控制 成 套 设备 “| ”现场 总 线 控制 系统 浙江 大 学 、 浙 江浙 大 中 控 技 术 
有 限 公司 ER IME . 金 建 祥 、 
施 一 明 、 黄 文 君王 为 民 、 郭 豪杰 、 
Ph AH K 
Beans 锂 离子 蓄电池 研制 及 | ”信息 产业 部 电子 第 十 八 研究 
应 用 技术 研究 所 , 朱 利 宏 汪 继 强 , 杨 清 欣 、 
E EHAR KERRE, 
ee ee © ae 
家 用 电器 抗菌 系列 家 电 及 抗菌 | ， 海 尔 集团 公司 青岛 家 电工 艺 
E DEA FAMA EREHE A 
国家 工程 研究 中 心 有 限 公司 ， 
BAR PEL BAM AIK, 
严 庆 、 徐 进 礼 、 金 道 次 
电焊 机 奥 氏 体 不 锈 钢 焊 条 太原 理工 大 学 , 王 EN 威 、 
AAA FOR EIA 
电焊 机 船体 外 板 水 火 加 工 成 | 大连 理工 大学、 大 连 造 船 新 
形 技术 研究 METEO EB 
Gia REE TLE EFA, 
陈 永 义 RRE ZER 
工业 机 器 人 工业 机 器 人 研究 .开发 |” 中国 科 学 院 沈阳 自动 化 研究 
及 工程 应 用 所 , 王 天 然 . 曲 道 奎 、 阳 如 坤 、 
SREE B SAEF, 
徐 ” 方 . 李 庆 杰 、 李 正 刚 
电力 设计 应 用 软件 ”| CC 2000 开放 式 、 面 向 | ”中 国电 力 科学 研究 院 ,东北 电网 


业 获奖 项 目 名 称 主要 完成 单位 及 完成 者 。 | BX 













































对 象 的 EMS/DMS 支撑 系 
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调度 通信 中 心 , 吴 玉 生 、 赵 BAR 
BY) A REE BHR A 
KE EEFE E KE 
A ARE EEEH A 
小 






210 + 2001 HB] RT ub dE E 







































信息 产业 部 


山东 省 


中 国 科学 院 


ERE JA A 


现代 技术 的 电源 保障 
一 一 内 燃 发 电 设备 的 发 展 


兰州 电源 车 辆 研究 所 杨 成 林 


内 燃 发 电 设 备 以 其 机 动 . 灵 活 , 可 以 在 任何 用 电 地 域 安 
装 ,使 用 的 特点 ,一直 为 用 电 单 位 所 青睐 。 随 着 现代 化 技术 
的 发 展 ,作为 技术 装备 及 不 停电 地 域 .设施 的 电源 保障 ,内 燃 
发 电 设备 更 迎 来 了 蓬勃 发 展 的 新 机 遇 。 

一 、 保 障 电源 与 内 燃 发 电 设备 的 发 展 

在 发 电 设备 发 展 的 初期 ,人 们 为 了 保证 电力 供应 的 同时 
还 开发 了 电源 保障 设施 ,内 燃 发 电 设备 就 成 了 保障 电源 设备 
的 首选 ,并 不 断 发 展 完 善 。 如 今 它 已 成 为 各 项 现代 技术 装备 
的 最 基本 的 保障 电源 。 


产 品 类 别 
柴油 发 电机 组 2 ~ 2 000 
汽油 发 电机 组 0.75 ~ 12 
发 电 电 焊 两 用 机 组 7.5-8 
自动 化 机 组 10~ 1 000 
低 噪声 机 组 12 ~ 400 
船用 发 电机 组 12 ~ 600 
气体 燃料 机 组 24 ~ 500 
汽车 电站 20 ~ 200 
挂车 电站 8 ~ 600 
合计 0.75 ~ 2 000 


我 国电 力 工业 的 发 展 ,由 于 受到 资金 .资源 、 交 通 运输 等 
诸多 因素 的 制约 ,在 1995 年 前 ,电力 供应 远 不 能 完全 满足 国 
民 经 济 发 展 的 需求 ,有 些 地 区 和 部 门 甚至 出 现 了 电力 严重 紧 
缺 现象 。 而 内 燃 发 电 设备 在 生产 电能 方面 具有 投资 少 、 建 成 
快 . 机 动 灵活 .可 自 成 网 络 运行 的 优点 。 因 此 ,内 燃 发 电 设备 
也 就 成 了 当时 解决 电力 紧缺 现象 的 理想 的 电力 设备 。 改 革 
开放 促进 了 我 国 工业 的 发 展 ,而 当时 越发 突出 的 电力 紧缺 形 
势 使 得 内 燃 发 电 设备 产品 的 生产 和 销售 出 现 了 一 派 红火 的 
局 面 。1987 年 组 织 内 燃 机 发 电机 组 产品 生产 许可 证 发 放 时 ， 
核实 统计 当时 已 有 近 500 个 企业 在 生产 .销售 内 燃 发 电机 组 
产品 。 至 1990 年 底 , 由 原 机 械 电 子 工业 部 审批 发 放生 产 许 
可 证 的 内 燃 发 电机 组 生产 企业 有 136 个 ,已 经 形成 了 年 生产 
能 力 在 4 000 ~ 5 000MW 的 内 燃 发 电 设备 生产 行业 。 

内 燃 发 电 设备 行业 的 发 展 也 确实 为 支援 改革 开放 发展 
经 济 .缓解 电力 紧缺 作出 了 贡献 。 除 了 较 好 地 满足 了 国内 市 
场 为 解决 电力 紧缺 用 作 发 送 电 力 的 装备 外 ,同时 还 开发 出 了 






当然 ,各 项 临时 性 和 对 外 作业 ,尤其 是 军用 设施 的 用 电 
要 求 更 促成 了 内 燃 发 电 设备 的 发 展 。 我 国 自 30 年 代 初 生产 
出 第 一 台 挂 车 电站 以 来 , 同 其 他 机 电 产 品 一 样 ,直至 60 年 代 
初 ,为 适应 当时 国防 建设 和 武器 装备 配套 用 中 小 功率 电源 车 
的 需要 ,内 燃 发 电 设备 的 生产 才 取 得 了 长 足 的 发 展 。 我 国 制 
造 的 柴油 发 电机 组 目前 最 大 单 台 容 量 为 9 SOOKW, 最 小 单 台 
容量 1kW; 最 小 的 汽油 发 电机 组 单 台 容 量 为 0.3kW。 我 国生 


产 的 各 类 内 燃 发 电 设备 ( 表 1) 除 少数 品种 外 ,已 基本 上 可 以 
满足 国民 经 济 各 部 门 的 需要 ,同时 也 在 积极 开拓 国际 市 场 。 


R1 1999 年 内 燃 发 电 设备 销量 统计 


功率 等 级 数 
(个 ) 


内 销量 
(E /kW) 
11 300/985 215.9 


$0 合计 
(EW) (E/KW) 


1 002/28 638.5 12 302/1 013 854.4 


2 051/6 063.5 2 052/6 068.5 
4/31.5 4/31 .5 
351/63 737 352/63 767 
52/4 158 6/774 58/4 932 
475/48 381 10/829 485/49 210 
82/23 220 9/3 000 91/26 220 
39/3 018 0 39/3 018 
509/30 527 10/1 162 519/31 689 


15 902/1 198 790.4 


14 863/1 164 351.9 


] 039/34 438.5 


技术 含量 较 高 ,具有 多 种 功能 的 各 类 新 型 内 燃 发 电 设备 ,为 
解决 用 电 设 备 电 源 保障 作 好 了 生产 技术 准备 。 现 代 技 术 闭 
备 所 用 的 各 种 保障 电源 国内 基本 上 都 可 提供 令 人 满意 的 产 
品 。 

现代 经 济 发 展 , 各 类 用 户 对 大 容量 内 燃 发 电机 组 的 需求 
量 在 逐年 增加 ( 表 2),1 000kW 以 上 机 组 的 需求 正在 促进 我 
国 大 容量 内 燃 机 发 电机 组 的 生产 发 展 。 近 年 来 一 些 厂家 已 
先后 开发 出 1 250kW.1 SOOkW .2 S00kW .5 000kW .7 500kW 等 
规格 大 容量 发 电机 组 ,国内 供应 能 力 注 弱 的 局 面 正在 好 转 。 
为 进一步 满足 内 燃 发 电 设备 生产 能 力 和 技术 水 平 提高 的 要 
求 ,许多 企业 增加 了 基本 建设 和 技术 改造 投资 。 福 发 股份 有 
限 公 司 .常州 顺风 发 电 设备 公司 . 德 锋 动力 设备 公司 .无 锡 动 
力 工程 股份 有 限 公 司 .郑州 机 电 设 备 厂 等 基建 . 技 改 投资 都 
取得 了 良好 的 效果 ,为 企业 今后 开发 高 科技 内 燃 发 电 设备 产 
品 竟 定 了 基础 。 我 国内 燃 发 电 设备 生产 能 力 和 技术 水 平 让 
在 日 益 提 高 。 


表 2 300kW 以 上 机 组 销量 统计 






23 794/1 235 547 
46 239/3 007 220 
33 006/2 085 043 
40 436/2 637 888 


1 000kW 以 上 ( 台 /kW) 
24/61 000 
58/161 000 
71/104 150 
113/204 150 






613/291 746 
1 166/618 271 
1 255/617 674 
1 378/754 287 
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二 .最 适用 的 电源 保障 

内 燃 发 电 设备 作为 现代 技术 、 经 济 发 展 最 适用 的 保障 电 
源 , 广 泛 地 使 用 在 电气 化 工程 的 每 个 领域 ,依据 使 用 要 求 的 
提高 其 技术 水 平 在 不 断 发 展 和 完善 。 完 全 可 以 相信 ,现代 技 
术 发 展 所 需要 的 各 种 类 型 适用 的 保障 电源 的 性 能 指标 将 会 
获得 最 好 的 满足 。 

1. 备用 电源 与 自动 化 发 电机 组 的 发 展 许多 现代 技术 
装备 对 其 保障 电源 都 有 应 急 要 求 .无 人 值守 要 求 或 全 自动 化 
和 要求 。 这 些 自动 化 要 求 通常 包括 运行 自动 化 和 操作 自动 化 。 
运行 自动 化 是 指 发 电机 组 能 自动 调 速 . 调 压 . 调 载 等 ;操作 自 
动 化 则 指 机 组 应 能 自动 起 动 与 加 载 .自动 停机 自动 并 联 与 
解 列 .自动 补给 与 监测 等 。 所 有 这 些 对 于 基本 电源 用 户 ( 微 
波 站 电源 .船用 机 组 等 ) 和 绝 大 多 数 备用 (应 急 ) 电 源 用 户 都 
是 必须 的 。 近 年 来 ,自动 化 内 燃 发 电机 组 在 国内 外 市 场 获 得 
了 较 大 的 发 展 ,世界 各 大 著名 内 燃 发 电机 组 供应 商 ,国内 有 
实力 的 企业 都 开发 生产 了 自动 化 发 电机 组 ,而 其 技术 水 平和 
产品 规格 需求 的 形势 更 加 明确 。 

(1) 目 动 化 机 组 的 使 用 范围 在 扩大 。 广 播 .电信 .计算机 


中 心 .医院 等 要 求 高 可 靠 性 供电 场所 和 需要 能 自动 供电 的 自动 
化 发 电机 组 。 近 年 来 ,机 场 . 矿 山 ` 石 油 钻 间 平台 .隧道 工地 、 
岛屿 、 核 电站、 人造 卫星 地 面 站 .教育 中 心 .银行 .保险 公司 等 
金融 行业 ,水源 地 ,办公 大 楼 等 各 行 各 业 也 都 在 广泛 地 使 用 
自动 化 发 电机 组 ,以 期 保证 正常 的 供电 。 可 见 自 动 化 发 电机 
组 已 是 各 类 电源 保障 系统 不 可 或 缺 的 重要 的 电力 装备 。 

(2) 自动 化 性 能 要 求 在 不 断 提 高 。 表 3 是 GB/T4712 一 
19964 自动 化 柴油 发 电机 组 分 级 要 求 》 对 电源 要 求 的 具体 划 
分 。 随 着 自动 化 等 级 的 提高 ,自动 化 性 能 特征 已 在 逐步 接近 
不 间断 电源 各 长 期 无 人 值守 的 性 能 要 求 。 而 有 些 边远 A 
山 海岛 等 电源 站 所 用 自动 化 机 组 正在 实现 遥控 .遥测 ETA 
等 监控 功能 。 为 了 解决 好 完全 不 间断 供电 的 要 求 ,自动 化 机 
组 起 动 及 加 载 性 能 在 逐年 提高 。 英 国 Petbow 公司 1987 年 的 
产品 ,在 起 动 后 10s AH 50% 的 负载 ,20s 内 带 满 负载 。 德国 
mtu 公司 1988 年 产品 起 动 后 13s 可 带 满 负载 。 而 英国 Dale 公 
R) 0 年 代 初 生产 的 330kVA 自动 化 机 组 起 动 后 Ss 可 带 满 负 
载 , 已 大 大 地 接近 于 不 间断 电源 的 供电 要 求 。 


表 3 自动 化 柴油 发 电机 组 分 级 要 求 








自动 化 等 级 
主要 项 目的 自动 控制 .保护 和 显示 
1 级 特征 ,以 及 维持 准备 运行 状态 等 的 自动 控制 


e Ww N 


自动 控制 


(3) 自 动 控制 的 调整 精度 满足 使 用 要 求 。 许 多 自动 化 发 
电机 组 的 电压 .频率 等 8 项 指标 调整 精度 都 已 达 一 、 二 级 电 
站 的 要 求 , 完 全 满足 现代 技术 装备 的 用 电 指 标 需 求 。 日 本 西 
芝 电 机 公司 1 100kW 自动 化 发 电机 组 其 自动 同步 , 均 分 负载 
精度 为 上 2% ; 恒 频 控制 精度 为 +0.05Hz; 便 功率 因数 控制 精 
度 为 +2%。 

国内 自动 化 机 组 的 发 展 也 在 不 断 地 适应 市 场 的 需求 ,一 
批 自 动 化 机 组 生产 企业 正在 成 长 。 自 80 年 代 郑 州 电气 装备 
总 厂 为 当时 武器 装备 发 展 的 需求 研制 生产 了 我 国 第 一 台 自 
动 化 汽车 电站 以 来 ,先后 有 无 锡 动力 机 厂 .无 锡 电机 厂 .泰州 
德 锋 动 力 公 司 .兰州 电机 厂 .郑州 机 电 设 备 厂 .常州 顺风 发 电 
设备 公司 等 开发 生产 自动 化 机 组 满足 电信 机场 .石油 和 人 金 
融 等 行业 发 展 的 需求 。1995 年 无 锡 市 梁 溪 发 电 设备 成 套 厂 
在 当年 销售 的 330 台 机 组 中 ,自动 化 机 组 有 155 台 ,其 他 当年 
自动 化 机 组 生产 在 SO 台 ( 套 ) 以 上 的 企业 就 有 S 个 。 自 动 化 
机 组 市 场 和 生产 发 展 已 大 大 地 促进 了 内 燃 发 电 设备 行业 产 
品 技术 含量 的 提高 。 

2. 新 能 源 开 发 与 内 燃 发 电机 组 ”对 于 新 能 源 的 开发 和 使 
用 ,内 燃 发 电机 组 是 不 可 或 缺 的 电源 保障 。 风 能 .太阳 能 是 取 
之 不 尽 最 清洁 的 能 源 , 他们 的 开发 和 使 用 为 人 类 能 源 利用 带 
来 了 许多 全 新 的 理念 ,但 由 于 他 们 都 是 不 连续 能 源 , 真 正 能 使 
风力 发 电 和 太阳 能 电 达 到 实用 的 地 步 ,必须 有 能 与 之 共同 工 
作 的 保障 电源 。 内 燃 发 电视 组 所 展示 的 使 用 性 能 和 机 动 灵活 
的 优势 ,就 将 成 为 新 能 源 电力 发 展 利用 的 基本 保障 电源 。 

风力 发 电 近 年 来 在 世界 范围 内 有 了 较 大 地 发 展 , 特 别 是 
在 风力 资源 丰富 的 国家 和 地 区 。1984 年 英国 完成 了 风力 一 
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自动 化 等 级 特征 


2 级 特征 ,以 及 2 台 同 型 号 机 组 并 联运 行 等 自动 控制 
3 级 特征 ,以 及 2 台 以 上 同型 号 机 组 并 联运 行 ,不 同 容量 机 组 并 联运 行 和 技术 诊断 等 的 





无 人 值守 运行 时 间 h( 不 小 于 ) 


24 .30 .48 
120.180.240 


240 360 ,480 


柴油 组 合 发 电 装置 稳定 性 研究 ， 同时 报导 了 柴油 发 电机 组 与 

台风 力 发 电机 组 在 Rotthest 岛 上 并 联运 行 的 经 验 ,风电 与 
内 燃 发 电机 组 组 合 运行 为 风力 发 电 投入 实用 运行 补充 了 条 
件 。1986 年 我 国 风 力 发 电机 组 与 柴油 发 电机 组 并 联运 行 成 
套 技 术 研究 课题 由 兰州 电源 车 辆 研究 所 承担 ,经 过 5 年 , 先 
后 在 两 种 不 同 的 10kW 风力 发 电机 组 上 进行 了 并 联运 行 试验 
(福建 省 长 乐 县 .甘肃 省 安西 县 ) 获 得 圆满 成 功 ,于 1991 年 通 
过 国家 鉴定 。 使 我 国 的 风电 与 柴油 发 电 并 联运 行 技术 达到 
了 与 国际 同步 的 水 平 。 

太阳 能 电力 也 在 逐步 走向 实用 。1982 年 英国 首先 报导 
了 太阳 能 电池 .风力 发 电 和 柴油 发 电机 组 组 合 的 通信 用 电源 
现场 试验 结果 ,其 总 电力 为 675kW:h, 其 中 太阳 能 .风能 供 
431kW*h, 柴 油 发 电机 组 供 226kW'h: 

当然 ,新 能 源 发 电 还 包括 生物 质 能 .地 热能 海洋 能 等 。 
这 些 新 能 源 的 开发 也 都 与 内 燃 发 电 设备 相关 ,除了 作为 保障 
电源 外 ,生物 质 能 发 电 本 身 就 是 首先 在 内 燃 机 发 电机 组 产品 
中 使 用 。 表 4 是 近 $ 年 来 我 国生 物质 能 发 电机 组 的 市 场 状 
况 。 重 庆 红 岩 内 燃 机 有 限 责 任 公 司 在 开发 生物 质 能 发 电 方 
面 已 取得 了 可 襄 的 进展 。 

Ra 生物 质 能 机 组 市 场 统计 


4/760 | 7/1 400 | 6/1 200 | 13/2 600 


高 度 重视 新 能 源 发 电 已 成 为 新 世纪 人 们 关注 的 重大 事 
件 , 据 世界 权威 部 门 预 测 ,到 2060 年 新 能 源 发 电 有 可 能 达到 
装机 总 量 的 S0% ， 旧 前 以 风力 发 电 发 展 最 为 迅速 ,1995 午 全 


统计 年 份 


当年 销售 量 
( 台 /kW) 





球 风力 发 电 装机 容量 为 4 900MW, 1998 年 达到 9 689MW。 我 
国 原 规划 2010 年 风力 发 电 装 机 规模 达到 5 000MW。 当 然 其 
他 新 能 源 发 电 事业 也 会 取得 相当 规模 的 发 展 , 所 有 这 些 同时 
为 内 燃 发 电 设备 的 发 展 提 供 了 新 的 机 遇 。 

3. 特殊 需要 的 市 场 在 扩充 。1986 年 美国 Cummins 公司 
专用 发 电机 组 广告 中 称 ;Cummins 公司 设计 的 内 燃 发 电机 组 
能 满足 广泛 的 使 用 要 求 。 标 准 发 电机 组 可 作为 : 

Qj 远 距离 公用 事业 需 用 的 基本 电源 ,以 满足 工业 部 门 的 
用 电 要 求 。 

@ 公 用 事业 电源 断 电 情 况 下 的 应 急 备用 电源 ,为 主要 生 
产 大 楼 .公用 事业 大 楼 和 商用 大 楼 连续 供电 。 

(9 可 作为 移动 式 和 便携 式 电源 。 

划船 用 辅助 电源 ,以 满足 舰 船 辅助 装置 的 动力 要 求 。 

@@ 吸 人 高 峰 负荷 装置 ,在 每 天 高 峰 负 载 时 使 用 ,以 吸收 
电力 商 峰 负荷 。 

作 电 热 联 供 , 为 公用 大 楼 .商用 大 楼 及 生产 部 门 提 供电 、 
热 冷 各 种 能 源 。 

现在 ,内 燃 发 电 设备 的 使 用 领域 已 远 远 不 止 于 此 。 
沙漠 地 区 用 发 电机 组 。 为 了 满足 沙漠 腹地 石油 .天 
然 气 勘探 和 开发 需要 ,内燃 发 电机 组 在 沙漠 地 区 的 使 用 将 伴 
随 沙 漠 开 发 和 产品 自身 满足 沙漠 环境 下 使 用 条 件 的 要 求 而 
大 大 增加 。1994 年 投入 使 用 的 Z160DS 电 驱 动 沙漠 钻机 开创 
了 我 国 在 沙漠 腹地 使 用 内 燃 发 电机 组 的 先河 。2Z160DS 钻机 
动力 系统 要 求 :5 E 630kW 柴油 发 电机 组 并 网 于 600YV 的 母线 
上 ,其 1 路 经 变压器 降 至 380V 交流 电 ,为 辅助 机 械 和 照明 供 
电 , 另 6 路 输出 经 整流 柜 驱 动 6 台 直 流 电动 机 。 这 组 由 兰州 
电机 厂 人 研制 的 5 台 630kW .600V 柴油 发 电机 组 较 好 地 解决 了 
沙漠 地 域 日 温差 大 , 沙 侍 浓度 大 等 恶劣 环境 下 运行 的 各 项 要 
求 , 取 得 了 成 功 。 今 后 随 着 沙漠 地 区 的 开发 和 改造 ,将 会 有 
更 多 的 内 燃 发 电机 组 使 用 在 沙漠 环境 条 件 下 。 

一 一 旅游 开发 区 建设 促成 了 内 燃 发 电 设备 的 发 展 。 
1990 年 英国 Petbow 公司 为 安 提 瓜 岛 综合 旅游 设施 提供 全 部 
配 电 和 照明 设备 。 该 设备 由 3 台 1 100kW .11kV .60Hz 发 电机 
组 组 成 ,每 台 机 组 安装 在 一 个 12m 的 隔 声 集装箱 内 ,再 将 三 
个 集装箱 连接 到 男 一 个 装 有 控制 机 构 .开关 装置 和 操作 人 员 
隔 声 间 的 集装箱 上 。 为 整个 岛 上 的 旅游 设施 提供 电源 ,促成 
了 安 提 瓜 岛 旅游 区 的 建成 和 快速 投入 运营 。 我 国 的 许多 旅 
游 区 也 先后 引入 了 内 燃 发 电机 组 作为 基本 电源 或 备用 电源 ， 
保证 了 旅游 景点 的 开放 和 设施 的 安全 运营 。 新 老 旅游 区 的 
开发 和 改造 无 疑 也 促成 了 内 燃 发 电 设备 的 发 展 。 

一 一 边远 地 区 的 开发 。 边 远 地 区 的 开发 是 内 燃 发 电 设 
备 的 又 一 潜在 的 大 市 场 ,世界 上 任何 一 个 国家 的 许多 边远 地 
区 都 有 着 丰富 的 资源 ,但 也 都 远离 供电 网 络 ,长 期 以 来 都 处 
于 经 济 落后 状态 。 而 现代 技术 开发 又 都 毫 无 例外 地 要 有 充 
是 的 电力 供应 。 内 燃 发 电 设备 便 是 能 迅速 满足 这 一 要 求 的 
最 好 选择 ,因为 它 投资 省 ,建成 快 ,可 自 成 网 络 供电 ,所 以 近 
年 来 许多 国家 边远 地 区 开发 都 大 量 采 用 内 燃 发 电机 组 。 因 
此 边远 地 区 开发 所 需 的 电力 供应 多 数 将 伴随 内 燃 发 电 设备 
共同 发 展 。 

一 一 开发 租赁 业务 活跃 电力 供应 市 场 。 美 国 等 西方 国 
家 的 机 组 租赁 市 场 很 活跃 ,租用 者 各 行 各 业 都 有 ,而 有 些 公 





司 也 专门 为 租赁 业 的 需要 组 织 产品 生产 。Magnetek 公司 生 
产 的 公路 型 容量 为 10 ~ 135kW 的 挂车 电站 就 是 专门 为 租赁 
市 场 设 计 的 ,机 组 采用 低 噪声 式 ,可 在 住宅 区 内 运行 ,输电 采 
用 方便 安全 的 电路 耦合 , 较 大 的 油箱 可 保证 机 组 连续 运行 
Lih 以 上 。Winco 公司 推出 用 于 建筑 和 租赁 市 场 的 15kW 小 
型 柴油 机 组 ,控制 器 和 电源 插座 设 在 控制 屏 内 ,采用 隔 声 式 
Shed ,可 在 住宅 区 内 运行 。 

国内 租赁 式 挂车 电站 用 作 和 暂时 供电 电源 市 场 有 需要 ,但 
至 今 还 没有 专门 从 事 租赁 的 部 门 。 租 用 者 只 能 靠 各 部 门 间 
的 支 助 或 关系 得 到 临时 电源 。 从 活 著 电力 市 场 ,方便 临时 用 
户 使 用 ,增加 其 社会 经 济 效益 ,扩大 服务 领域 的 角度 看 ,内 燃 
发 电 设备 行业 开发 租赁 业务 是 有 益 的 市 场 活 动 。 兰 州 电机 
厂 为 某 建筑 工地 租赁 2 台 90kW 机 组 ,以 一 台 运 行 每 天 收费 
1 000 元 , 另 一 台 备用 收 占 机 费 150 元 的 方式 及 方便 了 租用 
者 。 积 极 开 拓 互 利 互惠 的 租赁 市 场 会 使 多 方 受益 。 

一 一 抢险 救灾 电力 供应 的 最 佳 选择 。1998 年 在 我 国 的 
抗洪 救灾 中 ,在 长 江 大 堤 上 使 用 的 挂车 电站 和 发 电机 组 为 救 
灾 提 供 的 电力 支援 ,保证 各 项 抢险 行动 的 顺利 开展 。 郑 州 电 
气 装备 总 厂 紧急 动员 为 空军 某 部 抗洪 部 队 提 供 的 2 f 
200kW 挂车 电站 ,有 力 地 保证 了 部 队 救 险工 程 急 需 ,为 抗洪 
救灾 作出 了 贡献 。 最近, 英国 推出 了 团体 供给 设备 ,该 设备 
将 一 台 柴 油 发 电机 组 和 一 台 净 水 装置 装 在 6.1m 的 标准 集 装 
箱 内 ,为 了 安全 贮存 医药 用 品 ,团体 供给 设备 还 配备 冷藏 箱 
等 设施 。 它 主要 用 在 警察 部 队 突 击 抢险 .采矿 营地 和 自然 灾 
害 的 救援 中 。 

不 断 扩 展 的 使 用 范围 是 内 燃 发 电 设备 企业 生产 长 盛 不 
衰 的 基础 。 而 产品 技术 水 平 的 完善 和 更 好 地 满足 现代 化 技 
术 装 备 的 使 用 要 求 则 将 进一步 促进 内 燃 发 电 设备 行业 的 发 
Fe 壮大。 

三 、 突 出 技术 特征 的 产品 有 广阔 的 市 场 

许多 有 识 之 士 都 认为 ,现代 化 的 技术 经 济 越发 展 , 内燃 
发 电 设备 越 具 有 良好 的 市 场 发 展 前 景 ,尤其 是 那些 具有 突出 
技术 特征 的 高 技术 水 平 产品 。 

1. 智能 化 技术 ”20 世纪 90 年 代 初 ,有 报导 称 :澳大利亚 
发 电机 组 的 销售 还 处 于 衰退 状态 时 ,由 于 来 用 微机 控制 的 自 
动 化 产品 的 出 现 , 市 场 马 上 为 之 活路 ,各 种 备用 电源 、 胸 控 设 
备 电 源 、 无 人 值守 电站 等 都 成 了 俏销 产品 。 作 为 高 科技 的 现 
代 化 技术 装备 的 电源 保障 系统 ,高 水 平 自动 化 发 电机 组 具有 
广阔 的 .永久 的 市 场 。 我 国 自 90 年 代 组 织 生 产 自 动 化 机 组 
以 来 ,产销 量 和 技术 水 平 在 稳步 增长 。 表 5 是 近年 日 动 化 发 
电机 组 销量 统计 。 机 组 容量 .功率 等 级 数 .生产 企业 和 销售 
量 等 都 在 增长 ,展现 了 很 好 的 继续 发 展 的 态势 ， 

自动 化 程度 的 提高 和 逐步 向 智能 化 控制 发 展 是 自动 化 
柴油 发 电机 组 扩展 和 保有 市 场 的 新 趋势 。 如 果 说 90 年 代 初 
的 一 .二 级 自动 化 就 能 满足 一 般 备用 电源 的 要 求 , 那 么 今 大 
的 自动 化 机 组 则 已 实现 了 计算 机 程序 控制 和 远程 控制 的 要 
求 , 并 在 向 进一步 智能 化 方向 发 展 。 泰 州 德 锋 动力 设备 公司 
研制 的 不 间断 电源 (机 组 .电池 、 逆 变 器 等 ) 及 空调 装置 集中 
控制 系统 采用 计算 机 及 RS - 232 通信 接口 实现 远 距 离 控制 。 
常州 顺风 发 电 设备 有 限 公 司 1997 年 像 邮 电 部 新 的 电源 、 空 
调集 中 控制 要 求 研制 新 的 无 人 值守 .微机 集中 监控 自动 化 机 
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组 。 无 锡 动 力 工程 公司 研制 上 位 计算 机 和 下 位 CMS 一 31 单 


FPA RH E . 怕 讯 发 电机 组 已 在 逐步 推广 使 用 。 


Es 自动 化 机 组 销量 统计 


统计 年 份 
容量 范围 (kW) 
容量 规格 数 (个 ) 
内 销量 ( 台 /kW) 
出 口 量 ( 台 /kW) 
占 当 年 机 组 销量 比例 
生产 企业 数 


引进 国外 机 组 控制 器 件 更 促进 了 机 组 自动 化 水 平 的 提 
高 。1999 年 广州 南华 西 发 电 设备 有 限 公司 采用 英国 深海 公 
司 606 型 专用 模块 的 52kW 机 组 实现 了 智能 型 远程 监控 全 自 
动 化 的 要 求 。 同 时 也 推动 了 国内 发 电机 组 专用 控制 器 的 进 
一 步 发 展 。 郑 州 众 智 电 气 化 有 限 公 司 1999 年 推出 的 CAM 发 
电机 组 智能 化 控制 组 件 ,可 根据 不 同 要 求 设置 内 部 程序 及 参 
数 , 组 成 任 一 级 的 自动 化 控制 系统 。 这 为 我 国 自动 化 机 组 逐 
步 智能 化 适应 市 场 提供 了 技术 基础 ,而 这 一 技术 特征 为 市 场 
的 扩充 作 好 了 充分 准备 。 


348/42 652 


8/1 895 
1.74% 


统计 年 份 
功率 范围 (kW) 
功率 规格 数 (个 ) 
内 销量 ( 台 /kW) 
出 口 量 ( 台 /kW) 
生产 企业 数 (个 ) 


现代 工业 的 发 展 ,噪声 已 成 为 一 种 严重 环境 公害 ,影响 
人 们 正常 生活 的 社会 污染 之 一 。 这 就 要 求 我 们 必须 在 产品 
低 品 声 技术 方面 加 强 应 用 技术 的 研究 和 新 产品 的 开发 。 工 
程 中 广泛 应 用 的 隔 声 单 、 隔 声 间隔 声 屏 都 有 较 好 的 效益 。 
为 了 提高 降 噪 效果 ,在 低 噪声 机 组 的 生产 实用 中 的 隔 声 置 、 
隔 声 间 等 结构 设计 中 常常 是 将 隔 声 与 吸 声 两 种 机 理 综合 
用 。 即 在 设计 隔 声音 隔 声 间 时 多 是 依据 噪声 的 频谱 分 析 对 
不 同 频率 的 噪声 使 用 不 同性 质 的 吸 声 材 料 与 结构 ,以 达到 良 
好 的 吸 .隔音 效果 。 较 好 的 设计 均 可 满足 其 在 正常 运行 时 不 
影响 周围 Im 范围 内 的 正常 工作 和 生活 。 

3. 小 型 化 技术 与 移动 式 电站 “具有 较 大 容量 又 能 灵活 
移动 式 电 站 一 直 是 人 们 十 分 关注 的 产品 ,现代 技术 .材料 和 
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2. 低 噪 声 技术 ”20 世纪 80 年 代 以 来 , 低 品 声 技术 在 内 
燃 发 电机 组 产品 应 用 中 取得 了 新 的 突破 。 一 些 在 Im 范围 内 
不 影响 正常 交谈 的 低 噪 声 发 电机 组 先后 投入 使 用 ,使 其 在 城 
市 居民 区 域内 正常 工作 的 条 件 日 浙 成 熟 。 进 入 90 年 代 我 国 
低 噪 声 机 组 的 销量 形成 了 稳步 增长 的 趋势 ( 表 6)。 只 是 功率 
规格 不 太 齐 全 ,生产 的 企业 相对 比较 集中 。 其 销量 也 仅 局 限 
于 有 严格 要 求 的 使 用 环境 中 ,潜在 的 低 噪声 机 组 产品 市 场 正 
待 开发 之 中 。 


2 4 


结构 设计 为 内 燃 发 电 设 备 产品 小 型 化 技术 提供 了 可 能 。80 
年 代 以 来 随 着 经 济 建设 发 展 的 需要 ,移动 式 电站 产品 也 开始 
广泛 地 应 用 在 石油 .矿山 .建筑 等 行业 。 郑 州 电 气 装备 总 厂 、 
天 津 发 电 设备 厂 .兰州 电机 厂 等 先后 为 上 述 行业 等 工作 现场 
提供 了 200kW .300kW 电源 车 。 特 别 是 兰州 电机 厂 1994 年 为 
准 格 尔 煤炭 工业 公司 研制 的 第 一 台 1 200kW 电源 挂车 ,填补 
了 我 国 大 功率 电源 车 的 空白 ,为 小 型 化 了 的 大 容量 电源 车 开 
拓 移 动 式 电站 市 场 抢 得 了 先 机 。 表 7 是 近年 来 电源 车 产品 
市 场 统计 。 功 率 范围 .产品 规格 .产销 量 和 在 当年 机 组 总 销 
量 中 所 占 比例 .生产 企业 数 都 在 稳步 增长 ,可 以 预计 , 随 着 我 
国 国民 经 济 的 发 展 ,电源 车 的 品种 还 将 有 更 大 的 发 展 。 


27 电源 车 产品 市 场 销量 统计 


统计 年 份 


功率 范围 (kW) 

功率 规格 数 ( 个 ) 
销售 晤 ( 台 /kW) 

点 当年 机 组 销量 比例 


476/36 822 
1.44% 
生产 企业 数 (个 ) 10 


当然 ,内 燃 发 电 设 备 产 品 突出 技术 特征 还 应 包括 环境 适 
应 性 技术 ,. 蔡 代 燃料 和 新 能 源 开发 技术 .适应 非 线性 负载 技 
术 等 。 只 要 产品 具备 有 适应 用 户 需求 的 突出 的 技术 特征 , 产 
总 就 会 有 更 深远 的 市 场 待 开发 。 特 别 是 在 内 燃 发 电 设备 市 


214 + 2001 中 国电 器 工业 年 鉴 


506/34 216 
1.75% 





8 ~ 600 


558/34 707 
2.98% 


场 相 对 稳定 ,普通 发 电机 组 产品 销售 不 十 分 景气 的 状况 下 
( 表 8) ,生产 企业 要 发 展 就 必须 致力 于 具有 突出 技术 特征 的 
高 水 平 产品 的 开发 。 


ES 内 燃 发 电机 组 销售 状况 统计 


统计 年 份 
功率 范围 (kW) 
功率 等 级 数 (个 ) 
普通 机 组 销量 ( 台 /kW) 
国内 总 销量 ( 台 /kW) 
普通 机 组 占 当 年 销量 比例 (多 ) 


实践 已 经 证 明 ,采用 内 燃 发 电机 组 可 以 减少 电力 储备 的 
需要 量 和 广泛 建立 电网 的 费用 ,并 可 在 生产 过 程 中 和 环境 条 
件 允 许 的 情况 下 充分 利用 燃料 ,是 解决 无 电 或 缺少 电力 地 区 
供电 最 现实 有 效 的 办 法 ;而 工业 化 的 世界 更 需要 大 量 的 内 燃 
发 电机 组 用 于 边远 和 特殊 地 带 、 特 殊 装 备 .特殊 使 用 环境 和 


37 913/2 417 922 | 28 281/1 849 693 
39 638/2 553 052 | 29 793/1 958 105 | 30 317/1 561 049 





1999 
0.75 ~ 2 500 
124 
29 114/1 442 945 | 15 764/1 012 555 | 13 351/991 279 
17 113/1 141 655 | 14 863/1 164 351 
92.43 88.69 85.13 


特殊 用 途 等 来 保证 工业 化 的 实施 。 作 为 备用 电源 内 燃 发 电 
机 组 正在 逐步 深入 到 工业 .农业 ,服务 行业 和 家 硅 的 各 个 方 
面 。 工 业 发 达 国 家 发展 中 国家 都 是 内 燃 发 电 设备 正在 逐步 
发 展 中 的 市 场 ,这 预示 着 我 国 的 内 燃 发 电 设备 行业 会 有 更 加 
HEAD o 


交流 电动 机 变频 调 速 技术 的 发 展 及 展望 
何 宝珠 


一 .概述 

近 30 年 来 ,电气 传动 中 的 交流 电动 机 变频 调 速 技术 在 
国内 外 获得 迅速 发 展 ,其 产品 (变频 器 ) 在 性 能 上 不 断 提 高 ， 
在 应 用 范围 上 不 断 扩大 ,在 使 用 数量 上 不 断 增 加 ,大 有 取代 
直流 电动 机 调 速 装置 的 趋势 。 究 其 原因 ,一 方面 是 直流 电动 
机 本 身 固有 的 缺点 (结构 复杂 、 体 容 比 大 .使用 环境 受到 严格 
限制 . 需 定期 维修 、 高 压 高 速 直 流 电机 不 易 制造 等 ), 使 之 不 
能 适应 现代 应 用 技术 飞速 发 展 的 需求 ; 另 一 方面 是 交流 电动 
机 本 身 固 有 的 优点 (结构 简单 .转子 惯量 小 .坚固 耐用 、 经 济 
可 靠 .适应 性 强 .高 压 高 速 交流 电机 制造 容易 等 ), 人 们 乐于 
优先 选用 。 但 是 促成 交流 电机 变频 调 速 技术 迅速 发 展 的 最 
重要 原因 还 是 近 30 年 来 电力 电子 技术 的 迅猛 发 展 。 

电力 电子 技术 是 一 门 应 用 性 很 强 且 与 多 种 学 科 ( 电 力 半 
导体 器 件 .电子 学 . 变 流 技术 .电机 理论 .自控 理论 .大 规模 集 
成 电路 及 计算 机 技术 ) 交 叉 的 一 门 学 科 , 而 交流 电动 机 变频 
调 速 技术 则 是 电力 电子 技术 中 最 为 重要 ,最 具 活 力 ,应 用 最 
广 , 发 展 最 快 的 一 个 分 支 。 目 前 交流 电动 机 变频 调 速 装置 的 
性 能 指标 ( 宽 范围 高 精度 . 快 响应 ,高 效率 ) 不 仅 可 以 达到 并 
超过 直流 电动 机 调 速 系统 ,而 且 还 在 不 断 提高 。 从 小 功率 到 
大 功率 ,从 低速 到 高 速 ,交流 电动 机 调 速 系统 完全 取代 直流 
电动 机 调 速 系统 已 为 期 不 远 。 

纵 观 几 十 年 来 交流 电动 机 变频 调 速 技术 发 展 过程 , 我 们 
发 现 ,任何 一 项 技术 的 发 展 ,不 仅 与 满足 生产 上 和 生活 上 高 
质量 的 要 求 有 关 , 也 与 其 他 技术 的 发 展 有 着 紧密 的 联系 ,或 
者 说 也 包含 了 其 他 技术 的 重要 内 容 。 交 流 电 动机 变频 调 速 
技术 的 发 展 与 电力 电子 器 件 .自控 理论 .计算 机 技术 及 电机 
制造 紧密 相关 。 因 此 ,在 论述 交流 电动 机 变频 调 速 技术 的 发 
展 的 时 候 ,也 必须 提 及 与 其 相关 的 技术 。 应 用 交流 电动 机 变 
频 调 速 技术 制 成 的 装置 一 般 称 之 为 变频 器 ,因此 我 们 在 后 文 
中 将 以 变频 器 称 之 。 应 强调 的 是 ,这 里 的 “变频 器 "是 指 专 为 
三 相交 流 电 动机 提供 调 速 用 频率 可 变 三 相对 称 电源 的 装置 。 

二 、 通 用 变频 器 的 发 展 

1. 作为 变频 器 结构 中 最 重要 一 环 的 道 变 单元 ,其 中 使 用 


的 核心 器 件 是 功率 开关 器 件 ,所 以 变频 调 速 技 术 的 发 展 与 功 
率 开关 器 件 的 发 展 是 不 可 分 割 ， 所 谓 第 几 代 变频 器 正 是 以 
采用 何 种 开关 器 件 来 进行 划分 的 。 

(1) 采 用 可 控 硅 (TH 或 称 为 SCR) 的 变频 器 称 之 为 第 -- 
代 变 频 器 。SCR 是 最 先 制 成 的 电力 电子 开关 人 器件, 其 功率 放 
大 倍数 为 几 百 到 几 千 ,但 SCR 属于 半 控 器 件 , 且 开关 频率 小 
于 1kHz。 用 SCR 制 成 的 变频 器 其 交 - 直 部 分 -一般 采用 相 控 
整流 , 直 - 交 部 分 一 般 采 用 六 阶梯 波 。 在 60 年 代 初 的 变频 
器 属于 这 种 类 型 ,这 种 变频 器 在 网 侧 和 负载 侧 均 产 生 较 大 的 
谐 波 ,因此 很 快 就 被 第 二 代 变 频 器 所 取代 。 

(2) 采 用 大 功率 晶体 管 (CBIT 或 GTR) 的 变频 器 称 之 为 第 
二 代 变 频 器 。GTR 出 现 于 70 年 代 , 属 全 控 器 件 , 其 开关 频率 
小 于 10kHz ,实际 使 用 一 般 选 在 2kHz 左右 。80 年 中 期 到 90 
年 代 初 在 中 国 大 量 涌现 的 进 品 变频 器 ,如 汪 肯 的 SVF 系 询 ， 
三 菱 的 K 系列 下 系列 和 Z 系 列 等 。 国 内 最 初 人 研制 的 变频 器 
也 属于 这 种 。 第 二 代 变 频 器 基本 上 按照 恒 磁 通 原 则 的 V/F 
模式 采用 脉 宽 调 制 技术 ,性 能 大 大 提高 ,网 侧 和 负载 侧 的 谐 
波 大 大 减少 。 但 是 第 二 代 变 频 器 产品 在 功能 ER ety oy ie 
上 仍 没有 本 质 的 改进 ,仅仅 是 采用 PWM 技术 开 环 控制 的 可 
调频 率 的 三 相 电 源 装 置 而 已 。 有 的 变频 器 其 负载 侧 的 交流 
电流 检测 元 件 甚 至 仍然 采用 传统 的 电流 互感 器 。 

(3) 采 用 绝缘 栅 门 控 双 极 性 唱 体 管 (ICGBTD) 及 智能 功率 模 
块 (IPM) 的 变频 器 称 之 为 第 三 代 变 频 器 。IGBT 出 现 于 1982 
年 左右 ,随后 一 二 年 就 出 现 了 IPM, IGBT 的 出 现 主要 是 为 了 
提高 脉 宽 调 制 的 载波 频率 。 因 为 要 减少 变频 器 负载 侧 的 谐 
波 成 分 ,要 减少 在 低速 运行 时 的 转 抢 脉动 ,提高 调制 频 崇 是 
一 重要 方法 。IGBT 是 将 CTR 的 低 导 通 压 降 与 场 效 应 管 的 高 
开关 频率 和 低 驱 动 功率 相 结合 的 新 型 器 件 ,IGBT AY IP AAN 
率 为 20kHz( 实 际 使 用 一 般 选 在 3 ~ 15kHz), 导 通 压 降 小 于 
3V。 目 前 在 国内 市 场 出 售 的 大 多 数 变频 器 均 嘴 采用 ICBT 或 
IPM 的 第 三 代 变 频 器 。 这 种 变频 器 除了 由 于 调制 频率 较 高 
而 使 负载 侧 的 谐 波 成 分 大 大 减少 外 ,还 具有 下 面 一 些 优点 : 

QOD 控制 方式 可 选 。 除 WF 控制 方式 外 还 其 有 带 PG 的 矢 
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量 控制 和 不 带 PG 的 矢量 控制 。 有 的 产品 (如 ABB 的 ACS600 
AN) RRA BER E Hl (DIC) DHE. 

QS APY PID 模块 ,以 适应 过 程 自动 化 控制 的 要 求 。 

OA BY 7” ah (4 = 38 AY FR 一 F500 系列 、ABB 的 ACS600 
系列 的 FPC RIR) RA LARK ABRE ERA, WG 
应 风机 泵 类 人 负载 的 节能 运行 及 多 泵 恒 压 供水 系统 的 要 求 。 

OR HH X Wi PI FE kE (CTO) 和 集中 门 极 换 流 晶闸管 
(IGCT) HEM. RERBBKAKD SEAS COAR 
HEKI REHA GTO, ICCT). 

2. AR — BK Bot AAA AR AS 
控制 方式 的 改进 或 新 的 控制 方式 的 采用 紧密 相 联 系 。 我 们 
仅 就 控制 方式 发 展 的 先后 次 序 作 一 简 述 。 

(UVA 控 制 。 根 据 电动 机 的 电磁 特性 ,给 电动 机 供电 
时 ,在 改变 其 供电 频率 同时 必须 相应 改变 供电 电压 。 也 就 是 
说 ,供电 频率 和 供电 电压 要 协调 控制 ,这 就 是 所 谓 WF 协调 
控制 ,或 称 V/F 模式 。 最 简单 最 常用 的 WF 控制 就 是 恒 磁 通 
控制 ,这 种 控制 方式 属于 开 环 控制 。 上 面 提 到 的 第 二 代 变 频 
器 产品 均 采 用 WF 控制 方式 ,第 三 代 变 频 器 产品 也 保留 了 V/ 
F 控制 方式 。 

(2) 转 差 频 率 控制 。 在 不 同 的 书 中 对 “ 转 差 频 率 控制 ”这 
一 概念 有 不 同 的 理解 。 一 是 仅仅 指 转 差 频率 补偿 , 即 在 输入 
电动 机 的 额定 功率 .额定 电压 ,额定 电流 . 极 数 和 额定 转 差 率 
后 ,变频 器 的 控制 电路 根据 输出 电压 和 输出 电流 的 测 得 值 可 
计算 出 电动 机 的 负载 大 小 和 电动 机 的 实际 转速 ,从 而 适当 提 
岛 变频 器 的 输出 频率 ,以 维持 电动 机 在 负载 变化 时 其 实际 转 
速 基本 不 变 。 另 一 是 指 在 输入 上 述 电 动机 各 参数 后 ,不仅 可 
以 维持 电动 机 在 负载 变化 时 其 实际 转速 基本 不 变 , 还 可 以 使 
电动 机 输出 最 大 转 和 矩 而 不 使 电流 跳闸 , 即 所谓 “ 转 失控 制 " 这 
里 应 是 指 后 者 。( 这 里 的 “ 转 矩 控制 "又 与 下 面 将 要 提 到 “ 直 
接 转 知 控制 "不 同 )。 这 种 控制 方式 属于 闭环 控制 。 

(3) 磁 通 矢 量 控 制 。 上 述 两 种 控制 方式 是 建立 在 电动 机 
的 静态 数学 模型 基础 上 的 。 虽 然 转 差 频率 控制 也 能 维持 磁 
通 和 转 矩 不 变 , 但 由 于 其 基本 关系 都 是 从 电动 机 稳 态 机 械 特 
性 上 推导 出 来 的 ,没有 考虑 到 电机 电磁 惯性 的 影响 ,所 以 动 
态 转 矩 仍 未 能 得 到 控制 。 而 磁 通 矢量 控制 是 建立 在 电动 机 
的 动态 数学 模型 基础 上 ,是 基于 交 直 流 电动 机 统一 理论 ( 即 
双 轴 理论 ) 分 析 基 础 上 发 展 起 来 的 。 因 此 ,电动 机 运行 时 的 
动态 性 能 较 好 。 矢 量 ( 变 换 ) 控 制 (Transvector Control) 的 概念 
在 1971 年 首先 由 原 联邦 德国 Blaschke 等 人 提出 ,采用 磁 通 矢 
量 控制 的 目的 主要 是 为 了 提高 变频 调 速 的 动态 性 能 。 最 初 
矢量 控制 装置 需 配 有 转子 位 置 变 送 器 或 转子 速度 变 送 器 ,这 
在 实用 上 很 不 方便 ,于 是 又 发 展 了 无 传感器 的 矢量 控制 技 
术 。 现 在 的 变频 器 均 可 通过 参数 设置 选用 带 速 度 变 送 器 或 
不 带 速度 变 送 器 的 矢量 控制 (如 安 川 的 G5 系列 )。 为 了 充分 
发 挥 变频 器 的 优越 性 能 ,在 选用 矢量 控制 方式 时 ,必须 输入 
电动 机 的 额定 参数 ,有 时 还 必须 进行 带 载 或 不 带 载 辨识 (ID) 
运行 、 

(4) 直 接 转 和 矩 控 制 。 直 接 转 矩 控 制 德 文 叫 DSR( Direkte 
Selb - stregelung) ,英文 叫 DSC( Direct Self - Control) , 现在 一 般 
叫 DTC( Direct Torque Control)。 它 将 转子 磁场 定向 改 为 定子 
磁场 定向 ,因而 对 电动 机 参数 的 依赖 性 大 大 减少 。 直 接 转 矩 
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控制 是 1985 年 由 原 联 邦 德国 Depenbrock 首次 提出 。 它 采用 
空间 矢量 的 分 析 方 法 ,在 定子 坐标 系 下 计算 与 控制 交流 电动 
机 的 转 矩 。 它 采用 定子 磁场 定向 ,借助 于 离散 的 两 点 式 调 节 
(P 一 P 控 制 ) 产 生 PWM 信号 ,直接 对 逆 变 器 的 开关 状态 进行 
最 佳 控 制 。 它 不 需要 模仿 直流 电动 机 的 控制 方法 ,省 掉 了 复 
Zee (RR ER), HERR EAH pE 
脉动 较 大 ,这 主要 是 由 于 电动 机 运行 一 段 时 间 后 ,定子 电阻 
变化 较 大 ,使 定子 磁场 估算 不 准 。 为 了 克服 这 方面 的 缺点 ， 
国内 外 进行 了 大 量 工作 ,如 采用 死 区 补偿 法 .预期 电压 法 Al 
用 电压 的 三 次 谐 波 分 量 计算 气 隙 磁 通 等 。 

3. 脉 宽 调 制 (PWM) 技 术 不 论 是 在 变频 器 中 或 是 在 不 
间断 电源 及 有 源 滤 波 器 中 都 是 关键 的 核心 技术 。 可 以 毫 不 
夸张 地 说 , 正 是 由 于 脉 宽 调 制 技术 在 变频 调 速 中 的 运用 , 才 
能 使 大 批量 的 商品 化 变频 器 在 市 场 上 出 现 。 因 此 有 必要 回 
顾 一 下 脉 宽 调制 技术 的 发 展 过 程 。 

PWM( Pulse Width Modulation) 技 术 最 初 由 原 联邦 德国 人 A 
"Schonung 和 H* Stemmler 在 1964 年 提出 ,这 是 一 门 利用 电力 
电子 器 件 的 开通 和 关 断 把 直流 电压 变 成 一 定形 状 的 电 奈 脉 
冲 序列 ,以 实现 变频 、 变 压 及 控制 和 消除 谐 波 为 目的 的 一 门 
技术 。 采 用 脉 宽 调 制 方式 制 成 的 变频 能 与 采用 脉 幅 调制 
(PAM) 方 式 制 成 的 变频 器 相 比 ,由 于 采用 不 可 控 整 流 而 大 大 
减少 网 侧 谐 波 并 提高 网 侧 的 功率 因数 。 特 别 是 在 采用 了 IG- 
BT 后 ,调制 频率 已 由 原来 的 2kHz 左 右 提 高 到 15kHz 左右 ,大 
大 降低 了 低 次 谐 波 的 幅 值 ,并 使 与 调制 频率 有 关 的 谐 波 移出 
人 的 声 闭 以 外 ,这 就 大 大 降低 了 电动 机 运行 时 的 电磁 噪声 及 
低频 运行 时 的 转 矩 脉动 。 近 十 几 年 来 PWM 技术 发 展 迅 速 ， 
从 发 展 历程 上 看 大 致 可 分 为 三 类 。 

() 正 弦 PWM 方式 。 这 是 发 展 较 早 也 是 发 展 最 为 成 熟 
的 PWM 方式 ,主要 有 电压 正弦 PWM .电流 正弦 PWM 和 磁 通 
正弦 PWM。 

中 电压 正弦 PWM 方式 。 其 基本 原理 是 在 相同 区 分 的 时 
间 间 隅 内 ,正弦 电 和 压 波形 所 围 成 的 面积 与 此 区 间 内 的 脉冲 波 
所 围 成 的 面积 相等 。 早 期 具体 的 实现 是 采用 模拟 电路 ,70 年 
代 后 期 ,由 于 数字 电路 及 计算 机 技术 的 发 展 , PWM 的 具体 实现 
开始 采用 单片机 (或 数字 信和 号 处 理 器 ) 或 通过 查 表 ,或 通过 实 
时 计算 ,或 两 者 相 结 合 的 方法 实现 。 随 着 微 电 子 技术 的 发 展 ， 
产生 PWM 的 中 规模 及 大 规模 专用 集成 芯片 也 不 断 涌 现 :如 
1980 年 由 Mullard 公司 推出 的 HEF4752; 1986 年 由 西门 子 公 司 
推出 的 SLEA520; 80 年 代 末 由 Marconi 公司 推出 的 MA818; 1989 
年 由 重庆 钢铁 设计 研究 推出 (主要 研究 人 员 为 王 兴 亚 和 吴 建 
国 ) 的 ZPS101; 以 及 富士 {又 说 是 三 肯 ) 的 MB63H110。 最 近 , MI- 
TEL 公司 与 ADI 公司 又 分 别 推出 SA866 与 ADMC331。SA866 是 
三 相 全 数字 化 高 智能 的 PWM 大 规模 集成 电路 芯片 。 此 芯片 
的 特点 是 :接口 简单 ,无 需 微 处 理 器 参与 工作 ,具有 标准 型 . 增 
强 型 ,高效 型 三 种 可 选 SPWM 输 出 ,载波 频率 最 高 可 达 24kHz; 
输出 频率 最 高 可 达 4kHz。ADMC331 是 内 部 能 人 - ADSP - 
2171DSP 数字 信号 处 理 器 的 电机 控制 专用 大 规模 集成 电路 ,可 
用 于 异步 电动 机 . 永 磁 同步 电动 机 .无 刷 直流 电动 机 及 开关 磁 
阻 电 动机 的 控制 。 

ORM IEIZ PWM 方式 (又 称 磁 链 跟 踪 探 制 方 式 )。 即 电 
压 空间 矢量 SVPWM 方式 , 它 的 基本 思路 是 从 电机 的 角度 出 
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定 逆 变 元 器 件 的 开通 或 关 断 ,以 形成 PWM 波形 。 在 直接 转 
和 矩 控 制 系统 中 广泛 采用 这 种 方法 。 根 据 对 8 种 磁 链 矢量 的 
不 同 利用 方法 , 磁 通 正弦 PWM 方式 可 分 为 两 类 :三 段 通 近 式 
和 比较 判断 式 。 

DEMER PWM 方式 (又 称 电 流 跟 踪 控 制 方式 )。 即 灌 
环比 较 或 无 差 拍 控制 。 它 实质 上 是 电流 闭环 的 数字 化 技术 ， 
过 去 模拟 的 电流 A 调制 就 属于 这 种 。 电 流 正 弦 PWM 方式 的 
基本 思路 是 用 测 得 的 定子 电流 信号 与 预先 给 定 的 正弦 电流 
言 号 进行 比较 以 确定 道 变 右 的 不 同 开关 模式 。 其 主要 型 式 
有 两 种 :电流 滞 环 控制 型 和 固定 开关 频率 型 。 

(2) 优 化 PWM 方式 。 在 将 电压 正弦 PWM 的 控制 方式 运 
用 到 实际 电路 时 ,必须 对 根据 不 同 的 采样 规则 所 决定 的 方程 
进行 解 算 ,以 确定 道 变 器 各 个 开关 管 在 一 个 周期 中 的 各 开 和 
关 的 角度 。 所 谓 “ 优 化 ”" ,就 是 在 解 算 过 程 中 ,为 满足 一 定 的 要 
求 , 达 到 一 定 的 目地 而 加 人 一 个 或 几 个 约束 方程 (目标 函数 )， 
如 消除 某 次 谐 波 ,减少 低速 时 的 转 矩 脉动 等 等 。 

(3) 随 机 PWM 方式 。 我 们 知道 ,提高 调制 频率 即 可 抑制 
输出 电压 中 的 低 次 谐 波 分 量 ,从 而 减少 低频 运行 时 的 脉动 转 
和 矩 ,也 可 将 由 调制 频率 引起 的 调制 噪声 移出 声 益 之 外 。 但 是 
过 多 地 提高 调制 频率 必 将 导致 开关 损耗 增加 ,电流 输出 降 
低 ,射频 干扰 增强 。 采 用 随机 PWM 方式 可 以 改变 噪声 的 频 
谱 分 布 。 所 谓 “ 随 机 ”, 就 是 指 通过 随机 地 改变 脉冲 的 导 通 角 
或 开关 频率 , 以 达到 使 谐 波 成 分 均 习 地 分 布 在 较 宽 的 频带 
内 ,从 而 达到 抑制 品 声 和 机 械 共 振 。 

三 .高 压 变频 器 的 发 展 

1. 据 有 关 资 料 统计 ,我 国 目前 现 有 高 压 电机 150 OOOMW, 
每 年 还 要 生产 5 000MW。 这 些 高 压 电 机 大 多 数 安装 在 石油 
化 工 .煤炭 ,冶金 .建材 .供水 发 电 等 各 大 中 型 企业 ,每 年 消 
耕 大 量 电力 。 因 此 ,为 了 节能 降 耗 ,我 国 急 需 大 量 高 压 电 机 
变频 调 速 装置 及 其 他 高 于 电力 变换 装置 。 但 是 ,过 去 由 于 高 
压 大 功率 交 - 直 - 交 变 频 调 速 技术 一 直 没 有 实质 性 进展 , 因 
而 在 高 压 大 功率 电机 中 较 多 还 是 采用 串 级 调 速 和 交 - 交 变 
频 调 速 ,有 -一 些 还 采用 低 效 机 械 式 液 力 耦合 器 调 速 。 高 压 电 
机 串 级 调 速 仅 适 用 于 绕 线 式 电机 , 且 最 大 输出 转 矩 低 ( 最 大 
82%.) ,总 功率 因数 低 (0.3 ~ 0.7) , 调 速 范围 不 大 ( 调 速 范围 大 
会 导致 功率 因数 降低 )。 高 压 交 - 交 直 接 变频 器 输出 频率 范 
围 低 ,…-- 般 只 能 达到 基 频 的 1/3 ~ 1/2, 且 功率 因数 很 低 ,输出 
相对 谐 波 大 ,对 电网 干扰 大 。 

2. AEX — AL - 交 高 压 变 频 调 速 技术 从 其 发 展 历程 来 
看 经 历 了 下 面 三 种 研究 途径 。 

(1) 最 早 延 用 低压 变频 器 的 原理 和 方法 研究 高 压 变 频 
器 ,由 于 高 压 电力 电子 器 件 跟 不 上 ,因而 大 多 数 研 究 者 采用 
低 上 计 元 件 串 联 的 方法 来 实现 高 压 逆 变 输出 。 这 种 方法 看 起 
来 可 行 ,但 实际 上 存在 许多 无 法 克服 的 困难 ,致使 很 多 公司 
和 研究 者 付出 很 多 财力 和 精力 而 没有 取得 实质 性 进展 。 

(2)90 年 代 初 ,西门 子 公司 推出 一 种 被 称 为 "高 - 低 - 
高 "方式 的 变频 器 。 其 方法 是 先 将 高 压 经 过 变压器 变 成 低 
压 , 用 低压 变频 器 变频 ,然后 再 用 升 压 变压器 升 压 后 给 高 压 
电机 供电 。 这 种 方法 虽然 可 行 , 但 却 违 背 了 人 们 当初 采用 高 


压 电 机 的 初衷 。 目 前 采用 这 种 方法 的 变频 器 产品 有 
ARIVERT—A 系列 高 压 变 频 器 , (其 规格 为 500 ~ 3 000kV. A,3 
~ 1OkV), 

(3) 美 国 罗 宾 康 (ROBICON) 公 司 推出 一 种 直接 “高 - 高 ” 
变换 方式 的 高 压 变 频 调 速 装置 。 其 基本 变换 原理 是 通过 切 
分 装置 的 专用 变压器 将 三 相 高 电压 转换 成 总 共 15 组 三 相 低 
压 电源 (2400 级 为 9 组 ) ,经 整流 .滤波 产生 15 个 独立 直流 电 
源 。 此 15 个 独立 直流 电源 经 逆 变 模块 转换 成 幅 值 .相位 和 
宽度 (频率 ) 均 可 调整 的 低压 交流 电 。 然 后 通过 采用 堆 波 结 
构 的 变换 装置 变换 成 幅 值 和 频率 均 可 控制 的 高 压 电 馈送 给 
高 压 电 机 。 此 种 方法 是 罗 宾 康 公司 的 专利 。 目 前 采用 这 种 
方法 生产 高 压 变 频 器 的 厂家 有 罗 宾 康 公司 的 HARMONY 系 
统 (其 规格 为 400~7 500kW 2 300 ~ 7 200V) ,日 本 安 川 公司 的 
VARISPEED—686HV5 系统 (12 组 其 规格 为 225 ~ 2 800kW 
3 000/3 300 ~ 6 000/6 600V) 。 

(4) 芬 兰 ABB 公司 采用 集中 门 极 换 流 唱 曾 管 IGCT( inte- 
grated Gate Commutated Thyristor) 生 产 出 ACS1000 系列 高 压 变 频 
器 (其 规格 为 315 ~5 OOOkW .2 300~4 160V)。1GCT 是 一 种 将 
IGBT 的 快速 开关 性 能 与 CTO 的 高 反 压 、 低 导 通 损耗 性 能 结 
合 在 一 起 的 新 型 电力 电子 开关 器 件 。 在 IGCT 的 制造 过 程 
中 ,采用 了 一 些 新 的 工艺 ,如 为 了 减少 关 断 损耗 ,不 像 CTO R 
用 阳极 短路 的 办 法 ,而 是 采用 一 种 称 之 为 "缓冲 层 穿 透 辆 射 ” 
BLA (“buffer layer transparent emitter”)。 从 其 提供 的 变频 器 结 
构 框 图 可 以 看 出 ,ABB 生产 的 高 压 变频 器 的 [. 作 过 程 是 二 相 
交流 电源 通过 输入 隔离 变压器 进行 12 脉冲 (或 24 脉冲 ) 整 
流 , 大 电容 滤波 后 送 入 由 高 压 开 关 器 件 IGCT 组 成 的 二 电 平 
逆 变 器 ,再 经 过 正弦 滤波 器 输出 。 整 个 结构 属于 直接 高 庄 交 
- 直 - 交 电 压 型 变频 器 。 西 门 子 的 SMOVERT MV Drives $t 
新 中 压 调 速 装置 其 逆 变 部 分 也 是 采用 与 ABB 一 样 的 : 电 平 
结构 ,但 其 逆 变 开关 器 件 是 采用 HV - ICBT ,及 其 整流 部 分 有 
两 种 :一 是 采用 12 脉冲 不 可 控 整 流 ;一 是 采用 有 源 输 入 变换 
器 。 当 采用 有 源 输 人 变换 器 时 ,其 网 侧 功率 因数 接近 于 上 

(5) 这 里 应 特别 提 一 提 北 京 先 行 新 机 电 技 术 有 限 次 任 公 
司 ,他 们 在 1997 年 自行 研制 成 并 投入 运行 290kV - A、6 000V 
的 HVE 高 压 变频 调 速 系统 。 此 系统 在 1998 年 通过 鉴定 并 获 
得 专利 。 采 用 直接 高 高 的 交 - A- 交 结 构 ,该 系统 主要 由 切 
分 装置 .变换 装置 和 控制 装置 组 成 ,而 控制 装置 是 核心 。 经 
实测 ,该 系统 的 效率 大 于 0.98 ,功率 因数 大 于 0.95 ,输出 侧 谐 
波 实测 值 小 于 0.044。 最 近 ,该 公司 研制 的 400kW 10kV 的 商 
压 变频 调 速 系 统 也 在 同步 电动 机 上 运行 成 功 ， 

四 、 我 国 变频 调 速 技术 的 发 展 

1. 我 国 交流 电动 机 变频 调 速 技 术 起 步 较 晚 。1983 年 在 
昆明 举办 了 一 个 交流 调 速 研讨 班 ,启动 了 高 校 教师 对 变频 淹 
速 技术 的 学 习 与 人 研究。 此后, 有关 交流 调 速 的 研究 论文 特别 
是 交流 变频 调 速 的 研究 论文 逐年 增多 。1984 年 决定 在 高 等 
学 校 开 设 交流 调 速 课程 。1987 年 余 纯 厚 等 12 位 教授 和 专家 
联名 写 信和 给 国务 院 , 呼 吁 大 力 发 展 交 流 调 速 技术 。1988 年 底 
国家 科 委 组 团 参加 大 功率 电力 变换 和 智能 化 运动 控制 国际 
会 议 (PCIM -88) 并 考察 日 本 的 电力 电子 工业 。1989 年 第 一 - 
届 交 流 电 机 调 速 传动 学 术 会 议 在 北戴河 召开 。 至 此 ,我 国 发 
展 交流 电动 机 变频 调 速 技术 的 技术 积累 过 程 告 一 段落 。 
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2.1986 年 ,国内 两 家 重点 电机 生产 厂家 ,分 别 从 日 本 引 
进 了 变频 器 生产 的 全 套 技术 和 部 分 关键 设备 ,并 派 人 员 去 日 
本 学 习 。 随 后 二 三 年 ,又 有 3 个 企业 分 别 从 不 同 国家 引进 了 
电力 电子 器 件 的 全 套 生 产 设备 。 但 是 ,由 于 种 种 原因 , 均 没 
有 取得 预期 的 效果 。 在 此 期 间 , 各 大 专 院 校 .各 研究 单位 也 
在 独自 地 进行 变频 器 的 开发 和 研制 。 变 频 器 研制 出 来 了 ,也 
生产 了 一 些 , 但 由 于 力量 分 散 、 技 术 薄 弱 、 工 艺 落后 ,始终 没 
有 能 在 市 场 上 形成 较 大 的 规模 。 与 此 同时 ,对 变频 器 需求 日 
益 增 大 的 国内 市 场 , 却 被 先是 日 本 ,后 是 欧美 的 各 种 品牌 的 
变频 器 所 占领 。 

3. 就 在 国外 变频 器 产品 占据 我 国 变频 器 市 场 的 同时 , 国 
内 变频 器 的 研制 和 生产 也 在 艰难 中 向 前 发 展 。 到 1996 年 ， 
我 国 的 变频 器 生产 厂家 已 超过 50 个 。1996 年 底 到 1997 年 
初 ,国家 四 部 委 对 全 国 所 有 的 变频 器 生产 厂家 进行 调研 ,最 
后 推荐 了 29 个 厂家 生产 的 33 种 规格 的 变频 器 (国外 2 个 , 北 
京 5 个 ,江苏 7 个 ,山东 3 个 ,天 津 2 个 ,及 江西 广东 等 )。 近 
几 年 ,上 述 的 一 些 厂 家 有 的 发 展 了 ,有 的 转产 了 。 与 此 同时 ， 
也 出 现 了 一 些 较 具 规 模 的 变频 器 生产 厂家 ,如 深圳 的 华为 、 
成 都 的 森 兰 .南京 的 耐 特 及 研制 和 生产 高 压 变频 器 的 厂家 如 
北京 的 先行 .北京 的 利 德 华 福 。 

4. 我 国 变频 器 产业 的 展望 

1998 年 1 月 1 日 实施 的 《中 华人 民 共 和 国 节约 能 源 法 》 
第 一 十 九条 ,已 将 变频 调 速 列 人 通用 节能 技术 加 以 推广 。 国 
家 经 贸 委 《“ 九 五 "资源 节能 综合 利用 工作 纲要 》 中 ,变频 调 速 
已 被 列 人 重点 组 织 实施 的 10 项 资源 节约 综合 利用 技术 改造 
示范 工程 之 一 。1999 年 5 月 ,由 国家 自然 科学 基金 委员 会 委 
托 IEEE 电力 电子 北京 分 会 组 织 “ 电 力 电 子 技术 的 发 展现 状 
与 趋势 " 软 课题 研究 已 完成 。 另 外 , 目前 在 我 国 较 有 规模 的 
独资 或 合资 的 生产 变频 器 的 企业 已 逐渐 形成 规模 ,如 ABB、 
南京 的 耐 特 . 西 普 .华为 及 森 兰 等 。 所 以 我 们 相信 ,在 “十 五 ” 
期 间 及 以 后 一 段 时 期 ,我 国 的 变频 器 产业 一 定 会 取得 大 跨 步 
的 发 展 。 为 了 发 展 我 国 变频 器 产业 ,我 们 认为 应 当 注 意 以 下 
几 个 方面 。 

(1) 高 等 院 校 .科研 单位 应 与 变频 器 生产 厂家 结合 起 来 。 
我 国 每 年 有 关 变 频 器 的 研究 论文 不 下 千 篇 , 但 是 真正 能 用 于 
变频 器 生产 实际 的 却 为 数 很 少 。 有 些 院 校 或 研究 单位 甚至 
还 想 自 己 生产 变频 器 ,这 没有 必要 。 把 自己 的 技术 力量 及 专 
利 与 具有 一 定 生 产 规 模 的 变频 器 厂家 结合 起 来 ,一 定 会 研制 
并 生产 出 性 能 突出 工艺 优良 .价格 便宜 并 具有 一 定 竞争 力 
的 变频 器 产品 。 

(2) 一 定 要 改变 小 批量 .手工 式 的 生产 方式 。 要 形成 一 
定 规模 ,组 成 流水 线 生 产 。 在 这 方面 ,华为 , 森 兰 及 南 昱 做 出 
了 榜样 ,但 是 还 不 够 。 目 前 有 一 些 变频 器 生产 厂家 实际 上 还 
是 处 于 手工 生产 阶段 。 我 们 知道 ,变频 器 生产 工艺 要 求 很 
高 ,有 些 工序 手工 操作 (如 贴 片 工艺 ) 几 乎 是 不 可 能 的 。 有 些 
工序 所 需 的 设备 (如 整 机 测试 设备 , 印 制 电路 板 在 线 测 试 设 
备 , 整 机 老化 设备 ) 有 的 厂家 无 能 力 拥有 。 只 有 形成 一 定 的 
生产 规模 ,才能 拥有 较 完备 的 生产 设备 ,产品 的 质量 才能 有 
保证 ,价格 才能 降下 来 ,才能 有 竞争 能 力 。 

(3) 一 定 要 有 自己 的 电力 电子 元 件 生产 基地 。 目 前 我 国 
变频 器 生产 中 , 道 变 元 件 和 整流 元 件 儿 乎 完全 依靠 进口 ,其 
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中 还 不 乏 水 货 。 这 怎 能 保证 产品 的 质量 呢 ? 我 们 知道 ,一 台 
变频 器 的 开关 元 件 的 参数 选 配 是 相当 严格 的 ,如 果 没 有 自己 
的 电力 电子 产品 产业 ,又 怎 能 谈 得 上 参数 的 选 配 呢 ? 

(4) 电 子 设 备 的 辅 件 ,通用 件 的 质量 应 当 过 硬 。 这 问题 
比较 复杂 ,因为 这 滨 涉 到 整个 国家 的 电子 元 器 件 的 生产 工艺 
水 平 。 有 些 国产 变频 器 经 常 出 现 的 故障 往往 是 由 于 诸如 接 
插件 接触 不 牢 , 瓷 片 电容 接 脚 脱 焊 或 压 敏 电阻 耐 压 不 够 所 造 
成 。 

(5) 需 要 培训 出 一 批 生 产 变 频 器 的 技术 工人 。 变 频 器 生 
产 在 我 国 是 高 科技 产业 ,因而 对 生产 工人 的 技术 素质 要 求 也 
高 。 生 产 中 的 任何 朴 忽 (如 虚 焊 , 相 邻 电 阻 相 碰 , 在 生产 过 程 
中 器 件 或 电路 板 的 污染 ) 都 会 使 变频 器 的 质量 下 降 。 而 变频 
器 的 生产 主要 是 由 技术 工人 来 完成 的 ,如 果 技 术 工人 的 技术 
水 平 不 过 硬 , 不 了 解 生 产 工 艺 上 的 各 种 严格 要 求 ,又 怎 能 生 
产 出 合格 的 变频 器 呢 ? 

(6) 应 当 组 建 变频 控制 系统 工程 公司 ,承接 各 种 大 型 变 
频 控制 工程 。 例 如 ,公用 直流 母线 变频 控制 系统 ,这 种 系统 
又 不 能 批量 生产 ,必须 对 每 一 个 用 户 根据 其 具体 情况 独立 进 
行 设计 .安装 和 调试 。 所 以 当 变频 器 大 大 推广 后 ,对 这 种 公 
用 母线 变频 控制 系统 的 需求 量 肯定 会 大 量 增加 。 

(7) 调 整 变频 器 的 生产 结构 ,加 速 大 功率 及 高 压 变频 器 
的 研制 与 生产 。 在 我 国 拖 动 风机 村 类 负载 的 电动 机 中 ,虽然 
大 功率 在 数量 上 仅 占 20% ,但 在 容量 上 却 占 80% 以 上 。 所 
以 大 功率 电动 机 的 变频 调 速 是 现在 节能 措施 中 极为 重要 的 
手段 。 石 化 化工 . 采矿、 钢铁、 发 电 及 自来水 三 等 行业 所 拥 
有 的 大 功率 风机 对 类 负载 节能 改造 对 大 功率 变频 器 的 需求 
很 大 。 这 对 变频 器 行业 来 说 ,是 一 急需 开发 的 市 场 。 但 是 ， 
目前 在 我 国 变频 器 的 生产 厂家 中 ,实际 上 能 生产 大 功率 低 讨 
变频 逢 的 还 不 多 ,大 多 数 广 家 实际 上 仅 能 生产 75kW 甚至 是 
37kW 以 下 的 变频 器 。 所 以 近 十 年 来 ,这 方面 的 市 场 完 全 被 
诸如 罗 宾 康 . 安 川 .ABB 甚至 爱沙尼亚 的 产品 所 占领 。 国 内 
能 生产 高 压 变频 器 的 厂家 的 仅 有 有 数 几 家 (北京 的 先行 和 利 
得 华 福 )。 

五 .变频 调 速 技术 的 最 新 发 展 及 展望 

如 果 我 们 把 控制 方式 (包括 PWM 技术 ) 比 作 变 频 调 速 装 
置 的 核心 软件 ,那么 ,电力 电子 器 件 就 是 变频 调 速 装置 的 核 
心 硬件 。 每 一 新 的 控制 方式 出 现 或 是 每 一 新 的 电力 电子 器 
件 的 研制 成 功 ,都 会 给 变频 调 速 装置 带 来 革新 浪潮 ,使 其 功 
能 更 丰富 .性 能 更 完善 .体积 更 精 小 .运行 更 安全 。 回 顾 过 
去 ,展望 未 来 ,我们 希望 交流 电动 机 变频 调 速 技术 能 在 下 面 
几 方 面 有 更 新 的 突破 。 

1. 小 型 化 , 易 设 置 ,无 维修 ”所谓 小 型 化 ,实质 上 就 是 电 
路 的 集成 与 功 耗 的 降低 。 不 降低 功 耗 很 难 作 到 集成 ,没有 集 
成 就 谈 不 上 小 型 化 。1995 年 富士 电机 推出 的 将 变频 右 的 整 
流 电路 , 逆 变 电路 及 制 动 电路 集成 在 一 起 功率 集成 模块 (1G- 
BT - PIM) ,就 在 降低 器 件 的 功 耗 上 采取 了 几 项 新 技术 ， 国 外 
已 在 进行 研究 将 变频 器 的 所 有 主 电路 .控制 电路 SE a H 
及 保护 检测 电路 集成 在 一 块 芯片 上 的 集成 电力 电子 模块 
IPEM。 

所 谓 易 设 置 ,是 对 一 般 变频 器 的 使 用 者 而 言 。 现 在 的 通 
用 变频 器 功能 丰富 ,性 能 完善 ,操作 容易 ,但 其 参数 之 多 仿 一 


般 使 用 者 望而却步 。 有 的 厂家 存储 了 一 些 应 用 宏 ( 如 ABB 
的 ACS 系列 ) ,有 的 厂家 将 最 基本 的 参数 专 编 成 一 个 组 (如 三 
ER FR 系列 )。 这 多 少 使 使 用 者 方便 了 一 些 , 但 根本 的 解决 
方法 还 是 在 变频 调 速 技术 上 发 展 最 新 控制 方式 ,如 自动 辨识 
运行 . 自 适 应 控制 \ 自 整定 控制 .模糊 逻辑 控制 等 等 。 这 样 ， 
可 以 减少 参数 设置 的 数量 , 制 成 所 谓 “ 傻 瓜 " 式 变频 器 。 

所 谓 无 维修 ,是 指 对 中 小 功率 的 变频 器 来 说 ,在 其 使 用 
寿命 期 内 ,应 保证 一 般 不 应 出 现 损 坏 故 障 。 因 为 , 随 着 变频 
器 日 益 小 型 化 和 集成 化 ,维修 几乎 是 不 可 能 的 。 

2. 低 谐 波 ,高 效率 ,高 功率 因数 ” 随 着 变频 器 应 用 的 日 
益 增 多 , 谐 波 的 问题 越 来 越 严重 。 谐 波 会 对 接 人 同一 电网 的 
其 他 设备 产生 干扰 ,其 射频 级 谐 波 所 产生 的 电磁 场 辐射 ,会 
影响 附近 的 电子 设备 和 电子 仪表 的 正常 工作 。 不 仅 如 此 , 谐 
波 还 会 使 变频 器 的 功率 因数 和 总 效率 降低 。 过 去 是 通过 加 
装 电抗 器 和 噪声 滤波 器 .采用 多 相 整 流 或 多 重 化 技术 等 来 降 
低 谐 波 和 提高 功率 因数 。 现 在 , 除 上 面 的 方法 外 还 采用 诸如 
多 相 PWM 脉冲 整流 .有 源 功 率 因数 校正 (APFC) 电 路 .谐振 环 
过 等 开关 电路 。 对 大 功率 及 高 压 变 频 调 速 装置 ,由 于 谐 波 消 
耗 的 无 功 功率 多 ,辐射 干扰 大 ,所 以 效率 .功率 因数 及 谐 波 问 
题 更 应 引起 注意 。 现 在 的 高 压 变 频 装 置 , 由 于 采用 多 相 
PWM 脉冲 整流 电路 .串联 多 电 平 电压 型 逆 变 电路 及 其 他 措 
施 ,使 其 网 侧 的 功率 因数 接近 于 1, 输 出 电压 波形 随 着 电 平 级 
数 的 增多 而 接近 正弦 形 , 效 率 也 大 于 0.96, 完 全 满足 欧洲 五 
年 前 开始 强制 执行 的 EMC 标准 。 

所 请" 绿色 变频 器 "实质 上 就 是 指 无 谐 波 , 无 辐射 ,高 效 
率 , 高 功率 因数 的 变频 调 速 装置 。 在 这 方面 的 研究 还 需 进 一 
步 加 强 。 

3. 发 展 高 压 功率 开关 器 件 , 改 进 高 压 变频 器 主 电 路 的 拓 
朴 结构 ”由 于 高 压 功 率 开 关 惟 件 的 研制 跟 不 上 高 压 变 频 装 
置 的 研制 需求 , 才 造 成 目前 世界 上 各 公司 所 生产 的 高 压 变频 
装置 没有 一 致 的 拓 朴 结构 ,而 造成 “各 显 神 通 ” 的 态势 。 除 了 
上 文 提 到 的 IGCT 外 , 近 几 年 又 陆续 研制 出 一 些 新 型 高 压 功 
率 开关 器件 :如 三 萎 的 高 压 绝缘 栅 门 控 双 极 性 晶体 管 (HV - 
IGBT 3300V/1200A ) 和 高 压 智 能 功率 模块 (CHV - IPM 3300V/ 
1200A) , 光 触 发 晶闸管 (LTT 8000V/4000A 和 6000V/6000A) , Bk 
冲 功率 晶闸管 (PPCST) ,电子 注入 增强 栅 上 晶体管 (IEGT 4500V/ 


1000A) 等 。 另 外 ,采用 新 型 半导体 材料 如 砷 化 销 (GaAs) 及 碳 
化 硅 (SiC) 生 产 高 压 整流 和 逆 变 器 件 的 研制 I- 作 也 在 加 紧 进 
行 。 性 能 优良 的 高 压 功 率 器 件 的 出 现 和 应 用 , 必 将 统一 并 优 
化 高 压 变频 装置 的 拓 朴 结构 。 

4. 发 展 专 用 变频 器 品种 ” 随 着 变频 器 的 应 用 领域 日 益 
拓 广 ,应 用 数量 日 益 增 多 ,发 展 专用 变频 器 也 就 势 在 必 行 。 
现在 已 出 现 电 梯 专 用 变频 器 ,在 通用 变频 器 中 附加 一 块 电路 
板 ( 如 三 肯 ) 或 是 在 软件 中 增添 一 组 参数 (如 三 六 和 ABB) 以 
适用 于 多 水 泵 供水 系统 的 变频 器 已 大 量 使 用 。 但 是 在 很 多 
领域 ,如 输 油 系 统 的 增 压 泵 站 电机 .负载 周期 性 变化 又 具有 
势能 特性 的 抽 油 机 电机 .在 印刷 和 造纸 及 其 他 一 些 行业 需 进 
行 张力 控制 的 卷 简 驱 动 电 机 .机 床 行业 中 主轴 传动 电机 及 在 
小 家 电 ( 空 调 , 单 户 用 空调 ,洗衣 机 和 微波 炉 等 ) 中 的 电机 ,如 
采用 变频 器 驱动 则 变频 器 的 需求 量 必 将 大 增 。 

鉴 此 ,发 展 需 求 量 大 且 又 对 变频 器 有 特殊 要 求 的 专用 变 
频 咒 就 非常 重要 。 

5. 发 展 专用 的 变频 电动 机 ”变频 器 在 驱动 普通 电动 机 
时 ,由 于 电动 机 本 身 结构 的 原因 ,会 出 现下 面 一 些 现象 : 漫 升 
较 高 (低速 运行 时 更 严重 ) ,电磁 噪声 增加 (特别 是 在 较 低 载 
频 时 ) ,低速 运行 时 输出 转 矩 下 噬 严 重 (特别 是 在 WF 模式 
时 )。 为 了 解决 这 些 问题 ,于 是 专门 设计 并 制造 了 专用 变频 
电机 。 但 是 专用 变频 电机 的 设计 并 没有 一 定 的 规范 可 依 , 一 
般 仅 认为 在 大 于 5Hz 以 上 能 连续 运行 且 输 出 转 矩 不 低 于 
100% 额 定 转 矩 就 算 合 格 产品 了 。 专 用 变频 电机 在 设计 于 -- 
般 从 三 方面 加 以 考虑 :去掉 原 有 肩 叶 , 附 装 一 独立 风 肩 以 避 
免 低 速 运行 时 自 冷 效果 的 降低 ;加 大 线 径 以 降低 定子 线 险 
(同时 需 扩 大 定子 线 槽 并 加 长 铁心 ) 以 减少 低速 运行 时 定子 
电阻 对 输出 转 矩 的 影响 ;改进 定子 铁心 处 理工 艺 ,降低 载 频 
及 其 谐 波 所 引起 的 铁 损 。 随 着 变频 器 特别 是 大 功率 和 病故 
变频 器 使 用 日 益 增多 ,在 实践 中 又 发 现 一 些 现象 ;如 过 高 的 
dV/dt 会 对 电机 绝缘 产生 破坏 作用 从 而 降低 电机 的 寿命 ;过 
高 载 频 的 PWM 电压 调制 会 产生 较 高 的 转子 轴 电 讨 , 引 起 电 
火花 作用 从 而 损坏 轴承 。 

因此 ,在 不 断 发 展 交流 变频 调 速 技术 的 同时 ,还 应 对 如 
何 设计 适合 于 变频 器 驱动 的 电机 进行 研究 ,以 期 能 设计 并 制 
造 出 真正 适合 变频 器 驱动 地 专用 变频 电机 


电动 汽车 与 汽车 电池 
湖南 省 电力 公司 ME 


2000 年 2 月 25 日 ,在 中 国电 动 汽车 史上 是 一 个 值得 纪 
念 的 日 子 。 这 一 天 ,我 国 第 一 辆 以 镍 氧 充电 电池 为 动力 的 电 
动 汽 车 ,长 约 4m, 高 约 1.2m, 车 前 方 玻璃 上 贴 有 EV 标致 的 轿 
车 , 挂 着 “ 京 A0398 试 特殊 降 照 ,一 次 充电 后 以 70kmvh 的 平 
均 速 度 行 驶 225km, 静 悄悄 地 实现 了 北京 一 天 津 之 间 的 成 功 
往返 。 这 项 成 果 与 世界 电动 汽车 的 顶级 水 平 相差 无 几 , 标 志 
着 我 国电 动 汽车 技术 ,已 经 进入 国际 先进 水 平 ,向 实用 化 迈 
出 了 坚实 的 一 步 。 

一 .电动 汽车 一 一 绿色 汽车 之 星 


燃油 汽车 的 尾气 排放 会 造成 公害 。 人 们 把 可 回收 重复 
利用 动力 源 经 过 改进 不 污染 或 很 少 污 染 的 环保 型 汽车 称 为 
绿色 汽车 。 因 此 绿色 汽车 便 成 了 环保 汽车 的 代名词 。 在 电 
动 汽车 .燃料 电池 汽车 ,太阳 能 汽车 .乙醇 汽油 燃料 汽车 等 形 
形 色色 的 绿色 汽车 中 ,电动 汽车 以 车 载 充电 电池 为 动力 ,用 
电动 机 驱动 行驶 。 由 于 电动 机 取代 燃油 发 动机 , 极 大 地 拓宽 
了 动力 来 源 ,能 闻 约 油气 资源 ,改善 空气 质量 ,消减 噪声 沪 
染 , 被 喻 为 未 来 环保 汽车 的 希望 一 一 绿色 汽车 之 星 。 

据 报 导 ,日 前 全 世界 拥有 燃油 汽车 5~6 亿 辆 ,年 汽车 销 
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MS 500 万 台 。 每 年 消耗 燃油 7 亿 t。 尾气 排放 ,已 成 为 危及 
人 们 身体 健康 和 影响 环境 的 严重 公害 ,更 何况 地 球 上 有 限 的 
石化 能 源 不 可 能 无 止境 地 烧 下 去 。 有 奥 论 指出 , 按 现 有 全 球 
石油 消费 水 平 ,全 世界 已 探 明 的 石油 可 采 储 量 只 够 用 上 43 
年 ! 业内 人 士 预测 ,21 世纪 以 汽油 为 燃料 的 内 燃 机 动力 车 将 
减少 ,绿色 汽车 数量 将 增加 。 未 来 15 ~ 20 年 或 更 多 一 点 时 
间 内 ,电动 汽车 的 市 场 占有 率 将 达到 15% ~ 20%。 时 不 可 
待 ,努力 开发 可 以 反复 充电 的 电池 为 动力 源 ,在 使 用 和 维护 
性 能 上 可 与 燃油 汽车 相 比 的 电动 汽车 ,已 成 为 世界 各 国 研究 
开发 的 热点 。 

大 力 推进 电动 汽车 的 研究 与 开发 ,走出 一 条 具有 中 国 特 
色 的 电动 汽车 产业 发 展 道路 ,使 我 国 在 未 来 环保 节能 型 电动 
汽车 高 科技 产业 占有 一 席 之 地 ,具有 深远 意义 。 我 国 传统 汽 
车 产业 起 步 晚 。 尽 管 改 革 开 放 以 来 ,采取 引进 .移植 与 开发 
并 举 的 方针 ,缩小 了 与 发 达 国 家 之 间 的 差距 ,但 要 赶 上 国际 
领先 水 平 还 不 是 短期 内 可 以 做 到 的 。 电 动 汽 车 的 情况 就 不 
一 样 了 。 目 前 我 国电 动 汽车 的 研制 水 平 , 与 发 达 国家 相 比 处 
在 大 体 相当 的 水 平 。 只 要 我 们 能 够 抓 住 这 难得 一 现 的 历史 
机 过, 中 国 在 电动 汽车 高 科技 产业 占有 一 席 之 地 是 完全 可 能 
的 。 

实际 上 “ 八 五 "“ 九 五 ”期间 ,国家 已 经 组 织 大 型 汽车 企 
Wy 高 等 院 校 和 科研 单位 对 电动 汽车 技术 进行 了 联合 攻关 ， 
取得 了 显著 成 绩 。“ 十 五 "期 间 国家 将 把 电动 汽车 的 整体 设 
计 .先进 汽车 电池 .电动 机 及 其 驱动 系统 . 整 车 监控 与 管理 系 
统 以 及 使 用 环境 与 配套 技术 等 作为 主要 研究 内 容 ,解决 关键 
技术 ,完成 可 实用 的 电动 汽车 开发 并 实现 产业 化 。 根 据 “ 国 
家 重大 科技 产业 工程 项 目 电动 汽车 实施 方案 ",2000 年 到 
2001 年 我 国电 动 汽 车 具体 开发 目标 是 : 

(了 1) 研制 3 种 具有 中 国 特色 .达到 国际 先进 水 平 的 电动 
汽车 (概念 车 ), 并 为 21 世纪 初期 形成 产业 化 生产 准备 条 件 。 

(2) 建 立 具有 年 产 3 000 ~ 5 000 辆 经 济 实用 型 电动 车 生 
产能 力 的 基地 。 

(3) 建 立 2~ 3 个 电动 汽车 运行 示范 区 (此 前 1998 年 6 
月 ,我 国 第 一 个 电动 汽车 示范 区 已 在 广东 汕头 的 南澳 岛 开 
通 )。 

4) 制定 电动 汽车 运行 管理 各 种 规章 的 优惠 政策 ,制定 
电动 汽车 整 车 及 主要 零 部 件 的 技术 标准 等 。 

二 ,汽车 电池 :电动 汽车 “ 火 "起 来 的 关键 

2000 年 6 月 在 规模 空前 的 北京 第 六 届 国 际 汽车 展 上 , 众 
多 的 参展 车 中 人 们 看 到 的 汽车 98% 以 上 是 燃油 车 。 展 前 预 
料 看 好 的 电动 汽车 少 得 可 怜 , 只 有 三 四 辆 。 电 动 汽车 并 未 像 
人 们 期 望 的 那样 “火爆 ” ,是 什么 原因 昵 ? 

一 般 认 为 目前 电动 汽车 尚未 “ 火 "起 来 ,主要 是 实用 中 电 


动车 还 存在 以 下 缺陷 :一 是 费用 过 高 ,一 辆 电动 汽车 加 上 和 车. 


载 电 池 的 销 价 , 比 普通 燃油 汽车 至 少 高 出 40% ~ 50%, 且 使 
用 性 能 还 不 及 燃油 车 ;二 是 起 动 慢 , 跑 不 快 ,难以 适应 快 节奏 
的 生活 和 工作 要 求 ;三 是 电池 充电 时 间 长 ,一 次 充电 后 的 续 
驶 里 程 只 有 200 ~ 300km, 只 能 供 短途 使 用 。 此 外 ,适应 电动 
汽车 行驶 的 基础 设施 .服务 体系 还 不 配套 ,也 是 电动 汽车 暂 
时 “ 火 " 不 起 来 的 原因 。 力 主 发 展 电动 汽车 的 业内 人 士 ,把 上 
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述 原 因 归 纳 为 发 展 电动 车 必须 突破 的 五 大 障碍 , 即 现 有 汽车 
电 字 技术 的 局 限 性 .电动 汽车 所 需 基础 设施 的 空白 性 .电动 
汽车 使 用 上 安全 的 不 确定 性 .消费 市 场 的 不 稳定 性 和 电动 汽 
车 技术 攻关 的 高 投入 性 。 

A 1896 年 美国 杜 里 埃 兄 弟 制作 并 出 售 具有 现代 汽车 雏 
形 的 四 轮 车 以 来 ,经 过 几 代 人 的 努力 ,燃油 汽车 技术 不 断 完 
E ,性 能 更 加 完备 。 舒 适 、 轻 巧 .美观 .耐用 。 风 擎 电 驰 的 流 
线 型 ,安达 快捷 的 客 货运 输 …… ,种 种 飞驰 的 时 尚 ,表现 的 不 
仅仅 是 一 种 生活 方式 ,更 是 科技 实力 的 直接 展示 。 电 动 汽车 
要 能 像 燃 油 汽车 那样 , 没 着 现 有 构建 的 道路 行驶 ,符合 公路 、 
交通 .安全 等 法 律 规章 ,在 动力 性 .经济 性 .安全 性 和 可 靠 性 
方面 达到 燃油 汽车 的 水 准 ,并 满足 现代 生活 快 节奏 下 必须 的 
续 驶 里 程 ,当然 不 是 一 朝 一 夕 之 功 了 。 

VA 20 1422 90 年 代 中 期 开始 批量 生产 .起 始 国产 化 率 超 
tt 60% 的 桑塔纳 2000 型 轿车 为 例 。 这 种 车 发 动机 排 量 
1.781L, 额 定 转速 下 功率 74kW/5 200(wmin) 最 大 扭矩 ISSN: 
m/3 800(r/min) ,有 好 的 动力 性 能 。 车 子 的 变速 比 有 较 宽 的 
覆盖 面 ,与 发 动机 有 好 的 匹配 关系 。 最 大 变速 比 3.455 ,能 较 
好 地 满足 起 步 .加 速 和 让 坡 的 动力 要 求 。 最 高 速 档 的 传动 比 
采用 小 于 1(0.999) 的 增 速 比 ,使 轿车 具有 好 的 经 济 性 能 和 高 
速 行驶 性 能 。 起 步 加 速 (0 ~ 80kmh) 所 需 时 间 9.0s,0 ~ 
100km/h 的 加 速 时 间 小 于 (或 等 于 ) 14.4s, 最 高 速度 可 达 
16lkw/h。 好 的 动力 特性 源 于 好 的 发 动机 ,而 昌 前 电动 汽车 的 
动力 源 一 一 汽车 电池 , 比 容量 、 比 功率 都 远 末 达到 内 燃 机 的 
水 平 ,动力 .传动 和 使 用 性 能 也 都 在 完善 之 中 。 因 此 ,要 使 电 
动 汽车 从 希望 之 星 变 为 现实 之 星 , 从 “步履 蹦 员 "到 驶 人 寻常 
百姓 家 ,就 电动 汽车 本 身 而 言 ,关键 是 要 突破 现 有 汽车 电池 
技术 的 局 限 性 ,开发 性 能 完备 的 汽车 电池 。 前 述 电 动 汽车 成 
本 高 . 续 驶 里 程 短 .充电 时 间 长 等 都 与 目前 尚未 开发 更 为 先 
进 的 汽车 电池 有 关 。 这 就 是 电动 汽车 实际 上 还 未 “ 火 " 起 来 
的 主要 原因 。 

尽管 如 此 ,但 只 要 想到 一 百 多 年 前 ,网 发 明 的 汽车 跑 起 
来 还 没有 当时 的 马车 快 ,经 过 不 断 改 进 ,今天 终究 成 了 汽车 
的 天 下 ;想到 燃油 汽车 尾气 造成 公害 ,石化 燃料 用 完 后 燃油 
汽车 终 将 退出 历史 舞台 ,未 来 是 绿色 汽车 的 天 下 的 时 候 , 我 
们 不 能 泄气 ,电动 汽车 更 不 能 泄气 。 光 明 在 前 ,希望 在 前 , 电 
动 汽车 的 明天 一 定 美好 。 

三 .电动 汽车 需要 什么 样 的 电池 

汽车 电池 是 电动 汽车 “ 火 " 起 来 的 关键 。 电 动 汽车 的 各 
种 性 能 都 与 作为 动力 源 的 电池 品质 直接 或 间接 相关 。 通 常 
采用 以 下 性 能 指标 来 表示 汽车 电池 的 技术 品 

(1) 放 电 性 能 :主要 指 能 量 密度 与 功率 密度 。 比 能 量 (能 
量 密度 ) 表 示 电 池 单 位 质量 (单位 容积 ) 具 有 的 能 量 , 用 Wh/kg 
(WMD) 表 示 。 电 池 能 量 密度 越 大 , 充 一 次 电 行走 的 距离 越 长 。 
比 功率 (功率 密度 ) 表 示 电 池 单 位 质量 (单位 容积 ) 可 提供 的 出 
力 大 小 ,用 W/kg(W/D) 表 示 。 功 率 密度 大 意味 着 电池 瞬时 提 
供 的 出 力 大 ,车 辆 加 速 . 息 坡 性 能 就 好 。 有 了 大 的 功率 密度 ， 
才能 达到 高 的 行车 时 速 。 目 前 电动 汽车 的 能 量 密度 与 出 力 密 
度 分 别 是 40 ~ 100Wh/ke 与 100 ~ 220W/kg, 还 远 示 达到 一 般 燃 
油 发 动机 400Wh/kg 与 540W/kg 的 水 平 (参见 表 1)。 
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基本 组 成 
+ /电解 液 / - 
(额定 电压 V) 


序号 | 电池 种 类 


PbO, /H, SO, /Pb 
(2.0) 


NiOOH/KOH/Cd 
(1.2) 


NiOOH/KOH/MH 
(1.2) 


LiCoO, /有 机 溶液 /C 
(3.6) 


S/B. Al,0,/Na 
(1.8) 


汽油 /空气 









TE: (D3 小 时 放电 。 
他 放电 深度 50% 。 
OR BRE 1/3. 

(2) 充 电 性 能 :包括 充电 效率 .可 充电 性 和 充 一 次 电 的 时 
间 长 短 。 从 使 用 者 角度 分 析 ,希望 电池 充电 效率 高 ,具有 良 
好 的 可 充电 性 且 充 电 时 间 短 ,最 好 能 实现 快速 充电 。 据 报 
导 , 日 前 美国 戴 姆 勒 一 克莱斯勒 公司 研制 的 电动 面包 车 上 配 
备 的 快速 充电 器 ,充电 时 间 已 经 缩短 为 30min。 

(3) 使 用 性 能 ;包括 降低 到 一 定 容量 之 前 电池 使 用 年 限 、 
循环 充电 次 数 以 及 电池 寿命 期 内 可 取 用 的 总 放电 容量 (Ah) 
等 三 个 方面 的 指标 。 另 外 ,如 电池 使 用 温度 限制 ,是 否 需 要 
辅 机 或 辅助 设备 等 也 应 列 人 使 用 性 能 。 

(4) 维 护 性 能 :指使 用 过 程 中 ,电池 是 否 自 放 电 , 是 否 需 
补给 水 以 及 平均 充电 时 间 间 隔 等 。 

($) 成 本 性 能 :包括 制造 成 本 与 维护 成 本 。 以 现 有 铅 酸 
蓄电池 为 参考 ,开发 中 的 汽车 电池 普遍 费用 偏 高 (参见 表 Do 
电动 汽车 这 只 “堂前 燕 ”, 何 时 飞人 百姓 家 ,降低 电池 成 本 是 
个 基本 条 件 。 

(6) 环 境 与 安全 性 能 :为 大 众 所 欢 迎 的 汽车 电池 ,其 组 成 
材料 应 不 增加 环境 负荷 ,无 污染 物质 ,更 不 能 对 人 体 造成 任 
何 危 害 。 

从 汽车 电池 的 技术 品质 分 析 , 要 想 改变 目前 电动 汽车 起 
动 慢 . 跑 不 快 一 次 充电 行驶 距离 短 的 状况 ,电动 汽车 对 汽车 
电池 有 怎样 的 要 求 呢 ? 

根据 日 . 美 汽车 大 国 的 市 场 调 查 发 现 ,日 本 电动 汽车 一 
次 充电 后 的 行走 距离 应 达到 100km .美国 至 少 要 达到 160km 
( 约 100mile) 以 上 ,电动 汽车 才能 成 为 公众 所 接受 的 产品 。 以 
此 调查 为 基础 ,可 以 确定 汽车 电池 应 具备 的 基本 性 能 。 假 定 
充 一 次 电 行走 的 距离 是 150km, 最 高 时 速 120kmh, 出发. 加速 
(0 ~ 40km/h) 41 4s 的 话 ,电池 的 比 能 量 与 比 功率 ,至 少 应 在 
70Wh/kg 与 150W/kg 以 上 。 

20 世纪 90 年 代 以 来 ,各 国电 动 汽车 的 研制 与 开发 都 把 
重点 放 在 电池 技术 上 。 美 国 戴 姆 勒 一 克 菜 斯 勒 . 通 用 、 福 特 
三 大 汽车 公司 投资 26 亿美 元 进行 合作 开发 ,并 于 1991 年 组 
成 美国 先进 电池 联合 体 (USABC: United States Advanced Battery 
Consortium)。 表 2 列 出 USABC 电动 汽车 电池 的 开发 目标 。 


性 能 Mm 要 


出 力 密度 充电 次 数 


(W/kg) (次 ) (相对 值 ) 
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130 ~ 175 


540 


表 2 USABC 电动 汽车 电池 开发 目标 





a 0-20 

项 目 (90 年 代 末期 ) |(2000 ~ 2010 年 ) 
— 20 
o We | Bs 300 
| Wig | 150-200 | 400 
nee a [as | w 
anna o 
充电 次 数 600 1 000 
价格 (美元 /Wh) 150 以 下 100 以 下 
充 一 次 电 所 需 时 间 (h) 6 以 下 3-6 
使 用 环境 温度 (YC ) | -30-65 | -40~85 

四 、 实 用 与 开发 中 的 几 种 汽车 电池 


日 本 科学 技术 厅 每 5 年 一 次 用 票 决 法 (Deipi) 对 全 球 电 
子 技术 .资源 ,能源 等 进行 预测 。1997 年 6 月 公布 的 第 6 次 
预测 表明 ,高 比 能 量 (20Wh/kg, 大 约 是 铅 酸 蕾 电池 的 5 倍 ) 的 
充电 电池 如 镍 氢 电 池 , 锂 离子 电池 等 会 在 2010 年 普及 ;具有 
与 燃油 汽车 相同 行走 性 能 的 电动 汽车 将 于 2013 FM A 
来 汽车 电池 之 花 将 落户 谁 家 ? 抑或 并 蒂 开 发 ?还 有 符 观 察 ， 
从 实用 与 开发 中 的 各 种 充电 电池 分 析 ,无 论 是 历史 悠久 的 铬 
蓄电池 ,还 是 相继 开发 的 镍 镶 电 池 SNS T B E F 
各 有 优点 。 有 的 能 量 密度 大 ,有 的 使 用 寿命 长 ,各 有 千秋 。 
而 全 面 符合 上 述 要 求 的 电池 ,还 在 开发 之 中 。 电 动 汽车 要 求 
电池 轻巧 储 能 多 ,瞬时 取出 功率 大 ,使 用 寿命 长 , 价 廉 物 关 ， 
具有 稳定 的 安全 性 与 可 靠 性 。 所 有 这 些 ,对 于 一 个 具体 的 电 
池 而 言 ,必须 均衡 具备 ,不 能 顾此失彼 ， 否则 就 达 不 到 安全 
实用 的 目的 ,更 谈 不 上 有 与 燃油 汽车 媲美 的 行走 品质 。 

从 目前 实用 与 开发 的 几 种 汽车 电池 分 析 , 铅 酸 若 电池 开 
发 最 早 ,技术 成 熟 ,但 比 能 量 低 ; 镍 锅 电池 、. 镍 氧 电池 等 虽然 
比 能 量 高 ,但 成 本 也 高 , 某 些 性 能 还 有 待 完善 。 以 密封 铅 酸 
著 电 池 作 参考 , 表 1 列 出 几 种 汽车 电池 及 燃油 发 动机 的 性 能 
比较 。 

以 下 简要 介绍 表 1 列 出 的 几 种 汽车 电池 。 

(1) 铝 酸 蓄电池 : 铅 酸 蓄电池 正极 使 用 外 观 呈 深 桂 色 的 
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ZERUERI PO, ) ,负极 活性 材料 是 海绵 状 的 铅 ( 耶 ), 呈 青 灰 
色 ,电解 液 是 硫酸 (Hz SO, ) 的 水 溶液 。 充 .放电 反应 式 如 下 : 
放电 
PbO, + Pb+ 2H SO， = 
充电 

在 用 水 溶液 作 电解 液 的 实用 电池 中 , 铝 酸 蓄电池 工作 电 
压 最 高 ,单元 电池 电动 势 约 2.0V。 应 用 铅 酸 蓄电池 不 方便 的 
地 方 是 ,必须 定期 补给 水 。 面 对 新 世纪 电动 汽车 要 求 的 高 出 
力 密度 和 人 免 维 护 型 ,各 电池 厂家 对 传统 铅 酸 蔷 电 池 的 结构 进 
行 了 改进 。 如 采用 机 械 强 度 高 .综合 性 能 好 的 铅 钙 合金 或 低 
镜 铅 合金 作 栅 架 材料 ,特别 是 负极 杨 架 采用 铅 钙 合金 ,有 效 
地 减少 了 蓄电池 的 失 水 和 自 放 电 缺 陷 ; 隔 板 采用 超 细 玻 璃 纤 
维 棉 以 防止 极 板 间 短路 和 活性 材料 脱落 ;在 电池 壳 体 上 部 装 
有 收集 电解 液 反 应 生成 水 蒸气 和 硫酸 蒸汽 的 集 汽 室 ,使 水 汽 
冷却 后 变 成 液体 回流 到 蓄电池 内 等 。 

不 久 前 日 本 松下 电池 推出 长 寿命 .高 功率 电动 车 用 铅 酸 
著 电 池 , 安 时 电量 价格 只 有 镍 所 电池 的 1/5 ~ 1/3。 在 SCH 
度 条 件 下 的 充电 次 数 是 传统 铅 酸 蔷 电池 的 2 倍 , 约 千 余 次 。 
80% 放 电 深 度 情况 下 ,质量 比 功率 200W/kg, 已 达 USABC 电 
动 汽车 电池 开发 中 期 昌 标 ,大 大 提高 了 车 辆 的 加 速 性 和 息 坡 
性 。 该 电池 男 一 个 特点 是 具备 了 快速 充电 的 优势 ,从 20% 充 
电 到 80% 电 荷 量 只 需 10min 左右 。 另 据 报 导 , 我 国 重庆 泽 仕 
蓄电池 有 限 公 司 研制 的 瑞 壮 牌 铅 酸 蓄 电池 ,经 装 车 路 试 证 
HH : 续 驶 里 程 达到 300km, 领先 于 国外 同类 产品 。 该 电池 放电 
平稳 ,能 释放 全 容量 90% 以 上 的 电量 ,采用 特殊 方法 充电 , 充 
电 时 间 缩 短 到 了 常规 充电 时 间 的 VA, 

铅 酸 蓄电池 是 目前 世界 上 产量 最 大 MRR e 
池 。 现 有 的 电动 汽车 大 都 以 铅 酸 蓄电池 为 动力 。 在 前 不 久 
召开 的 中 国电 池 工 业 第 四 届 理 事 扩大 会 议 上 ,有 会 议 代表 认 
ASR BTA R. KEE ERS EL 
8% 的 速度 增加 ;我 国 则 以 每 年 大 约 15% 的 速度 增加 。 铅 酸 
蓄电池 销售 额 占 全 球 电池 销售 额 的 30% 以 上 。 

铝 酸 蓄电池 不 足 之 处 是 ,出 力 密度 低 , 赶 不 上 开发 中 的 
镍 毛 电 池 和 锂 离子 电池 ;制造 过 程 中 的 铅 污染 对 人 体 有 害 ， 
必须 妥善 处 理 。 即 使 如 此 ,由 于 铅 酸 蓄电池 生产 历史 悠久 ， 
技术 成 熟 , 安 全 性 好 ,采用 的 原材料 资源 丰富 ,成 本 低 。 一 般 
认为 目前 情况 下 , 铅 酸 著 电 池 仍 将 处 于 其 他 电池 暂时 无 法 取 
代 的 地 位 。 

(2) 镍 锅 电 池 。 镍 锅 电 池 是 继 铅 酸 蓄 电池 之 后 ,一 种 广 
泛 使 用 的 电池 ,正极 活性 材料 是 氢 氧 化 镍 ,负极 活性 材料 是 
锅 , 电 解 液 是 氧 氧化 钾 为 主 的 碱 溶液 。 电 池 充 .放电 反应 式 
nF: 


2PbSO, + 2H, O 


放电 

2NiOOH + Cd+2HO = 
充电 

镍 铺 电池 具有 比 铅 酸 蓄电池 高 的 比 能 量 和 比 功率 ,容易 
制 成 密封 型 的 免 维 护 电 池 。 镍 锅 电 池 已 步 人 高 能 量 密度 电 
池 行 列 ,即使 在 低温 工作 环境 下 ,也 可 实现 大 电流 放电 。 争 
锯 电 池 的 过 充 .过 放电 能 力 强 。 但 镍 锅 电 池 的 “记忆 效应 " 问 
题 却 是 使 用 中 的 麻烦 事 ;放电 深度 不 够 即 进行 充电 或 充电 时 
间 过 长 造成 过 充电 ,使 得 电池 的 使 用 时 间 与 电池 寿命 大 大 降 
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2Ni( OH), + Cd( OH), 


低 ,可 充电 容量 逐渐 减 小 ; 亦 所 谓 “ 离 子 记 不 得 如 何 进行 完全 
循环 即 充 .放电 过 程 了 "。 为 了 避免 这 种 “记忆 效应 ”, 镍 锅 电 
池 使 用 时 必须 “完全 放电 "后 再 充电 , 即 电量 用 尽 后 再 充电 。 
镍 句 电 池 高 温 下 性 能 降低 , 自 放 电 率 高 也 是 其 不 足 之 处 。 

镍 锅 电 池 的 问题 还 不 止 如 此 ,致命 弱点 是 ,负极 活性 材料 
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地 位 逐渐 被 镍 电池 的 后 起 之 秀 ,无 污染 的 镍 氧 电池 取代 了 。 

(3) 镍 氧 电池。 镍 氢 电 池 也 是 一 种 碱 电 池 , 与 镍 锅 电 池 
的 本 质 区 别 是 ,负极 活性 材料 采用 由 稀土 储 氧 合金 制 成 的 稀 
士 氧化 物 。 表 1 中 MH 表示 金属 氢化 物 ,M 表示 稀土 合金 。 
稀土 元 素 由 于 其 特殊 的 原子 壳 层 结构 ,可 以 与 某 些 非 金属 元 
素 组 成 化 合 物 。 其 中 稀土 与 氢 组 成 的 稀土 氢化 物 有 极 强 的 
固 相 储 氢 功能 。 即 一 定 条 件 下 , 某 些 稀土 合金 能 与 气体 氢 反 
应 生成 固态 金属 氧化 物 。 条 件 改 变 时 ,金属 氢化 物 分 解释 放 
出 气体 氢 。 而 且 这 种 金属 氢化 物 的 储 氢 密度 还 大 于 液 氧 的 
氢 密 度 。 稀 土 合 金 的 这 种 特性 便 成 为 镍 所 电池 的 基本 工作 
原理 。 利 用 稀土 氢化 物 作 镍 氧 电池 的 负极 ,使 之 成 为 电池 中 
氢 的 载体 。 镍 氢 电 池 的 充 .放电 反应 式 如 下 : 

放电 
NiOOH+ MH = 
充电 

镍 和 氧 电 池 充 电 时 ,正极 Ni(OH), 氧化 成 NiOOH, 负极 储 
氨 合 金 吸收 氢 原 子 生成 金属 氢化 物 MH。 放 电 时 的 过 程 与 上 
述 过 程 相反 。 

镍 氧 电池 充 .放电 反应 的 显著 特点 是 ,在 充 .放电 反应 过 
程 中 不 会 出 现 固体 活性 物质 溶解 析出 现象 ,也 很 难 出 现 活性 
物质 结晶 颗粒 变 大 或 电极 细 孔 的 堵塞 等 。 因 此 随 着 充 .放电 
循环 的 进行 与 放电 率 的 变化 ,活性 物质 的 利用 率 基 本 不 变 ， 
可 以 得 到 稳定 的 放电 容量 。 另 外 在 电池 反应 过 程 中 ,不 会 发 
生 如 镍 锅 电 池 或 铅 酸 蓄电池 之 类 的 电解 液 成 分 变化 。 这 在 
制造 时 可 考虑 减少 电解 液 的 用 量 , 腾 出 电池 空间 来 密集 填充 
活性 材料 ,以 增加 电池 的 容量 密度 。 镍 氧 电池 的 能 量 密 度 和 
出 力 密度 都 比 镍 锅 电 池 高 。 与 传统 镍 锅 电 池 相 比 ,在 相同 尺 
寸 下 容量 可 提高 70% , 而 且 无 记忆 效应 ,使 用 方便 。 镍 氢 电 
池 甚 至 能 满足 高 级 赛车 在 6s 内 ,将 时 速 从 0 加 速 到 100km/h 
的 要 求 。 它 在 100 多 的 放电 深度 下 具有 1 000 次 左右 的 循环 
寿命 。 

储 氧 金属 电极 取代 锅 电 极 ,在 电极 材料 上 是 一 大 突破 。 
由 于 镍 氧 电池 完全 不 使 用 对 人 体 和 环境 有 害 的 材料 ,被 喻 为 
绿色 电池 ,引起 世界 各 国 的 广泛 重视 。 有 报导 指出 , 镍 氢 电 
池 已 占 国 际 电池 市 场 需求 量 的 35% , 销售 金额 达 70 亿美 元 。 

我 国 非常 重视 镍 氧 电池 产业 化 的 发 展 。 国 家 “863 "计划 
“ 九 五 "期间 的 50 项 重大 产业 化 项 目 中 就 有 一 项 是 镍 氧 电 池 
产业 化 。 镍 氢 电 池 性 能 不 断 提高 , 车 用 绿色 动力 初 见 分 晓 。 
在 “863 "重大 项 目 产业 化 开发 带动 下 ,我国 已 经 形成 绿色 电 
池 从 原材料 .生产 .设备 检测 到 产品 应 用 ,年 产值 超 自 亿 疱 的 
产业 群 。 本 文 开篇 提 到 的 挂 有 “ 京 A0398 试 " 电 动车 ,使 用 的 
就 是 由 北京 有 色 金 属 研究 总 院 在 国家 “863” 计 划 支 持 下 , 研 
制 的 高 能 量 密度 密封 镍 和 氨 动 力 电池 。 时 隔 不 久 , 大津 和 平 海 
湾 公 司 承 担 的 “ 镍 氧 电 池 产 业 化 项 目 ”, 成 功 研制 出 的 100Ah 
方 型 密封 镍 氨 电 池 ,装配 在 北京 工业 大 学 提供 的 电动 车 上 ， 


Ni(OH), +M 


于 2000 年 11 月 30 昌 在 天 津 市 区 续 驶 里 程 达 228km, 打破 了 
当年 225km 的 全 国 记录 。 该 电动 车 最 高 时 速 128kmh, 还 经 
历 了 市 区 疏 立 交 桥 等 各 种 路 面 的 考验 。 另 据 报 导 ,不 和 久 前 由 
中 科 院 长 春 应 化 所 稀土 化 学 与 物理 开放 实验 室 研制 成 功 一 
种 能 量 大 .寿命 长 .无 污染 且 能 在 低温 环境 下 使 用 的 镍 氢 电 
池 。 这 种 电池 可 在 - 40 乞 使 用 ,可 满足 航空 .航天 及 多 种 军 
事 .民用 领域 对 电源 的 特殊 要 求 。 这 充分 显示 国产 镍 氧 电 池 
技术 已 经 达到 国际 先进 水 平 。 

国际 上 美国 著名 的 电池 制造 公司 Ovonic 公司 在 USABC 
的 资助 下 ,开展 电动 车 用 镍 氢 电 池 的 技术 开发 。 据 报导 研制 
水 平 已 达 USABC 的 中 期 目标 ( 见 表 3)。 

表 3 Ovonic 公司 镍 氧 电池 性 能 

Ovonic 公司 
镍 氢 电 池 性 能 指标 
80 










能 量 密度 (Whykg) 


出 力 密度 (Wikg) 200 ~ 250 
充 一 次 电 所 需 时 间 15min(60% ) 
使 用 寿命 ( 充 .放电 次 数 ) 600 
成 本 (美元 ) 500 ~ 700 


工作 温度 (Y ) 30 - 60 
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种 车 可 以 降低 燃油 费用 ,减少 CO, NO, 等 尾气 排放 量 。 还 有 
完全 用 镍 氢 电 池 驱 动 的 电动 汽车 。 这 种 完全 用 镍 氢 电 池 驱 
动 的 电动 车 ,也 已 经 以 零售 或 赁 贷 的 方式 进入 美国 加 州 车 辆 
市 场 。 

(4) 锂 离子 电池 : 锂 离子 电池 的 正极 活性 材料 是 氧化 销 
锂 ,负极 材料 是 石墨 或 准 石 墨 化 的 碳 , 电 解 液 用 有 机 溶液 。 
电池 通过 正极 产生 的 锂 离 子 , 在 负极 的 碳 中 “其 入 "或 “ 迁 出 ” 
来 实现 电池 的 充 .放电 过 程 。 其 反应 式 如 下 : 

放电 
LiCo0, + € = Liy- ,CoO, + Li, Cs 
充电 

充电 时 正极 的 锂 变 成 锂 离子 (0* ) ,溶解 于 电解 液 并 被 
碳 吸收 ;放电 时 发 生 的 过 程 相 反 。 

锂 离子 电池 内 不 含 金 属 锂 ,无论 充电 还 是 放电 , 锂 都 以 
离子 形式 存在 ,因此 称 之 为 锂 离子 电池 。 以 区 别传 统 意义 上 
负极 材料 是 金属 锂 的 锂电 池 。 

锂 离子 电池 的 主要 优点 是 ,单元 电池 工作 电压 高 , 比 能 
量 大 , 充 . 放 电 次 数 多 ,电池 自 放 电 率 低 ,无 记忆 效应 ,无 污 
染 。 表 4 是 从 一 次 充电 后 续 驶 里 程 和 电池 寿命 期 总 行驶 里 
程 两 个 指标 ,与 铅 蓄电池 等 几 种 电池 进行 的 比较 。 综 合 前 面 
表 工 的 比较 结果 可 知 , 镍 氧 电池 也 许 是 未 来 汽车 电池 的 最 佳 
候选 ,众多 电池 厂商 也 对 镍 毛 电 池 寄 了 予 希望 。 但 在 实际 应 用 
中 ,由 于 锋 氧 电池 高 温 条 件 下 充电 效率 低 ,充电 时 易 发 热 。 
肯 加 之 镍 氧 电池 自 放 电 率 高 ,使 得 电池 的 温度 管理 和 冷却 系 
ARG LAR. 而 这 些 正 是 锂 离子 电池 可 以 改进 的 优点 。 

单元 锂 离子 电池 的 额定 电压 可 达 3.6V, 是 镍 所 电池 的 3 
信 。 相 同 工 作 电压 下 ,使 用 锂 离子 电池 可 以 减少 电池 申 联 个 
数 , 这 对 电池 组 件 小 型 化 意义 重大 。 作 为 电动 汽车 用 的 电池 
电压 一 般 在 300V 左右 。 为 此 必须 串联 80 ~ 240 个 单元 电池 。 


考虑 到 实用 中 的 电池 控制 .批量 生产 和 维护 方便 等 因素 , 通 
常 把 6~8 个 单元 电池 串联 制 成 电池 组 件 ,然后 再 把 这 些 组 
HF ES HK I AR ,以 获得 最 终 所 需 的 车 用 工作 电压 。 单 元 电池 电 
压 高 ,在 使 用 维护 带 来 的 方便 就 不 言 而 喻 了 。 

24 几 种 汽车 电池 性 能 比较 


一 次 充电 的 续 驶 电池 寿命 期 总 行驶 
里 程 (km) 
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锂 离子 电池 是 20 世纪 90 年 代 首 先 由 日 本 索尼 公司 推 问 
市 场 的 新 型 电池 。 索 尼 公 司 推出 的 电动 车 用 锂 离子 电池 分 
两 种 类 型 :一 种 称 为 高 能 型 的 用 于 纯 电 动车 (FEvV) ,容量 为 
100Ah 的 圆柱 型 单 体 电池 8 只 溃 联 成 一 个 组 件 ; 另 一 种 称 为 
高 功率 型 的 用 于 混合 动力 型 车 辆 (HEV) ,容量 为 22Ah, 也 是 8 
只 串联 的 组 件 ,但 单 体 电 池上 比 功率 是 前 者 的 2.7 倍 。 表 5 表 
示 索 尼 公 司 生 产 的 锂 离子 电池 主要 性 能 指标 。 

ES 索尼 公司 生产 的 锂 离子 电池 主要 技术 指标 
方 型 组 合 电池 
(8 TREK) 









电池 种 类 







圆柱 型 单 体 电池 











重量 (kg) 
尺寸 (mm) 

工作 电压 (V) 
额定 容量 (Ah) 
比 能 量 (Wh/kg) 
比 功率 (Wi/kg) 
充 ,放电 次 数 (次 ) 


锂 离子 电池 也 是 国家 “863 "计划 “ 九 五 "期 间 重 大 产业 化 
项 目 之 一 。 我 国 对 锂 离子 电池 的 研究 是 从 原 电 子 工 业 部 第 
18 研究 所 最 先 开始 的 。 该 所 已 于 1997 年 率先 建成 一 条 年 应 
30 万 只 8650 型 锂 离 子 电 池 示 范 生 产 线 , 继 日 本 之 后 生产 出 
了 具有 中 国 知识 产权 的 锂 离子 电池 。 由 第 18 研究 所 和 天 津 
经 济 建设 投资 集团 公司 天津 新 技术 产业 园区 等 6 家 国有 股 
东 组 成 的 天 津 力 神 电 池 股 份 有 限 公 司 ,已 成 为 我 国 首 家 规模 
最 大 的 锂 离子 电池 专业 化 生产 企业 。 

锂 离 子 电 池 具 有 较 高 的 能 量 密度 与 出 力 密 度 。 大 容量 
锂 离子 电池 未 来 很 可 能 成 为 实用 的 汽车 电池 。 要 做 到 这 一 
点 ,关键 是 开发 出 合适 的 锂 离子 电池 正极 活性 材料 。 月 前 锂 
离子 电池 正极 材料 用 的 是 氧化 钴 锂 (LiCo0: )。 销 原料 稀少 ， 
价格 昂贵 。 日 本 NEC 研究 小 组 从 1996 年 起 开始 研究 正极 材 
料 采 用 LiMn, O, 的 锰 系 锂 离子 电池 。 如 果 键 系 锂 离子 电池 
正极 材料 在 比 容量 (mAhg) 能 达到 销 系 材料 的 水 平 , 则 因为 
锰 原 料 价 格 远 低 于 钴 ( 据 推算 锰 的 储量 是 钴 的 600 倍 ) ,也 许 
能 使 锂 离子 电池 迈 过 价格 门槛 而 成 为 大 众 欢迎 的 汽车 电池 。 

(5) 钠 硫 电池 : 钠 硫 电池 是 一 种 运行 温度 300 ~ 350TH 
高 温 型 电池 ,正极 活性 材料 采用 硫 (S) ,负极 使 用 熔融 状态 下 
的 钠 (Na) ， 电 解 液 " 是 一 种 称 为 B 氧 化 铝 (NazO SAL, O, ) 的 精 
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密 陶 瓷 。 这 种 陶 资 的 独特 之 处 在 于 ,允许 钠 离 子 高 温 下 在 其 
中 移动 ,实现 充 .放电 过 程 。 钠 硫 电池 反应 式 如 下 
放电 
2Na+xS = NaS, 
充电 
放电 时 ,负极 的 钠 以 钠 离 子 状态 在 固体 电解 质 中 移动 。 
到 达 正 极 与 硫 离子 起 反应 ,生成 五 硫化 二 钠 (NaS ) 并 与 硫 
一 起 成 为 二 相 混 合 状 态 。 放 电 深 入 进行 ,未 参与 反应 的 硫 几 
近 用 完 ,NazS 变 成 多 硫化 二 钠 (NazS, ,x =5.0 ~ 2.7)。 这 以 
后 再 放电 又 变 成 二 相 混合 状态 ,在 动作 温度 下 生成 不 溶解 的 
二 硫化 二 钠 (NaS )。 
钠 硫 电池 的 主要 优点 是 ,能 量 密度 高 达 80 ~ 100Wh/kg, 
充 放 电 效 率 高 ,无 自 放 电 现 象 ,电池 使 用 寿命 长 , 充 、 放 次 数 
可 高 达 2 500 次 ,电极 使 用 的 材料 丰富 ,易于 制 成 密封 型 的 洁 


净 电池 。 正 因为 如 此 , 钠 硫 电池 除了 在 电动 汽车 上 作 动 力 源 
外 , 另 一 个 极为 重要 的 应 用 领域 是 电力 储存 , 均 化 电力 负荷 。 
这 方面 ,日 本 东京 电力 公司 6 000kW 级 钠 硫 电池 电力 负荷 平 
均 化 设备 ,已 于 199 年 12 月 在 大 仁 变电站 投入 运行 ,进行 为 
期 2 年 的 实证 试验 。 该 设备 中 的 钠 硫 电池 组 件 容量 为 SW, 
总 共 120 件 , 每 一 个 电池 组 件 由 384 个 单元 钠 硫 电池 组 成 。 

钠 硫 电池 作为 电极 材料 资源 丰富 的 新 型 电池 ,要 真正 成 
为 大 众 接受 的 汽车 电池 ,重要 的 是 必须 克服 高 温 运 行 带 来 的 
种 种 不 便 ,如 必须 提供 保温 所 需 的 待机 能 量 等 。 

以 上 简要 介绍 了 几 种 常用 的 汽车 电 字 。 正 如 本 文 所 述 ， 
无 论 铅 酸 著 电 池 ,还 是 镍 氧 电池 ,. 锂 离子 电池 都 各 有 优点 ,都 
策 要 进一步 完善 。 随 着 材料 科学 的 进步 ,一 定 还 有 综合 性 能 
指标 更 加 优秀 的 电池 出 现 。 未 来 汽车 电池 花 落 谁 家 ,大 们 在 
企盼 着 。 


国际 大 电网 会 议 与 高 压 开关 设备 技术 
西安 高 压 电器 研究 所 Few 


一 .导言 

国际 大 电网 会 议 (CIGRE) 从 1921 年 成 立 , 已 有 8 年 了 。 
随 着 大 电网 的 发 展 , 它 也 由 小 到 大 , 现 已 成 为 国际 性 权威 性 
的 学 术 组 织 。 国 际 大 电网 会 议 旨 在 大 电网 领域 开展 国际 信 
息 交 流 , 并 进一步 促进 国际 合作 。 

在 高 压 开关 方面 ,国际 大 电网 会 议 就 高 压 开 关 的 运行 经 
验 .可 靠 性 .故障 .寿命 及 维修 等 进行 了 世界 范围 的 广泛 调 
查 。 有 的 如 高 压 断 路 器 的 可 靠 性 和 CIS 的 运行 经 验 已 进行 
过 二 次 大 范围 的 调查 。 这 些 来 自 实践 的 调查 资料 实 为 可 贵 。 
特别 是 为 国际 电工 委员 会 制定 标准 ,提供 了 依据 。 

同时 ,国际 大 电网 会 议 还 不 断 地 研究 面向 未 来 的 新 技 
术 , 促 进 新 技术 的 不 断 发 展 。 如 近年 来 研究 高 温 超 导 在 变 压 
器 和 高 压 开 关 的 应 用 问题 ,引起 了 与 会 代表 的 浓厚 兴趣 ,并 
进行 了 热烈 的 讨论 。 还 有 气体 绝缘 输电 管线 的 发 展 ,成 为 
1998 年 和 2000 年 第 21 届 研 究 委 员 会 .第 23 届 研 究 委 员 会 、 
第 33 届 研 究 委 员 会 共同 关心 和 讨论 的 议题 。 另 外 ,SFs 气体 
及 混合 气体 问题 不 仅 引起 以 上 各 研究 委员 会 关心 ,也 引起 第 
1S 由 研 究 委 员 会 (电工 材料 ) 的 关注 ,并 讨论 了 SFs 一 N 和 
SK, - 空气 混合 气体 的 使 用 问题 。 

本 文 想 就 以 上 两 个 方面 提供 一 些 信息 ,一 是 调查 的 信 
息 , 二 是 新 技术 发 展 的 信息 , 仅 供 参 考 。 

二 \ 高 压 断 路 器 的 机 械 负荷 及 电 负 荷 

国际 大 电网 会 议 CIGRE WG 13.06 工作 组 对 运行 中 高 压 
断路 器 的 可 靠 性 进行 过 两 次 世界 范围 的 调查 。 

有 关 高 压 断 路 器 机 械 负荷 的 信息 如 下 : 

90% 的 高 压 断 路 器 每 年 约 操作 80 次 ,相当 于 25 年 操作 
2 000 次 ,但 对 于 特殊 使 用 场合 ,如 切合 并 联 电容 器 或 电抗 器 
组 ,发 现 断 路 器 操作 次 数 多 得 多 。 因 而 ,国际 电工 委员 会 
IEC60056 标准 中 机 械 寿命 型 式 试验 基于 2 000 次 。 对 于 特殊 
使 用 场合 ,如 切合 并 联 电容 器 .电抗 器 或 峰值 负荷 电站 ,规定 
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了 增强 性 机 械 寿 命 型 式 试验 程序 ,基于 10 000 次 。 

关于 电 负 荷 方面 ,CIGRE WG 13.08 工作 组 于 1997 年 作 
了 专门 的 调查 。 来 自 13 个 国家 和 4 大 洲 的 18 家 用 户 参 与 了 
调查 。 调 查 的 断路 器 群体 为 70 000 台 ,架空 线 90 000kma( 公 
里 年 )。 调 查 结果 如 下 : 

(1) 所 有 短路 的 90% 以 上 发 生 在 架空 线 上 。 

(2) 架 空 线 平均 每 年 短路 1.7 次 。 每 年 平均 故障 1.2 次 ， 
而 90% 架 空 线 每 年 故障 3.3 次。 

(3) 对 于 较 低 输电 电压 ,所 有 短路 的 70% 为 单 相 故 障 ,对 
于 较 高 的 输电 电压 为 90% 

(4)80% 的 故障 在 第 一 次 重合 闸 前 消失 , 另 有 5% 在 第 二 
次 重合 闸 前 消失 。 

(5) 变 电站 的 预期 短路 电流 相 比 断路 器 的 额定 短路 电 
流 , 平 均 约 为 50% ,而 90% 的 约 为 75%。 

(6) 实 际 开 断 的 大 多 数 短 路 电流 的 幅 值 相当 低 , 平 均 为 
断路 器 额定 短路 电流 的 20%。 有 90% 的 约 为 断路 器 额定 短 
路 电流 的 35% 。 

对 于 现代 断路 器 ,期 望 短路 电流 低 于 断路 器 额定 短路 电 
流 之 半 。 

在 TEC 60056 标准 中 ,对 中 压 断 路 器 规定 了 电 寿 命 型 式 
试验 。CIGRE WG13.08 工作 组 调查 来 的 信息 ,为 IEC 17A 技 
术 委 员 会 考虑 高 压 断 路 器 试验 大 纲 英 定 了 基础 。 

三 高 压 断 路 器 的 寿命 

1996 年 成 立 的 CICRE WC 13.08( 断 路 器 的 寿命 管理 ) 工 
作 组 就 断路 器 的 寿命 作 过 调查 。 

根据 调查 ,在 世界 范围 内 ,高 中 压 断 路 器 的 期 望 寿 命 约 
为 35 年 和 和 0 年 ,但 不 难 找到 寿命 更 长 或 更 短 的 例子 。 对 于 
一 台 具 有 良好 运行 和 维修 记录 的 断路 器 来 说 ,经 过 一 次 或 多 
次 大 修 后 可 达 40 年 ,而 经 过 整修 使 之 超过 25 年 和 40 年 , 称 
之 为 "寿命 延伸 "。 有 意 延 长 断路 器 的 寿命 达 40 年 以 上 ,只 


是 一 种 例外 。 

因 之 ,新 设计 的 寿命 基于 25 年 或 40 年 。 

四 ,高 压 断 路 顺 承 受 的 环境 负荷 

CIGRE WG13.08 工作 组 对 高 压 断 路 器 承受 的 环境 负荷 
作 过 调查 。 现 将 调查 结果 归纳 如 下 : 

(1) 最 高 温度 。 绝 大 多 数 渐 路 器 额定 最 高 温度 为 40T, 
并 要 在 某 一 定时 期 内 承受 的 温度 近 40% 。 大 多 数 断 路 器 每 
年 承受 最 高 温度 不 超过 一 周 。 但 是 ,一 年 有 一 个 月 以 上 多 次 
面临 最 高 温度 。 

(2) 最 低温 度 。 最 低温 度 有 较 大 裕 度 , 意 即 达到 最 低 额 
定 温度 值 的 不 多 。 绝 大 多 数 断 路 器 面临 的 实际 最 低温 度 一 
年 不 到 一 周 , 相 当 部 分 断路 器 为 一 年 一 个 月 。 

(3) 淋 雨 。 被 调查 断路 器 群体 的 96% ,其 淋 雨 小 于 Gmin 

(4) 覆 冰 。97% 的 断路 器 覆 冰 厚度 小 于 10mm。 

(5) 地 震 。9%6% 的 断路 器 承受 的 地 震 烈 度 低 于 0.3g,2PA。 

(OB BE. 86% 的 断路 器 承受 的 环境 湿度 小 于 90% , 因 
而 14% 承 受 的 环境 湿度 高 于 90%。 

(7) 风 力 。%% 的 断路 器 承受 的 风速 小 于 34my/s。 

(8158. 51% 的 断路 器 受 轻 度 污 染 ( 亚 060815 标准 中 
的 污 度 水 平 I ) ,23% 受 中 度 污染 (污染 水 平 开 ),12% 受 重度 
污染 (污染 水 平 鹉 ) ,14% 受 很 重 污染 ( 污 度 水 平 N)。 

此 外 ,1.6% 的 断路 器 用 于 很 冷 的 气候 条 件 ( - SOT), m 
0.05% 的 断路 器 用 于 很 热 的 气候 条 件 ( + 500). 

环境 负荷 的 调查 表明 ,大 部 分 断路 器 从 未 承受 比 
1EC60694 标准 规定 的 标准 极限 值 更 为 严酷 的 环境 负荷 。 只 
有 两 个 例外 ,26% 的 断路 器 承受 污 度 超过 了 [级 水 平 的 重 污 
秘 ,14% 的 湿度 超过 平均 值 90% 。 

从 湿度 角度 看 , 正 C60056 标准 对 湿度 试验 的 现行 规定 不 
同 程度 地 作为 一 项 寿命 试验 。 此 时 ,在 350 次 凝 人 起 循环 之 
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后 ,验证 被 试 品 的 状况 。 将 来 要 更 多 关注 故障 或 缺陷 与 断路 
器 运行 中 承受 的 湿度 水 平 之 间 的 可 能 关系 ,以 考虑 实际 试验 
的 作法 。 

五 .高 压 断 路 器 的 维修 

CIGRE WG 13.08 工作 组 对 来 自 13 个 国家 和 4 大 洲 的 45 
家 用 户 的 75 000 台 高 压 断 路 器 1998 年 的 运行 经 验 作 了 调 
查 。 在 1999 年 CIGRE 伦敦 会 议 上 ,发 表 了 500 - 06 号 报告 
“高 压 断 路 器 的 先进 维修 管理 技术 "。 报 告 指出 ,目前 多 数 用 
户 根据 他 们 使 用 老式 断路 器 的 经 验 , 仍 实施 基于 时 间 的 维修 
方法 (定期 维修 )。 定 期 维修 占用 户 的 700%. SHHP RA 
将 来 采用 新 方法 ,81% 用 户 系 统 地 收集 了 运行 信息 。 

维修 的 发 展 方向 是 基于 状态 的 维修 (状态 维修 ) , 而且 使 
用 更 为 先进 的 维修 管理 方案 。 

在 调查 的 75 000 台 高 压 断路 器 群体 中 ,有 一 定数 量 空 
E 多 油 和 少 油 断 路 器 超过 30 年 以 上 。 空 气 断路 器 主要 分 
布 在 两 个 最 高 电压 等 级 :在 Uy > 700kV 级 占 80% ,在 SOOKV 
< UN < 700kV 级 占 31%。 多 油 和 少 油 断路 器 处 于 较 低 电压 
等 级 。 特 别 少 油 断 路 器 在 63kY < UN < 100kV 级 , 介 于 8 000 
~ 10 000 台 之 间 。 从 年 份 看 , 单 压 式 断 路 器 近年 来 独占 葡 
头 , 用 量 最 大 。 如 在 0 ~ 10 年 期 间 , 运行 的 SF, 断路 器 达 
18 000 台 以 上 ,在 10 ~ 20 年 期 间 , SES 断路 器 用 量 也 最 大 , 介 
于 10 000 ~ 12 000 台 之 间 ( 图 1, 图 2)。 

调查 结构 表明 ,不 管 断 路 器 的 年 份 和 灭 弧 技 术 , 用 户 采 
用 的 定期 维修 分 为 A、B、C 三 种 水 平 : 

A 一 断路 器 不 停 运 作 检 查 ( 如 目 视 检 查 ); 

B 一 不 拆 印 断路 器 作 检 查 ,测量 .清洗 等 ; 

C 一 拆 印 断 路 器 作 大 人 收 

维修 间隔 时 间 为 : 
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图 1 每 种 断路 器 技术 和 电压 等 级 的 群体 
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2 断路 器 运行 年 份 


A 一 0.5 年 ; 
B 一 4 ~ 5 年; 
C 一 不 同 断路 器 有 所 不 同 ; 
单 压 式 SF, 断路 器 14 年 ; 
少 油 断路 器 10 F; 
多 油 断 路 器 7 年; 
空气 断路 器 10 年 ; 
MEA SK, 断路 器 12 年 
对 于 未 来 ,用 户 考虑 对 维修 C 的 间隔 时 间 还 要 延长 。 
ASF 封闭 组 合 电器 {GIS) 的 运行 经 验 
CIGRE GW 23.10 工作 组 对 GIS 作 过 两 次 世界 范围 的 调 
查 。 第 一 次 调查 于 191 年 结束 ,有 34 个 国家 109 个 用 户 
1 817 座 变电站 参与 了 调查 。 共 调查 了 10 531 断路 器 间隔 和 
78 036 断路 器 间隔 年 的 运行 经 验 。 第 2 次 GIS 运行 经 验 调查 
于 5 年 后 的 1996 年 开始 。 来 自 30 个 国家 80 个 用 户 2 115 座 
变电站 参与 了 调查 。 共 调查 了 13 696 断路 器 间隔 和 118 483 
断路 器 间 捅 年 的 运行 经 验 。 第 二 次 调查 的 断路 器 间隔 年 约 
为 第 一 次 的 150% 。 调 查 的 数据 相当 于 世界 上 CIS 的 50%. 
第 二 次 调查 集中 在 主要 故障 的 统计 和 GIS 寿命 期 间 上 。 
对 于 第 二 次 调查 ,在 1999 年 GICRE 会 议 上 ,CIGRE GW 23.10 工 
FRL B- 102 号 报告 , 作 了 “高 压 GS 运行 经 验 的 调查 报告 "。 
调查 结果 按 6 个 电压 等 级 来 划分 :第 一 级 Os Un < 
100kV ,第 二 级 100kV < Un < 200kV ,第 三 级 200< Un < 300kV, 
第 四 级 300< Un < 500kV, 第 五 级 500 < UN < 700kV, 第 六 级 
Un > 700kVo 
对 于 第 一 电压 级 ,调查 了 22 个 用 户 ,1 061 座 变电站 、 
6 910 断 路 器 间隔 ,56 884 新 路 器 间隔 年 。 对 于 第 二 电压 级 调 
查 了 63 个 用 户 ,609 座 变电站 ,3 817 断路 器 间隔 ,34 060 断路 
器 间隔 年 。 对 于 第 三 电压 级 ,调查 了 36 个 用 户 ,270 座 变 电 
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站 ,1 732 断路 器 间隔 ,16 040 断路 器 间隔 年 。 对 于 第 四 电压 
级 ,调查 了 21 个 用 户 ,110 座 变电站 ,689 断路 器 间隔 ,6 774 
断路 器 间隔 年 。 对 于 第 五 电压 级 ,调查 了 11 个 用 户 ,63 座 变 
电站 ,524 断路 器 间隔 ,4 525 断路 器 间隔 年 。 对 于 第 六 电压 
级 ,调查 了 1 个 用 户 .2 座 变电站 、24 断路 器 间隔 .200 断路 器 
间隔 年 。 以 上 共计 30 个 国家 、80 个 用 户 、2 115 座 变电站 ， 
13 696 断 路 器 间隔 ,118 483 断路 器 间隔 年 。 调 查 的 详细 情况 
见 表 1。 

调查 得 出 的 故障 数 和 百年 间隔 故障 率 如 下 :对 第 一 电压 
级 ,故障 数 27 ,间隔 年 56 884, 百 间隔 年 故障 率 0.05; 对 于 第 
二 电压 级 ,故障 数 465, 间 隔年 32 048, 百 间隔 年 故障 率 1.45; 
对 于 第 三 电压 级 ,故障 数 138, 间隔 年 16 040, 百 间隔 年 故障 
E 0.86; 对 于 第 四 电压 级 ,故障 数 179, 和 间隔 年 6 371, GR 
年 故障 率 2.81; 对 于 第 五 电压 级 ,故障 数 49。 间隔 年 4 525， 
间隔 年 200, 百 间隔 年 故障 率 6.00。 总 数 为 故障 数 867 次 , 隔 
年 116 068, 百 问 隔年 故障 率 0.75。 

关于 故障 数 ,间隔 年 数 及 百 间隔 年 故障 率 详 见 表 2。 表 
2 还 给 出 第 1 次 调查 结果 ,以 资 比 较 。 

故障 按 元 件 来 划分 ,总 的 来 说 ,5 个 故障 最 多 的 6 件 是 : 
断路 器 占 43.4% ,隔离 开关 占 17.6% ,电压 互感 器 占 5.6%, 
母线 占 5.5% ,连接 件 占 11.9%。 | 

+ MENTA Rite RR 

国际 大 电网 会 议 第 CIGRE WG 13.06 工作 组 对 高 压 断 路 
器 的 可 靠 性 进行 过 二 次 世界 范围 的 调查 。 第 一 次 调查 以 
1964 年 运行 的 63kV 及 以 上 断路 器 为 界 ,调查 了 77 892 E 
路 器 。 第 2 次 调查 以 1978 1 月 到 1991 年 12 月 运行 的 
63kV 及 以 上 单 压 式 Fs 断路 器 为 界 。 第 二 次 调查 得 到 22 个 
国家 132 个 电力 公司 的 支持 。 调 查 的 断路 器 总 台数 为 
70 708。 第 一 次 和 第 二 次 调查 结果 见 表 3。 表 中 给 出 各 电压 


等 级 的 主要 故障 率 (MF) 和 次 要 故障 率 (mF)。 由 表 可 见 ,第 
二 次 调查 的 主要 故障 率 从 第 一 次 调查 的 1.58 次 / 百 台 年 下 


台 年 上 升 到 第 二 次 调查 的 4.75 次 / 百 台 年 。 
m1 第 2 次 调查 的 GIS 总 数 
GIS 总 数 


降 为 0.67 次 / 百 台 年 ,但 次 要 故障 却 从 第 一 次 调查 的 3.55/58 








国家 CB 间隔 年 
1 a | 2 0 56 884 
2 we 8e 387 | 34 060 
3 Oo o Bg Z | O | 16 040 
4 oo o n o | å a ā | mw SO 6 774 
5 4 525 
6 EE 200 
总 数 o | ss | ns | nes | 118 483 
I Bl 28 215 
2 | 1% | av | WBV | 22W | 12 808 
3 | ms | 78 | oe | w | im | sæ 
4 Oo n s | 2 | 3% | 6| «o | 2 904 
5 Oo %5 | 2 | 322 | 371 | 2 | 1 273 
6 -| => | o | 2] 2 200 
总 数 as | 4664 | aws | OTH 51 078 
表 2 第 2 次 和 第 1 次 调查 故障 的 比较 
GIS 总 数 
电压 等 级 第 1 次 CIS 调查 
I ma | 5%84 | os | Bam | 0.13 
2 1.1 
3 1.1 
4 4.3 
5 Ooo o n ss | 4ss | tos | 3453 | 4.2 
6 A mo [o | 60m | so | 14.0 
1-5 0.96 
总 数 83 539 09 
1995 年 ] 月 1 日 前 投 运 的 CIS 
改 障 频率 
1 ps | es | o% | aw | 0.17 
2 oo {Į | ba Tt OS 1.3 
3 mm | oog | 0%7 | 8% | 1.5 
4 oOo o | awa | 3?% | E 4.4 
5 3.7 
1-5 as | om | os | sis | 1.18 
1995 年 1 月 1 日 后 投 运 的 GIS 
电压 等 级 第 1 次 CIS MA 
! oo â n |) asas | ow | Mm | 0.06 
2 oOo o ām“ | | oa | 45 | 0.6 
3 0.4 
4 O o | 2607 | 28% | 9 | 4.0 
5 pT ew 1.8 
1-5 Oo ow ET 09 | 1867 0.51 


注 :故障 频率 指 每 百 断路 器 间隔 年 故障 数 。 


第 二 次 调查 的 故障 3/4 涉及 操 动 机 构 、 电 气 控制 和 辅助 ” 回路 。 操 动机 构 是 主要 与 次 要 故障 的 最 大 百分数 。 主 要 上 故 
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障 类 型 是 压缩 机 , 泵 电动 机 及 管 路 。 


以 上 调查 可 见 ,液压 机 构 或 气动 机 构 是 造成 断路 器 故障 


大 多 数 次 要 故障 是 漏 油 或 漏 气 造 成 的 。 的 主要 原因 。 
表 3 第 一 次 和 第 二 次 调查 中 每 一 电压 范围 的 主要 和 次 要 故障 率 (单位 ;次 / 百 台 年 ) 
第 二 次 调查 第 一 次 调查 
电压 (kV) 投 运 时 间 投 运 时 间 


1978.01.01 ~ 1983.01.01 


ME 


所 有 电压 
63 < Y < 100 
100< V < 200 
200< V < 300 
300 < Y < 500 
500 < V < 700 

700 < V 


八 、 高 温 超 导体 及 在 变压器 和 和 高压 开关 等 的 应 用 前 景 

在 2000 年 第 38 届 国 际 大 电网 会 议 上 , 提 到 高 温 超 导 变 
压 紫 以 及 超导体 在 高 讨 开关 的 使 用 问题 。 经 过 讨论 ,认为 高 
温 超 导体 仍 处 于 基础 研究 阶段 ,用 它 取 代 普通 变压器 的 可 能 
性 还 很 小 ,但 肯定 了 超 导 变 压 器 的 优势 , 它 损耗 小 ,结构 尺寸 
小 ,并 使 短路 电流 受到 限制 。 

当前 在 世界 范围 内 ,工业 界 和 大 专 院 校 掀起 了 高 温 超 导 
体 的 制造 和 应 用 研究 。 主 要 研究 高 温 超 导体 (Hochtemperatur 
- Superleitung, 缩 写 HTS) 用 于 发 电 、 输 电 和 配 电 带 来 的 技术 
KF. Pla, ABB 公司 已 作出 1MV: A HTS 限 流 器 和 
630kV: A 级 HTS 变压器 ,并 已 在 实际 电网 运行 中 考验 ,以 便 
扩大 研究 工作 。 

1. 超 导 技 术 的 优势 ” 超 导 技 术 公 认 的 优势 是 ,可 利用 
“0 电阻 特性 减少 输电 损耗 。 交 流 和 直流 运行 的 损耗 变化 很 
大 。 特 别 交流 运行 损耗 更 大 ,因为 HTS 材料 中 交流 损耗 与 频 
率 成 正比 。 损 耗 最 小 的 是 直流 运行 。 

此 外 , 超 导 的 男 一 个 特性 是 电流 密度 大 。 现 有 HTS 材料 
的 电流 密度 高 出 普通 铝 和 钢 导 体 10 倍 ,电流 密度 约 为 100A/ 
mm 。 正 处 在 样机 阶段 的 HTS 电缆 实现 提高 电流 密度 3 倍 。 

利用 在 临界 电流 1 处 从 超 导 (S) 转 变 为 非 超 导 (N) 特 性 





所 有 时 间 所 有 时 间 


1983.01.01 ~ 1991.12 


就 有 可 能 限制 电流 ,如 图 3 所 示 。 

2. 超 导 技 术 应 用 举例 ”这 里 仅 举 超 导 技 术 在 开关 、 变 压 
器 及 电缆 的 应 用 。 

(1) 用 作 限 流 右 ”使 用 限 流 器 可 降低 现 有 电网 元 件 如 开 
关 \ 母 线 , 电 线 和 变压器 的 短路 电流 。 它 可 将 短路 电流 限 至 
在 元 件 额定 电流 的 2~5 倍 。 这 样 就 可 达到 中 压 开关 费用 的 
最 大 节约 ,可 用 价格 大 大 有 利 的 负荷 开关 取代 断路 器 。 负 答 
开关 价格 可 降 到 断路 器 的 50% 。 这 种 负荷 开关 相对 现 有 的 
负荷 开关 ,不 仅 能 分 合 额定 电流 ,而 且 可 分 合 2~5 倍 额定 电 
流 。 在 高 压 开关 中 ,这 种 节约 费用 优势 大 大 减 小 ,因为 短路 
电流 仅 对 操 动机 构 的 尺寸 设计 起 决定 性 作用 。 减 少 了 对 短 
路 强度 的 要 求 , 可 节约 费用 仅 为 10%。 表 4 示 出 使 用 限 流 名 
对 不 同 电网 元 件 节 约 的 费用 。 

表 4 使 用 限 流 器 对 新 投资 的 节约 
节约 百分数 
5% ~ 8% 
5% ~ 15% 
3% ~ 15% 
0~3% 
0% 








断路 器 
母线 
电缆 


Í. 


~ 


Hu, E 
EJ BS 
SMES (CHATEA 





BA vin ERE C SSB) 
“He AE OLE SSB 
JEX 


3 输电 用 HTS 元 件 


限 流 器 的 价格 目前 还 很 难 估计 。 据 瑞士 提供 的 资料 ,其 
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价格 在 1(sFr)/(kVY* A) ~ 1.5(8sFr)/(kV A) 变 动 (1sFr=1 瑞 十 


法 朗 )。 超 导 限 流 器 优越 性 主要 表现 在 中 压 电网 中 的 应 用 。 
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PRU AT HOTS sFr4/kV- A 可 能 在 经 济 上 占有 优势 。 
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电气 绝缘 
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冷却 剂 





4 超 导 电 缆 各 相 的 同 轴 和 同心 布置 


(2) 超 导 变 于 器 。 超 导 变 压 器 的 优势 是 损耗 小 ,并 可 减 
小 重量 和 体积 。 这 就 意味 着 同一 体积 下 可 提高 容量 E 
单位 容量 的 重量 及 大 大 减少 电能 损失 。 另 一 个 优势 是 对 环 
境 影响 小 。 由 于 不 用 绝缘 材料 油 , 也 就 省 去 了 有 关 费 用 。 
HTS 变压器 的 运行 不 必 在 被 保护 的 安装 地 (如 防水 区 ) 采 取 
其 他 安全 措施 。 

据 介 绍 , 超 导 变 压 器 第 一 经 济 使 用 地 点 是 城市 电缆 网 络 
和 作为 发 电机 馈 电 处 的 变压器 。 

(3) 超 导电 缆 。 使 用 超 导 电 缆 可 提高 输送 容量 ,而 减少 
损耗 。 同 时 , 利用 超 导 技 术 , 可 优化 输电 电压 等 级 。 由 于 
HTS 电缆 载 流 能 力 大 ,这 就 有 可 能 将 380kV 电压 用 110kV E 
压 被 取代 。 另 一 方面 欧洲 联网 电压 380kV 可 通过 输电 能 力 
强 的 超 导 直 接 输 到 配 电 网 络 ,这 就 可 取消 220kV、110kV 和 
63kV 电压 等 级 。 还 有 ,相对 普通 电缆 , HTS 电缆 在 结构 上 也 
有 新 款 。 除 了 同 轴 结构 外 ,从 理论 上 也 可 作成 三 相同 心 结构 
(图 4)。 这 两 种 结构 型 式 ,排除 了 电缆 外 面 的 电磁 干扰 。 
HTS 电缆 不 影响 环境 ,也 不 会 加 热 周 围 环境 。 

总 之 ,高 温 超 导 作 为 输 配 电网 元 件 的 应 用 前 景 广阔 。 它 
作为 新 技术 用 于 限 流 器 .变压器 .电缆 磁 储 能 器 等 引 人 注 目 。 
高 温 超 导 将 吸引 更 多 人 从 事 研 究 。 

九 . 气 体 绝缘 输电 管线 

气体 绝缘 输电 线 ( 简 称 GIL) 是 一 种 具有 发 展 前 景 的 输 
电 技术 ,并且 经 受 了 考验 。 在 世界 范围 内 建造 的 气体 绝缘 输 
电线 已 有 100km 以 上 。 其 中 日 本 最 长 的 单个 GL 线段 以 
275ky 电压 运行 ,总 长 度 为 3.5km。 这 种 技术 以 它 长 度 在 
100km 以 上 和 运行 25 年 以 上 证 明 其 可 靠 。 这 种 输电 线 结构 
简单 ,采用 铝 管 作为 导体 和 壳 体 ,并 采用 优异 的 气体 作为 绝 
缘 介质 。 西 门 子 公司 于 1974 年 首次 研制 出 GIL, 当时 用 于 连 
接 德国 Schluchsee 蓄 水 储 能 发 电厂 ,并 于 1975 年 投 运 。 此 后 
西门 子 公司 制作 的 GIL 总 长 约 30km。 电 压 等 级 从 123kV 到 
500kV。 最 近 西 门 子 公司 作出 称 之 为 第 二 代 的 GIL。 这 条 单 
相 总 长 3 000m 的 CIL 是 为 瑞士 日 内 瓦 制作 的 。 其 额定 电压 
300kV ,额定 电流 2 000A。 计 划 GE 线段 的 安装 至 2000 年 12 


月 ,2001 年 元 月 22 日 投 运 。 

1.GLL 的 优势 ”GIL 作为 一 种 高 压 输电 系统 ,其 优势 明 
显 。 它 的 输电 容量 大 ,可 到 2 000MV: A, 而 地 下 电缆 可 输送 
容量 即使 在 最 有 利 情况 下 仅 为 它 的 一 半 , 即 1 000MV-A, 4% 
空 线 需 要 双 回 线 。GIL 男 一 个 优势 是 输电 损耗 小 ,其 输电 损 
耗 仅 为 输送 容量 的 1.1%e。GLL 现 采 用 混合 气体 绝缘 。 混 合 
气体 由 80%N, 和 20%SFs 气体 组 成 。 使 用 价 廉 的 Ny 气 , 不 
仅 降 低 了 造价 ,而 且 有 利于 环保 。SFs 被 列 为 温度 效应 气 
体 , 用 N, 取代 大 部 分 SF 气体 ,有 利于 大 气 保护 。 混 合 气 体 
抗 老化 , 且 绝 缘 性 能 优异 。 

2. 国际 大 电网 会 议 对 GIL 的 讨论 ”国际 大 电网 会 议 从 
1998 年 起 由 3 个 研究 委员 会 , 即 第 21( 电 缆 )/ 第 23( 变 电站 )/ 
第 33( 绝 缘 配 合 ) 研 究 委 员 会 共同 讨论 GIL 的 问题 ， 在 2000 
年 的 国际 大 电网 会 议 上 ,3 个 研究 委员 会 又 共同 讨论 CIL 问 
题 。 对 GIL 的 讨论 集中 在 如 下 几 个 问题 : 

第 一 是 GIL 的 壳 体 材料 问题 。GL 的 内 导体 和 外 导体 
一 般 均 用 铝 材质 。 在 2000 年 会 议 上 ,有 一 份 报 告 提 出 用 罕 
酯 材料 作为 新 的 解决 方案 取代 铝 材 。 相 应 的 试验 是 在 郊 体 
直径 为 290mm 的 14SkV 样机 上 进行 的 。 聚 酯 材料 的 弯曲 六 
径 可 做 到 约 50m, 而 铝 材 的 最 小 弯曲 半径 约 为 400m。 这 种 聚 
酯 材料 用 于 市 中 区 的 优势 是 显然 易 见 的 。 舍 酯 材料 完 体 的 
价格 与 铝 材 的 相当 。 

需要 指出 的 是 ,在 安装 现场 的 接 颖 比较 困难 ,因为 除 党 
酯 材料 外 ,还 要 连接 金属 衬 垫 和 小 蒸汽 闭锁 件 ,还 有 人 对 聚 
酯 材料 的 抗 电弧 性 有 疑虑 。 

第 二 是 CIL 的 最 佳 绝 缘 气 体 问题 。 讨 论 中 一 致 认为 ,从 
环保 .经 济 性 和 绝缘 等 角度 看 ,N,/SFs 混合 气体 是 GL 的 最 
佳 绝缘 气体 ,其 中 SFs 的 成 分 介 于 10% ~ 20% 之 间 。 相 比 纯 
SE 气体 ,混合 气体 的 雷电 冲击 电 厅 与 之 相同 ,而 工 频 耐 庄 
强度 却 高 出 约 10% ,这 对 CIL 的 可 靠 性 起 到 积极 作用 。 

对 于 GLL 来 说 , 仅 要 求 绝 缘 特 性 , 故 使 用 混合 气体 在 这 
里 占有 优势 。 但 在 断路 器 中 ,用 这 种 混合 气体 则 不 行 , 因 为 
开 断 能 力 会 大 大 下 降 , 它 的 开 断 能 力 相当 于 40 年 前 的 压缩 
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空气 断路 器 。 

第 三 是 GL 的 经 济 性 问题 。 对 GLL 和 架空 线 作 精确 而 
又 普遍 适用 的 价格 比较 是 困难 的 ,因为 要 考虑 许多 因素 如 长 
度 , 地 面 状况 及 障碍 物 等 。 要 说 相差 30% 不 足 为 奇 。420kV 
和 550kV GIL 解 决 方案 相 比 电缆 解决 方案 来 得 经 济 , 因 为 输 
送 容量 在 GV' A1.5 ~ 2GV: A。 在 讨论 中 ,提出 的 架空 线 与 
GIL 价格 比 为 1 : 10~1 :7。 这 就 是 说 ,只 有 因 环 保 原 因 不 
得 不 替代 架空 线 时 , 才 用 CIL, 

3. 第 二 代 GIL 旨 在 降低 总 费用 ”西门子 公司 第 二 代 
GL 研发 的 重点 放 在 降低 费用 上 ,通过 采取 如 下 措施 ,将 CIL 
设备 的 总 费用 减少 50% 以 上 : 

(1) 采 用 标准 构件 ,一 个 组 合 系统 仅 由 4 个 组 件 构 成 , 简 
化 了 CLL 设备。 

(2) 优 化 敷设 方法 和 缩短 安装 时 间 。 

ORFF RRR A 

人 采用 自动 的 并 由 计算 机 控制 的 轨道 焊 机 ,使 之 焊接 快 
捷 又 优质 。 

名 使 用 更 长 的 运输 分 段 , 减 少 连接 件数 。 

了 利用 管线 的 弹性 弯曲 性 能 ,以 减少 弯 头 数 。 

(3) 为 进一步 降低 费用 ,使 用 氮气 作为 主 绝缘 。 

最 大 输送 容量 2 000MV.A,GL 的 输送 容量 与 架空 线 
所 能 达到 的 输电 容量 相当 。 

GIL 的 电阻 和 容 性 损耗 很 小 ,降低 了 GIL 在 寿命 期 间 
的 运行 费用 ,而 且 制 作 长 的 输电 线 不 需 无 功 补偿 。 

(输送 的 容量 大 ,可 使 设备 在 远 低 于 温 升 极限 的 情况 下 
运行 ,这 就 为 提升 容量 留 有 裕 度 。 

电磁 场 很 小 ,可 将 GL 用 于 居民 住宅 附近 ,或 者 工程 
上 敏感 的 地 区 如 空港 。 

在 内 部 故障 情况 下 ,不 会 导致 外 部 损坏 和 火灾 危险 ， 
这 就 可 将 GIL 与 铁道 或 公路 涵洞 或 桥梁 共用 ,GIL 的 安装 不 
受 任何 限制 ,并 保证 人 员 安 全 进入 通道 。 

(GIL 的 运行 如 同 架 空 线 ,因为 输电 的 特性 参量 在 很 大 
程度 上 如 同 架 空 线 。 

(DCEL 通用 自动 重合 曾 功 能 。 

(SGIL th AH A, 

(4) 瑞 士 日 内 瓦 新 建 气体 绝 缘 管 线 的 动机 。 瑞 士 电力 公 
梧 吉 到 一 个 问题 ;日 内 瓦 展览 协会 要 新 建 一 座 展览 大 厅 , 而 
现 有 的 场地 没有 那么 多 地 方 , 也 就 根本 没有 空地 。 因 之 , 计 
划 将 新 的 展览 大 厅 直 接 建 在 从 旁 经 过 的 公路 上 面 。 由 于 新 
建 展厅 结构 高 度 较 高 ,而 现 有 的 300kV 双 回 架空 线路 挡 在 其 
中 ,因此 必须 改变 路 径 。 有 人 建议 用 地 下 电缆 ,但 地 下 电缆 
方案 未 被 考虑 ,原因 是 此 时 产生 的 电场 会 影响 到 厅 内 敏感 的 
电子 器 件 。 这 已 有 先例 ,在 建 日 内 瓦 通信 展览 馆 时 ,就 考虑 
到 展 出 的 电子 上 器件, 将 电力 网 迁移 。 因 此 新 建 的 一 段 500m 
双 回 线 决 定 采用 西门 子 公 司 的 气体 绝缘 输电 管线 ,将 它 数 设 
在 地 下 的 一 个 通道 内 (也 称 走廊 内 )。 这 个 地 下 走廊 高 
2.40m, 宽 2.60m, 在 走廊 两 壁 的 一 侧 , 各 竖 直 装 三 根 单 相 封 
闭 的 管线 。 元 件 的 现场 安装 从 2000 年 9 月 1 日 开始 ,GIL 线 
段 的 安装 到 2000 年 12 月 份 。 在 现场 安装 时 ,将 各 个 铝 管 就 
RRL EH ,焊接 在 一 起 。 功 能 试验 和 试 运行 于 2001 
年 元 月 进行 ,新 的 CIL 管线 段 于 2001 年 1 月 22 日 通电 。 
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GE 技术 是 经 考验 在 多 年 的 SFs 管 导 体 技术 的 进一步 发 
ke. GLEBE SAREE RAR. H 20% SF, /80% N, 
混合 气体 绝缘 ,这 不 仅 大 大 节约 投资 而 且 有 利于 大 气 保护 ， 
减少 了 SFs 气体 使 用 量 和 排放 量 。 

+. SF, 气体 及 混合 气体 

1. 具有 优异 绝缘 和 无 弧 性 能 的 SF 气体 ”SF。 气体 具 
有 优异 的 绝缘 和 灭 弧 性 能 。 现 还 没有 一 种 介质 或 混合 介质 
有 如 此 和 良好 的 性 能 从 而 完全 取代 它 。 迄 今 只 发 现 和 使 用 某 
种 混合 气体 (如 SF -N 或 SE, - 空气 ) 可 用 作 绝 缘 ,但 用 作 
灭 弧 远 不 如 纯 SFs 气体 。 

SFs 气体 已 有 百年 历史 , 它 是 法 国 两 位 化 学 家 Moissan 和 
Lebeau 于 1900 年 合成 的 ,1947 年 提供 商用 。 当 前 SF, 气体 主 
要 用 于 电力 工业 中 。SF 气体 用 于 4 种 类 型 的 电气 设备 作 
为 绝缘 和 /或 灭 弧 ;SFs 断路 器 及 GIS, SF 负荷 开关 设备 SK 
绝缘 输电 管线 SP, 变压器 及 SFs 绝缘 变电站 。 从 用 气量 讲 ， 
80% 用 于 高 中 压 开关 设备 。 

SF 气体 之 所 以 适用 于 电力 设备 , 因 它 主要 有 如 下 特性 : 

个 强 电 负 性 ,具有 优异 的 灭 弧 性 能 。 

@ 绝 缘 强 度 高 ,在 大 气压 下 为 空气 的 3 倍 。 

@ 热 传导 性 能 好 且 易 复合 ,特别 是 当 SFs 气体 由 于 放电 
或 电弧 作用 出 现 离 解 时 。 

@ 可 在 小 的 气色 内 储存 ,这 是 因为 室温 下 加 高 压 易 液 
化 。 

OTA MBAR RABE. 

2.SFs 气体 与 温室 效应 ”1997 年 解决 全 球 变 爵 的 《京都 
议定 书 》 中 ,将 CO, 及 SK, 等 6 个 气体 列 为 温室 效应 气体 。 
在 这 6 个 气体 中 ,CO, 对 温室 效应 的 影响 最 大 , 占 60% 以 上 。 
每 年 约 排放 CO, 气体 210 亿 t 而 SF, 气体 对 温室 效应 的 影 
啊 为 最 小 , 约 占 0.1% 。 那 么 为 什么 要 将 SFs 气体 列 为 温室 
效应 气体 呢 ? 主要 是 SK, 气体 对 温室 效应 有 着 巨大 的 潜在 
危险 。 主 要 原因 有 二 :一 是 SF 分 子 对 温室 效应 潜在 影响 
大 ,一 个 SFs 分 子 对 温室 效应 的 影响 相当 于 CO, 分 子 的 约 25 
000 倍 ; 另 一 个 是 SFs 气体 排放 在 大 气 中 后 , 它 的 寿命 特长 ， 
约 为 3 200 年 。 这 两 条 原因 说 明 SF。 气体 具有 很 大 的 潜在 危 
Ko SFe 气体 每 年 世界 产量 5 000 ~ 8 000t, 其 中 一 半 以 上 用 
于 电力 工业 ,而 电力 工业 中 ,又 80% 用 于 高 中 压 开关 及 其 成 
套 设 备 。 

为 了 减 小 SFs 气体 对 温室 效应 的 影响 ,应 从 三 方面 着 
手 ,首先 SFs 开关 设备 产品 在 设计 时 ,尽量 减少 SFs 气体 的 
用 量 ,同时 要 采取 严格 的 密封 措施 ,尽量 减少 因 港 漏 而 向 大 
气 的 排放 量 。 对 于 用 户 来 说 , 当 设 备 寿 命 终 了 时 ,不 能 随意 
将 设备 内 的 SFs 气体 排 信 大气, 应 由 S 气体 制造 商 回 收 。 
SF, 气体 制造 商 要 从 用 户 那里 回收 用 过 的 SF 气体 ,对 它 加 
以 处 理 , 重 新 使 用 。 这 样 形成 三 为 一 体 的 良性 循环 系统 ,有 
助 于 减少 SF, 气体 的 排放 量 ,也 就 减少 了 SFs 气体 对 温室 效 
应 的 影响 。 

SF 气体 被 列 人 温室 效应 气体 ,也 引起 国际 电工 委员 会 
的 极 大 注意 。 国 际 电 工 委 员 会 在 它 的 1995 年 技术 报告 中 
TEC 1634( 1995 - 04) 中 就 提 到 SFs 气体 对 温室 效应 的 影响 问 


题 。 在 高 中 压 开 关 设 备 中 ,高 压 开关 设备 的 用 气量 大 ,而 中 
E SFs 开关 设备 用 气量 仅 为 高 压 设备 的 1/100, 在 高 压 开关 
设备 中 又 以 GIS 用 气量 最 大 。 因 之 ,IEC 要 在 标准 中 限制 漏 
气量 。 如 1999 年 IEC SC 17C/243/INF 文件 正式 提出 了 修订 
TEC 60517(1996)《 额 定 电压 72.5kV 及 以 上 气体 绝缘 金属 封 
闭 开 关 设 备 》。 标 准 修 订 草 案 相 对 1990 年 版 本 有 许多 变化 。 
如 其 中 将 SE 气体 密封 的 允许 泄漏 率 从 3% 或 1% 降低 为 
0.5% 。 这 就 是 说 , 若 相 对 漏 气 率 1% 而 言 ,修订 后 要 求 降低 
一 半 ,也 就 是 说 ,对 漏 气 率 更 加 严格 。 

由 于 各 方 的 努力 ,特别 是 电工 行业 和 镁 业 , SF 气体 的 
排放 量 有 了 明显 的 减少 。 在 2000 年 国际 大 电网 会 议 上 传 来 
一 个 好 消息 ,根据 Max - Planck 研究 所 对 1995 ~ 1998 年 间 
SF, 气体 排放 量 的 测定 ,此 间 SF, 气体 排放 量 下 降 了 20%。 

3.SFs 混合 气体 


为 了 减少 SFs 气体 的 用 量 和 排放 量 ,30 多 年 来 ,人 们 一 


直 寻 找 可 替代 SFs 气体 的 气体 或 液体 介质 。 在 这 方面 ,国际 
大 电网 会 议 作出 了 努力 。 为 此 ,1998 年 ,国际 大 电网 会 议 就 


气体 绝缘 输电 管线 (GIL) 问 题 ,组 织 第 21/23/33 研究 委员 会 
共同 讨论 。 会 议 讨 论 认为 , N, - SK 混合 气体 用 于 GIL 为 最 
佳 绝 缘 介 质 。 在 2000 年 国际 大 电网 会 议 上 又 进一步 指出 ， 
从 环境 ,经 济 和 绝缘 观点 看 ,GI 的 最 住 气体 绝缘 为 N - SF, 
混合 气体 ,其 中 SF, 占 20% 组 分 。 与 使 SF, 气体 相 比 ,雷电 
冲击 耐 受 水 平 相同 ,而 混合 气体 下 的 交流 耐 受 电 压 提高 
10% ,这 对 GIL 的 可 靠 性 起 到 积极 作用 。 

在 2000 年 国际 大 电网 会 议 第 15 研究 委员 会 (绝缘 材 
料 ) 也 讨论 到 空气 - SFs 混合 气体 的 使 用 问题 。 许 多 报告 指 
出 ,用 约 20%SF5 :80% 空 气 的 混合 气体 作为 纯 绝 绿 任务 是 可 
行 的 ,但 对 于 断路 器 中 的 灭 弧 气 体 需 要 用 纯 SFs 气体 。 

第 21 .23 .33 研究 委员 会 在 共同 讨论 中 也 指出 ,因为 GIL 
中 仅 要 求 绝缘 性 能 , 故 使 用 N, -SK 混合 气体 上 有 优势 。 但 
在 断路 器 中 ,用 这 种 混合 气体 就 不 经 济 ,因为 开 断 能 力 会 大 
大 下 降 , 它 的 开源 能 力 与 40 年 前 的 压缩 空气 断路 器 相当 。 

利用 20% SF, :80% 空 气 的 混合 气体 ,西门 于 公司 已 研制 
出 3 000MW 以 上 的 气体 绝缘 输电 管线 。( 参 考 资料 从 略 ) 
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一 .引言 

低压 电容 器 广泛 用 于 低压 配 电 系 统 中 改善 供电 质量 ， 
提高 网 络 功 率 因 数 , 涉 及 供 配 电 部 门 和 几乎 所 有 行业 的 工 
矿 企 业 , 还 涉及 到 在 家 用 电器 产品 中 的 应 用 ,因此 面 广 量 
大 。 德 国电 气 发 明 专 家 Alfred. Franke( 阿 尔 弗 莱 德 . 法 兰 克 ) 
毕生 研究 开发 电容 器 技术 , 早 在 1949 年 他 就 将 金属 化 聚 丙 
烯 薄膜 应 用 于 低压 电容 器 。9%0 SEAR HI, Alfred. Franke 构思 下 
世纪 低压 电容 器 的 发 展 ,提出 介质 气体 化 是 主要 方向 并 进 
行 研制 。 与 此 同时 ,德国 西门 子 公司 也 进行 了 小 型 化 的 充 
气 型 低压 电容 器 的 研制 。 经 过 5 年 左右 的 产业 化 努力 , 终 
于 率先 成 功 地 生产 出 气体 填充 式 的 低压 电容 器 ,成 为 代表 
21 世纪 发 展 方向 的 低压 电容 器 。 同 时 Alfred. Franke 提出 : 
“在 本 世纪 内 ,只 要 生产 设备 的 成 本 降 到 合适 水 平 , 将 现 有 
低压 电容 器 的 体积 再 缩小 一 半 是 完全 可 以 实现 的 "。 因 此 ， 
未 来 的 低压 电容 器 是 气体 填充 式 的 真正 干 式 结构 ,以 及 更 
趋 小 型 化 的 高 比 能 环保 产品 ,同时 将 会 带动 家 电 行 业 ,如 洗 
衣 机 .冰箱 和 空调 器 等 起 动 电容 器 的 全 面 更 新 换代 。 

二 ,低压 电容 器 的 演变 

低压 电容 器 的 演变 可 以 归结 为 如 下 四 个 时 期 ; 

(1)20 世纪 SO ~ 60 年代 , 称 为 第 一 代 低压 电容 器 ,其 结 
构 采 用 油 浸 式 电 容器 以 纸 作 为 介质 ,电容 元 件 为 扁平 元 件 ， 
液体 介质 采用 矿物 油 ( 含 有 PCB 有 毒物 质 ) 等 ,产品 体积 大 、 
有 功 损耗 达到 0.15% ~ 0.18% ,我 国 国内 型 号 为 BW 系列 。 

(2)70 年 代 , 随 着 金属 化 膜 蔡 代 电 容器 纸 的 应 用 ,电容 
器 元 件 由 扁平 式 改 为 圆 形 结构 ,由 于 具有 自 愈 性 能 ,产品 的 


场 强 大 大 提高 ,使 产品 体积 大 大 缩小 ,为 BW 系列 的 40% 左 
右 , 液 体 介 质 也 大 部 分 采用 矿物 油 或 树脂 , 有 功 损 耗 在 
0.12% 左 右 ,我 国 国内 型 号 主要 为 BZMJ 系列 。 

(3)80 年 代 , 欧 洲 各 电容 器 厂家 已 推出 圆柱 型 结构 的 称 
为 第 三 代 的 MKP 低压 电容 器 ,其 元 件 采 用 Gum 左右 的 金属 
化 膜 ,内 充 天 然 油 或 树脂 密封 于 铝 壳 中 ,使 体积 更 加 减 小 ， 
有 功 损耗 降 到 0.3W/kvar。 由 于 时 间 与 发 展 的 限制 ,目前 国 
内 生产 的 低压 电容 器 , 均 是 从 80 年 代 初 约 7~8 年 间 从 国外 
引进 的 ,属于 第 二 代 产 品 。 如 无 锡 .锦州 .桂林 和 南京 等 地 
电容 器 厂 分 别 从 日 本 SHIZUKI .比利时 ASEA .意大利 ARCO- 
TRONICS 和 意大利 LCAR 引进 了 生产 技术 与 关键 设备 ,其 产 
品 结构 为 方形 或 椭圆 形 ,一 般 使 用 8pm 金属 化 膜 ,统计 使 用 
寿命 平均 在 2~7 年 之 间 。 

(4) 随 着 电器 向 小 型 化 .无 油 化 和 环保 化 方向 发 展 的 趋 
势 , 第 四 代 最 新 充气 型 低压 电容 器 (GMKP) ,采用 5 ~ 6pm 金 
属 化 膜 填充 SF, 或 N, 气体 ,内 置 独特 的 安全 型 保护 装置 , 继 
在 德国 FRANKE 与 SIEMENS 之 后 ,在 2000 年 初 德国 汉诺威 
电气 展 上 ,又 有 VISHAY .ELECTRONICON 等 公司 推出 展品 ， 
施耐德 总 部 Power Factor Correction 部 技术 主管 Denis Gour As 
生 也 认为 ;未 来 低压 电容 器 只 有 向 气体 化 的 方向 发 展 , 气 
体 化 能 带 来 更 小 型 化 与 环保 化 的 进步 ”。 

三 充气 型 自从 式 环保 化 低压 电容 器 (GMKP) 

(一 )GMKP 的 结构 与 关键 工艺 

GMKP 元 件 是 一 般 采 用 5 ~ 6pm 的 金属 化 膜 ,以 缩小 体 
积 , 其 元 件 直径 最 大 120mm, 目前 一 般 电 容器 厂家 (包括 中 
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国 ) 大 多 数 采用 意大利 Arcotronics 公司 生产 的 卷 绕 机 ,但 要 
生产 MKP 元 件 ,必须 进行 改装 (卷轴 加 粗 )。 其 外 壳 采 用 一 
次 性 拉 侍 铝 壳 , 其 底部 带 有 安装 螺栓 。 但 要 生产 出 直径 
120mm 左右 的 铝 桶 ,一 般 要 有 5 000kN 以 上 的 压 机 才能 保证 
拉 伸 质量 。GMKP 还 可 以 灵活 用 于 户外 ,只 需 在 电容 恬 本 体 
外 加 装 一 塑料 外 桶 引出 导线 即 可 。GMKP 的 关键 工艺 是 制 
造 过 程 中 的 净化 工艺 .充气 真空 处 理 及 特殊 保护 丝 的 制作 。 
元 件 必 须 在 静态 100 级 或 以 上 的 净化 环境 下 生产 ,并 且 有 极 
严格 的 湿度 要 求 。GMKP 的 真空 处 理 与 充气 是 在 同一 个 真 
空 帝 体内 完成 的 。 德 国 FRANKE 认为 过 体内 真空 度 应 在 
0.47Pa(3.5 x 107° torr) ,其 泄漏 率 三 74.66Pa/ 周 (0.56tory 周 )， 


比 目 前 国内 其 他 设备 的 泄漏 率 低 4110 左右 。 因 此 ,这 种 真 
空 系统 制造 难度 较 大 ,欧洲 报价 为 35 ~ 50 万 美元 。 特 殊 保 
护 丝 需要 特殊 的 硬化 处 理 ,应 汤 点 问 缺 部 位 的 尺寸 确定 及 
加 工 要 求 十 分 精密 才能 确保 可 靠 动作 。 

(二 )GMKP 的 性 能 特点 

(1) 比 特性 更 高 .体积 更 小 ,大 大 提高 单 柜 的 补偿 容量 。 
GMKP 的 比特 性 比 第 三 代 产 品 大 大 提高 ,如 下 和 表 所 示 , 以 常 
用 的 400V 、15kvar 为 例 :BZMJ 为 173mm x 70mm x 300mm .4kg; 
GMKP 仅 为 ¢70mm x 270mm.、1.4kg。 这 使 得 在 同样 尺寸 的 无 
功 补偿 柜 中 , 以 100kvar 为 例 , 补偿 容量 可 提高 到 250 ~ 
350kvar, 甚至 更 高 。 


E 400V 系列 GMKP 与 BZMU 体积 重量 对 比 






BZMJ KR (mm) x 


173 x 70 x 180 
173 x 70 x 240 
173 x 70 x 300 
345 x 100 x 265 
345 x 100 x 295 
345 x 100 x 315 
345 x 100 x 355 
345 x 100 x 395 


(2) 真 正 干 式 .无 油 化 .高 性 能 。 与 第 三 代 采 用 属于 可 熔 
性 介质 植物 油 与 着 火 点 虽 高 但 也 有 燃烧 可 能 的 环 氧 、 石 晴 等 
相 比 ,GMKP 是 真正 的 无 油 化 干 式 产品 ,防火 防 燃 。 由 于 充 人 
Sk, 气体 ,更 加 提高 元 件 的 电 性 能 ,过 电流 能 力 大 于 2 倍 的 额 
定 电流 ,而 受 冲 击 达到 200 倍 的 额定 电流 ,此 外 有 功 损耗 在 
0.2W/kvar 之 内 。 

(3) 全 新 保护 更 安全 可 靠 。 目 前 电容 器 一 般 采 用 机 械 过 
压 保护 与 温度 速 断 保护 。 机 械 过 压 保护 是 在 介质 击 穿 而 不 
能 日 僵 使 完 内 气体 达到 导致 外 过 爆裂 压力 0.50% 左 右 时 ,对 
应 外 完 的 膨胀 变形 是 必须 切断 保护 和 钉 。 温 度 速 断 保护 是 在 
元 件 故 障 时 产生 出 的 高 温 气 体 使 内 部 温度 升 高 到 89 ~ 93°C, 
温 敏 元 件 动作 将 电容 器 退出 ,其 弊端 为 :经 常 由 于 保护 锁 拉 
不 断 或 温 敏 元 件 误 动 作 导 致电 容器 炸 裂 ;或 者 是 保护 装置 过 
于 灵敏 ,而 发 生 误 动作 。GCMKP 采用 安全 型 熔 丝 及 外 过 保护 
的 “双重 "保护 方式 ,如 图 1 所 示 , 一 是 内 部 特殊 熔 丝 中 断 四 
去 一 块 , 当 故 障 电流 达到 一 定 值 时 熔 丝 熔断 。 二 是 故障 时 气 
体 达 到 一 定 压 力 将 电容 器 上 壳 盖 凸 起 CR REARS E 
盖 相 连 的 保护 丝 的 止 缺 部 位 (应 断 点 ) ,因此 更 加 安全 可 靠 ， 
称 为 免 维 护 产 品 。 据 德国 FRANKE 统计 ,尚未 发 现 其 外 壳 爆 
ZIR GMKP 电容 器 。 

(4) 环保 性 更 好 ,使 用 寿命 更 长 。 欧 洲 环 境 部 门 认定 
GMKP 废品 可 作为 一 般 垃 圾 处 理 的 环保 产品 。 统 计 其 使 用 寿 
命 平均 达到 10 万 h 以 上 ,最 长 可 达 16 万 h, 大 大 高 于 第 二 代 

(5) 安 装 灵活 ,成 套 性 更 好 。BZMJ 系列 产品 只 能 直立 安 
2, GMKP 可 以 旋转 360? 任 意 方向 安装 ,使 设计 师 非 常 方 
便 地 设置 它 的 位 置 , 并 且 可 安装 在 海拔 4 000m 高 度 。GMKP 
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(mm) x A (mm) GMKP (mm) x E (mm) “ BZMJ GMKP 


70 x 163 
70 x 200 
70 x 270 
116 x 225 
116 x 267 
142 x 280 
142 x 317 
142 x 355 
















2.55: 1 
2.86: 1 
3.33:1 
3.4:1 
3.05:1 
3.23:1 








的 接线 生产 采用 很 方便 的 接 插 式 端子 ,可 直接 接 人 35m 以 
下 的 导线 。 据 统计 ,GMKP 可 减少 50% 的 安装 和 连接 时 间 ， 
可 方便 地 组 合成 壳 式 , 如 图 2 所 示 , 墙 上 ( 柱 上 ) 安 装 式 
[ SOkvar(4 x 12.5kvar) , 600mm x 600mm x 245mm } HH A [2 x 
176kvar( 16kvar x 11) ,2280mm x (2 x 600) mm x 630mm |] 结构; 如 
3. 图 4 所 示 , 约 2m 高 的 立体 柜 补 偿 容量 可 达 500kg( 无 电 
抗 器 ) 或 300kg( 带 电抗 器 ) , 壳 式 结构 可 方便 地 替代 BZMJ 产 
品 的 方形 与 椭圆 形 结构 。 





EN 


1 保护 方式 


四 、 制 造 GMKP 需要 注意 的 问题 

GMKP 在 制造 过 程 中 ,首先 需要 经 过 改装 的 特殊 卷 绕 设 
备 与 高 净化 的 环境 条 件 , 确 保 能 生产 出 优质 的 大 直径 元 件 。 
其 次 元 件 端面 引出 来 焊接 也 很 重要 ,如 何 控 制 焊接 温度 与 速 
度 直接 影响 元 件 制造 质量 。 再 次 确保 CMP 不 漏 气 是 至 关 
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来 保证 。 一 般 一 台 漏 气 GMKP 寿命 只 有 6 000 ~ 8 000h。 





2 壳 式 结构 
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3 墙 上 安装 式 结构 





图 4 柜 式 结构 


GMKP 在 国外 特别 是 欧洲 已 迅速 发 展 ,其 产品 电压 等 级 
在 210 ~ 660V, 额定 容量 在 2.5 ~ 30kvar, 目前 已 生产 出 单 台 
SOkvar 产品 。 在 一 些 国内 与 欧美 合资 的 开关 厂 已 采用 MKP, 
如 镇 江 德 国 金 钟 ` 默 勒 开 关 有 限 公 司 几 年 前 就 一 直 从 欧洲 进 
O MKP, m CMKP 尚未 真正 进入 中 国 市 场 。 但 气体 化 已 经 是 
低压 电容 器 的 发 展 趋势 ,在 气体 化 的 基础 上 ,更 小 型 化 .环保 
化 .高 比 性 能 构成 21 世纪 低压 电容 器 发 展 的 主旋律 ,预计 2 
~3 年 内 CMKP 将 全 面 进入 中 国 市 场 。 德 国 FRANKE 公司 已 
于 今年 初 在 无 锡 建 厂 ,专业 生产 GMKP 及 其 成 套装 置 。 专 家 
展望 ,再 经 过 5 ~ 10 年 的 努力 ,21 世纪 的 低压 电容 器 将 是 充 
气 型 环保 化 ,体积 比 且 前 的 GMKP 再 缩小 30%A 4. 


电力 电容 希 的 发 展 动 问 
西安 电力 电容 天 厂房 金兰 


我 国 的 电力 电容 器 制造 技术 从 20 世纪 50 年 代 开始 ,已 
经 有 了 40 多 年 的 发 展 历史 。 尤 其 是 近 20 年 来 ,在 我 国 改革 
开放 政策 的 指引 下 ,先后 引进 了 美国 .日 本 和 欧洲 先进 的 设 
计 、 制 造 技术 与 关键 设备 ,经 过 消化 吸收 实现 了 国产 化 ,在 


20 世纪 末 已 经 有 了 很 大 的 发 展 ,低压 自 愈 式 电容 器 完全 取 


代 了 传统 的 稍 式 油 漫 纸 介质 电容 器 ,高压 并 联 及 滤波 电容 器 
已 经 实现 了 全 膜 化 ,产品 的 比特 性 提高 了 2~ 8 倍 ,20 年 来 产 
品 价格 不 但 没有 大 幅 上 涨 ,反而 有 所 降低 ,这 是 技术 进步 所 
取得 的 显著 成 果 。 但 是 ,近年 来 国外 电力 电容 器 的 制造 技术 
又 有 了 很 大 发 展 , 我 们 目前 在 产品 的 比特 性 指标 .电力 电容 
器 品种 规格 ,成套 性 和 控制 保护 方面 仍 有 很 大 差距 。 我 国 加 
A WTO 后 市 场 进一步 国际 化 ,使 我 国 的 电力 电容 器 行业 面 
临 著 前 所 未 有 的 机 遇 和 严峻 的 挑战 ,因此 我 们 必须 认真 探讨 
21 世纪 电力 电容 器 的 发 展 动向 ,大 力 推动 国产 电容 器 的 技 
术 进 步 。 


一 .国内 电力 电容 器 的 目前 水 平 

1. 全 膜 高 压 并 联 及 滤波 电容 器 在 引进 国外 先进 技术 
的 基础 上 发 展 国产 全 聚 丙 烯 薄 膜 介 质 电容 器 是 从 1986 年 开 
始 的 ,经 过 10 多 年 的 材料 、 设 计 和 工艺 改进 ,目前 制造 技术 
已 经 成 熟 ,全 膜 电 容器 的 比重 已 达到 95% 以 上 。 介 质 材料 
为 9~18hm 的 单 面 粗 化 或 双 面 粗 化 的 优质 聚 丙烯 薄膜 ,通常 
为 2~3 层 重 赫 使 用 , 漫 涡 剂 为 二 芳 基 乙 烷 (PXE, PEPE) 某 基 
FAAE(M/DBT) REM HBA. RRMA S ~ 7pm ERE 
稍 , 具 有 银币 折 边 和 凸 出 结构 。 介 质 的 工作 场 强 为 (50 ~ 60) 
MV/m, 重 量 比特 性 (0.2~ 0.3)keg/kvar。 壳 式 电容 器 单 台 容量 
可 达 600kvar, 集 合式 电容 器 额定 电压 达到 66kV, 单 台 容量 最 
大 为 10 000kvar, 箱 式 电 容器 单 台 容 量 最 大 为 5 000kvar。 全 
膜 电 容器 的 损耗 一 般 不 大 于 0.03% ,为 膜 纸 复合 介质 电容 器 
的 30% ,因而 具有 耗 能 低 、 温 升 低 、 寿 命 长 的 优点 。 

HVDC 换 流 站 高 压 电容 器 成 套装 置 的 额定 电压 发 展 到 
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230kV ,每 组 容量 达 120Mvar。 交 流 变电站 用 35kV 等 级 的 成 
套装 置 最 大 容量 为 60Mvar。 用 来 限制 涌流 和 谐 波 的 串联 电 
抗 器 为 干 式 空 世 电 抗 器 。 投 切 开 关 为 真空 断路 器 或 SF 气 
体 断 路 器 ,过 电压 保护 用 氧化 锌 避雷 器 。 用 电容 器 的 内 部 熔 
丝 ( 与 每 一 个 电容 器 元 件 串 联 ) 和 外 部 熔断 器 作为 电容 器 内 
部 故障 的 第 一 道 保 护 ,不 平衡 保护 为 第 二 道 保 护 。 目 前 的 电 
容器 内 熔 丝 结构 已 经 有 很 大 改进 ,能 确保 在 电容 器 元 件 击 穿 
时 可 靠 动 作 , 并 能 有 效 防止 内 熔 丝 群 爆 。 

2. 干 式 高 压 并 联 电 容器 ”为 了 适应 城市 电网 建设 与 改 
造 对 输 变 电 设 备 无 油 化 的 要 求 , 我 国 近 几 年 开发 和 生产 了 自 
愈 式 高 压 并 联 电容 器 ,已 经 有 3 年 时 间 的 运行 经 验 。 对 于 在 
电容 器 自 傅 失效 后 所 采用 的 保护 措施 ,完全 不 同 于 普通 销 式 
高 压 并 联 电容 器 ,在 这 方面 所 暴露 出 来 的 一 些 问 题 已 经 研制 
出 改进 方案 。 

西安 电力 电容 器 厂 近 年 来 开发 了 另 一 种 专利 产品 一 一 
充气 集合 式 高 压 并 联 电容 器 ,于 2000 年 通过 了 机 械 .电力 两 
行业 的 联合 鉴定 , 现 已 批量 投放 市 场 。 这 种 新 产品 用 不 燃 性 
绝缘 气体 (SFs .N 及 其 混合 气体 ) 取 代 普 通 集合 式 电容 器 中 
充 有 的 大 量 可 燃 性 绝缘 油 , 内 部 采用 了 微 正 压 的 气体 
(0.04MPa 左右 ) 并 成 功 地 解决 了 温 升 和 密封 问题 ,目前 已 生 
产 并 向 用 户 提供 了 额定 电压 10 ~ 35kV 等 级 . 单 台 容量 600 ~ 
6 O00kvar 的 充气 电容 器 40 多 台 , 取 得 了 成 功 的 运行 经 验 。 

3. 电容 式 电 压 互 感 器 (CVT) 这 种 产品 由 电容 分 压 器 
和 电磁 单元 组 成 ,具有 运行 可 靠 .造价 低 的 特点 , 近 几 年 来 随 
着 精度 和 输出 容量 的 提高 ,生产 和 销售 获得 长 足 的 发 展 , 额 
定 电 压 范围 为 35 ~ 500kV( 已 研制 出 750kY CVT 样机 ) ,准确 
BEA 0.2 级 ,额定 输出 达 SOOW, TE 110 ~ 500kV 电压 等 级 市 场 
占有 率 达 80% 以 上 ,逐步 取代 传统 的 电磁 式 电压 互感 器 , 同 
时 在 近年 国内 工程 的 国际 招标 中 大 都 能 够 与 国外 公司 竞争 
中 取胜 ,说 明 我 国 的 CVT 产品 已 经 达到 国际 先进 水 平 。 最 
近 ,SFs 气体 绝缘 的 电容 式 电压 互感 器 样机 已 研制 成 功 ,下 
在 进行 挂 网 试 运行 。 

二 、 国 外 电力 电容 器 的 最 新 发 展 

1. 高 压 全 膜 电 容器 ”国际 著名 制造 企业 是 ABB 公司 、 
美国 GE 公司 .美国 COOPER 公司 和 欧洲 施耐德 集团 (主要 是 
3 2 NOKIA 公司 )。 国 外 先进 企业 自 20 世纪 80 年 代 初 开始 
全 膜 介 质 取 代 膜 纸 复 合 介质 以 来 ,在 材料 .设计 和 制造 工艺 
方面 都 有 了 很 大 进步 ,介质 工作 场 强 由 55MV/m 提高 到 
70MV/m 以 上 ,产品 的 重量 比特 性 由 0.2kg/kvar 发 展 到 0.1kgy 
kvar 左右 , 单 台 容 量 为 1 000kvar 的 产品 重量 不 到 100kg, 技术 
经 济 指标 比 国 产 电容 器 高 出 一 倍 左右 。 日 本 的 日 新 电机 公 
司 生产 独特 的 大 容量 箱 式 电容 器 ,工作 场 强 较 低 , 单 台 容量 
达 40Mvar。 

分 析 造 成 国内 外 产品 如 此 显著 差距 的 原因 ,国内 产品 在 
材料 .设计 ,质量 控制 方面 有 差距 ,最 主要 的 还 在 于 制造 工艺 
设备 和 人 员 率 质 方面 有 明显 差距 。 国 外 先进 企业 采用 全 自 
动 着 制 机 , 忌 子 自动 生产 线 , 全 自动 真空 浸 涡 设 备 和 试验 MA 
漆 上 自动 线 。 生 产 线 上 仅 需 少数 人 员 从 事 辅 助 性 操作 ,人 为 失 
误 降 到 了 最 低 程 度 。 

2. 高 低压 电容 器 成 套装 置 ”低压 电容 器 补偿 与 滤波 装 
置 形式 多 样 .规格 齐全 .造型 美观 。 有 带电 磁 接 触 器 和 保护 
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熔 丝 的 组 合式 小 容量 电容 器 组 ,容量 达 300kvar 的 含 串联 电 
抗 器 的 自动 补偿 柜 , 和 无 功 功 率 达 300kvar 的 滤波 器 柜 。 还 
有 蝇 闸 管 投 切 的 电容 器 组 合 柜 ,能 随 负载 变化 而 快速 反应 ， 
用 以 抑制 电压 闪 变 及 实现 动态 无 功 补偿 ,容量 范围 300 ~ 
400kvar。 装 置 中 均 采用 110 ~ 900V 的 自 愈 式 电 容器 ,其 中 滤 
波 电容 器 是 特殊 设计 的 , 场 强 较 低 、 体 积 较 大 。 电 容器 的 内 
部 每 一 元 件 含 有 过 电流 保护 ,温度 过 高 保护 和 过 压力 保护 等 
完善 的 保护 措施 。 

高 压 电 容器 成 套装 置 按 用 途 分 为 三 类 :第 一 类 是 无 功 补 
偿 电 容器 组 (向 开 式 或 金属 封闭 式 ) ,额定 电压 3.3 ~ 735kV, 
单元 电容 器 装 有 内 熔 丝 保护 ,大 多 为 卧 放 式 分 层 二 装 , 中 性 
点 不 平衡 电流 保护 作为 二 道 保 护 ,根据 需要 还 可 配 有 自动 功 
率 因数 调整 器 进行 自动 补偿 。 第 二 类 是 高 压 谐 波 滤波 装置 ， 
其 基本 结构 与 补偿 装置 相同 ,只 是 需要 电容 器 与 电抗 器 必须 
完全 地 匹配 调谐 ,以 达到 最 好 的 滤波 效果 ,有 时 为 达到 结构 
紧凑 而 将 滤波 电抗 器 安装 于 电容 器 组 架 的 顶 上 。 第 三 类 为 
静态 无 功 补偿 装置 (SVC 或 FSC) 用 于 输电 线路 解决 电压 波 
动 及 谐 波 等 问题 ,用 于 电弧 炉 供 电 系 统 以 改善 功率 因素 E 
除 谐 波 .减少 电压 波动 及 闪 变 。SVC 还 用 于 电气 化 铁道 供电 
系统 进行 动态 无 功 补偿 。 

3. 串联 电容 器 ”为 提高 输送 能 力 和 解决 系统 稳定 性 问 
题 ,串联 补偿 电容 器 得 到 了 广泛 应 用 。 除 常规 的 固定 式 串 补 
外 ,近年 还 发 展 了 晶闸管 控制 的 串 补 装置 , 它 能 实现 容 抗 平 
AY ,抑制 次 同步 谐振 .防止 出 现 系统 播 摆 。 最 近 ,我 国 在 
徐州 和 蔚 县 安装 投 运 了 从 西门 子 和 ABB 进口 的 两 套 SOOKV 
线路 串联 补偿 装置 ,总 容量 分 别 为 1 000Mvar 和 750Mvar, 单 
元 电容 器 与 国产 电容 器 相 比 电压 高 .容量 和 比特 性 指标 都 有 
成 倍 提高 。 

4. 超 高 压 直 流 输电 (HVDC) 用 电容 器 ”近年 来 , 超 高 压 
直流 输电 在 国外 和 国内 都 有 了 快速 的 发 展 ,我 国 葛 南 线 ,天 
广 线 以 进口 设备 为 主 的 HVDC 工程 都 已 投入 运行 ,还 有 多 项 
在 建 工 程 。 在 HVDC 换 流 站 设备 中 电力 电容 器 所 占 造价 比 
例 为 5% ~ 10% ,有 交 直 流 滤波 电容 器 .并 联 补 偿 电 容器 、 中 
性 线 电容 器 、 交 直流 PLC 电容 器 , 换 流 阀 均 压 电容 器 及 直流 
断路 器 用 电容 器 等 ,其 中 使 用 量 最 大 的 是 交 直 流 滤波 电容 器 
及 并 联 电容 器 。 交 流 滤 波及 并 联 电容 器 在 结构 上 与 交流 电 
力 系 统 用 补偿 与 滤波 电容 器 相间 ,更 具有 电压 高 .容量 大 的 
特点 ,往往 有 多 组 电容 器 并 联运 行 ,应 注意 合 曾 涌流 对 电容 
器 的 影响 。 直 流 滤波 电容 器 装置 串联 数 多 Nee EK 
~ 50mm/kV) ,为 降低 安装 高 度 ,电容 器 在 构架 上 应 水 平安 
装 。 除 常规 的 无 源 直流 滤波 回路 外 ,近年 还 出 现 了 有 源 滤波 
器 。ABB 公司 制造 直流 滤波 电容 器 有 成 熟 经 验 ,电容 器 内 部 
采用 内 熔 丝 保护 和 电阻 均 压 措施 ,成 套装 置 成 塔 式 结构 , 具 
有 优越 的 防 电 晕 , 防 品 音效 果 且 造型 美观 。 最 近 ,ABB 公司 
开发 出 用 金属 化 聚 两 烯 薄膜 为 介质 的 干 式 高 压 直 流泪 波 电 
容器 。 

5. 高 比 能 脉冲 电容 器 ” 随 着 科技 的 进步 ,脉冲 电容 器 
在 国防 .科研 .采油 .机械 加 工 等 领域 的 应 用 越 来 越 广泛 ,要 
求 电容 器 贮 能 大 .体积 小 且 能 瞬间 释放 能 量 。 近 几 年 国外 采 
用 新 材料 .新 技术 研制 出 性 能 优良 的 脉冲 电容 器 , 比 贮 能 提 
高 一 倍 以 上 。 例 如 ,美国 生产 的 KM 型 自 愈 式 脉 冲 电容 器 比 


贮 能 高 达 1MJ/na ,日 本 用 金属 化 聚 脂 薄 膜 (PET) 制 造 的 脉冲 
电容 器 比 贮 能 达到 0.91MJ/m 。 

三 .电力 电容 器 的 发 展 动向 

面 对 21 世纪 我 国 经 济 建设 和 国际 市 场 的 需求 ,我 国 的 
电力 电容 器 制造 业 应 当 借鉴 国外 先进 技术 并 结合 国内 实际 
进行 创新 ,在 今后 的 5 ~ 15 年 内 ,有 望 在 以 下 方面 有 较 大 的 
Be Fe APE : 

(1) 提 高 全 膜 电 容器 的 技术 经 济 指标 。 高 压 全 膜 介 质 并 
联 与 滤波 电容 器 是 各 种 电容 器 装置 的 核心 元 器 件 , 它 在 很 大 
程度 上 决定 了 我 国电 力 电容 器 制造 技术 水 平 的 高 低 。 我 们 
必须 通过 采用 先进 的 工艺 设备 来 提高 生产 效率 和 产品 的 技 
术 经 济 指标 ,如 采用 进口 的 全 自动 元 件 卷 制 机 、 全 自动 油 处 
理 和 真空 浸 溃 设备 等 ,将 批量 生产 的 电容 器 产品 工作 场 强 提 
高 到 600MV/m 以 上 ,比特 性 达到 0.15kg/kvar LAF o 

(2) 发 展 110 ~ 500kV 高 压 并 联 与 交流 滤波 成 套装 置 。 
这 在 技术 上 不 存在 多 大 难度 ,关键 是 采用 问题 ,因为 在 国内 
的 SOOkV HVDC 换 流 站 已 经 有 230 ~ SO0KV 的 进口 和 国产 电 
容器 在 成 功 运行 着 。 这 些 相同 的 技术 完全 可 以 应 用 到 国内 
的 220 ~ 500kY 交流 变电站 ,只 要 技术 经 济 合理 就 可 以 大 胆 
采用 。 同 时 在 所 有 电压 等 级 的 成 套装 置 中 还 应 当 采 用 单 台 
容量 较 大 的 电容 器 (334 ~ 600kvar) ,缩小 电容 器 安装 间隙 (由 
100mm 减 小 到 30 ~ 50mm 为 宜 ) .采用 卧 放 安装 方式 ,普遍 条 
用 电容 器 内 部 熔 丝 ,以 求 成 套装 置 结构 紧凑 。 集 合式 或 箱 式 
(缩小 型 ) 电 容器 的 单 台 容 量 将 有 可 能 提高 到 20Mvar。 

(3) 发 展 各 种 规格 的 柜 式 高 低压 无 功 补 偿 及 滤波 装置 。 
这 种 装置 成 套 性 强 , 外 形 美观 ,便于 安装 使 用 ,适用 于 广大 电 
力 部 门 和 工业 企业 用 户 , 可 作 分 散 补 偿 和 变 电 所 集中 补偿 ， 
节能 和 提高 电压 质量 效果 明显 ,低压 滤波 装置 对 从 源头 治理 
谐 波 有 重要 意义 。 在 这 一 领域 存在 着 巨大 的 潜在 市 场 。 装 


置 本 身 应 当 向 结构 紧凑 ,晶闸管 自动 投 切 和 提高 可 靠 性 方向 
发 展 。 

(4) 发 展 柱 上 自动 投 切 电容 器 装置 。 这 种 装置 特别 适用 
于 农 网 6~ 20kV 线路 分 散 补偿 , 在 美国 以 及 东南 亚 、 南 业 各 
国 普 遍 采 用 ,国内 正 处 于 试用 阶段 。 装 置 由 电容 器 .开关 和 
控制 保护 设备 组 成 ,安装 于 电线 杆 上 ,能 按 电压 .无 功 或 设 定 
的 时 段 自动 投 切 ,容量 范围 为 400 ~ 1 200kvar。 

($) 高 压 静 补 (SVC) 及 滤波 电容 器 装置 。 国 内 目前 已 有 
成 熟 的 设计 制造 技术 ,主要 在 冶金 企业 使 用 ,今后 应 向 电力 
系统 发 展 ,用 以 取代 造价 高 .运行 维护 复杂 的 陈旧 的 同步 调 
相机 设备 。 

(6) 发 展 干 式 电容 器 。 主 要 有 两 种 形式 ,一 是 高 压 自 愈 
式 并 联 电容 器 ,要 更 好 的 解决 自 愈 失效 后 的 保护 问题 并 向 高 
电压 .大 容量 产品 方向 发 展 ; 二 是 充气 集合 式 电 容器 , 要 向 
10 000kvar 的 大 容量 产品 和 滤波 电容 器 的 应 用 方向 发 展 。 

(7) 发 展 新 型 的 串联 电容 器 。 将 单 台 容量 提高 到 
S00kvar, 成 套装 置 的 设计 制造 要 通过 科研 .设计 和 制造 单位 
的 密切 合作 来 达到 目前 国际 上 的 先进 水 平 ,将 先进 的 晶闸管 
控制 串 补 装置 尽快 应 用 到 国内 500kV 线路 上 。 

(8) 发 展 高 比 能 的 脉冲 电容 器 。 稳 定 生产 比 贮 能 达 
0.SMJ/M 的 电容 器 ,进一步 降低 内 电感 ,提高 抗 短路 放电 冲 
击 能 力 , 并 逐步 把 比 贮 能 提高 到 0.8MJ/rr 以 上 ,达到 国际 先 
进 水 平 。 

(9) 研 制 SOOkV HVDC 用 直流 滤波 电容 器 。 首 先 使 单 台 
电容 器 和 成 套装 置 达 到 目前 从 ABB 进口 的 无 源 滤波 电容 器 
的 技术 水 平 ,然后 要 研制 有 源 滤波 电容 器 和 自 愈 式 高 压 直 流 
滤波 电容 器 。 

(10) 研 制 SF, 气体 绝缘 的 SOOKV 电容 式 电压 互感 器 及 
光纤 电压 互感 器 。 


现场 总 线 技术 市 场 分 析 与 展望 
北京 机 械 工业 自动 化 所 AR 


一 、 前 言 

现场 总 线 (Fieldbus) 技 术 是 在 生产 过 程 (包括 断 续 生产 
过 程 和 连续 生产 过 程 ) 的 现场 设备 (仪表 ) 和 控制 室内 的 自动 
控制 装置 (系统 ) 之 间 ,安装 的 一 种 串 行 (数字 ) 式 .多 点 通信 
的 数据 总 线 。 它 将 单个 分 散 的 .数字 化 的 .智能 化 的 测量 和 
控制 设备 作为 网 络 节点 ,用 总 线 进行 连接 ,实现 信息 的 相互 
交换 ,共同 构成 自动 控制 功能 的 网 络 系统 与 控制 系统 。 在 计 
算 机 技术 .通信 网 络 技 术 和 自动 控制 技术 迅速 发 展 的 今天 ， 
现场 总 线 技 术 已 成 为 自动 化 领域 的 发 展 方 向 和 热点 之 一 。 

现场 总 线 的 一 个 重要 特点 是 其 开放 性 , 它 将 允许 并 鼓励 
不 同 三 家 按照 现场 总 线 技术 标准 ,自主 地 开发 具有 上 自身 特点 
及 专 有 技术 的 产品 ,而 用 户 则 可 依照 现场 总 线 的 技术 规范 ， 
根据 自己 的 生产 过 程 需要 ,用 不 同 厂家 的 产品 充分 自由 地 完 
成 组 态 与 集成 ,构成 面向 行业 ,适合 行业 特点 的 自主 控制 系 
统 , 最 佳 自动 化 控制 系统 。 预 计 , 以 现场 总 线 技术 为 基础 的 
现场 总 线 控制 系统 (Fieldbus Control System, FCS) 将 成 为 21 t 


纪 自 动 控 制 系统 的 主流 。FCS 系统 将 与 企业 信息 管理 系统 
(MIS) ,地理 信息 系统 (GIS) .六 路 监视 系统 (CCTV) 等 有 机 地 
结合 成 综合 的 企业 自动 化 系统 ， 

二 ,现场 总 线 技术 发 展 及 市 场 分 析 

1999 年 7 月 ,SC65C/WG6 工作 组 在 瀑 太 华 召 开 的 现场 总 
线 标准 制定 工作 会 议 ,讨论 制定 单一 标准 的 .多 功能 的 现场 
总 线 标 准 , 着 手 修改 正 C61158 技术 规范 根据 滥 太 华 会 议 
纪要 IEC 65C/218/INF, 新 的 1EC61158 将 保留 原来 的 IEC 技术 
报告 作为 Type 1 ,并 对 提交 给 会 议 的 另外 7 种 总 线 按 照 [EC 
原 技术 报告 的 格式 作为 Type2 ~ Types 一 同 进 入 IEC 61158: 

Type 1 TEC 技术 报告 ( 即 FFH1) 

Type 2 ControlNet 现场 总 线 (美国 Rockwell 公司 支持 ) 

Type 3 Profibus 现场 电线 (德国 Siemens 公司 支持 ) 

Type 4 P- Net WI BAC PERE Process Data ZS a] XH) 

Type 5 FF HSE(High Speed Ethemet) 现 场 总 线 ( 原 FFH2, 
美国 Fisher Rosemount 公司 支持 ) 
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Type 6 SwiftNet 现场 总 线 ( 美 国 Boeing Commercial Air- 
plane 公司 文 持 ) 

Type7 WordFIP 现场 总 线 (法 国 Alstom 公司 支持 ) 

Type 8 Interbus 现场 总 线 (德国 Phoenix Contact 公司 支 
FF) 

2000 年 1 月 4 日 , 正 C 中 央 办 公 室 发 布 了 对 650/223 ~ 
226/FDIC 的 投票 结果 ,修改 后 的 EC 61158 标准 获得 通过 ， 
TEC61158 标准 的 通过 也 表明 制定 单一 标准 的 愿望 破灭 了 。 
LES 种 现场 总 线 都 各 有 一 个 或 多 个 公司 为 背景 给 予 支持 ， 
它们 的 产生 也 都 有 一 定 的 应 用 背景 。Typel TEC 总 线 (FFHI ) 
是 由 传统 DCS 发 展 而 来 的 现场 总 线 ,充分 考虑 了 向 现场 仪 
表 两 线 制 供电 和 本 质 安 全 要 求 , 其 特点 是 智能 程度 高 ,实时 
性 强 , 组 态 灵 活 ,在 过 程 自动 控制 上 有 优势 , 属 现场 设备 级 
(HI) 总线, 而 TypeSHSE 现场 总 线 是 监控 级 (H2) 现 场 总 线 ， 
表明 Ethernet 已 开始 进入 全 面 工业 自动 化 领域 。Type2 Con- 
trolNet, Type 3 Profibus, Type 7 World FIP 和 Type8 Interbus 现场 
总 线 是 由 PLC 为 基础 的 控制 系统 发 展 而 来 的 现场 总 线 , 从 
本 质 上 看 是 以 远程 VO 总 线 技术 为 基础 ,通常 不 具备 通过 总 
线 问 现场 装置 供电 和 本 质 安全 性 能 。 其 中 ,Type2 Controt Net 
现场 总 线 只 是 监控 级 总 线 ,Type8 Interbus 现场 总 线 是 现场 设 
备 级 总 线 ,Type3 Profibus 和 Type7 WorldFIP 现场 总 线 则 是 包 
括 了 两 个 层次 的 总 线 。Type3 Profibus 的 速度 快 ,很 适合 工厂 
自动 化 .装配 流水 线 和 自动 仓库 等 制造 业 自 动 化 和 过 程 自 动 
控制 ;Type7 WorldFTP 应 用 于 过 程控 制 和 制造 业 自动 化 .电力 
工业 .运输 自动 化 领域 。Type4 P- Net 和 Type6 SwiftNet 是 用 
于 有 限 领 域 的 专用 现场 总 线 ,考虑 到 应 用 对 象 的 指定 要 求 ， 
这 两 种 类 型 现场 总 线 的 功能 相对 比较 简单 ,如 Type4 P - Net 
现场 总 线 主 要 应 用 在 农业 ( 奶 业 酿酒 业 .农业 环境 控制 . 饲 
养 业 ) 自 动 化 领域 ,目前 在 石化 .能 源 .交通 、 建 材 . 轻 工 及 制 
造 业 等 自动 化 领域 也 开拓 了 市 场 。 

除 上 述 8 种 IEC 61158 现场 总 线 标准 外 ,全 球 还 存在 数 


十 种 现场 总 线 技术 , 如 LonWorks, DeviceNet, CAN, AS - i, 
Ethemet 等 等 ,它们 也 都 各 具 特 点 和 优势 ,这 些 现场 总 线 将 共 
存 相 当 一段 时 间 ,相互 竞争 .相互 借鉴 ,在 各 种 现场 总 线 协议 
下 ,成立 了 由 众多 公司 参与 的 国际 组 织 ,如 FF 基金 会 (Field- 
bus Foundation) , Profibus 国际 用 户 组 织 ISP 基金 会 (ISP Foun- 
dation) , WorldFIP 国际 用 户 组 织 ,P - Net 国际 用 户 组 织 , Con- 
trolNet 国际 用 户 组 织 等 。 在 这 种 态势 下 ,现场 总 线 出 现 了 两 
种 发 展 趋势 : 

1. 一 些 公 司 在 从 事 自己 主流 现场 总 线 技 术 工 作 的 同 
时 ,还 研究 和 开发 其 他 现场 总 线 标准 的 产品 ,如 Foxboro 公司 
同时 开发 研究 FF, Profibus, Modbus 和 DeviceNet 等 的 产品 ; 现 
场 总 线 基 金 会 (FT) 的 主要 成 员 Smar 公司 在 开发 研究 FF 产 
品 的 同时 ,还 开发 Profbus HART 等 的 产品 ; Profibus 的 代表 
Siemens 公司 也 开发 AS - i, DeviceNet 和 Ethernet 等 的 产品 ; 开 
发 Profibus 产品 的 企业 还 有 Fisher - Rosemount 公司 .Alstom 4 
司 .日 本 横 河 等 。 

2. 许多 现场 总 线 控制 系统 (FCS) 都 采用 多 种 现场 总 线 
技术 并 构成 系统 ,如 Siemens 公司 的 PCS7 是 由 Profibus DP/PA 
DeviceNet As — i 和 Industrial Fthemet( 工 业 以 太 网 ) 等 组 成 ; 
Rockwell 公司 推出 由 ControlNet, DeviceNet 和 Ethemet 等 构成 
的 FCS 系统 ; Fisher - Rosemount 公司 的 Delta V 系统 由 FF 的 
H1 , Ethernet 和 HART 等 组 成 ,并 可 与 Profibus - DP 兼容 ;法 国 
Alstom 公司 的 Alspa 8000 系统 则 由 Ethemet，WorldFTP 及 
HART.Intemet 等 构成 ,形成 多 种 现场 总 线 共 存 于 一 个 系统 
中 。 可 以 看 出 ,由 于 Industrial Ethemet 的 迅速 发 展 , Ethemet 
将 会 迅速 进军 工业 自动 化 ,现场 总 线 Profibus - DP, DeviceNet, 
ControlNet 以 及 LonWorks 等 将 最 终 使 用 Ethernet, FCS 系统 的 
上 层 也 将 与 Etherbus 相连 接 , 直 到 与 Intemet 相连 。 

据 美国 自动 化 研究 公司 ARC( Automation Research Corpo- 
ration) 的 市 场 调查 ,世界 市 场 对 各 种 FCS 系统 需求 的 实际 份 
额 如 表 1 所 示 。 


表 1 世界 市 场 对 各 种 FCS 系统 需求 份额 


















过 程 自动 化 
制造 业 自 动 化 
医药 自动 化 
交通 运输 自动 化 
航空 军事 自动 化 
农业 自动 化 
楼 宇 自动 化 

随 着 市 场 上 各 类 现场 总 线 技术 的 竞争 ,预计 占有 市 场 
80% 左 右 的 总 线 将 只 是 少数 几 种 ,而 且 其 应 用 领域 也 较 明 
确 ,个 别 现场 总 线 的 应 用 领域 较 广泛 (如 Profibus)。 在 过 程控 
制 领域 将 以 FF Profibus WorldFIP 为 主 ,在 FFH2( 高 速 以 太 网 ) 
现场 总 线 于 2000 年 3 月 完成 了 规范 制定 实验 室 测试 和 现场 
试验 后 , FF 的 市 场 占有 率 将 以 更 快 的 速度 增长 。 预 计 ,到 
2003 年 , Profibus 仍 将 占据 榜首 , 既 在 PC 为 基础 的 控制 系统 
中 领先 ,也 在 PLC 系统 中 领先 。DeviceNet 和 ControlNet 份额 
之 和 将 占 第 二 位 。Ethemet 将 迅速 增长 ,逼近 第 二 位 甚至 第 
一 位 。FF 的 世界 市 场 份额 将 上 升 到 第 四 位 。 

工业 用 现场 总 线 产 品 生产 厂家 为 了 适应 现场 总 线 的 发 
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应 用 的 现场 总 线 








FF Profibus — PA WorldFIP 
Profibus - DP, CC Link 

FF Profibus - PA , WorldFIP 
Profibus - DP,CAN DeviceNet 
Profibus - FMS , LonWorks , DeviceNet , Control Net 

P — Net .CAN , Profibus - DP/P, DeviceNet , ControlNet 
LonWorks , Profibus — FMS , DeviceNet 


展 要 求 ,保证 用 户 优先 生产 过 程 实现 最 佳 的 总 线 组 合 , 扩 大 
其 生产 现场 总 线 产 品 的 优势 提供 满足 于 各 种 不 同 应 用 需要 
的 开放 性 总 线 产品 是 一 发 展 趋势 。 如 德国 TURCK 公司 生产 
了 应 用 广泛 的 9 种 开放 性 总 线 的 所 有 硬件 产品 ,它们 符合 
IEC 61158 的 FF. Profibus 和 Interbus, 符合 低压 开关 设备 和 控 
制 设 备用 现场 总 线 标准 正 C62026 的 Devicenet, AS — i #1 SDS 
以 及 CAN, Seriplex 和 Beckhoff I VO; 德国 VIPA 公司 生产 提供 
适用 于 Profibus - DP, LonWorks 和 As - i 的 通信 主 站 模块 ,以 
及 适用 于 Profibus - DP, LonWorks, Interbus, CANopen, DeviceNet 
和 Ethemet TCP/IP 通信 从 站 模块 。 

工业 用 现场 总 线 产品 的 市 场 很 大 , 据 美 国 VDC( Venture 


Development Com ) 调 研 报告 ,全 世界 网 络 型 接口 的 分 散 型 / 远 
程 VO 产品 ,1998 年 的 总 销售 量 为 19 亿美 元 ,到 2003 年 将 达 
到 28 亿美 元 。 

三 我国 现场 总 线 技术 行业 及 市 场 发 展 

ÁA 1995 年 现场 总 线 技 术 引 人 我 国 后 ,支持 各 种 现场 总 
线 的 公司 也 纷纷 涌 和 人 我 国 占 领 市 场 。1997 年 我 国 加 入 FF 和 
Profibus 现场 总 线 的 国际 组 织 并 相继 成 立 了 “中 国 仪器 仪表 协 
会 现场 总 线 (FT) 专业 委员 会 "和 “中 国 机 电 一 体 化 技术 应 用 
协会 现场 总 线 (Profibus) 专 业 委 员 会 "之 后 ,一 些 国 外 公司 和 
国际 组 织 纷纷 在 我 国 设立 办 事 处 ,联络 处 或 俱乐部 ,开发 其 
市 场 : Phoenix Contact 公司 在 南京 成 立 了 Interbus 服务 中 心 ,并 
准备 在 我 国 建立 Interbus club; WorldFTP 国际 组 织 在 北京 设立 
了 办 事 机 构 一 一 WoddFIP 中 国信 息 中 心 ,负责 在 中 国 的 技术 
支持 ,Lon Works 在 北京 设立 了 办 事 处 ;P- Net 在 我 国 也 设立 
了 联络 处 。 一 些 国外 公司 为 了 更 快 地 占有 中 国 市 场 ,投入 力 
量 在 我 国 建立 实验 室 ,如 Siemens 公司 在 北京 机 械 工 业 自 动 
化 所 建立 了 Profibus 现场 总 线 产品 演示 及 认证 实验 室 ; 德 国 P 
+ 下 公司 在 清华 大 学 自动 化 系 建立 了 传感器 和 ASI 总 线 技术 
实验 室 ; FF 也 将 在 我 国 建立 FF 现场 总 线 产 品 的 认证 中 心 。 

我 国 重点 在 重庆 工业 自动 化 仪表 所 ,重庆 川 仪 集团 、 西 
安 仪表 集团 .上 海 工业 自动 化 仪表 所 .上 海 自动 化 仪表 股份 
公司 以 及 北京 华 控 技术 公司 集中 力量 联合 解决 FF 和 HART 
基础 产品 和 基 型 产品 的 软 硬 件 产品 的 开发 工作 。 

FCS 与 传统 的 DCS 比较 ,可 节省 电缆 约 81% .接线 端子 
60% ,节省 防爆 栅 50% .VO F 50%。 

进口 与 国产 现场 设备 (仪表 ) 在 价格 方面 相差 其 为 可 观 ， 
以 1 台 现场 总 线 智能 化 变 送 器 为 例 ,进口 产品 有 的 要 每 
台 1 700 ~ 1 900 美元 ,每 台 Profibus - PA 智能 变 送 器 要 3 000 
马克 ,同样 的 国内 合资 企业 生产 的 (1151 类 型 ) 变 送 器 价格 不 
到 进口 价格 的 一 半 。 如 上 海光 华 仪器 厂 生 产 的 变 送 器 约 为 
每 台 4 000 元 ,一 个 智能 VO 的 每 个 回路 也 只 有 500 ~ 1 500 
元 , 比 进口 的 智能 仪表 18 000 元 要 低 得 多 。 

由 于 现场 总 线 技术 的 开放 性 ,系统 产品 趋 于 通用 型 , 具 
有 互 操作 性 、 可 互 换 性 ,为 新 型 自动 化 监控 系统 提供 了 一 个 
开放 的 .通用 标准 的 软 硬 件 平台 ,使 得 在 我 国 的 许多 自动 化 
监 兵 系 统 中 ,采用 进口 的 控制 器 .进口 或 国产 的 现场 设备 ( 仪 
表 ) ,构成 现场 总 线 控制 系统 ,这 种 系统 在 可 靠 性 功能、 价格 
等 方面 能 满足 用 户 的 要 求 , 现 场 设备 (仪表 ) 在 我 国 具 有 广阔 
的 发 展 空间 。 现 场 总 线 技术 在 我 国 的 石化 化工. 电子 、 冶 
金 .制造 业 、 交 通 、 矿 业 .楼 衬 等 方面 都 得 到 了 广泛 的 应 用 , 同 
时 ,我 国 的 一 些 企业 也 研制 开发 了 一 批 FCS 产品 。 

我 国有 关 FCS 生产 厂商 : 

航天 金 穗 高 科技 有 限 公司 : Conse 2000 系列 , Conse 3000 
系列 ,NU 系列 及 其 软件 。 

信息 产业 部 电子 六 所 :LON 系列 硬 软 件 产品 ,采用 Profi- 





bus — DP 的 FODCS 系统 。 

冶金 部 自动 化 院 EIC 事业 部 :LON 系列 硬 软 件 ,采用 FF, 
LonWorks 的 EIC - 2000 系统 。 

上 海 工 业 自 动 化 仪表 所 :LON 系列 便 软件 。 

北京 康 拓 工 业 电脑 公司 ;LONS000 系列 。 

北京 瑞 桑 实业 有 限 公司 ;LON 系列 硬 软 件 。 

各 种 现场 总 线 技术 在 我 国 应 用 概况 : 

FF: ERA MIER CHR, SAMBA BPS 
AME F, 

Profibus: EHR ES ,维生素 B6 制药 厂 及 柠檬 酸 厂 
过 程控 制 系统 ,立体 仓库 物流 中 心 电 控 系统 ,石家庄 钢铁 厂 
300m 高 炉 改造 及 湖南 五 强 溪水 电站 大 坝 洲 洪 病 门 集中 控 
制 。 转 炉 炼 钢 监 控 系统 ,三 峡 水 利 枢 纽 厂 坝 段 海 洪 绚 形 门 电 
控 系统 ,卷烟 厂 烟 叶 挑 选 .卷烟 机 、 制 丝 、 数 据 采 集 等 自控 系 
统 , 啤 酒 糖化 过 程控 制 系统 ,啤酒 灌 装 监控 系统 ,污水 处 理 系 
统 , 热 网 调度 系统 ,三峡 永久 船闸 现场 控制 系统 ,隧道 机 电 控 
制 系统 ,洗衣 粉 生产 监控 系统 ,制药 厂 过 程控 制 系统 , 焦 炉 电 
控 系 统 ,建材 生产 线 自 控 系 统 等 。 

LonWorks; 南京 金鹏 铝 业 现代 集成 制造 系统 (了 且 - CIMS) 
的 生产 监控 系统 ,南方 制 碱 公司 龙 归 硝 盐 矿 数据 采集 系统 ， 
温州 港 龙湾 东港 区 石化 码头 及 库 区 监控 系统 ,山东 新 华 制 药 
厂 DK 生产 线 监控 系统 及 锅炉 监控 系统 ,天 津 橡胶 厂 硫化 机 
群 控 系 统 ,葡萄 酒 酿造 控制 系统 ,楼宇 自 动 化 控制 系统 等 。 

Interbus: 上 海 大 众 帕 萨 特 生产 线 ; 一 汽 大 众 奥迪 生产 线 ， 
云南 玉溪 卷烟 厂 生产 线 等 。 

CAN: 沈 阳 金 融 开发 区 供 热 工程 ,西安 铁路 信号 工厂 计 
算 机 集成 制造 系统 ,通信 电源 ,空调 及 环境 集中 监控 系统 , 医 
疗 工业 .射线 实时 成 像 检 测 综合 测试 控制 系统 ,汽车 和 车身 视 
觉 监测 系统 ,通用 多 点 测 温 系统 等 。 

其 他 ;以 AS—i, Profibus 一 DP 为 基 的 用 于 开关 设备 的 监 
控 系 统 , 以 FF LonWorks 为 基 的 用 于 邯郸 钢铁 集团 化 肥 厂 的 
EIC 一 2000 系统 ,用 于 云南 玉溪 卷烟 三 的 AS 一 i 监控 系统 ,用 
于 选矿 的 Genius Bus 现场 总 线 , 用 于 热 ( 冷 ) 轨 机 钢板 厚度 测 
量 和 控制 系统 的 Lightbus 现场 总 线 , 以 Profibus 总 线 协议 为 基 
的 用 于 美好 花园 能 源 中 心 的 SL2000 现场 总 线 控制 系统 (该 
系统 同时 也 支持 CAN Interbus DeviceNet 多 种 总 线 协 议 ) 等 等 ， 

四 、 基 于 现场 总 线 技术 的 先进 控制 系统 市 场 展望 

现场 总 线 技术 以 其 高 可 靠 性 .标准 化 和 开放 性 已 广泛 应 
用 到 我 国 的 各 种 自动 化 控制 领域 。 过 程控 制 占有 很 大 的 比 
例 , 传 统 的 过 程控 制 主要 采用 DCS。 表 2 列 出 了 DCS 在 我 国 
工业 部 门 应 用 情况 。 现 场 总 线 技术 取代 DCS 是 必然 的 趋势 ， 
其 影响 是 巨大 的 ,具有 很 大 的 市 场 潜力 。 

现场 总 线 技术 的 广泛 应 用 将 给 参与 现场 总 线 控制 系统 
开发 的 厂商 [现场 设备 (仪表 ) 的 制造 三 和 自动 化 系统 集成 
商 ] 带 来 巨大 的 商机 ,预计 市 场 年 需求 最 3~4 亿 元 。 


表 2 DCS 在 我 国 工业 部 门 应 用 情况 
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面向 21 世纪 的 电线 电缆 专用 设备 
电工 专用 设备 分 会 ” 陈 金 柱 、 杨 士 仁 


电线 电缆 是 国家 经 济 建设 中 的 一 项 重要 产业 ,经 过 50 
年 的 建设 ,特别 是 改革 开放 20 年 的 迅速 发 展 ,现在 产品 品种 
满足 率 已 高 达 95% 以 上 ,国内 市 场 满 足 率 也 已 高 达 90% 以 
上 ,产品 生产 能 力 已 大 大 超过 了 市 场 需求 ,全 国电 线 电 缆 企 
业 有 5 000 多 个 ,工业 生产 总 值 已 达 700 多 亿 元 。 

电线 电缆 专用 设备 制造 业 是 为 电线 电缆 行业 提供 特种 
专用 工艺 装备 的 产业 ,是 电线 电缆 行业 发 展 产品 品种 .提高 
产品 质量 .增加 生产 能 力 .进行 技术 改造 不 可 缺少 的 物质 基 
础 。 电 线 电 线 行业 的 工艺 装备 900% 以 上 是 电线 电缆 专用 设 
fo UE 20 年 来 电线 电缆 行业 的 超速 发 展 ,也 刺激 了 电线 电 
缆 专 用 设备 的 快速 发 展 ,电线 电缆 专用 设备 生产 厂 由 计划 经 
济 时 期 的 四 个 , 现 已 发 展 到 上 百 个 ,年 销售 额 从 1985 年 的 
8 000 万 元 ,发 展 到 2000 年 的 8 亿 多 元 。 比 较 先 进 的 单机 、 生 
产 线 及 机 组 层出不穷 , 集 全 国之 精华 ,我 国 已 可 较 完整 的 提 
供 钢 铝 杆 . 铜 铝 单 线 . 电 气 装备 线 . 电 力 电 缆 市话 电缆 及 电 
磁 线 等 车 间 的 专用 设备 配套 ;综合 技术 水 平 达到 或 接近 国外 
80 年 代 初 期 的 水 平 。 

21 世纪 是 我 国 加 快 现代 化 建设 的 新 时 期 ,是 电线 电缆 
行业 上 品种 .上 水 平 的 新 时 期 ,电线 电缆 专用 设备 如 何 抓 住 
时 机 促进 发 展 ” 其 方向 是 : 

一 、 按 市 场 需求 促进 电线 电缆 专用 设备 生产 发 展 

十 几 年 来 ,电线 电缆 行业 花费 了 近 200 亿 元 用 于 购买 电 
线 电 线 专用 设备 ,平均 每 年 投 人 约 15 亿 元 ,现在 电线 电缆 行 
业 产 品 结构 在 调整 ,上 品种 、 上 水 平 的 兴旺 期 已 到 ,竞争 更 为 
激烈 ,这 么 多 电线 电缆 厂 要 生存 和 发 展 ,必然 要 进行 老 设 备 
的 更 新 和 改造 , 因 之 ,预测 “十 五 "期 间 只 要 电线 电缆 专用 设 
备 适 时 的 调整 到 强化 市 场 调研 , 沿 着 上 品种 、 上 质量 、 上 水 
平 .上 成 套 的 方向 去 努力 ,那么 电线 电缆 专用 设备 的 年 产值 
和 年 产量 就 可 以 稳定 在 “ 九 五 "的 基础 上 , 即 年 产值 在 7 ~ 10 
亿 元 ,年 产量 在 3.5~4 万 t 中 稳步 发 展 ,出 口 额 也 将 会 逐年 
增长 。 

二 在 产业 结构 调整 中 发 展 

20 年 来 实践 证 明 , 小 而 专 .小 而 精 、 创 名 牌 ,加强 专 业 化 
协作 、 建 立 主机 厂 与 专业 部 件 厂 战 略 同盟 军 的 产业 组 织 形式 
已 被 行业 确认 ,预测 “十 五 "期 间 每 个 电线 电缆 专用 设备 厂 只 
要 抓 住 一 种 产品 去 创 名 牌 特色 ,就 能 够 逐步 形成 一 种 产品 的 
专业 生产 三 ,如 钢 铅 杆 加 工 设备 专业 厂 .拉丝 机 专业 厂 . 绞 线 
机 专业 厂 .成 线 机 专业 厂 .塑料 加 工 设备 专业 厂 . 束 线 机 专业 
厂 等 ,主机 专业 生产 厂 将 对 设备 的 系列 化 .标准 化 ,通用 化 、 
自动 化 进行 综合 研究 ,并 逐步 建立 主机 厂 与 专业 部 件 生产 厂 
战略 同盟 军 的 产业 组 织 形式 ,共同 努力 ,提高 国内 国际 市 场 
TAR ,形成 规模 经 济 生 产 ,逐步 发 展 成 具有 中 国电 线 电缆 
专用 设备 特色 的 名 牌 企业 。 
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三 \ 重 视 各 类 人 员 在 培养 中 发 展 

电线 电缆 专用 设备 制造 业 的 竞争 有 国内 的 竞争 ,但 主要 
是 国际 的 竞争 ,竞争 的 焦点 是 科技 能 力 的 较量 。 所 以 ,目前 ， 
国内 企业 当务之急 应 该 补充 高 精 尖 人 才 和 综合 管理 人 才 ,加 
大 开发 力度 ,企业 在 自身 培养 的 基础 上 ,还 应 引进 入 才 , 改 善 
内 部 人 才 结 构 层 次 ,企业 不 仅 要 对 设备 本 身 进行 研究 ,还 应 
对 电线 电缆 产品 .材料 .工艺 . 工 模 器 具 .检测 设备 等 进行 综 
合 性 的 研究 ,这样 才能 使 制造 的 设备 更 好 地 适应 市 场 的 需 
要 。 由 于 企业 重视 各 类 人 员 的 培养 ,预测 "十 五 "期 间 进 厂 的 
大 学 毕业 生 将 会 增加 ,专业 技术 人 员 占 全 三 职工 的 比例 将 从 
目前 的 14.99% ,提高 到 2005 年 的 20% ~ 30% . 

四 、 面 向 市 场 ,在 经 济 结构 的 调整 中 求 发 展 

业内 专家 认为 要 增强 企业 竞争 力 , 必 须 抓 好 内 部 管理 。 
抓 内 部 管理 要 把 营销 工作 当 作 “龙头 "来 抓 ,营销 工作 不 仅仅 
是 去 订 一 些 合同 ,车 销 人 员 还 要 懂 产 品 HRA ,能 正确 反映 
和 引导 用 户 的 期 望 和 需求 ,运用 科学 预测 .市 场 分 析 的 方法 ， 
正确 传递 信息 。 电 缆 电缆 专用 设备 的 特点 是 单 件 小 批 生产 ， 
有 的 产品 需 用 量 很 少 ,其 至 是 几 年 生产 一 台 。 这 就 要 求 企业 
在 抓 国内 市 场 的 同时 ,必须 抓紧 国际 市 场 的 开拓 ,大 力 扩大 
出 口 ， 预 测 “ 十 五 ”期 间 采 取出 口 与 内 销 相 结 合 的 营销 策略 ， 
在 提高 国内 市 场 上 右 有 率 的 基础 上 ,提高 国际 市 场 的 份额 是 大 
有 可 能 的 ,1999 年 电工 专用 设备 出 口 额 700 万 元 ,2000 年 已 
超过 2 000 万 元 ,年 增长 200% 以上。 预计 2005 年 出 口 额 将 
会 比 2000 年 出 口 额 增加 一 售 以 上 。 

抓 内 部 管理 要 把 科技 开发 作为 企业 生产 的 依靠 基础 ,要 
不 断 设计 开发 出 行业 内 甚至 是 国际 上 上 挡 次 的 新 产品 。 为 
使 电线 电缆 专用 设备 能 适应 电线 电缆 行业 发 展 的 需要 ,使 用 
部 门 的 合作 和 支持 是 关键 , 因 之 针对 企业 的 实际 情况 ,组 织 
力量 进行 研究 , 走 “ 产 学, 研 "一 体 化 道路 ,这 是 企业 发 展 的 
方向 ,预测 “十 五 "期间 会 取得 有 效 的 成 果 。 

抓 内 部 管理 ,质量 是 核心 ,是 企业 的 生命 ,这 是 多 年 来 被 
行业 确认 的 共识 。 目 前 行业 内 部 分 企业 已 贯 标 (GB/T19000 系 
列 标准 ) 达 标 ,以 后 还 要 持之以恒 的 贯彻 。 预 测 到 2005 F E 
要 的 电线 电缆 专用 设备 厂 都 要 通过 1S09000 标准 认证 。 电 线 
电缆 专用 设备 的 行业 标准 已 制订 了 一 部 分 ,现在 各 厂 都 在 贯 
彻 执行 。 国 家 要 求 进 一 步 加 强行 业 标准 的 制订 工作 ,行业 标 
准 要 向 协会 转化 ,企业 是 制订 标准 的 主体 ,预测 “十 五 "期间 电 
线 电 缆 专用 设备 的 行业 标准 的 制 修订 工作 会 进一步 加 强 。 

五 .电线 电缆 专用 设备 价格 会 逐步 走向 合理 

目前 ,国产 电线 电缆 专用 设备 的 价格 偶 低 ,影响 了 企业 
的 经 济 效益 ,这 也 是 业内 企业 的 共识 ,预测 “十 五 期间 随 着 
技术 水 平和 质量 水 平 的 不 断 提高 国产 电线 电缆 万 用 设备 的 
价格 会 逐步 走向 合理 。 


高 温 超 导 限 流 帮 的 新 进展 


自从 IBM 公司 瑞士 研究 所 于 1986 年 发 现 氧化 物 高 温 超 
导体 以 来 ,世界 上 掀起 了 探索 新 的 高 温 超 导体 的 热潮 。 瑞 士 
科学 家 也 因此 获得 诺 贝 尔 奖 。 在 探索 高 温 超 导体 的 同时 ,人 
们 以 更 大 的 热情 发 展 高 温 超 导体 的 应 用 技术 ,从 而 使 超导体 
从 学 科研 究 到 高 新 技术 产品 的 距离 越 来 越 近 。 美 国 科 学 家 
说 : 超 导 技 术 之 于 21 世纪 如 同 半导体 技术 之 于 20 世纪 。 在 
电力 系统 中 , 超 导 技 术 的 应 用 将 有 利于 各 种 电气 设备 的 小 型 
化 . 轻 量 化 和 高 效 化 ,有 效 地 限制 由 于 系统 扩大 而 增加 的 短 
路 电流 APE DR HH LEA .大 容量 输电 而 引起 的 系统 稳定 性 
问题 ,实现 高 可 靠 性 和 高 密度 输电 ,并 可 迅速 有 效 地 平衡 峰 
值 负载 ,降低 电网 的 造价 和 改造 费用 。 美 国 能 源 部 认为 , 超 
导电 力 技术 将 是 21 世纪 电力 工业 唯一 的 高 技术 储备 ;日 本 
新 能 源 开发 机 构 更 认为 ,发 展 超 导 电 力 技术 将 是 21 世纪 全 
球 竞争 中 保持 尖端 优势 的 关键 所 在 。 

超 导 限 流 器 (SFCL) 是 超 导 技 术 在 电力 系统 中 得 到 应 用 
的 领头 超 导 产 品 。 清 华 大 学 刘卫东 ,将 晓 华 等 人 归纳 总 结 认 
为 ,SFCL 在 电力 系统 中 的 应 用 有 8 点 优势 :四 减少 短路 电流 
对 电力 设备 的 电动 力 和 热效应 ,从 而 提高 电力 系统 可 靠 性 。 
@ 提 高 电力 系统 动 稳定 性 。@ 限 制 短 路 电流 值 RZD AA BE 
抗 值 ,从 市 提高 电力 系统 静 稳 定性 ,提高 供电 质量 ,以 及 降低 
某 些 设备 如 电力 变压器 的 造价 。@ 保 护 其 他 超 导 电 力 设备 
如 超 导 变 压 器 . 超 导 电 缆 等 。 包 解决 由 于 短路 电流 过 大 而 无 
法 解决 的 联网 (包括 联络 母线 . 环 网 等 ) 问 题 , 增 加 电 阅 运行 
的 可 靠 性 .经 济 性 和 灵活 性 以 及 避免 在 新 建 电 站 后 由 于 短路 
电流 增加 ,导致 大 量 高 压 断 路 器 面临 更 换 的 问题 。 人 @ 与 当前 
应 用 的 限 流 电 抗 器 相 比 ,可 减少 有 功 和 无 功 损耗 ,并 提高 供 
电 质 量 ，@@ 在 电网 出 现 短路 故障 时 ,可 减少 电压 降低 的 影响 
范围 ,提高 用 电 质 量 。 包 与 常规 高 压 断 路 器 比较 ,能 自动 抑 
制 短路 电流 且 不 需 继 电 保护 系统 ,没有 机 械 部 分 ,动作 快 。 
目前 ,SFCL 已 在 各 发 达 国家 成 功 地 通过 试验 运行 。 国 外 科技 
界 和 产业 界 估计 ,SFCL 将 会 在 短期 内 实现 产业 化 。 

一 .我国 高 温 超 导 限 流 器 的 研制 进展 情况 

我 国 经 济 发 展 十 分 迅速 , 工业 用 电 和 民用 电 的 增长 速度 
都 大 大 超过 了 发 达 国 家 。 在 我 国电 能 需求 量 迅速 增长 的 同 
时 ,对 电能 的 安全 性 与 可 靠 性 的 要 求 也 不 断 增 加 ,加 之 我 国 
电力 资源 的 分 布 不 均 和 负荷 分 布 不 同 所 造成 的 矛盾 日 益 突 
出 ,并 使 特长 ( 远 ) 距 离 输电 成 为 必要 ,从 而 使 电网 向 超大 规 
模 发 展 。 三 峡 工 程 建成 后 , 随 着 电网 容量 的 增加 和 规模 的 不 
断 扩 大 ,电网 的 短路 电流 将 急剧 上 升 。 巨 额 短路 电流 对 电器 
没 备 和 正常 供电 带 来 很 大 威胁 ,不 仅 引 起 电压 和 频率 的 不 稳 
定 ,和 而且 可 能 导致 电网 崩溃 和 大 面积 停电 。 总 之 ,巨大 的 短 
路 电流 已 经 成 为 制约 我 国电 网 发 展 的 重要 因素 ,所 以 对 短路 
电流 采取 有 效 的 限制 是 非常 必要 的 。 

尽管 克服 短路 电流 的 方法 很 多 ,如 提高 断路 器 的 开 断 容 
晤 和 各 种 电器 设备 的 动 热 稳定 电流 .采用 限 流 熔 断 器 或 电抗 
器 等 ,但 是 它们 都 没有 高 温 超 导 限 流 器 (HTSFCL) 的 性 能 优 
越 。HTSFCL 可 以 大 大 降低 电网 的 短路 电流 ,从 而 使 电网 的 


稳定 性 和 电能 质量 相应 提高 并 增加 电网 输送 容量 。 它 在 我 
国电 力 系 统 中 的 应 用 具有 十 分 重要 的 意义 并 将 带 来 巨大 的 
经 济 效益 和 社会 效益 。 为 了 急 起 直 追 国际 HTSFCL 的 发 展 进 
程 ,填补 我 国 HTSFCL 的 研究 空白 ,北京 市 紫 微 星 实业 总 公 量 
与 中 国 科学 院 电工 研究 所 于 1999 年 经 较 长 时 间 磋 商 .调查 、 
论证 后 ,签订 了 合作 开发 高 温 超 导 限 流 器 的 技术 合同 书 ， 
2000 年 4 月 ,国家 经 济 贸易 委员 会 下 达 了 “2000 年 国家 重点 
技术 创新 项 目 计 划 ” ,其 中 列 人 了 由 北京 市 紫 微 星 实业 总 公 
司 承 所 的 “高 温 超 导 限 流 器 的 技术 开发 及 其 产业 化 "项 目 ， 
该 项 目 要 求 利 用 超导体 的 超 导 态 一 正常 态 转变 的 物理 特性 ， 
开发 集 检 测 ,触发 和 限 流 功 能 为 -- 体 的 电力 设备 。 

该 设备 的 运行 温度 为 77K, 基本 技术 参数 为 12kV/1.5kA， 
预计 在 2002 年 8 月 计划 期 内 ,完成 该 HTSFCL 的 样机 研制 和 
试验 运行 。 

2000 年 6 月 ,该 项 目 由 北京 市 经 委 组 织 召 开 可 行 性 研究 
专家 论证 会 。 以 韩 朔 研究 员 为 首 的 专家 们 认为 :发 展 高 温 超 
导 限 流 器 是 符合 我 国 需要 的 ,高温 超 导 限 流 器 的 应 用 前 景 是 
相当 广阔 的 ,选择 高 温 超 导 限 流 器 作为 攻关 项 目 是 具有 远见 
的 。 

2000 年 1 月 ,中 国 科 学 院 和 开 组 织 知识 创新 工程 方 问 
性 项 目 “ 高 温 超 导 限 流 器 及 其 在 电网 中 的 应 用 "论证 会 。 专 
家 们 认为 :项 目 是 全 面 发 展 高 温 超 导电 力 技术 的 切入 点 与 突 
BO ,项 目 选 题 正确 ,指标 合理 ,具有 创新 性 。 项 目 获 得 认 
Ay 

2000 年 12 月 ,该 项 目 在 中 国 科 学 院 文献 中 心 进行 查 新 ， 
查 新 报告 认为 :该 查 新 课题 研制 的 高 温 超 导 限 流 器 (12kV/ 
1.5kA) 是 一 项 具有 自主 知识 产权 的 成 果 。 

2001 年 7 月 ,为 了 研制 该 项 目 样 机 初步 试制 的 低压 HTS- 
FCL 试制 成 功 ,同时 完成 了 试验 设备 的 制造 与 调试 ， 

2001 年 10 月 1416 日 的 (中 国 高 新 技术 产业 导报 》 会 有 布 了 
“2001 年 度 科技 型 中 小 企业 技术 创新 基金 项 目 ".， 其 中 "新 能 
源 .高 效 节 能 "类 中 列 上 了 北京 市 紫 微 星 实 业 总 公司 的 “ 商 温 
超 导 限 流 器 "项 目 ， 沪 基 金 项 目 是 国家 科技 部 组 织 国内 外 昔 
名 专家 评审 确定 的 。 

在 “ 八 五 " “ 九 五 "期 间 , 商 温 超 导 限 流 器 曾 UA 
电力 电器 一 起 被 列 人 国家 863.973 计划 项 目 ， 月 前 , 它 正 在 
单独 申报 国家 “十 五 "期 间 的 863 计划 项 目 。 

我 国正 在 研制 的 高 温 超 导 限 流 器 的 技术 进展 如 下 : 

我 国 高 温 超 导 限 流 器 项 目 于 1999 年 上 月 正式 启动 .项 
目的 总 体 日 标 是 :完成 一 种 具有 自主 知识 产权 的 12kV/1.5kA 
的 新 型 混合 型 高 温 超 导 限 流 器 的 研制 与 并 网 运行 试验 ,使 高 
温 超 导 限 流 器 具有 工业 化 前 景 。 与 此 同时 ,解决 高 温 超 于 电 
力 应 用 的 一 系列 关键 科学 技术 问题 ,为 发 展 超 导 电 力 技 术 葛 
定 基础 。 第 一 阶段 目标 是 :人 研制 成 380V/25A -A E 
超 导 限 流 器 的 小 型 样机 ,， 在 实验 研究 的 基础 上 ,为 大 型 样机 
的 设计 和 研制 提供 依据 。 结 合 限 流 器 的 应 用 日 标 , 对 高 温 超 
导体 电磁 特性 作 了 研究 ,设计 并 绕 制 了 用 于 限 流 器 的 遍 漆 超 
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导线 圈 ,测试 了 多 种 绝缘 材料 在 低温 下 的 绝缘 性 能 ,最 后 制 
成 一 台新 型 混合 型 的 380V/25A 的 高 温 超 导 限 流 器 。 其 仿真 
结果 与 实验 结果 为 : 

中 仿真 结果 :如 果 系 统 未 装 限 流 器 , 当 发 生 单 相 接 地 故 
障 时 ,故障 相 短路 电流 峰值 可 达到 60.9A ,短路 电流 稳 态 值 可 
达到 27.4A( 有 效 值 ); 如 果 系 统 安装 了 限 流 器 , 当 发 生 单 相 接 
地 故障 时 ,故障 相 短 路 电流 峰值 为 8.8A, 短 路 电流 稳 态 值 为 
5.8A( 有 效 值 ) ,故障 电流 缩减 率 分 别 为 85.6% 和 78.8% 。 

外 实验 结果 :如 果 系 统 未 装 限 流 器 , 当 发 生 单 相 接地 故 
障 时 ,故障 相 短 路 电流 峰值 可 达到 61.2A, 短 路 电流 稳 态 值 可 
达到 28.7A( 有 效 值 ) ;如 果 系 统 安 装 了 限 流 器 , 当 发 生 单 相 接 
地 故障 时 ,故障 相 短 路 电流 峰值 为 9.0A, 短 路 电流 稳 态 值 为 
6.3A( 有 效 值 ) ,故障 电流 缩减 率 分 别 为 85.3% 和 和 78.0%。 

由 此 可 见 , 这 种 新 型 超 导 限 流 器 能 够 有 效 地 抑制 故障 电流 。 

二 、 国 外 最 近 研 制 的 超 导 限 流 器 

根据 有 关 文 献 报道 :ABB 的 研究 者 正在 研制 世界 上 最 大 
功率 的 限 流 器 产品 一 一 额定 功率 为 604MV' A 的 超 导 限 流 器 。 
由 于 陶瓷 超导体 具有 独特 的 物理 特性 , 即 它 可 在 恰当 的 等 级 
对 电流 提供 极 小 的 电阻 使 电流 经 过 ,而 当 电 流 变 得 太 大 ,其 
电阻 也 变 得 很 大 ,大 电流 就 不 能 通过 ,因而 它 可 理想 地 用 于 
中 压 和 高 压 回 路 上 的 限 流 器 中 ,并 且 限 流 器 不 会 出 故障 。 超 
导 限 流 器 相对 于 传统 断路 器 的 另 一 个 优点 是 不 会 受 故 障 危 
Eo AM ,迄今 存在 的 问题 是 脆性 陶瓷 材料 的 制造 问题 , 即 
很 难 将 超 导 材 料 制 成 需要 的 长 度 。 而 ABB 克服 了 这 些 困难 ， 
它 已 研制 出 超 导 材 料 薄片 ,而 不 是 电线 线圈 。 这 些 薄片 可 加 
工 成 长 的 或 螺旋 状 导体 ,并 且 通 过 改变 其 截面 ,在 几 千 安 电 
流 之 间 可 使 超导体 的 电阻 变化 。 预 计 在 2 ~ 3 年 间 电 力 公司 
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可 得 到 该 产品 。 

美国 通用 原子 能 公司 等 正在 研制 15kV/1200A 的 高 温 超 
导 限 流 器 , 它 可 将 最 大 短路 电流 从 20kA 限制 到 4kA。 

2001 年 ,西安 高 压 电 器 研究 所 在 其 汇编 的 《国外 最 新 真 
空 开 关 、 熔 断 器 和 限 流 器 技术 发 展 文集 /的 《前 言 4 部 分 专门 
介绍 了 国外 几 种 新 型 限 流 器 的 发 展 及 研究 情况 。ABB 合作 
研究 有 限 公 司 PTC 材料 ( 正 向 温度 系统 电阻 ) 提 出 用 于 中 压 
的 新 型 限 流 装置 ,把 熔断 器 和 断路 器 的 优点 结合 起 来 ,具有 
重复 操作 的 快速 限 流 特点 ;日 本 研究 了 单 直流 电抗 器 型 三 相 
限 流 器 ,其 原理 是 将 整流 器 型 限 流 元 件 的 超 导 线 圈 插 和 人 二 极 
管 电 桥 ,使 交流 故障 电流 变 成 直流 ,用 线圈 电感 来 限 流 。 日 
本 对 超 导 限 流 器 的 研究 比较 多 。 最 后 3 篇 分 别 介绍 了 日 本 
利用 有 限 元 法 对 磁 屏 项 型 超 导 限 流 器 基本 特性 的 评价 ;安装 
有 超 导 限 流 器 的 大 型 电网 的 短路 电流 的 计算 及 其 限 流 器 选 
位 的 研讨 ;采用 超 导 限 流 器 对 提高 电力 系统 稳定 性 效果 的 研 
究 试 验 。 

三 .起 导 限 流 器 的 前 景 

应 当 说 , 超 导 限 流 器 属于 柔性 交流 输电 系统 FACTS 的 一 
个 重要 内 容 , 并 不 是 简单 地 替代 传统 的 SF 或 真空 高 压 断路 
器 ,而 是 对 电力 系统 的 稳定 性 .可靠 性 .经济 性 和 运行 灵活 性 
均 起 着 重要 的 作用 。 因 此 有 人 认为 , 超 导 限 流 器 即使 比 传统 
高 压 断 路 器 贵 上 几 倍 也 会 有 不 错 的 市 场 。 专 家 们 预计 ,今后 
二 三 年 内 HTSFCL 将 走向 产业 化 ,逐步 在 电力 系统 中 推广 应 
用 。 到 2010 年 ,世界 HTSFCL 的 市 场 约 为 35 亿美 元 。 根 据 我 
国 具体 情况 ,如 果 从 现在 开始 强力 投入 研究 开发 费用 和 人 力 


物力 ,那么 到 2003 年 , 即 经 过 三 年 时 间 , HTSFCL 走 上 大 批量 


的 应 用 ,每 年 的 市 场 约 为 2.4 亿 元 。 
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“ 妃 五 "期间 经 历 了 不 平凡 的 5 年 ,经 历 了 由 计划 经 济 向 
市 场 经 济 转化 、1998 年 的 政府 机 构 改 革 、1999 年 的 科研 院 所 
转制 2000 年 的 政府 机 构 深 化 改革 以 及 国家 标准 化 管理 体制 
的 改革 等 等 ,给 标准 化 工作 带 来 的 既是 机 过 ,又 是 挑战 。 

“ 九 五 "期间, 电工 行业 标准 化 工作 紧 紧 围 绕 机 械 工业 “ 提 
高 标准 水 平 强化 标准 实施 、 大 力 加 强 企业 标准 化 工作 ”的 主 
要 任务 为 目标 ,以 市 场 为 导向 ,以 改革 为 契机 ,在 国家 质量 技 
术 监 督 局 . 原 国家 机 械 工业 局 的 领导 下 ,在 电工 各 专业 标准 化 
技术 委员 会 .专业 研究 所 的 努力 工作 积极 配合 下 ,开展 并 完 
成 六 九 五 "提出 的 各 项 任务 ,取得 了 显著 成 效 。 大 力 推 进 采 
用 国际 标准 工作 ,加 速 了 电工 标准 与 国际 接轨 的 步伐 ;完成 了 
标准 复审 工作 ,提高 了 标准 水 平 ,优化 了 标准 体系 结构 ;开展 
了 电工 强制 性 标准 认定 工作 ,强化 了 标准 的 实施 监督 ;建立 了 
电工 标准 网 络 化 管理 系统 ,提高 了 管理 水 平和 服务 水 平 ;加 强 
了 企业 标准 化 工作 ,开展 了 标准 信息 的 交流 与 服务 等 项 工作 。 
“ 九 五 "期 间 ,电工 标准 化 整体 工作 上 了 一 个 新 台阶 ,圆满 完成 
了 各 项 任务 。 主 要 表现 在 以 下 几 个 方面 。 

一 、 大 力 推进 采用 国际 标准 工作 ,加快 了 与 国际 接轨 的 
步伐 

采用 国际 标准 和 国外 先进 标准 是 我 国 一 项 重要 的 技术 经 
济 政策 ,是 推动 行业 技术 进步 ,提高 标准 水 平和 产品 质量 的 一 
项 重要 措施 ,也 是 电工 行业 “ 九 五 ”期 间 的 一 项 重要 任务 。 

(一 ) 开 展 采 标 课 题 研究 ,提出 建设 与 对 策 

组 织 电工 行业 开展 了 采 标 课题 研究 ,对 采 标 工作 提出 了 
建议 和 对 策 , 大 大 推进 了 采 标 工作 的 进程 。1997 年 原 机 械 工 
业 部 科技 与 质量 监督 司 下 达 了 采 标 课题 研究 计划 。 由 北京 
电工 综合 技术 经 济 研究 所 申报 并 组 织 电工 行业 有 关 标 委 会 
共同 开展 了 课题 研究 工作 。 历 时 两 年 ,于 1908 年 底 完成 了 
课题 研究 工作 ,并 提出 了 《电工 行业 采用 国际 标准 (IEC) 若 干 
问题 的 研究 》 课 题 报 告 和 《电工 行业 采 标 指南 》。1999 年 2 A 
通过 了 国家 机 械 工 业 局 行业 管理 司 组织 的 各 方面 标准 化 专 
家 参加 的 课题 鉴定 。 

课题 研究 提出 了 :建立 与 国际 标准 相 协调 .与 市 场 经 济 
相 适 应 的 电工 标准 体系 ; 既 要 加 速 国际 标准 的 转化 ,又 要 考 
虑 市 场 实 效 性 ;在 采用 国际 标准 的 同时 ,要 认真 研究 国际 标 
准 , 向 国际 电工 委员 会 提出 我 国 提案 等 观点 。 对 促进 我 国标 
准 体系 与 TEC 标准 体系 的 接轨 、 加 速 “ 九 五 " 采 标 目标 的 实 
现 ,提出 了 较 详细 完整 的 采 标 研究 对 策 和 建议 。 同 时 在 电 
工行 业 试行 了 电工 行业 采 标 指南 》, 取 得 了 良好 效果 。 此 课 
题 荣获 1999 年 度 机 械 工 业 科 技 进 步 二 等 奖 。 

(二 ) 电 工 国际 标准 的 转化 工作 和 采 标 工作 取得 显著 成 效 

(1)* 九 天 "期 间 , 对 电工 行业 对 应 的 IEC/ISO 标准 进行 了 
积极 有 效 的 转化 。 截 止 至 2000 年 底 , 与 电工 行业 对 应 的 
1 319 个 IEC 标准 , 除 158 个 因 各 种 因素 暂时 不 转化 外 ,已 有 
765 个 转化 为 电工 国家 标准 和 行业 标准 ,转化 率 达 65%。 其 
中 :等 同 297 项 ,等 效 293 项 , 非 等 效 175 项 。 

(2) 截 止 至 2000 年 底 , 电 工行 业 1 038 个 国家 标准 中 , 采 


用 国际 标准 的 达 539 个 , 采 标 率 达 53%。 采 用 国际 标准 大 大 
提高 了 标准 的 整体 水 平和 产品 质量 ,促进 了 电工 行业 的 技术 
进步 与 发 展 。 

(三 ) 采 用 国际 标准 对 电工 行业 提高 产品 水 平 .增强 在 国 
内 .国际 市 场 的 竞争 力 .扩大 产品 出 口 .促进 产品 的 安全 认证 
等 方面 起 到 了 积极 的 重要 作用 

(1) 积 极 采用 国际 标准 ,增强 了 国际 市 场 的 竞争 力 , 扩 大 
了 产品 出 口 。 如 电动 工具 行业 产品 1997 年 出 口 额 达 5.4 
亿美 元 , 占 国 内 全 部 销售 额 的 54%;1999 年 出 [1 额 达 7.2 亿 
美元 ;2000 年 出 口 额 达 12 亿美 元 ,变压器 行业 “ 九 五 期 
间 , 沈 阳 变 压 器 有 限 责 任 公司 .西安 变压器 厂 ,保定 天 威 集团 
变压器 公司 等 企业 出 只 持续 增长 ,年 创汇 额 都 在 千 万 美元 以 
上 。 除 主要 出 已 到 东南 亚 国家 外 , 近 几 年 又 开发 了 海湾 国家 
及 非洲 市 场 。2000 年 沈阳 变压器 有 限 责任 公司 还 成 功 地 打 
人 了 欧洲 市 场 ,与 南 联 盟 签 定 了 大 批 变 压 器 供 货 合同 。 电 线 
电缆 行业 “出口 迅速 增长 1987 年 出 口 总 额 仅 为 0.26 亿美 
元 ,而 1999 年 出 口 总 额 达 12.58 亿美 元 ,12 年 增长 了 数 十 倍 。 

(2) 促 进 了 国内 外 产品 的 安全 认证 ，。 如 电动 工具 行业 
仅 上 海 电 动工 具 检测 站 ,截止 至 2000 年 底 , 已 有 六 七 十 个 企 
业 .300 多 个 产品 品种 通过 了 安全 认证 ,获得 了 “长城 "标志 ， 
认证 产品 的 产量 占 行业 总 产量 的 90% 以 上 。 与 此 同时 ,对 国 
外 厂商 进口 到 我 国 的 电动 工具 进行 认证 ,目前 已 有 德国 AEG 
公司 .BOSCH 公司 、METABO 公司 ,日 本 的 日 立 公 司 . 牧 出 公 
司 良 明 公司 .东芝 公司 高速 公 司 ,以 及 美国 的 B&D 公司 ， 
法 国 的 标致 公司 ,韩国 的 金星 公司 . 启 祥 公司 金刚 公司 , 别 
支 登 十 敦 的 喜 利 得 公司 及 中 国 台湾 的 捷 顺 公司 等 15 个 国家 
和 地 区 的 31 家 工厂 ,600 多 个 品种 规格 的 电动 工具 ,来 我 因 
申请 产品 认证 ,电线 电缆 行业 ”GCB5013.1~7 一 1997《4 额 定 电 
FE 450/750V 及 以 下 橡皮 绝缘 电缆 》 及 GB5023.1 ~ 7—1997 $i 
定 电 床 450/750V 及 以 下 聚 氯 乙烯 绝缘 电缆 》 等 标准 在 电线 电 
缆 产 品 安全 认证 工作 中 发 挥 了 重要 作用 。 截 止 至 1999 年 
底 ,电线 电缆 行业 已 有 约 1200 个 企业 通过 了 安全 认证 , 效 得 
了 "长 城 " 标 志 。 低 压 电 器 行业 ”剩余 电流 动作 断路 器 是 强 
制 性 安全 认证 产品 ,从 1999 年 起 ,对 采用 国际 标准 制定 的 国 
家 标准 GB16916.1、.21、.22 一 1997 .GB16917.1.、.21. .22 一 1997 
开始 实施 安全 认证 。1999 ~ 2000 年 , 共 审 查 企业 标准 200 多 
份 ,使 企业 产品 通过 安全 认证 。 家 用 自动 控制 器 行业 ”佛山 
通宝 股份 有 限 公司 ,严格 采用 按 国际 标准 制定 的 GB14536.2 
~ 13 一 1996《 家 用 和 类 似 用 途 电 自动 控制 器 的 特殊 要 求 》, 使 
产品 水 平 达到 国内 外 则 类 产品 的 先进 水 平 ,先后 通过 美国 
UL .德国 VDE、 加 拿 大 CSA .瑞典 SEMKO ,中国 CCEE 等 国家 
的 产品 安全 认证 。 产 品 在 国内 市 场 占有 率 达 220% 11 E, Hi 
销 日 本 ,东南亚 .欧洲 及 美国 ,截止 1997 年 底 创 汇 约 300 万 美 
元 。 水 轮机 行业 “ 九 五 "期 间 ,采用 国际 标准 的 水 轮机 产品 
出 口 创汇 达 3 000 多 万 美元 。 

(3) 在 国际 招 .投标 中 起 到 积极 作用 。 在 许多 国际 招 A 
PRIF ,使 用 的 标准 是 国际 标准 。 如 继电器 行业 ” 仅 在 伊朗 德 
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黑 兰 地 铁 工 程 直流 电源 一 个 项 目 中 标 , 即 创收 4 000 万 元 。 
采 标 后 还 促进 了 国内 重点 工程 投标 的 中 标 率 ,如 秦山 核电 站 
二 期 工程 主 设备 保护 项 目 一 举 中 标 , 是 国产 设备 首次 进入 核 
电 领 域 。 电 线 电缆 行业 ”山东 和 鲁能 泰山 电缆 股份 有 限 公 司 ， 
在 上 海 浦东 国际 机 场 一 期 工程 招标 中 竟 标 获得 总 额 达 4 000 
多 万 元 的 交 联 聚 乙烯 绝缘 电缆 供 货 合同 。 

(4) 保 证 了 国家 城 网 改造 工程 的 顺利 进行 。 国 家 电力 系 
统 “ 两 网 "改造 ,对 剩余 电流 动作 断路 器 的 需求 量 很 大 , 仅 
2000 年 全 国 的 产量 达到 5 000 万 台 左 右 ,产品 技术 性 能 指标 
也 均 按照 GB16916.1—1997 .CB16916.21 一 1997 .GB16916.22 一 
1997 和 GB16917.1—1997 GB16917.21—1997, 、68B16917.22 一 
1997 标准 规定 进行 生产 和 试验 ,有 力 的 推动 了 国家 电力 系统 
“两 网 改造 工作 的 顺利 开展 。 其 他 电工 产品 如 变压器 高压 
开关 ART .避雷 器 .电力 电容 器 .低压 成 套 开 关 设 备 等 主 
要 产品 ,都 使 用 了 采 标 产品 。 

(四 ) 积 极 提出 国际 标准 的 提案 

在 加 快 采用 国际 标准 的 同时 ,我们 还 注意 研究 国际 标准 
草案 ,并 充分 利用 有 利 条 件 ,反映 我 国 的 国情 , 尽 可 能 使 国际 
标准 草案 采纳 我 国 的 意见 。“ 九 五 "期 间 , 电 工行 业 在 2 030 
份 对 外 投票 中 ,有 相当 数量 的 提案 被 正 C 采纳 。 

二 、 完 成 了 标准 复审 工作 ,提高 了 标准 水 平 ,优化 了 标准 
体系 和 结构 

机 械 工 业 对 1990 年 以 前 的 标准 复审 工作 ,于 1997 年 3 
月 开始 ,到 1999 年 底 结束 ,历时 两 年 。 

(一 ) 遂 过 标准 复审 ,达到 提高 标准 整体 水 平 ,增强 标准 
市 场 适应 性 ,满足 市 场 需 求 的 目的 

(1) 要 进一步 改善 标准 体系 结构 , 即 通过 调整 标准 性 质 、 
级 别 ,把 不 宜 作 为 强制 性 标准 的 调整 为 推荐 性 标准 ,不 宜 作 
为 行业 标准 的 子 以 废止 。 

(2) 调整 标准 技术 内 容 , 即 通过 修改 或 修订 ,保证 标准 的 
实效 性 和 协调 性 ,提高 标准 的 技术 先进 性 .经 济 合理 性 .安全 
可 靠 性 和 市 场 适 应 性 。 

(3) 规 范 行业 标准 代号 。 这 是 继 1992 年 对 机 械 工业 标 
准 的 清理 整顿 后 ,又 一 次 对 标准 的 较 大 变动 ,是 标准 进 人 市 
场 经 济 .满足 市 场 需 求 的 重要 举措 。 

(二 ) 经 过 两 年 的 努力 ,电工 的 国家 标准 和 行业 标准 复审 
TRUE TU HRS 

(1) 提 出 了 标准 复审 结论 。 电 工行 业 1990 年 以 前 的 559 
个 国家 标准 ,305 个 标准 继续 有 效 ,240 个 标准 应 予 修 订 ,14 
个 标准 子 以 废止 。1990 年 以 前 的 1 243 个 行业 标准 ,850 个 标 
准 应 予 修改 或 修订 ,393 个 标准 子 以 废止 。 

(2) 对 850 个 复审 标准 进行 了 修改 或 修订 工作 。 截 止 至 
2000 年 底 , 复 审 后 新 发 布 666 个 行业 标准 ,废止 533 个 标准 。 
至 此 ,电工 现行 标准 共 3 008 个 ,其 中 :国家 标准 1 038 个 , 行 
业 标 准 1 970 个 ;推荐 性 标准 2 613 个 ,强制 性 标准 395 个 。 

(三 ) 电 工 标准 体系 的 结构 得 到 了 优化 ,突出 了 国家 标 
HE 行业 标准 的 作用 和 功能 ,同时 给 企业 标准 的 发 展 留 有 充 
分 余地 

标准 技术 内 容 更 注重 贸易 性 、 互 换 配 合 尺寸 的 功能 , 减 
少 了 制造 过 程 要 求 和 生产 工艺 要 求 。 标 准 代号 得 到 了 规范 
和 统一 ,为 标准 使 用 者 提供 了 极 大 方便 。 可 以 说 ,电工 标准 
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无 论 从 结构 内 容 还 是 标准 的 覆盖 率 方面 ,基本 满足 了 电工 行 
业 发 展 的 需要 。 

三 .开展 了 电工 行业 强制 性 标准 认定 工作 ,强化 了 标准 
的 实施 监督 

根据 4 中 华人 民 共 和 国标 准 化 法 ?第 十 四 条 关于 “强制 性 
标准 ,必须 执行 。 不 符合 强制 性 标准 的 产品 ,禁止 生产 .销售 
和 进口 "的 规定 ,政府 对 强制 性 标准 的 实施 监督 , 除 已 开展 的 
安全 认证 .生产 许可 证 .监督 抽查 .行业 统 检 等 ,涉及 的 强制 
性 标准 仅 占 少 部 分 ,而 对 大 部 分 强制 性 标准 没有 实施 监督 手 
段 。 因 此 , 原 机 械 工业 部 于 1996 年 5 月 下 达 了 《机 械 工 业 产 
品 实施 强制 性 标准 认定 管理 办 法 》, 开始 了 对 机 械 工业 强制 
性 标准 适用 范围 内 的 机 械 产品 实行 强制 性 标准 认定 工作 。 

(一 ) 电 工行 业 强 制 性 标准 数量 多 ,覆盖 面 大 

电工 行业 395 个 强制 性 标准 中 ,强制 性 国家 标准 257 个 ， 
强制 性 行业 标准 138 个 , 约 占 整个 机 械 工业 强制 性 标准 总 数 
的 70%。 因 此 ,电工 行业 强制 性 标准 的 贯彻 实施 , 直接 影响 
到 机 械 工业 强制 性 标准 的 贯彻 实施 。 机 械 工业 分 别 于 1997 
和 1998 年 批准 16 个 产品 实施 强制 性 标准 认定 ,其 中 电工 产 
品 占 11 个。 主要 有 :电力 变压器 .互感 器 .电动 工具 .工业 洗 
衣 机 干 衣 机 .干洗 机 日 用 电器 .中 小 型 旋转 电机 ARES 
爆 用 绝缘 电线 等 , 占 机 械 工业 实施 强制 性 标准 认定 产品 的 
70%。 截 止 至 2000 年 底 , 电 工行 业已 有 525 个 申 证 单元 获得 
机 械 工业 产品 实施 强制 性 标准 认定 证 书 , 占 机 械 工 业 获 证 产 
品 总 数 的 90%。 

(二 ) 强 制 性 标准 的 认定 工作 对 标准 的 贯彻 实施 、 对 行业 
的 技术 进步 起 到 了 极 大 的 促进 作用 

通过 强制 性 标准 认定 工作 ,提高 了 企业 对 贯彻 实施 强制 
性 标准 的 认识 ,促使 企业 注重 产品 质量 ,提高 产品 在 市 场 中 
的 竞争 力 。 尤 其 是 采取 向 社会 公布 获 证 企业 名 单 和 产品 的 
方式 ,以 及 获 证 企业 可 以 在 产品 的 包装 .标牌 .产品 样本 上 印 
制 证 书号 等 方式 ,为 企业 的 产品 和 形象 作 了 重要 宣传 。 如 在 
重大 工程 项 目的 竞标 中 , 以 及 在 全 国 城乡 电网 改造 中 ,电力 
部 门 已 将 是 否 获 得 强制 性 标准 认定 证 书 , 作 为 设备 选 购 的 主 
要 条 件 。 

四 、 建 立 了 电工 行业 标准 网 络 化 管理 系统 ,提高 了 管理 
水 平和 服务 水 平 

“ 九 五 "期 间 ,电工 行业 标准 化 管理 和 信息 服务 在 运用 计 
算 机 信息 技术 方面 上 了 一 个 新 台阶 。 

(一 ) 建 立 了 电工 行业 标准 基础 数据 管理 系统 

1997 年 建立 了 单机 版 电工 行业 标准 基础 数据 库 ;2000 年 
电工 行业 标准 基础 数据 库 从 单机 版 向 网 络 版 转化 。 截 止 至 
2000 年 底 , 基 本 完成 了 网 络 版 电工 行业 标准 基础 数据 库 的 建 
立 : 约 3000 个 电工 国家 标准 .行业 标准 目录 数据 库 ( 中 、 英 
文 ); 约 1 400 个 正 C 标 准 及 转化 为 我 国标 准 的 目录 数据 库 ; 
约 1 500 个 委员 的 45 个 全 国 专 业 标 准 化 技术 委员 会 秘书 处 
及 委员 情况 数据 库 ; 约 500 个 现行 标准 文本 完成 上 网 。 转 化 
后 的 网 络 版 数据 库 ,实现 了 网 络 平台 的 数据 共享 。 

(1) 加 强 了 电工 行业 标准 管理 统计 的 功能 。 

(2) 方 便 了 用 户 以 不 同 的 方式 对 标准 的 查询 ,从 根本 上 实 
现 了 标准 信息 化 的 动态 管理 ,具备 了 网 上 发 布 . 网 上 查询 ,网 
上 下 载 等 功能 。 提 高 了 电工 行业 标准 信息 化 服务 的 水 平和 效 


率 。 

(二 ) 标 准 化 管理 工作 实现 了 网 络 化 管理 

(1) 全 电工 行业 的 标准 化 管理 实现 网 络 化 ,如 电工 行业 承 
FHA 88 A IEC/TC SC 文件 的 对 外 网 上 投票 .对 45 个 标 委 会 和 
10 个 研究 所 的 标准 化 日 常 管理 网 上 联系 和 处 理 标准 化 管理 
工作 文件 网 上 传递 .标准 计划 和 报批 的 网 络 化 管理 等 。 

(2) 标 准 化 管理 机 构 人 员 的 各 项 工作 实现 了 网 络 化 ,如 
数据 共享 和 文件 的 相互 传递 .文件 的 阅 示 等 。 利 用 这 一 手 
段 ,大 大 提高 了 标准 化 管理 工作 的 质量 和 工作 效率 。 

五 .加 强 了 国际 标准 化 工作 ,在 国际 标准 中 充分 反映 我 
国 利益 

“ 九 五 "期 间 ,电工 行业 管理 的 88 个 正 C/TC、SC 技术 委员 
会 ,在 对 外 投票 参加 国际 标准 制订 工作 组 、 对 外 提案 ,以 及 
参加 和 申办 国际 会 议 .对 外 交流 等 方面 取得 了 显著 成 效 。 

(一 ) 自 1998 年 起 ,电工 行业 对 外 投票 全 部 实现 了 网 上 
电子 投票 

E 2000 年 起 ,电工 行业 88 个 IEC/TC, SC 的 TEC 标准 文 
件 下 载 . 以 及 通过 国家 质量 技术 监督 局 的 网 站 对 外 投票 全 部 
实现 了 网 络 化 ,完全 取消 了 纸 面 文件 的 传递 。 电 子 信息 化 对 
国际 标准 的 投票 工作 提供 了 有 效 工 具 , 减 少 了 工作 环节 ,大 
大 提高 了 标准 的 投票 效率 和 投票 率 。“ 九 五 "期间 电工 行业 
IEC 标准 的 对 外 投票 总 数 为 2 030 份 ,其 中 1 000 余 份 是 通过 
网 上 投票 。 总 投票 率 平均 达到 96%. 

(二 ) 积 极 参加 国际 标准 制订 工作 组 ,在 国际 标准 中 充分 
反映 我 国 的 利益 

(1)“ 九 五 ”期 间 电 工行 业 共 有 13 名 专家 参加 了 13 个 
IEC 标准 工作 组 。 主 要 有 :高 压 开关 .电力 电容 器 .电力 电子 、 
低压 电器 .旋转 电机 家 用 自动 控制 器 水轮机、 水 轮机 电 控 、 
电工 电子 设备 机 械 结构 等 专业 。 

(2) 提 出 了 影响 较 大 的 国际 标准 提案 近 20 份 ,其 中 突出 
的 是 工业 电热 设备 行业 ,在 GB10066.1 一 1988《 工 业 电 热 设备 
的 试验 方法 ”通用 部 分 》 和 GB10066.4 一 1988《 工 业 电 热 设 备 
的 试验 方法 ”间接 电阻 炉 》 的 基础 上 ,提出 了 国际 标准 提案 ， 
并 以 我 国 为 主 修订 为 IEC 标准 一 一 下 C60398: 1999《 工 业 电 热 
设备 通用 试验 方法 》。 在 国内 国际 反响 很 大 ,为 我 国电 热 设 
备 产品 打开 国际 市 场 创造 了 条 件 。 

再 如 ,变压器 行业 正 C60076 一 区 电力 变压器 第 1 部 分 : 
总 则 》 中 ,我 国 专家 经 过 大 量 的 理论 和 推导 ,提出 了 对 变压器 
空 载 损 耗 的 校正 公式 mg =P, (1 + d) ,被 EC 正式 采纳 ,并 列 
入 下 C60076 一 1 标准 中 第 10.5 条 。 低 压 成 套 设 备 行业 EC 
17D/187 号 草案 中 ,要 求 用 Om 长 的 母线 槽 做 温 升 试验 , AR 
国 的 大 部 分 试验 站 不 具备 大 面积 的 温 升 实验 条 件 , 为 此 向 
TEC 提出 建议 并 得 到 采纳 ,在 TEC 文件 中 将 其 改 为 6m, 与 我 
国 国情 相 适 应 ,并 为 日 后 的 等 同 采 标 更 定 了 基础 。 

(三 ) 积 极 组 织 标 委 会 和 企业 参加 国际 会 议 , 并 与 标准 化 
技术 考察 相 结合 

(1)“ 九 五 "期间, 电工 行业 共 参 加 了 59 项 国际 会 议 , 达 
151 人 次 。 积 极 参加 国际 会 议 的 主要 有 :高 压 开 关 、 变 压 器 、 
互感 器 ,低压 电器 电线 电缆 量度 继电器 和 保护 装置 防爆 
电气 .无 线 电 干扰 等 标 委 会 。 

(2) 自 19% 年 起 ,北京 电工 综合 技术 经 济 研究 所 重点 组 





织 电工 行业 参加 一 年 一 度 的 TEC 年 会 ,并 尽 可 能 与 标准 化 技 
术 考 察 相 结合 。 共 组 织 了 第 60 届 ( 德 雷 斯 顿 ) 61 届 ( 新 德 
里 ) .62 届 ( 休 斯 敦 ) 63 届 ( 京 都 ) .64 届 ( 斯 德 哥 尔 摩 ) 等 IEC 
年 会 , 达 54 人 次 ,并 分 别 于 1998 年 休斯敦 年 会 和 2000 年 斯 
德 哥 尔 摩 年 会 后 ,组织 考察 了 IEEE( 美 国电 工 电子 工程 师 学 
会 ) ,NEMA( 美 国电 气 制 造 商 协会 )、ULC( 加 拿 大 UL RRS) 
等 单位 ,以 及 法 国 施耐德 公司 .ABB 控制 电器 公司 .德国 西门 
子 (柏林 ) 公 司 .西门子 自动 化 与 传动 公司 `.ABB 低压 断路 器 
等 公司 。 参 加 国际 会 议 加 强 了 与 国际 同行 的 标准 化 技术 交 
流 ,可 以 直接 反映 我 国 对 标准 的 意见 ,便于 国际 同行 探讨 和 
使 我 国 意见 被 采纳 。 有 实力 的 企业 也 愈 来 愈 深刻 地 认识 到 
直接 参与 国际 标准 化 给 企业 自身 带 来 的 利益 。 与 标准 化 技 
术 考 察 相 结合 , 既 提 供 了 双方 技术 合作 的 机 会 ,又 提高 了 国 
内 大 企业 在 国际 上 的 知名 度 。 例 如 :中 国 长 江 三 峡 开 发 总 公 
司 派 人 参加 正 C/TC4( 水 轮机 ) 英 国会 议 , 与 会 代表 来 自 国际 
著名 的 水 轮机 制造 企业 ,甚至 有 三 峡 工 程 中 标 商 。 我 国 代表 
介绍 了 三 峡 工 程 开发 情况 ,引起 代表 极 大 兴趣 和 关注 。 因 此 
当 我 国 代表 提出 申办 2001 年 IEC/TC4 国际 会 议 时 ,获得 了 与 
会 代表 一 臻 通过 。 

(3) 积 极 申办 国际 会 议 。1996 年 ,全 国 变压器 标 委 会 与 
沈阳 变压器 研究 所 在 沈阳 成 功 举办 了 TEC/TCI4 (AE H Ae ) I 
PRM ; 2000 年 5 月 ,全 国 水 轮机 标 委 会 在 北京 举办 了 IEC 
TC4 第 27 工作 组 (反击 式 水 力 机 械 空 蚀 ) 会 议 。 

(四 ) 加 强 同 国外 公司 和 协会 进行 标准 化 技术 交流 ,建立 
广泛 联系 

1999 年 3 月 由 北京 电工 综合 技术 经 济 研 究 所 与 法 国 施 
耐 德 电气 (中 国 ) 有 限 公 司 ,共同 开 展 了 标准 化 技术 交流 ,分 
别 同 全 国 建筑 物 电 气 装置 (TC64) .全 国 低压 电器 (SC17B) AK 
压 成 套 开 关 设 备 (SC17D) .全 国 工 业 过 程控 制 与 测量 (TC65 ) 、 
全 国 高 压 开 关 设 备 (SCI7A) 全国 电气 系统 安全 (TC99) 等 6 
个 标准 化 技术 委员 会 进行 了 座谈 ,沟通 了 双方 对 EC 标准 的 
理解 ,了 解 了 中 国 和 法 国 制订 和 实施 标准 的 机 制 。2000 年 10 
月 31 日 ,中 国电 器 工业 协会 与 美国 机 械 工 程 师 协 会 (ASME ) 
进行 了 标准 化 技术 交流 。 双 方 分 别 介绍 了 电工 行业 和 美国 
ASME 协会 关于 标准 化 组 织 机 构 .标准 制 修订 管理 模式 .工作 
程序 .标准 出 版 发 行 等 情况 。 建 立 了 协会 间 标 准 化 的 沟通 与 
联系 。 

六 加强 了 企业 标准 化 工作 ,开展 了 标准 信息 交流 与 服务 

随 着 市 场 经 济 的 不 断 发 展 和 完善 ,如 何 发 挥 企 业 在 标准 
化 工作 中 的 作用 是 非常 重要 的 。“ 九 五 "期 间 电工 行业 在 吸 
引 企业 参加 标准 制订 .参与 国际 标准 化 工作 .进行 标准 信息 
的 交流 与 服务 等 方面 做 了 富有 成 效 的 工作 。 

(一 ) 发 挥 企业 在 标准 制订 中 的 作用 

“ 九 五 "期 间 ,以 市 场 需求 为 原则 ,标准 制 修订 工作 充分 
发 挥 企 业 的 作用 。 尤 其 对 行业 标准 制 修 订 项 目 , 根 据 企 业 的 
需求 自 下 而 上 立项 ,同时 在 标准 文本 中 对 出 资 单位 采取 署 
名 ,达到 对 企业 宣传 的 目的 等 方式 ,吸引 企业 参加 标准 制订 ， 
鼓励 企业 出 资 支持 标准 制 修订 工作 。 对 于 企业 急需 的 项 目 ， 
在 立项 上 提供 方便 。“ 九 五 期间 ,在 行业 标准 制订 没有 上 级 
拨款 的 情况 下 ,大 部 分 标准 是 由 标 委 会 组 织 企业 制订 , 费用 
由 标 委 会 和 企业 共同 出 资 解决 。 


“ 九 五 "电器 标准 化 工作 > 245 


(二 ) 鼓 励 企 业 参 与 国际 标准 化 工作 

(1) 自 1997 年 开始 ,电工 行业 提出 在 各 标 委 会 成 立国 际 标 
准 化 工作 专家 组 ,目的 是 吸引 有 条 件 的 企业 直接 研究 国际 标 
准 文件 ,参与 国际 标准 化 工作 。 电 工行 业 24 个 专业 的 189 名 
国际 标准 化 专家 ,有 1/3 来 自 于 企业 ,在 国际 标准 研究 投票 工 
作 中 发 挥 着 积极 作用 。 如 ,变压器 ,高压 开关 KEI ARE 
电机 等 标 委 会 的 专家 组 ,在 每 年 标 委 会 年 会 期 间 ,召开 专家 组 
会 ,集中 研究 IEC 投票 文件 ,特别 是 对 IEC 新 工作 项 目 进 行 专 
项 研究 ,及 时 了 解 国际 标准 和 新 产品 的 发 展 趋势 。 

(2) 吸 引 有 条 件 的 企业 参加 国际 会 议 。“ 九 五 "期 间 , 电 
工行 业 1$1 人 次 参加 的 $9 项 国际 会 议 中 ,企业 参加 的 达 53 
人 次 , 占 总 人 次 的 35%。 国 内 企业 走出 去 多 看 看 国外 的 企 
业 ,确实 学 到 了 许多 先进 的 管理 和 现代 科学 技术 。 

(三 ) 对 企业 进行 标准 化 技术 交流 与 服务 

为 使 企业 及 时 了 解 电工 标准 化 信息 , 自 1997 年 起 开始 
建立 了 电工 标准 化 信息 与 资料 网 ,网 员 达 300 人 次 。 主 要 为 
企业 进行 信息 交流 和 标准 的 咨询 服务 。 先 后 于 1998 年 .1999 
年 和 2000 年 召开 了 5 次 信息 交流 会 , 宜 传 国家 标准 化 方针 政 
策 和 任务 目标 .电工 标准 化 及 国际 标准 化 发 展 动态 .对 电工 
基础 标准 和 重要 产品 标准 进行 宣 贯 .提供 电工 标准 文本 服务 
等 ,受到 广大 企业 的 欢迎 。 

七 .建立 了 有 效 的 运行 机 制 和 稳定 的 电工 标准 化 队伍 

(一 ) 配 合 原 机 械 工业 部 制定 了 “ 九 五 "标准 化 工作 纲要 
及 电工 标准 化 工作 实施 纲要 

如 《机 械 工 业 标 准 化 “ 九 五 ”发展 纲要 》《 机 械 工业 国际 标 
准 化 管理 办 法 》《 电 工行 业 标 准 化 “ 九 五 ”业务 工作 纲要 》K《 实 
施 电 工行 业 标准 化 ' 九 五 ' 业 务 纲要 若干 措施 》 等 管理 性 文件 ， 
对 指导 “ 九 五 "期 间 电 工 标准 化 工作 的 开展 起 到 重要 作用 。 

(二 ) 推 进 标准 化 工作 适应 计划 经 济 向 市 场 经 济 的 转化 ， 
满足 市 场 的 需求 ,适应 改革 的 需要 

(1) 基 本 建立 了 与 国际 接轨 ,满足 行业 技术 发 展 需要 .市 
场 需 求 的 电工 标准 体系 。 等 同等 效 采 标的 项 只 制订 为 国家 
标准 ,满足 行业 发 展 和 市 场 需求 的 制订 为 行业 标准 , 同时 为 
企业 标准 的 发 展 留 有 空间 。 

(2) 标 准 的 制订 不 仅仅 为 政府 需要 ,更 重要 的 是 满足 市 
场 需求 ,为 市 场所 驱动 。 标 准 的 制订 工作 尤其 是 行业 标准 的 
制订 ,广泛 吸收 企业 参加 ;标准 的 立项 ,采取 灵活 滚动 的 方 
式 ;标准 制 修订 经 费 , 引 导 企 业 的 投入 。 

(3) 增 加 了 标准 化 技术 委员 会 的 活力 ,从 标 委 会 委员 组 
成 到 工作 内 容 ,面向 企业 面向 市 场 , 使 标准 化 工作 得 到 更 多 
企业 的 参与 和 支持 。 

(4) 调 整 了 行业 标准 出 版 发 行 工 作 , 为 满足 市 场 不 同 层 
面 的 需要 ,采取 多 种 形式 相 结 合 的 标准 出 版 方式 ,获得 了 广 


大 企业 的 赞誉 。 

(三 ) 电 工 专 业 标 准 化 技术 委员 会 组 织 建设 健康 发 展 

“ 九 五 "期间 ,新 组 建 全 国 性 标准 化 技术 委员 会 10 个 , 换 
届 标 委 会 38 个 ,更 换 委 员 涉 及 34 个 标 委 会 达 152 人 次 。 截 
止 至 2000 年 底 , 电 工行 业 共 有 全 国 ( 或 原 部 级 ) 专 业 标准 化 
技术 委员 会 45 个。 其 中 分 技术 委员 会 14 个 , 原 部 级 标 委 会 
2 个 。 委 员 人 数 达 1 585 个 ,主要 来 自制 造 使用、 科研 .流通 
等 领域 ,其 中 来 自 企 业 的 专家 占 70% 左 右 。 标 准 化 技术 委员 
会 作为 一 级 专家 组 织 ,在 标准 化 工作 中 ,发 挥 了 重要 作用 。 

(四 ) 建 立 了 一 批 标准 化 工作 专家 队伍 

截止 至 2000 年 底 ,电工 行业 标准 化 技术 委员 会 秘书 处 
专职 人 员 117 名 ;标准 化 复核 人员 106 名 ;国际 标准 化 工作 专 
家 组 成 员 189 名 。“ 九 五 期间, 电工 各 专业 标准 化 技术 委员 
会 的 秘书 长 .秘书 处 人 员 ,是 电工 标准 化 工作 的 主力 军 ， 为 
实现 标准 化 目标 纲要 ,在 标准 化 工作 岗位 上 , 勤 勤 县 屋 地 工 
作 。 负 责 本 行业 国家 标准 化 方针 政策 的 贯彻 实施 ,组 织 本 行 
业 的 标准 制 修订 工作 .国际 标准 化 工作 .企业 标准 化 技术 盗 
询 与 服务 等 。 在 计划 经 济 向 市 场 经 济 转化 阶段 ,引导 本 行业 
的 标准 化 工作 面向 市 场面 向 改革 ,做 出 了 突出 贡献 ,涌现 出 
一 批 标 准 化 工作 先进 集体 和 先进 个 人 。 有 15 个 标准 化 技术 
委员 会 获 “ 中 国电 器 工业 ' 九 五 ' 标 准 化 工作 先进 集体 ”,29 名 
标准 化 人 员 荣 获 “ 中 国电 器 工业 ' 九 五 ' 标 准 化 工作 先进 个 
人 "称号 。 正 是 这 一 支 稳定 的 标准 化 专家 队伍 ,对 电工 行业 
标准 化 工作 做 出 了 突出 贡献 。 

(五 ) 标 准 成 果 获 奖 成 绩 斐然 

“ 九 五 "期 间 ,电工 标准 获得 科技 进步 奖 共 35 项 。 其 中 ， 
部 科技 进步 一 等 奖 2 项 ,二 等 奖 10 项 ,三 等 奖 23 项 。 充 分 体 
现 出 标准 的 水 平 大 大 提高 ,取得 了 社会 效益 和 经 济 效益 。 

BZ “Th Hil ,在 各 级 领导 的 大 力 支 持 下 ,在 各 标 委 
会 的 积极 努力 和 配合 下 ,电工 行业 标准 化 工作 取得 了 显著 成 
绩 。 虽 然 面 临 政府 机 构 改 革 .科研 院 所 转制 等 外 部 环境 的 改 
变 ,使 标准 化 工作 的 内 部 环境 .工作 机 制 受 到 不 同 程度 的 影 
响 , 但 全 行业 仍 克 服 了 种 种 困难 ,建立 了 一 支 稳 定 的 高 素质 
的 标准 化 专家 队伍 ,增强 了 电工 标准 化 的 凝聚 力 和 向 心力 ， 
是 他 们 的 努力 ,使 得 “ 九 五 "各 项 标准 化 任务 顺利 完成 ,他 们 
用 智慧 和 汗水 ,创造 了 标准 化 工作 的 辉煌 。 

展望 未 来 , 任 重 而 道 远 。“ 九 五 ”期 间 电工 标准 化 工作 虽 
然 取得 了 很 大 成 绩 , 但 仍 面临 着 新 形势 和 新 问题 。 我 们 将 励 
精 图 治 ,力争 在 “十 五 "期 间 使 电工 标准 化 工作 更 上 一 层 楼 。 
要 使 电工 标准 化 工作 适应 新 的 管理 体制 和 运行 机 制 ,适应 
WTO/TBT 的 要 求 ,加 速 与 国际 的 接轨 ,积极 探索 建立 协会 标准 
的 运行 机 制 ,使 电工 标准 化 工作 真正 进入 市 场 经 济 的 良性 循 
环 轨道 ,为 中 国电 器 工业 标准 化 事业 贡献 全 部 智慧 和 力量 ! 





燃气 轮机 行业 


一 ,概述 
全 世界 工业 燃气 轮机 经 过 50 余年 的 发 展 ,技术 已 经 成 
A. FEE 20 世纪 90 年 代 , 国 际 上 发 达 国 家 都 投入 大 量 开 
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发 资金 ,使 燃气 轮机 性 能 指标 逐步 提高 。 目 前 ,先进 燃气 轮 
机 的 简单 循环 效率 已 达 36% ~ 41.6% ,最 大 单机 功率 已 超过 
300MW。 组 成 燃气 一 蒸汽 联合 循环 装置 后 ,发电 效率 达 55 % 


~ 58% ,最 高 可 达 60% ,联合 循环 装置 已 成 为 发 电 市 场 的 主 
流 机 组 。 洁 净 燃 煤 的 ICCC 和 PFBC 电厂 经 过 多 年 示范 运行 ， 
已 进入 商业 应 用 阶段 。 此 外 , 在 天 然 气管 线 增 压 , 舰 船 、 坦 
克 .机 车 驱动 等 领域 ,也 获得 了 普遍 应 用 。 燃 气 轮机 产业 已 
成 为 关系 到 能 源 和 国际 市 场 的 重要 产业 ,受到 了 世界 各 国 的 
注目 和 重视 。 

我 国 的 燃气 轮机 制造 业 始 于 SO 年代 末 ,曾经 自主 开发 
了 多 种 型 号 的 工业 燃气 轮机 。 近 20 年 来 ,由 于 能 源 政策 的 
变化 和 众所周知 的 原因 ,使 得 我 国 发 展 燃气 轮机 的 基础 力量 
仍 显 单薄 。 但 是 , 自 改革 开放 以 来 ,由 于 经 济 的 高 速 发 展 , 燃 
气 轮 机 发 电 也 获得 了 快速 增长 。 截 止 至 1999 年 底 , 装 机 容 
量 达 5 939MW( 不 包括 港澳 台地 区 )。 随 着 能 源 消耗 量 的 增 
加 ,我 国 的 环境 污染 越 来 越 严 重 。 国 家 正 努 力 改变 以 燃 煤 为 
主 的 能 源 结构 ,天 然 气 的 开发 和 勘探 正在 大 规模 的 进行 ,从 
周边 国家 和 我 国 西部 地 区 将 天 然 气 和 液化 天 然 气 输送 到 沿 
海 发 达 地 区 ,建造 洁净 焕 煤 的 ICCC 和 PFBC 示范 电厂 ,海军 
现代 化 和 高 原 机 车 都 推动 了 对 燃气 轮机 的 需求 ,在 未 来 10 
年 内 将 产生 席 大 的 燃气 轮机 国内 市 场 ,估计 可 达到 3 400MW， 
市 值 约 100 亿美 元 。 

为 配合 世界 及 我 国 燃气 轮机 的 需求 和 发 展 ,燃气 轮机 标 
准 化 技术 亦 应 满足 燃气 轮机 科研 .制造 .使 用 .贸易 的 要 求 。 
标准 化 工作 机 制 应 该 适应 市 场 经 济 的 转变 ,特别 是 贯彻 国家 
提出 尽快 采用 国际 标准 和 国外 先进 标准 的 决策 。2000 年 底 ， 
由 国家 质量 技术 监督 局 批准 成 立 的 全 国 燃气 轮机 标准 化 技 
术 委 员 会 (以 下 简称 标 委 会 ) ,将 有 步骤 有 计划 地 做 好 燃气 轮 
机 标准 化 工作 ,为 燃气 轮机 的 发 展 提供 技术 基础 ,有 利于 国 
家 在 “十 五 ”期间 重点 扶持 燃气 轮机 和 燃气 一 蒸汽 联合 循环 
发 电 设备 。 我 国 即将 加 和 WTO。 为 了 与 国际 接轨 ,与 世界 发 
达 国 家 燃气 轮机 标准 化 水 平 保持 一 致 ,我 国 的 燃气 轮机 标准 
体系 应 按照 ISOZTC192 的 体系 ,这样 才 能 保证 今后 燃气 轮机 
的 制造 .使 用 .商贸 达到 与 国际 真正 接轨 ,从 而 保证 我 国 的 燃 
气 轮机 制造 业 能 跟 上 世界 发 展 潮流 ,顺利 而 健康 的 发 展 。 

二 ISO 归口 工作 

标 委 会 和 南京 燃气 轮机 研究 所 负责 我 国 1SOXTC19%2 (E 
际 标准 化 组 织 燃气 轮机 技术 委员 会 ) 的 归口 工作 。 

标 委 会 和 南京 燃气 轮机 研究 所 认真 贯彻 国家 要 求 的 积 
极 采用 国际 标准 的 方针 ,做 好 ISO 燃气 轮机 的 归口 工作 , 秘 
书 处 设 专人 人 负责 处 理 ISO 来 往 文件 AL ISO 发 来 的 文件 , 均 分 
发 到 有 关 标 委 会 委员 和 单位 征求 意见 ,并 经 分 析 汇 总 后 提出 
我 国 的 意见 , 回 ISO 回复 或 投票 表决 ,并 将 有 关 信 息 及 时 转 
告 有 关 标 委 会 委员 和 单位 以 指导 国内 标准 的 制 修订 工作 。 

在 第 一 届 原 机 械 工 业 部 燃 机 标 委 会 期 间 (1996 ~ 2000 
年 ) ,秘书 处 处 理 的 ISO 文件 数 为 :1995 年 7 项 ,1996 年 5 项 ， 
燃 机 1997 年 8 项 ,1998 年 10 项 ,1999 年 12 IM, 2000 年 8 项 。 
由 于 谱 种 原因 ,5 年 中 尚未 派出 代表 参加 过 ISO/TC192 历年 
的 国际 年 会 。 目 前 燃气 轮机 标准 化 工作 在 不 断 发 展 和 日 趋 
完善 , 随 着 全 国 燃气 轮机 标准 化 技术 委员 会 2000 年 12 月 被 
批准 成 立 ,我 国 的 燃气 轮机 标准 化 工作 将 在 国际 上 轩 露 头 
角 。 

每 年 标 委 会 和 南京 燃气 轮机 研究 所 都 撰写 1SO/TC192 
工作 年 报 ,对 待 这 项 工作 是 比较 重视 的 ,态度 是 认真 负责 的 。 


南京 燃气 轮机 研究 所 为 国内 燃气 轮机 行业 归口 单位 和 标 委 
会 秘书 处 所 在 地 ,虽然 未 能 派 员 去 参加 国际 性 会 议 , 但 仍 在 
有 限 的 条 件 下 ,积极 参与 1S0/TCI 的 信息 传递 工作 。 多 年 
来 ,我们 的 投票 率 一 直 为 100% ,而 且 所 提 的 建议 也 都 被 ISO/ 
TC192 的 标准 制定 工作 组 采纳 。 每 当 收 到 标准 文件 ,我 们 均 
能 及 时 组 织 翻译 .校对 并 装订 成 上 机。 对 于 符合 我 国 国情 的 相 
应 标准 ,从 CD 文件 开始 就 着 手 翻译 ,以便 尽早 了 解 信 息 ,并 
为 翻译 出 版 国际 标准 译文 集 做 好 准备 。 加 快 了 标准 转化 速 
度 , 使 燃气 轮机 的 国际 标准 采 标 为 国标 或 行 标 而 保持 与 180 
同步 。 

自 参 与 国际 标准 化 活动 以 来 ,使 本 专业 的 专家 能 及 时 得 
到 新 标准 的 信息 动态 ,开拓 了 本 专业 技术 人 员 的 视野 ,并 为 
国际 标准 和 国外 先进 标准 转化 为 我 国 的 国家 标准 创造 了 条 
件 , 大 大 促进 了 国内 燃气 轮机 行业 和 制造 业 的 发 展 。 正 因为 
我 们 的 工作 是 认真 而 积极 的 , 故 标 委 会 和 南京 燃气 轮机 研究 
所 在 我 国 燃气 轮机 行业 中 具有 较 高 威望 和 形象 ,不 断 有 新 的 
单位 主动 申请 加 和 标 委 会 。 其 目的 是 加 人 标 委 会 组 织 后 可 
以 及 时 了 解 并 掌握 本 专业 最 新 的 标准 信息 。 通 过 参与 制 修 
订 标 准 和 审定 标准 ,把 具有 中 国 特色 的 经 验 和 技术 让 同行 分 
享 。 

三 .ISO/TC192 标准 体系 

截止 至 2000 年 12 A, ISO/TC192 总 共 ( 含 DIS) RAAT T 17 
个 标准 。 其 中 正式 发 布 .出 版 标准 10 个 , DIS 标准 7 个 ,预计 
DIS 标准 将 在 2001 ~ 2002 年 全 部 审查 通过 改 为 正式 标准 发 
布 。 具 体 如 下 

(1) 已 正式 颁布 出 版 的 标准 有 10 个 : 

DISO 2314:198% 燃 气 轮机 一 验收 试验 》 

已 经 采 标 转化 为 GB/T14100 一 1993《 燃 气 轮机 ”验收 试 
验 》 

@1SO 3977:;1978《 燃 气 轮机 一 采购 》 

已 经 采 标 转化 为 GB/T14099 一 1993《 燃 气 轮机 RW) 

(ISO 10494; 1993《 燃 气 轮机 与 燃气 轮机 装置 一 噪声 辐 
it) 

已 经 采 标 转化 为 GB14098 一 1993《 燃 气 轮机 ”噪声 》 

DISO 3977:;1995《 燃 气 轮机 一 采购 附件 1: 联 合 循环 电站 
基本 采购 信息 》 

已 经 等 效 采用 为 JB/18953 .1 一 1999《 燃 气 一 蒸汽 联合 循 
坏 设备 采购 ”基本 信息 》 

GISO 3977:1996《 燃 气 轮机 一 词汇 》 

已 列 人 国家 标准 制定 计划 2001 年 完成 。 

®ISO 11042: 1 一 1996《 燃 气 轮机 一 烟 气 排放 ”第 一 部 分 : 
测量 与 评估 》 

1999 年 已 等 同 采用 上 报 2001 年 国家 质量 技术 监督 局 批 
准 为 GB/AT18345.1 一 2001《 燃 气 轮 机 ” 烟 气 排放 ”第 一 部 分 : 
测量 与 评估 》 

(DISO 11042 一 2:1996 人 (燃气 轮机 一 烟 气 排放 “第 二 部 分 : 
排放 的 自动 监测 》 

1999 年 已 等 同 采用 上 报 2001 年 国家 质量 技术 监督 局 批 
HE A] GBAT18345.2 一 2001《 燃 气 轮 机 ” 烟 气 排放 ”第 2 部 分 : 
排放 的 自动 监测 》 

@ISO 3977 一 1:1996《 燃 气 轮机 一 采购 ”第 一 部 分 :总 则 
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与 定义 》 

该 标准 列 人 2001 ~ 2005 采 标 计划 中 。 

QISO 3977 一 2:1996 燃 气 轮机 一 采购 ”第 二 部 分 :标准 
参考 条 件 及 额定 值 》 

该 标准 列 和 人 2001 ~ 2005 采 标 计划 中 。 

(DISO 2314: 1997《 燃 气 轮机 一 验收 试验 附件 1: 联 合 循 
环 电厂 验收 试验 》 

已 列 人 国家 标准 制定 计划 2001 年 完成 。 

(2) 已 进 和 人 DIS( 国 际 标准 草案 ) 阶 段 的 标准 有 7 个 : 

DISO/DIS 3977 一 3 燃气 轮机 一 采购 第 3 部 分 :设计 要 
求 》 

@ISO/DIS 3977 一 4 燃气 轮机 一 采购 
环境 》 | 

OISO/DIS 3977 一 5 燃气 轮机 一 采购 

@ISO/DIS 3977 一 的 燃气 轮机 一 采购 
环 》 

SISO/DIS 3977 一 《燃气 轮机 一 采购 
息 》 

®ISO/DIS 3977 一 中 燃气 轮机 一 采购 
试验 .安装 及 运行 》 

(DISO/DIS 3977 一 9 燃气 轮机 一 采购 
性 .可 利用 性 .可 维护 性 和 安全 性 》 

以 上 7 个 ISO 标准 ,虽然 目前 是 处 于 DIS 阶段 ,但 据 1SO/ 
TC192 方面 的 信息 , 均 可 望 在 2001 年 审查 通过 ,正式 发 布 出 
版 。 鉴 于 此 , 仅 此 一 项 工作 按 目 前 每 年 平均 采 标 2 个 左右 的 
速度 也 需 6 年 时 间 完 成 ,还 不 包括 对 ISO 采 标 为 国标 的 标准 
修订 项 目 , 以 及 2001 年 后 新 增加 的 ISO 标准 。 

四 、 组 织 制 修订 和 审查 标准 

全 国 燃气 轮机 标 委 会 和 南京 燃气 轮机 研究 所 组 织 燃气 
轮机 国家 标准 和 行业 标准 的 制 修订 工作 ,并 在 每 年 的 年 会 上 
审查 国家 标准 和 行业 标准 ,迄今 为 止 已 制定 修订 标准 如 下 : 

(1)CB14098—1993 ”燃气 轮机 IRE 

(2)GB/T14099—1993 ”燃气 轮机 采购 eqv ISO 3977: 
1978 

(3) GB/TI4100—1993 ”燃气 轮机 ”验收 试验 eqv ISO 
2314: 1989 

(4)CB/T14793—1993 ”燃气 轮机 ”总装 技术 条 件 

(5S)GB/T15135—199% ”燃气 轮机 术语 

(6)GB/T15736—1995 ”燃气 轮机 辅助 设备 通用 技术 要 求 

(7)38/T2783—192 ”燃气 轮机 型 号 编制 方法 

(8)JB/T5884—1991 燃气 轮机 控制 与 保护 系统 

(9)3B/T5885—1991 燃气 轮机 液体 燃料 接收 、 贮 存 和 管 


第 4 部 分 :燃料 与 


第 5 部分: 应用》 
第 6 部 分 :联合 循 


第 7 部 分 :技术 信 


第 8 部 分 :验收 、 


第 9 部 分 : 可 靠 


理 
(10) JB/TS886—1991 燃气 轮机 气体 燃料 的 使 用 导 则 
(11)JB/T6224 一 1992 燃气 轮机 质量 控制 规范 
(12) JB/T6689—1993 RARE COLE A RER W 
公差 及 技术 要 求 


(13)JB/T6690—1993 

槽 公差 及 技术 要 求 
(14) JB/T7604.1—1994 ” 锁 紧 型 钢丝 螺 套 ”型 式 和 尺寸 
(15) JB/17604.2—1994 ”安装 钢丝 螺 套 用 内 螺纹 
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燃气 轮机 透 平 叶片 检 树 型 叶 根 、 


(16)JB/T7604.3 一 1994” 锁 紧 型 钢丝 螺 套 。 技术 条 件 
(17)JB/T7604.4 一 1994” 锁 紧 型 钢丝 螺 套 ”安装 要 求 
(18)3B/T7822—195 燃气 轮机 电气 设备 通用 技术 条 件 
(19)JB/T8741 一 1998 ”燃气 轮机 包装 与 贮存 技术 条 件 
(20) JB /T8953.1—1999 燃气 一 蒸汽 联合 循环 设备 采购 
基本 信息 eqv ISO 63977; 1995 
(21) JB/T8953.2—1999 ”燃气 一 蒸汽 联合 循环 设备 采购 
汽轮机 “neq ISO 60045. 1:1999 
(22) JB/T8953.3—1999 ”燃气 一 蒸汽 联合 循环 设备 采购 
余热 锅炉 ”eqv ISO 63977: 1995 
(23)JB/T9589 一 1999 ”燃气 轮机 ”基本 部 件 
(24)JB/T9590 一 1999 ”燃气 轮机 ”维护 和 安全 
(25) JB/T9591.1—1999 燃气轮机” 油 系统 清洁 度 neq 
ASME NO. LOC—4C1 
(26) JB/T9591.2—1999 燃气 轮机 ” 油 系 统 清洁 度 测试 
取样 ”neq ISO 4021:1992 neq ANSI/B93.44 
(27)JB/T9591.3 一 1999 燃气 轮机 油 系 统 清洁 度 测试 
用 显微镜 计数 法 测定 油 液 中 固体 颗粒 污染 度 neq ISO 
4408 
(28)JB/T9592.1 一 1999 全 金属 12 角 法 兰 面 锁 紧 螺母 
型 式 和 尺寸 
(29) JB/T9592.2—1999 ”全 金属 12 角 法 兰 面 锁 紧 螺母 
技术 条 件 
(30) GB/T18345. 1—2001 
部 分 :测量 与 评估 


燃气 轮机 WHR 第 1 
idt ISO 11042 一 1:1996 

(31) GB/T18345.2—2001 燃气 轮机 烟 气 排放 第 2 
部 分 :排放 的 自动 监测 idt ISO 11042 一 2:1996 

综 上 可 以 看 出 ,通过 燃气 轮机 标准 的 制定 和 修订 ,使 我 
国 燃气 轮机 的 制造 业 、 用 户 使 用 以 及 商贸 活动 均 能 有 章 可 
循 、 有 法 可 依 , 使 制造 水 平和 标准 水 平 大 大 提高 ,加 快 了 燃气 
轮机 采用 国际 标准 的 步伐 ,为 提高 我 国 燃气 轮机 质量 ,增强 
在 国际 上 的 竞争 力 , 提 高 经 济 效益 , 为 国民 经 济 和 现代 化 作 
出 了 贡献 。 

五 我国 燃气 轮机 标准 化 近期 工作 和 发 展 计划 

标 委 会 成 立 以 后 , 正 才 新 的 世纪 到 来 ,我 国 现代 化 建设 
的 新 纪元 ,我国 加 入 世贸 组 织 的 新 形势 ,对 我 国 燃气 轮机 的 
标准 化 工作 提出 了 新 的 要 求 。 标 委 会 近期 工作 和 发 展 计划 
如 下 : 

(1) 在 全 国 范围 内 ,各 部 门 . 各 系统 、 各 企业 、 院 .所 要 打 
破 条 块 分 割 局 面 , 按 市 场 经 济 的 运行 规律 办 事 ,燃气 轮机 人行 
业界 的 同仁 ,团结 一 致 ,齐心 协力 ,在 国家 质量 技术 监督 局 的 
领导 下 , 标 委 会 将 坚决 贯彻 《标准 化 法 /等 有 关 文 件 做 好 各 项 
THE; 

(2) 认 真 贯彻 国家 的 “积极 采用 国际 标准 "的 方针 ,做 好 
对 口 的 ISO/TC192 归口 工作 ,使 我 国 的 燃气 轮机 标准 与 ISO/ 
TC192 尽 可 能 保持 同步 发 展 ,力争 在 短 时 间 内 我 国 由 “0" 成 
员 上 升 为 “P" 成 员 国 ; 

(3) 按 照 SOATC192 标准 体系 ,将 已 颁布 的 17 TRIR 
机 国际 标准 ,全 部 制定 修订 为 国家 标准 ,争取 在 第 一 届 标 委 
会 任期 内 完成 ; 

(4) 积 极 参 加 ISO/TC192 的 活动 。 除 对 ISO/TC192 标准 


结合 我 国 的 具体 国情 表态 外 , 尽 可 能 提出 我 国 起 草 的 燃气 轮 
机 标准 作为 国际 标准 的 草案 ,或 者 参与 新 的 ISO/TCIO2 标准 
起 草 ,使 我 国 燃气 轮机 能 够 在 ISO/TC192 占有 一 席 之 地 ; 

(5) 结 合 我 国 国情 和 实际 需要 , 标 委 会 提出 制定 修订 燃 
气 轮机 国家 标准 ,行业 标准 计划 ,并 努力 支持 .监督 .管理 ; 

(6) 按 上 级 要 求 , 作 好 各 类 标准 的 复审 和 修订 工作 。 对 
1990 年 以 前 发 布 的 标准 ,已 经 复审 完毕 ,出 版 成 册 。 对 1995 
年 以 后 发 布 的 各 类 标准 , 则 将 在 近 两 年 内 复审 。 与 此 同时 ， 
结合 每 年 上 报国 家 计划 任务 书 ,提出 修订 标准 的 新 项 目 ; 

(7) 按 照 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 的 要 求 和 IS0/ 
TC192 的 需要 , 标 委 会 各 项 工作 要 上 网 管理 。 此 项 工作 标 委 
会 秘书 处 已 在 进行 中 ,完全 有 能 力 完 成 ; 

(8) 加 强 燃气 轮机 标准 的 宣 贯 .实施 和 监督 ,由 秘书 处 牵 
头 .管理 ,组 织 标 委 会 专家 力量 ,向 燃 轮机 各 企业 对 已 发 布 的 


标准 予以 宣讲 .培训 ,推动 企业 标准 化 工作 ,提高 企业 标准 化 
工作 人 员 业 务 能 力 ; 

(9) 加 紧 标 准 复核 人 员 的 培训 ,提高 标准 复核 人 员 水 平 ， 
把 好 标准 编写 质量 关 , 加 快 标准 审批 和 发 布 速 度 ; 

(10) 在 近期 内 ,由 标 委 会 秘书 处 牵头 ,将 ISOATC192 已 出 
版 SO( 含 DIS) 的 所 有 标准 ,组 织 力量 翻译 .校对 .审查 .编辑 
ISO 国际 标准 译文 集 ,以 满足 燃气 轮机 各 种 不 同类 型 同仁 的 
需要 。 

综 上 所 述 ,我 国 燃气 轮机 行业 及 其 标准 化 工作 ,正面 临 十 
分 巨大 的 机 过 和 挑战 。 所 谓 机 遇 指 的 是 我 国 燃气 轮机 行业 有 
一 个 潜在 的 庞大 的 市 场 ;所 请 挑战 是 我 们 目前 尚 无 能 力 在 类 
型 品种 ,规格 等 方面 满足 市 场 要 求 。 特 别 是 燃气 轮机 标准 化 
工作 在 采 标 方面 ,要 努力 迎头 赶 上 国际 上 发 展 的 潮流 ,以 使 我 
国 燃气 轮机 标准 制定 修订 工作 与 国际 上 真正 接轨 。 





电线 电 绕 行 业 


“ 九 五 ”期间 ,电线 电缆 行业 在 全 国 第 四 次 采用 国际 标准 
工作 会 议 所 明确 的 标准 化 工作 改革 的 思想 指导 下 ,积极 等 同 
等 效 采用 国际 标准 和 国外 先进 标准 制 修订 电线 电缆 标准 , 推 
动 电线 电缆 标准 与 国际 接轨 ,加 快 转换 电线 电缆 标准 体系 ， 
取得 了 一 定 成 绩 。 

一 、 国 内 标准 制 修订 情况 

全 国电 线 电缆 标准 化 技术 委员 会 (以 下 简称 标 委 会 ) 归 
口 管理 裸 电 线 .电气 装备 用 电线 电缆 及 附件 .电力 电缆 及 附 
件 和 绕组 线 等 电线 电缆 产品 的 标准 制 修订 工作 。 

“ 九 五 "期 间 制 修订 的 电线 电缆 标准 尽力 贯彻 了 全 国 第 
四 次 采用 国际 标准 工作 会 议 关 于 积极 等 同等 效 采 用 国际 标 
准 和 国外 先进 标准 的 原则 。5 年 中 共 制 修订 31 项 107 个 标 
准 , 其 中 国家 标准 15 项 48 个 ,机械 行业 标准 16 项 59 个。 这 
些 标准 中 等 同 采 用 TEC 标准 15 项 $3 个 ,等 效 采用 TEC 标准 3 
项 13 个 ; 等 同 、 等 效 采 用 TEC 标准 占 制 修订 标准 项 数 的 
58% ,个 数 的 62% o 

在 此 期 间 , 标 委 会 还 组 织 了 对 75 项 共 185 个 电线 电缆 国 
家 标准 和 机 械 行业 标准 的 复审 并 作出 结论 ,同时 对 其 中 9 项 
共 25 个 标准 进行 了 修改 。 

二 参加 国际 标准 化 活动 情况 

上 海 电 缆 研 究 所 全 国电 线 电缆 标准 化 技术 委员 会 作为 
IEC 的 P 成 员 一 直 承 担 国内 电线 电缆 方面 的 TEC 归口 工作 ， 
EEWO TO BERGA” SCISA HS A AR” To EA”, 
SC46C“ 电线 和 对 称 电 缆 “和 TC55“ 绕 组 线 ”。 

由 于 目前 多 数 EC 标准 是 在 欧洲 .北美 等 工业 发 达 国 家 
标准 的 基础 上 协调 产生 的 ,主动 参与 国际 标准 化 活动 可 了 解 
TEC 标准 的 制 修订 过 程 , 各 个 国家 对 标准 的 态度 及 各 个 国家 
在 该 方面 的 技术 水 平 ,逐步 改变 国内 被 动 采 用 国际 标准 的 局 
面 。“ 九 五 ”期间 我 所 组 织 并 派 员 参加 EC 国际 会 议 的 情况 
如 下 ,共计 7 次 10 人 次 。 

(1)1996 年 10 月 在 瑞典 召开 的 SC18A 和 TC55 会 议 ; 

(2)1996 年 10 月 在 英国 召开 的 SC46C 会 议 ; 


(3)1997 年 10 月 在 印度 召开 的 TC7 和 TC55 会 议 ; 

(4)1998 年 10 月 在 美国 召开 的 SC18A 和 SC46C 会 议 ; 

(5) 1998 年 10 月 在 南非 召开 的 TC20 及 SC20A, 208 和 
20C 会 议 ; 

(6)1999 年 10 月 在 日 本 召开 的 TC7 ,SC46C 和 TC55 会 议 ; 

(7)2000 年 10 月 在 瑞典 召开 的 TC20 会 议 。 

为 提高 国内 电线 电缆 企业 的 竞争 力 , 使 国产 电线 电缆 走 
出 国门 进入 国际 市 场 , 标 委 会 秘书 处 自行 收集 并 翻译 了 4 个 
最 新 版 本 的 UL 标准 ,累计 250 千 字 ,以 提供 给 电线 电缆 行业 
内 各 电缆 生产 厂家 ， 考 虑 到 UL 标准 的 修改 比较 频繁 ,为 了 使 
订户 能 及 时 掌握 UL 标准 的 最 新 修改 内 容 , 标 委 会 秘书 处 将 负 
责 跟 踪 这 些 出 版 物 ,并 定期 回 订 户 提供 修改 单 的 中 译文 ， 

三 标准 贯彻 实施 情况 

GB5013— 1997 , GB5023 一 1997 及 其 配套 使 用 的 JB8734.1 
~ 5—1998 和 JB8735.1 ~ 3 一 1998 所 包括 的 产品 为 强制 性 安 
全 认证 的 电工 产品 ,同时 又 是 电线 电线 行业 量 大 面 广 的 产 
品 。 为 推动 这 4 个 强制 性 标准 的 贯彻 实施 , 标 委 会 联合 中 国 
电工 产品 认证 委员 会 电工 设备 分 委 会 和 国家 电线 电缆 质量 
监督 检验 中 心 一 起 举办 了 近 16 期 新 标准 官 贯 学 习 班 ,参加 
的 人 员 除 了 工厂 的 技术 领导 .质量 保证 负责 人 .联络 工程 师 、 
测试 人 员 之 外 ,还 有 地 方 质量 监督 机 构 的 人 员 及 认证 委员 会 
的 管理 人 员 , 据 不 完全 统计 约 2 000 AM, 

四 、 开 展 强 制 性 标准 认定 工作 

根据 原 机 械 工 业 部 强制 性 标准 实施 认定 工作 的 要 求 ,组 
织 制定 了 《 电 雷 管 引 爆 用 聚 握 乙烯 绝 绿 电线 实施 JB8309 一 
1996 认定 细则 》, 并 召开 了 认定 细则 宣 贯 会 。 已 对 济南 无 线 
电 十 四 厂 (1 个 申 证 单元 ) .南昌 东湖 电线 电缆 厂 (2 个 申 证 单 
元 ) .天 津 华北 电线 厂 (1 个 申 证 单元 ) 徐州 矿 务 集团 化 工 有 
限 责任 公司 (1 个 申 证 单元 ) .武汉 电缆 集团 股份 有 限 公 司 爆 
破 线 厂 (1 个 申 证 单元 ) 和 兵器 工业 总 公司 抚顺 华 丰 化 工 公 司 
(2 个 申 证 单元 ) 进 行 了 认定 。 

五 .电线 电费 产品 型 号 使 用 证 工作 


“ 九 五 “电器 标准 化 工作 .249 


根据 国家 经 贸 委 以 国 经 贸 电力 [19991498 号 文 发 布 的 
《第 二 批 全 国 城乡 电网 建设 与 改造 所 需 主要 设备 产品 及 生产 
企业 推荐 目录 》 以 及 国家 机 械 工业 局 以 机 管 便 字 [1999] 第 
097 号 文 要 求 各 研究 所 按照 国家 经 贸 委 的 文件 要 求 做 好 产品 
型 号 使 用 证 书 的 管理 工作 的 通知 , 标 委 会 秘书 处 参加 了 《 电 
线 电缆 产品 型 号 使 用 证 书 管理 办 法 (试行 )》 必 实施 产品 型 号 
使 用 证 书 的 电线 电缆 产品 申 证 单元 目录 》 及 《产品 型 号 核定 
原则 》 等 文件 编制 及 电线 电缆 产品 型 号 使 用 证 书 具体 审查 工 
作 。 到 目前 为 止 共 完 成 近 400 个 企业 的 电线 电缆 产品 型 号 
使 用 证 书 。 

六 、“ 九 五 ”期间 标准 化 工作 存在 的 问题 

标准 化 工作 作为 一 项 十 分 重要 的 技术 基础 工作 ,“ 九 五 ” 
期 间 在 积极 采用 国际 标准 和 国外 先进 标准 的 技术 经 济 政策 
指导 下 对 电线 电缆 行业 的 技术 进步 和 电线 电缆 产品 水 平 的 
提高 起 到 了 显著 的 作用 。 但 是 采 标 过 程 中 也 存在 不 少 问 题 ， 
如 国内 标准 制 修订 的 模式 就 在 一 定 程度 上 制约 了 采 标 。 目 
前 国内 的 现状 是 政府 组 织 ,归口 单位 或 者 各 标 委 会 负责 起 草 
制 修订 标准 ,企业 坐 享 其 成 。 企 业 没有 制定 标准 的 积极 性 ， 
更 谈 不 上 在 制定 标准 上 投入 ,同时 标准 制 修订 经 费 又 严重 不 
足 。“ 九 五 "期 间 全 国电 线 电缆 标准 化 技术 委员 会 已 经 先行 
一 步 , 选 择 几 个 企业 感 兴 趣 的 标准 成 立 标准 起 草 工作 小 组 ， 
吸纳 生产 企业 共同 参与 制 修订 标准 。 这 样 在 工作 组 内 即 可 
就 各 种 技术 问题 进行 仔细 深入 的 讨论 和 研究 ,以 使 产品 标准 
适应 市 场 .满足 市 场 需求 。 但 这 项 工作 仅 限 制 于 几 个 量 大 面 
广 的 产品 ,未 能 全 面 铺 开 。 

七 .进入 WTO 对 标准 化 工作 的 新 要 求 

1. 积极 研究 进入 WTO 后 标准 化 工作 应 采取 的 对 策 和 措 
施 WTO/TBT 协定 是 国际 多 边贸 易 组 织 成 员 必 须 遵守 的 共 
同行 为 规则 ,所 有 WTO 成 员 国 的 经 济 法 律 ,法规 都 不 得 与 之 
相抵 触 。 了 解 .研究 及 掌握 WTO/TBT 的 内 容 及 实质 ,明确 在 
国际 贸易 中 的 权利 和 义务 ,正确 运用 这 些 规则 保护 自己 的 合 
法 权益 。 

人 研究 如 何 利 用 WTO/TBT 协定 中 的 技术 法 规 实现 正当 目 
标的 规定 ;研究 “合格 评定 程序 "的 制订 ,批准 及 实施 的 具体 
要 求 及 成 员 国 应 享有 的 权利 ;研究 国际 贸易 中 在 技术 法 规 、 
标准 和 合格 评定 程序 诸 方面 设置 技术 壁 刍 的 手段 ,以 及 克服 
技术 壁垒 的 国际 惯例 和 对 策 ; 研究 制订 .批准 及 实施 标准 良 


好 行为 规范 的 具体 要 求 及 成 员 国产 品 应 享有 的 待遇 等 等 ,这 
些 研 究 工作 均 与 标准 化 工作 有 密切 关系 。 做 好 研究 工作 的 
目的 是 使 国内 标准 化 工作 既 能 名 正言 顺 地 保护 国内 市 场 , 又 
能 有 利于 国内 产品 走出 国门 进入 国际 市 场 。 

2. 加 快 采用 国际 标准 的 步伐 WTO/TBT 协定 要 求 所 有 
WTO 成 员 国 在 制订 技术 法 规 和 标准 时 要 以 国际 标准 为 基础 ， 
有 国际 标准 但 未 采用 的 都 要 说 明 原 因 ,因此 必须 清楚 的 认识 
采用 国际 标准 是 我 国 进 人 WTO 的 需要 ,时 不 我 待 ,要 有 紧迫 
感 。 加 快 采用 国际 标准 的 步伐 有 以 下 涵义 : 

(1) 加 快 国家 行业 标准 的 制 修订 工作 。1994 年 全 国 第 
四 次 采用 国际 标准 工作 会 议 提出 “鼓励 等 同 采 用 国际 标准 ”， 
1995 年 初 机 械 工业 部 电工 行业 提出 “积极 推动 电工 标准 与 国 
际 接轨 ”,1996 年 10 月 机 械 工业 部 提出 :“ 到 2000 年 , 除 地 理 、 
气候 及 基本 技术 原因 不 能 采用 外 ,与 机 械 工 业 有 关 的 ISO, 
TEC 标准 都 要 转化 为 我 国标 准 ” ,在 我 国 即将 进入 WTO 的 形 
势 下 ,如 何在 组 织 .计划 ,经费 及 等 同 采用 国际 标准 的 标准 制 
修订 工作 指导 等 方面 真正 落实 "推动 " "加快 措施 ,改变 " 九 
五 "期 间 措 施 不 力 的 局 面 。 

(2) 加 强 企业 对 制订 企业 标准 重要 性 的 认识 。 企 业 标 准 
作为 企业 内 部 组 织 生 产 的 依据 和 内 部 控制 标准 ,在 国家 、 行 
业 标 准 基础 上 体现 企业 竞争 能 力 和 特点 ,侧重 于 产品 加 工 工 
艺 要 求 .质量 控制 .检测 控制 点 及 关键 技术 的 规定 。 同 时 ,在 
开放 的 市 场 中 要 十 分 注意 企业 标准 的 保密 ,保护 企业 的 知识 
产权 。 

(3) 加 强 对 企业 管理 标准 重要 性 的 认识 。 进 入 WTO 后 ， 
将 取消 关税 障碍 ,贸易 伙伴 国之 间 可 以 互 享 国民 待遇 ,产品 
在 市 场 上 的 竞争 主要 体现 在 产品 质量 .价格 与 服务 上 , 谁 的 
产品 技术 水 平 高 .成 本 低 、 服 务 好 , 谁 就 占有 优势 。 

质量 与 价格 都 是 由 企业 技术 水 平和 管理 水 平 决定 的 , 进 
人 WTO 后 如 何 有 效 地 提高 企业 技术 水 平和 管理 水 平 ,是 连 
切 需 要 解决 的 问题 。 

20 世纪 初 美 国人 泰 勤 提 出 以 标准 化 为 基础 的 科学 管理 
方法 ,实践 证 明 ,管理 标准 是 企业 生产 经 营 活动 规范 化 .有 序 
化 的 基础 ,是 实施 技术 标准 的 保证 ,是 实现 现代 化 企业 管理 
的 前 提 , 也 是 提高 企业 经 济 效益 的 有 效 手 段 。 国 内 海信 集团 
等 企业 在 实行 严格 的 管理 标准 .技术 标准 和 服务 标准 ,降低 
企业 成 本 方面 取得 实效 ,值得 电线 电缆 行业 效仿 和 推广 。 


低压 电 右 行业 


一 ,概述 

全 国 低压 电器 标准 化 技术 委员 会 (以 下 简称 标 委 会 ) 是 
国家 质量 技术 监督 局 领导 下 的 全 国 性 低压 电器 专业 标准 化 
工作 技术 组 织 。1991 年 元 月 成 立 , 至 今 已 为 第 二 届 , 其 代号 
为 TC189。 

标 委 会 组 织 从 事 低压 电器 生产 .使 用 .科研 .教学 和 管理 
的 单位 及 有 关 技 术 人 员 积 极 开展 低压 电器 技术 领域 的 标准 
化 工作 ,加 快 标准 的 制 修订 速度 ,积极 采用 国际 标准 ,紧密 结 
合 我 国 实际 .深入 开展 验证 .调查 .科研 工作 ,提高 标准 的 质 
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量 和 水 平 ,促进 低压 电器 及 其 标准 化 工作 的 发 展 ,以 适应 社 
会 主义 建设 和 改革 开放 的 需要 。 

标 委 会 由 专业 委员 和 单位 委员 组 成 ,本 届 标 委 会 委员 由 
低压 电器 生产 使用、 科研 .管理 和 质 检 部 门 具有 较 高 理论 水 
平和 丰富 实践 经 验 ,熟悉 和 热心 标准 化 工作 ,对 技术 上 和 作 和 
标准 化 工作 具有 一 定 基础 ,能 积极 参加 各 项 活动 的 中 级 以 上 
职称 的 技术 人 员 和 单位 代表 共 50 人 组 成 。 

标 委 会 下 设 秘 书 处 作为 处 理 日 常 工作 的 机 构 。 秘 书 处 
设 在 低压 电器 专业 归口 单位 上 海 电 器 科学 研究 所 :委员 会 


的 主要 任务 为 : 

(1) 根 据 国家 有 关 方 针 ,政策 ,向 国 家 技术 质量 技术 监督 
局 和 机 械 工业 主管 部 门 提 出 低压 电器 专业 标准 化 工作 的 方 
针 政策 和 技术 措施 的 建议 ; 

(2) 根 据 低 压 电器 发 展 形势 ,制订 并 不 断 完善 低压 电器 
专业 的 标准 体系 表 , 在 标准 体系 表 的 基础 上 按 加 快 采用 国际 
标准 和 国外 先进 标准 的 要 求 提出 制 修订 国家 标准 \ 行 业 ( 含 
行业 内 部 ) 标 准 ( 以 下 简称 国标 . 行 标 ) 的 长 远 规划 和 年 度 计 
划 的 建议 ; 

(3) 根 据 国家 质量 技术 监督 局 及 机 械 工 业主 管 部 门下 达 
批准 的 制 修订 标准 计划 .组 织 力量 开展 本 专业 国标 、 行 标的 
制 修订 工作 以 及 有 关 的 验证 .调查 .科研 审核 上 报 等 工作 ; 

(4) 审 查 本 专业 国标 \ 行 标 草案 ,给 予 审查 结论 定期 复审 
本 专业 已 颁发 施行 国标 . 行 标 。 收 集 标 准 在 实施 中 的 反馈 意 
见 , 提 出 确认 修订 或 废止 的 建议 ,并 对 涉及 标准 的 技术 问题 
负责 ; 

(5) 受 国家 质量 技术 监督 局 和 机 械 工业 主管 部 门 的 委 
托 ,负责 本 专业 国标 . 行 标的 宣传 .贯彻 .解释 工作 ,承担 有 关 
低压 电器 标准 化 的 技术 咨询 和 标准 化 科研 成 果 奖 励 项 目的 
初评 及 推荐 工作 ; 

(6) 受 标准 化 行政 主管 部 门 委 托 , 承 担 正 C/SC17B 低压 开 
关 设 备 和 控制 设备 .SC28A 低压 设备 绝缘 配合 .SC23E 家 用 断 
路 器 和 类 似 设 备 、SC32B 低压 熔断 器 分 技术 委员 会 和 EC 
TC32 熔断 器 技术 委员 会 的 国内 对 口技 术 业 务工 作 。 

根据 本 专业 标准 化 国外 发 展 动 向 和 国内 工作 成 果 , 审 议 
我 国 对 TEC 文件 的 意见 和 我 国 拟定 提出 的 标准 草案 及 工作 
建议 。 组 织 对 EC 标准 及 其 草案 的 验证 工作 。 审 定 本 专业 
国际 电工 标准 .国外 先进 工业 国家 标准 及 有 关 出 版 物 的 中 文 
译 稿 。 参 加 有 关 国 际 电工 委员 会 的 外 事 活 动 。 提 出 与 国外 
有 关 标 准 化 组 织 技 术 交 流 , 参 加 国际 标准 化 活动 的 建议 。 

(7) 受 国家 质量 技术 监督 局 和 机 械 工 业主 管 部 门 的 委 
托 ,在 产品 质量 监督 检验 .认证 . 评 优 等 工作 中 ,负责 本 专业 
标准 化 范围 内 产品 质量 标准 水 平 的 评价 工作 ; 

(8) 受 国家 质量 技术 监督 局 和 机 械 工 业主 管 部 门 的 委 
托 ,承担 本 专业 引进 项 贞 的 标准 化 审查 工作 ; 

(9) 在 完成 上 述 任 务 前 提 下 ,可 接受 有 关 省 .市 和 企业 及 
其 他 机 构 和 组 织 的 委托 ,承担 本 专业 标准 的 制订 、 审 查 和 宣 
讲 .咨询 等 技术 服务 工作 ; 

(10) 承 担 国 家 质量 技术 监督 局 和 机 械 工业 主管 部 门 的 
委托 办 理 的 与 低压 电器 标准 化 工作 有 关 的 其 他 事宜 。 

二 、 归 口 专业 标准 化 

全 国 低压 电器 标准 化 技术 委员 会 负责 低压 电器 行业 的 
标准 化 技术 归口 工作 。 

(1) 低 压 开 关 设 备 和 控制 设备 。 低 压 开关 :低压 断路 器 、 
隔离 器 隔离 开关 与 熔断 器 组 合 电 右 等 ;控制 电路 电器 ;控制 
继电器 . 主 令 控制 器 等 ;多 功能 电器 :自动 转换 开关 电器 、 控 
制 和 保护 自 配 合 电器 接线 端子 排 ; 其 他 :电阻 器 .变阻器 . 电 
磁铁 .调整 器 . 模 数 化 组 合 电器 等 。 

(2) 低 压 熔 断 器 

(3) 家 用 断路 器 及 类 似 装 置 : 家 用 和 类 似 场所 用 断路 器 、 
剩余 电流 保护 断路 器 .剩余 电流 动作 继电器 .移动 式 剩 余 电 


流动 作 保护 器 等 。 

三 、 九 五 "期 间 标 准 制 修订 情况 

1. 目前 标 委 会 归口 的 国标 共 30 个 (包括 1 项 已 报 待 
HE) . 行 标 共 33 个 “ 九 五 "期 间 制 修订 国标 2 个 (包括 4 项 
已 报 待 批 ) , 占 现行 国标 总 数 的 66% ; 行 标 21 个 , 占 现行 行 标 
总 数 的 64% o 

2. 目前 满足 需求 的 情况 及 覆盖 率 情况 ” 按 目 前 低压 电 
右 行 业 需 求情 况 , 基 本 能 满足 要 求 。 低 压 电器 国家 标准 中 基 
础 标准 3 项 ,安全 标准 3 项 ,产品 大 类 标准 24 项 ,对 于 量 大 面 
广 的 产品 制定 了 行业 标准 ,企业 按照 国家 标准 行业 标准 制 
定 企业 标准 。 

3. 标准 总 体 水 平 评估 我国 现行 的 国标 内 容 除 有 关 熔 
断 器 的 GB13539. 1 一 1992、GB13539.2 一 1992、GB13539.4 一 1992 
为 非 等 效 采 用 TEC 标准 ,两 者 差异 较 大 外 ,其 余 均 为 等 效 或 
等 同 采用 IEC 标准 。 

低压 电器 的 标准 体系 基本 上 与 正 C 标准 接轨 。 

总 的 来 说 ,我 国 低压 电器 国家 标准 大 部 分 达到 国际 先进 
和 国内 先进 水 平 。 

四 、 采 用 国际 标准 情况 

本 专业 目前 归口 的 国际 标准 共 44 个 ,已 转化 的 标准 33 
个 ,其 中 等 同 采 标 19 个 ,等 效 采 标 11 个 , 非 等 效 采 标 3 个 , 采 
标 率 为 75 %o 

五 .国际 标准 化 

1. 投票 情况 ”本 专业 归口 SC17B 低压 开关 设备 和 控制 设 
备 .TC32 熔断 器 .SC32B 低压 熔断 器 .SC23E 家 用 断路 器 及 类 似 
装置 .SC28A 低压 系统 内 设备 的 绝缘 配合 共 4 个 SC 的 标准 。 
按 要 求 标 委 会 对 每 份 IEC 的 文件 都 进行 了 认真 分 析 和 研究 ， 
IEC 文件 的 投票 率 基本 达到 100% ,同时 结合 我 国 的 实际 情况 
提出 了 意见 ,有 些 已 被 下 C 所 接受 ,维护 了 我 国 的 利益 。 

如 :下 C123E EA X SRCD 产品 分 类 中 提出 是 否 要 取消 
AC 型 (交流 型 ) 产 品 ,用 A 型 ( 交 直 流通 用 型 ) 产 品 加 以 取代 
的 问题 。 由 于 我 国 目前 大 量 生产 与 使 用 的 仍 是 AC 型 产品 ， 
其 结构 比 A 型 产品 简单 ,造价 也 便宜 ,同时 能 满足 安全 要 求 ， 
如 果 取 消 AC 型 将 使 我 国 AC 型 产品 不 符合 EC 标准 , 标 委 会 
提出 暂时 保留 AC 型 产品 EC 已 同意 保留 。 

又 如 ;23E 发 出 咨询 文件 对 RCD 分 类 征求 意见 ,欧洲 一 
些 国家 想 在 IEC61008 , IEC1009 中 取消 与 电源 电压 有 关 的 操 
作 方 式 的 分 类 。 由 于 我 国 目前 大 量 生产 与 使 用 的 是 电子 式 
RCD ,产品 结构 简单 ,价格 便宜 ,便于 推广 应 用 ,但 其 操作 方 
式 与 电源 电压 有 关 , 为 此 , 标 委 会 提出 保留 这 类 产品 ,目前 
IEC 基本 同意 此 建议 。 

2. 参加 工作 组 情况 ”上海 电器 科学 研究 所 高 级 工程 师 
包 革 参加 了 TEC/SCI7B/WGS 断路 器 工作 组 ,并 获得 了 大 量 有 
关 标 准 制定 的 信息 。 

3. 国际 标准 化 专家 工作 组 ” 标 委 会 于 1997 年 按 上 级 要 
求 成 立 了 由 产品 研制 ,标准 研究 和 企业 技术 人 员 组 成 的 TEC 
专家 组 ,并 按 工 作 组 工作 程序 进行 工作 。 对 于 IEC 文件 , 特 
别 是 CD 文件 ,征求 了 有 关 专 家 组 成 员 的 意见 ,使 标 委 会 向 
IEC 提出 的 意见 更 能 代表 我 国 的 实际 情况 ,代表 我 国 的 利益 。 

六 、“ 九 五 "标准 成 果 获 奖 情况 

GB14048.4 一 1993《 低 压 开关 设备 和 控制 设备 ”机 电 式 交 
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流 接触 器 和 电动 机 起 动 器 》 获 1997 年 度 机 械 工业 部 科技 进 
步 三 等 奖 。 

t+" bE LHR 

随 着 我 国 加 入 世贸 组 织 的 临近 ,标准 化 工作 显得 更 加 重 
要 ,标准 的 制 修订 工作 应 加 快 跟 上 TEC 的 发 展 。 

目前 低压 电器 标准 中 有 一 些 主 要 产品 的 国家 标准 是 在 
90 年 代 初 制订 的 ,为 了 尽快 与 国际 接轨 ,在 “十 五 "期 间 将 对 
这 些 标准 进行 修订 ,以 适应 市 场 发 展 的 需要 。 对 于 未 转化 的 
IEC 标准 ,如 市 场 有 需要 也 将 尽快 立项 制订 相应 的 国家 标准 。 
对 于 原 有 根据 TEC 标准 制订 的 行业 标准 , 待 TEC 标准 正式 出 
版 后 尽快 上 升 为 国家 标准 ,以 推动 产品 的 发 展 。 

由 于 低压 电器 涉及 人 身 和 财产 的 安全 ,低压 电器 标准 大 
多 为 强制 性 标准 。 但 标准 的 全 文 强制 ,在 实施 过 程 中 也 存在 
不 合理 的 情况 。 标 委 会 将 重点 研究 低压 电器 标准 在 实施 过 
程 中 存在 的 问题 ,以 及 本 行业 企业 标准 的 制订 和 管理 。 

做 好 IEC 的 归口 工作 ,争取 参加 1 ~ 2 个 重要 标准 的 IEC 
十 作 组 ,及 时 向 行业 报道 IEC 标准 的 新 动向 ,发 挥 企业 的 积 
极 性 ,吸收 企业 参与 IEC 工作 ,加 快 我 国 低压 电器 标准 化 工 
作 与 国际 接轨 的 步伐 。 

八 . 采 用 国际 标准 对 行业 的 促进 作用 

低压 电器 是 量 大 面 广 的 基础 件 ,产品 系列 品种 繁多 , 因 
此 产品 的 标准 化 表现 得 尤为 重要 。“ 九 五 "期 间 ,为 推动 低压 
电 句 行业 的 技术 进步 和 发 展 ,使 低压 电器 标准 与 国际 标准 接 
轨 做 了 大 量 的 工作 ,为 扩大 产品 出 口 及 与 国外 同行 间 交 流 起 
到 积极 的 推动 作用 和 促进 作用 ,特别 是 在 低压 电器 产品 的 安 


全 认证 工作 中 起 到 了 较 好 的 促进 作用 。 

剩余 电流 动作 断路 器 是 低压 电网 运行 安全 保护 的 重要 
电器 之 一 ,对 人 的 间接 接触 保护 和 因 持 续 存 在 的 接地 故障 电 
流 引 起 的 火灾 危险 提供 了 保护 是 一 个 量 大 面 广 的 产品 。 

为 了 不 断 提高 我 国 剩余 电流 动作 断路 器 的 质量 ,使 其 达 
到 或 接近 国际 先进 技术 水 平 , 标 委 会 采用 IEC 标准 制定 了 国 
家 标准 G816916.1、.21、.22 一 1997 GB16917.1, .21, .22— 
1997 ,标准 于 1998 年 9 月 实施 。 

剩余 电流 动作 断路 器 是 强制 性 安全 认证 产品 ,为 此 ,中 
国电 工 产品 认证 委员 会 电工 设备 分 委员 会 和 全 国 低压 电器 
标准 化 技术 委员 会 经 研究 决定 ,从 1999 年 起 ,凡生 产 家 用 和 
类 似 用 途 的 剩余 电流 断路 器 的 企业 ,必须 贯彻 并 符合 
GB16916.1、.21、.22 一 1997 和 GBI16917.1、.21、.22 一 1997 标 
准 。 受 中 国电 工 产品 认证 委员 会 电工 设备 分 委员 会 委托 , 标 
委 会 按照 GB16916.1、.21、.22 一 1997 和 CB16917.1,.21,.22— 
1997 标准 对 企业 标准 进行 审查 ,使 企业 标准 能 真正 符合 国家 
标准 ,与 国际 标准 接轨 。1999 年 至 2000 年 , 共 审 查 企业 标准 
200 多 份 , 其 产品 经 试验 验证 , 均 能 达到 规定 的 技术 要 求 。 

国家 电力 系统 “两 网 "改造 ,对 家 用 和 类 似 用 途 的 剩余 电 
流动 作 断 路 器 的 需求 量 很 大 , 仅 2000 年 全 国生 产量 达到 
5 000 万 台 左 右 ,产品 技术 性 能 指标 也 均 按照 GB16916.1、.21、 
.22 一 1997 和 GB16917.1、.21、.22 一 1997 标准 规定 进行 生产 和 
试验 ,同时 ,又 有 力 推动 国家 电力 系统 "两 网 “改造 工作 的 顺 
利 开展 ,并 得 到 生产 商 与 用 户 的 好 评 , 取 得 了 和 良好 的 经 济 效 
益 和 社会 效益 。 


防 炮 电气 设备 行业 


一 ,概述 

全 国防 爆 电气 设备 标准 化 技术 委员 会 (以 下 简称 标 委 
会 ) 是 由 国家 质量 技术 监督 局 组 建 并 领导 ,在 爆炸 危险 环境 
用 电气 设备 专业 技术 领域 的 标准 化 工作 。 按 照 《 全 国 专业 标 
准 化 技术 委员 会 章程 》 和 《全 国防 爆 电 气 设备 标准 化 技术 委 
员 会 章程 ?的 规定 ,全 国防 爆 标 委 会 的 主要 任务 是 向 国家 质 
量 技 术 监督 局 和 上 级 主管 部 门 提出 本 专业 标准 化 工作 建议 、 
提出 制 修订 本 专业 国家 标准 的 规划 和 年 度 计 划 的 建议 并 负 
责 落 实 与 实施 .组 织 本 专业 国家 标准 和 行业 标准 的 制 修订 工 
作 以 及 本 专业 国家 标准 技术 归口 和 宣 贯 与 解释 工作 。 同 时 ， 
标 委 会 还 受 国 家 质量 技术 监督 局 和 上 级 主管 部 门 的 委托 , 承 
担 我 国 与 国际 电工 委员 会 TC31 及 下 属 分 技术 委员 会 对 口 的 
标准 化 技术 业务 工作 等 。 

标 委 会 由 机 械 .煤炭 石油. 化工. 轻 工 . 劳 动 安全 等 专业 
的 防爆 电气 产品 生产 ,使 用 经销 .科研 .教学 .监督 检验 等 单 
位 的 科技 人 员 和 专家 以 及 部 分 政府 管理 部 门 的 代表 组 成 , 具 
有 广泛 的 代表 性 和 权威 性 。 标 委 会 的 主任 委员 单位 和 秘书 
处 挂靠 单位 是 南阳 防爆 电气 研究 所 。 

标 委 会 下 设 两 个 分 技术 委员 会 ,分 别 是 全 国防 爆 电 气 设 
备 标准 化 技术 委员 会 防爆 电机 分 技术 委员 会 和 防爆 电器 分 
技术 委员 会 。 防 爆 电 机 分 技术 委员 会 的 主任 委员 单位 和 秘 
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书 处 挂靠 单位 是 南阳 防爆 电气 研究 所 ,防爆 电器 分 技术 委员 
会 的 主任 委员 单位 和 秘书 处 挂靠 单位 是 沈阳 电气 传动 研究 
所 。 

标 委 会 于 1980 年 6 月 成 立 , 本 届 标 委 会 是 第 三 届 委 员 
会 。 第 一 届 :1980 年 6 月 ~1989 年 6 月 ,委员 24 人 ,其 中 , 主 
FERIA , 副 主 任 委员 2 人 ,秘书 长 1 人 , 副 秘 书 长 2 人 ;第 
二 届 :1989 年 6 月 ~1994 年 6 月 ,委员 30 人 ,其 中 ,主任 委员 
1 人 , 副 主任 委员 2 人 ,秘书 长 1 人 , 副 秘 书 长 2 人 ;第 三 届 : 
1996 年 ~ 2001 年 ,委员 40 人 ,其 中 ,主任 委员 1 人 , 副 主任 委 
员 2 人 ,秘书 长 1 人 , 副 秘 书 长 2 人。 

二 .标准 的 制订 和 修订 工作 

第 一 届 标 委 会 成 立 后 ,在 国家 标准 化 行政 主管 部 门 的 组 
织 领 导 下 ,对 GB1336 一 197X 防 爆 电 气 设备 制造 检验 规程 》 进 
行 全 面 修订 。 由 于 防爆 电气 产品 是 安装 使 用 在 爆炸 危险 场 
所 中 的 特殊 产品 ,其 防爆 安全 性 直接 关系 到 爆炸 危险 场所 中 
的 人 员 生 命 和 财产 安全 ,所 以 对 防爆 标准 修订 工作 应 该 特别 
慎重 。 为 了 做 好 标准 的 修订 工作 , 标 委 会 秘书 处 成 立 了 有 十 
几 个 单位 参加 的 国标 修订 工作 组 ,组 织 了 调研 组 和 28 个 科 
研 验 证 课题 组 ,完成 了 7 份 调研 报告 和 34 份 课题 研究 报告 ， 
并 对 标准 中 的 关键 参数 进行 了 大 量 研究 和 验证 工作 ,还 与 原 
联邦 德国 进行 了 科技 交流 活动 ,从 而 为 标准 的 修订 .工作 葛 定 


了 坚实 的 基础 。 经 过 反复 讨论 和 论证 ,确定 了 积极 采用 国际 
和 国外 先进 标准 的 修订 原则 。 新 修订 的 防爆 标准 采用 了 相 
应 的 正 C79 标准 和 欧洲 标准 (EN) 的 模式 ,制订 爆炸 危险 环境 
用 电气 设备 系列 标准 ,并 首先 完成 了 GB3836.1 一 1983《 爆 炸 
性 环境 用 防爆 电气 设备 ”通用 要 求 》.GB3836.2 一 1983《 爆 炸 
性 环境 用 防爆 电气 设备 ” 隔 爆 型 “d”》.GB3836.3 一 1983《 爆 炸 
性 环境 用 防爆 电气 设备 ” 增 安 型 电气 设备 “e”》 和 
GB3836.4 一 1983《 爆 炸 性 环境 用 防爆 电气 设备 ”本 质 安全 型 
电路 和 电气 设备 “i”》 等 四 项 国家 标准 。 该 四 项 国家 标准 中 
大 量 采 用 了 国际 电工 委员 会 标准 和 欧洲 标准 的 内 容 ,为 提高 
我 国防 爆 电 气 产品 的 安全 水 平 提供 了 标准 基础 。 而 后 ,全国 
防爆 标 委 会 先后 制订 了 CB3836.5 ~ 12 一 1987 以 及 《电工 术语 
爆炸 性 环境 用 电气 设备 》 和 GB12476. 1 一 1990《 爆 炸 性 粉尘 
环境 用 防爆 电气 设备 ”粉尘 防爆 电气 设备 》 等 17 项 标准 的 
制订 工作 。 以 上 标准 基本 上 都 是 参照 采用 TEC 标准 并 以 EN 
标准 及 其 他 先进 国家 标准 进行 补充 和 完善 的 。 标 准 中 采用 
了 一 些 新 材料 .新 结构 .新 参数 ,规定 了 一 些 特殊 要 求 和 新 的 
防爆 安全 性 能 测试 项 目 , 从 而 提高 了 防爆 电气 设备 的 质量 。 
第 三 届 标 委 会 工作 期 间 ,按照 国家 关于 积极 采用 国际 标 
准 和 国外 先进 标准 的 标准 化 工作 原则 ,对 国标 GB3836.1 ~ 
4 一 1983 等 四 项 国标 进行 修订 ,这 次 修订 的 新 标准 GB3836.1 
~ 4 一 2000 分 别 等 同 或 等 效 相应 的 TEC 标准 ,使 我 国 的 防爆 
标准 达到 了 国际 同时 代 的 水 平 。 此 外 , 标 委 会 还 制订 了 
GB3836.13 一 1997《 爆 炸 性 气体 环境 用 电气 设备 ”第 13 部 分 : 
爆炸 性 气体 环境 用 电气 设备 的 检修 》,GB3836.14 一 200% 爆 炸 
性 气体 环境 用 电气 设备 ”第 14 部 分 :危险 场所 分 类 》 和 
GB3836.15 一 200K 爆 炸 性 气体 环境 用 电气 设备 ”第 15 部 分 : 
危险 场所 电气 安装 (煤矿 除外 )》, 使 我 国防 爆 电 气 产品 标准 
在 体系 和 范围 方面 与 TEC 标准 类 同 。 
标 委 会 自 成 立 以 来 , 共 进 行 了 31 项 (次 ) 国 标的 制 修订 
工作 ,现行 的 爆炸 性 气体 环境 用 电气 设备 国标 有 : 
(1)GB3836.1 一 200% 爆 炸 性 气体 环境 用 电气 设备 第 1 
部 分 :通用 要 求 》(eqv IEC60079 - 0: 1998) ; 
(2)GB3836.2 一 200% 爆 炸 性 气体 环境 用 电气 设备 第 2 
部 分 : 隔 爆 型 “d"》(eqv IEC60079 — 1: 1990) ; 
(3)CB3836.3 一 2000%《 爆 炸 性 气体 环境 用 电气 设备 第 3 
部 分 : 增 安 型 “e"》(eqv IEC60079 - 7: 1990) ; 
(4)GB3836.4 一 200K 爆 炸 性 气体 环境 用 电气 设备 第 4 
部 分 :本 质 安全 型 “i”》(eqv IEC60079 — 11: 1999); 
(5)GCB3836.5 一 1987 必 爆炸性 环境 用 防爆 电气 设备 EA 
型 电气 设备 “p 》; 
(6)GB3836.6 一 19874 爆 炸 性 环境 用 防爆 电气 设备 ” 充 油 
HEARRE o); 
(7)GB3836.7 一 19874 爆 炸 性 环境 用 防爆 电气 设备 ” 充 砂 
型 电气 设备 "q"》; 
(8)GB3836.8 一 1987《4 爆 炸 性 环境 用 防爆 电气 设备 ”无 火 
花 型 电气 设备 “n"》; 
(9)GB3836.9 一 199 爆 炸 性 环境 用 防爆 电气 设备 ” 浇 封 
型 电气 设备 “m"》; 
(10) GB3836. 10—1991¢ 爆炸 性 环境 用 防爆 电气 设备 E 
密 型 电气 设备 “h”》; 


(11)GB3836.11 一 1991《 爆 炸 性 环境 用 防爆 电器 设备 ”最 
大 试验 安全 间隙 测定 方法 》; 

(12)GB3836.12 一 1991《 爆 炸 性 环境 用 防爆 电器 设备 ” 气 
体 或 蒸汽 混合 物 按 其 最 大 试验 安全 间 辽 和 最 小 点 燃 电 流 的 
分 级 》; 

(13)GB3836.13 一 1997《 爆 炸 性 气体 环境 用 电气 设备 ”第 
13 部 分 :爆炸 性 气体 环境 用 电气 设备 的 检修 》( neq IEC60079 
- 19:1993); 

(14)GB3836.14 一 2000《 爆 炸 性 气体 环境 用 电气 设备 第 
14 部 分 :危险 场所 分 类 》(idt IEC60079 - 10: 1995) ; 

(15)GB3836.15 一 2000《 爆 炸 性 气体 环境 用 电气 设备 第 15 
部 分 :危险 场所 电气 安装 (煤矿 除外 )》(eqv IEC60079 - 14: 
1996), 

爆炸 性 粉尘 环境 用 电气 设备 的 国家 标准 有 : 

GB12476.1 一 200% 可燃 性 粉尘 环境 用 电气 设备 第 1 部 
分 :用 外 壳 和 限制 表面 温度 保护 的 电气 设备 第 1 节 : 电 气 
设备 的 技术 要 求 》(idt IEC60241 - 1 - 1:1999) ; 

其 他 标准 有 : 

CB2900.35 一 1998《 电 工 术 计 ”爆炸 性 环境 用 电气 设备 》 
(neq TECSO - 426: 1990) ; GB1444— 19874 防爆 灯 具 专用 螺 口 式 
KT AE). 

正在 修订 中 的 标准 有 : 

(1)GB3836.5 一 200X《 爆 炸 性 气体 环境 用 电气 设备 第 5 部 
分 : 正 压 型 “p"》( 本 标准 正在 修订 中 ,已 完成 征求 意见 稿 ); 

(2)GB3836.6 一 200X《 爆 炸 性 气体 环境 用 电气 设备 第 6 部 
分 ; 油 淄 型 “o”》( 本 标准 正在 修订 中 ,已 完成 征求 意见 稿 ); 

(3)GB3836.7 一 200X《 爆 炸 性 气体 环境 用 电气 设备 第 7 部 
分 : 充 砂 型 *q"》( 本 标准 正在 修订 中 ,已 完成 征求 意见 稿 )。 

(4)GB3836.8 一 200X《 爆 炸 性 环境 用 防爆 电气 设备 第 8 部 
分 :nm 型 电气 设备 “mw"》(eqv IEC60079 - 15: 2001) (1 上 在 报批 
中 )。 

三 ,分 标 委 会 管理 工作 

根据 标 委 会 工作 的 需要 ,经 国家 质量 技术 监督 局 批准 ， 
全 国防 爆 标 委 会 下 设 两 个 分 标 委 会 :全 国防 爆 电 机 标准 化 分 
技术 委员 会 (1998 年 成 立 ) 和 防爆 电器 分 技术 委员 会 (2001 年 
成 立 ) ,在 全 国防 爆 标 委 会 的 统一 -领导 下 ,分 别 归 口 防爆 电机 
产品 类 专业 标准 和 防爆 电器 产 蜗 类 专业 标准 ， 这 两 类 标准 
也 涉及 防爆 安全 ,以 前 是 作为 强制 性 专业 标准 (JB) 进 行 管 
理 。2000 年 ,按照 国家 质量 技术 监督 局 关于 行业 产品 标准 管 
理 的 有 关 规 定 ,有 关 防 爆 电 机 产品 类 和 防爆 电器 产品 类 的 标 
准 属 性 调整 为 推荐 性 标准 (JB/T)。 日 前 ,防爆 电机 产品 类 的 
专业 标准 共有 19 个 ,防爆 电器 产品 类 的 专业 标准 共有 33 
个 。 

四 、IEC/TC31 标准 归口 管理 工作 

标 委 会 负责 TEC/TC31 和 下 属 的 SCIO 个 (SC31A .SC31B、 
SC31C. SC31D. SC31E SC31G, SC31H, SC31J, SC31K .SC311) 分 
技术 委员 会 对 口 的 技术 工作 ,其 中 包括 IEC 文件 处 理 、 参 加 
IEC 国际 会 议 .标准 翻译 ,译文 审定 和 出 版 等 工作 。 

1.IEC 文件 收发 工作 自 标 委 会 成 立 至 今 20 年 来 , 共 收 
到 IEC 文件 约 2 000 份 , 凡 收 到 的 文件 均 编目 存档 。 男 外 , 标 
委 会 还 向 十 几 家 单位 提供 有 关 IEC 标准 文件 ,以 供 他 们 了 解 
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IEC 标准 发 展 动向 ,在 制 修订 我 国有 关 标 准时 参考 。 

2.IEC 文件 投票 表决 情况 ”20 年 来 , 收 到 的 IEC 需要 表 
决 的 文件 约 千 份 ,对 于 这 些 文件 ,作为 TEC" PARLA EA TC31 中 
国 办 公 室 都 认真 细致 地 进行 了 分 析 研 究 ,并 且 组 织 专 家 和 有 
关 人 员 讨 论 ,征求 各 方面 意见 ,然后 汇总 及 时 上 报 ,其 年 度 投 
紧 率 平均 为 99% 。 

3.IEC 文件 .标准 翻译 情况 ”为 使 防爆 电气 行业 有 关 单 
位 掌握 [EC 标准 发 展 新 动向 ,促进 我 国标 准 发 展 和 赶 超 国际 
先进 水 平 ,我 们 除了 对 正式 标准 均 进 行 了 及 时 翻译 外 ,还 对 
部 分 IEC 工作 文件 进行 翻译 ,为 标准 的 制 .修订 提供 参考 。 
历年 来 共 翻 译 约 60 个 正式 标准 (包括 修订 部 分 ), 还 出 版 了 
两 次 IEC 标准 汇编 。 

4. EW EC 会 议 情况 ” 标 委 会 成 立 以 来 参加 了 8 次 
IECTC31 的 会 议 , 情 况 如 下 : 

(1) 标 委 会 委派 中 国 赛 球 化 学 工程 设计 院 朱 松 源 ( 标 委 
会 雪 员 ) 参 加 了 1982 年 在 美国 佛 洛 里 达 举 行 的 TC31/SC31J 
会 议 ,讨论 正 C79 - 1% 和 危险 场所 分 类 》 标 准 草 案 ; 

《2) 南 阳 防 爆 电 气 研究 所 刘 友 兰 ( 标 委 会 主任 委员 ) 参 如 
了 1986 年 在 南斯拉夫 的 杜 洛 夫 尼 克 举 行 的 ECTO 会 议 , 讨 
论 IEC79 - 74 增 安 型 “e” 电 气 设 备 的 结构 和 试验 》 标 准 修 订 草 
E; 

(3) 南 阳 防 爆 电气 研究 所 项 云 林 ( 标 委 会 秘书 长 ) 参 加 了 
1987 年 在 捷克 布拉格 举行 的 会 议 ,讨论 有 关 IEC60079 - 1《 电 
气 设备 阳 爆 外 壳 的 结构 和 试验 》 的 修订 草案 ; 

(4) 中 国 赛 球 化 学 工程 设计 院 朱 松 源 ( 标 委 会 委员 ) 参 加 
Y 1990 年 11 月 在 瑞典 举行 的 TC31/SC31J 会 议 ,讨论 有 关 安 
装 方面 的 要 求 ; 

(5) 南 阳 防 爆 电气 研究 所 李 合 德 ( 标 委 会 秘书 长 ) EE 
( 标 委 会 委员 ) 参 加 了 1997 年 10 月 在 印度 新 德里 举行 的 IEC 
第 61 届 年 会 ,TC31 技术 委员 会 及 分 技术 委员 会 SC31H 会 议 ， 
讨论 爆炸 性 环境 用 电气 设备 电阻 加 热带 、 矿 用 帽 灯 及 “om 型 
电气 设备 等 ; 

(6) 南 阳 防 爆 电 气 研究 所 项 云 林 ( 标 委 会 主任 委员 ) E 
军 ( 标 委 会 委员 ) 参 加 了 1998 年 10 月 在 美国 休斯顿 举行 的 第 
62 届 年 会 ,讨论 了 IEC60079 - 15“n" 型 电气 设备 标准 、 
TEC62086 潜在 爆炸 性 环境 用 电阻 如 热带 标准 TEC62013 - 2 
D HRAT ERNE .EEC60079 - 7 增 安 型 标准 1EC60079 - 25 AE 
系统 .下 C61241 - 4 爆炸 性 粉尘 环境 用 防爆 电气 设备 正 压 型 
“p” ,TEC61241 -5 爆炸 性 粉尘 环境 用 防爆 电气 设备 本 质 安全 
型 “ IEC1241 - 1 - 1 爆炸 性 粉尘 环境 用 电气 设备 外 过 保护 
电气 设备 技术 要 求 .EC1l241 - 1 - 2 爆炸 性 粉尘 环境 用 防爆 
电气 设备 外 沉 防 护 电 气 设备 的 选 型 .安装 和 维护 、 
IEC60079 - 1 爆炸 性 气体 环境 用 电气 设备 第 1 部 分 :电气 设备 
隔 爆 外 壳 的 结构 和 试验 .IEC60079 - 2 爆炸 性 气体 环境 用 电 
气 设 备 第 2 部 分 : 正 压 型 “p”、IEC60079 - 0 爆炸 性 气体 环境 
用 电气 设备 第 1 部 分 :通用 要 求 IEC61779 - 1 可 燃 性 气体 检 
测 用 电气 设备 第 1 部 分 :通用 要 求 和 试验 ; 

(7) 南 阳 防 爆 电气 研究 所 王 军 所 长 . 李 合 德 ( 上 海 自动 化 
仪表 研究 所 ) , 徐 建 平 参加 了 1999 年 9 月 在 澳大利亚 举行 的 第 
63 届 年 会 ,讨论 爆炸 性 环境 用 电气 设备 TC31 及 SC31A 一 一 电 
气 设备 隔 爆 外 过 的 结构 和 试验 .SC31C6 一 一 本 质 安 全 型 和 
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SC31H 一 一 可 燃 性 粉尘 环境 用 电气 设备 标准 草案 等 ; 

(8) 国 家 技术 监督 局 薄 屋 民 .中 国标 准 化 协会 张 伟 .南阳 
防爆 电气 研究 所 王 军 、 上 海 自动 化 仪表 研究 所 徐 建 平 . 煤 科 
总 院 抚顺 分 院 李 双 会 参加 了 2000 年 9 月 在 德国 布 林 瑞 克 举 
行 的 IEC EX 和 IEC TC31 国际 会 议 。 

通过 参加 这 些 IEC 会 议和 对 会 议 文件 及 标准 的 研究 分 
析 , 使 我 们 及 时 了 解 到 国外 标准 的 研究 成 果 和 国际 上 防爆 标 
准 发 展 的 新 动向 .新 情况 ,促进 了 我 国标 准 的 转化 和 制 修 订 
工作 ,同时 ,也 提高 了 我 国 在 TEC 中 的 地 位 ,维护 了 我 国 的 利 
益 。 

五 .IEC 防爆 标 准 和 国外 标准 的 报道 

标 委 会 秘书 处 对 这 些 年 新 颁布 的 TEC 正式 标准 全 部 进 
行 了 翻译 整理 ,经 过 多 方 努 力 于 1995 年 出 版 了 IEC79 出 版 物 
《爆炸 性 环境 用 防爆 电气 设备 》 标 准 汇 编 , 并且 1998 年 又 出 
版 了 下 C《 爆 炸 性 气体 环境 用 电气 设备 ?标准 汇编 (上 .下 册 )， 
此 外 , 标 委 会 还 组 织 翻译 了 一 些 对 制 .修订 标准 有 一 定 参 考 
价值 的 EN UL, BS 等 国外 先进 标准 ,及 时 对 IEC 情况 进行 介 
绍 ,还 编写 了 IEC 动态 及 全 国防 爆 标 委 会 归口 专业 的 体系 
表 。 部 分 内 容 已 在 《爆炸 性 环境 电气 防爆 技术 》 和 《防爆 电气 
设备 标准 化 通讯 ?杂志 上 发 表 。 

六 .标准 复审 工作 

根据 机 科 标 [ 1997]182 号 文 的 要 求 , 标 委 会 以 函 审 的 形 
式 发 至 各 位 委员 对 GB3836.5 一 1987、GB3836.6 一 1987、 
GB3836.7 一 1987 .GB3836.9 一 1990 和 CB12173 一 1990 等 标准 进 
{TT AE., HH ARI GB3836.5 一 1987 .CB3836.9 一 1990 和 
GB12173 一 1990 给 以 确认 ,对 GB3836.6 一 1987 和 GB3836.7— 
1987 给 予 修订 。 此 外 ,分 标 委 会 还 完成 了 《防爆 钢 合 金工 具 
安全 性 能 检验 规程 ?等 三 项 标准 审核 工作 和 上 级 主管 部 门 及 
有 关 部 门下 达 的 标准 化 任务 奋 于 项 ;配合 哈尔滨 大 电机 研究 
所 对 大 电机 水 轮机 有 关 的 十 项 标准 进行 了 审查 ;对 1995 年 
以 前 制定 的 6 项 行业 标准 进行 了 复审 ,提出 了 复审 结论 ;对 
1992 年 以 前 制订 的 7 项 行业 标准 和 专业 标准 进行 了 修订 或 
废止。 

七 .建立 健全 防爆 电器 设备 国家 标准 体系 表 

自 1984 年 开始 , 标 委 会 根据 国家 标准 化 行政 主管 部 门 
提出 编制 4 防爆 电气 设备 标准 体系 表 》 的 要 求 ,由 南阳 防爆 电 
气 研究 所 .北京 市 劳动 保护 科学 研究 所 . 煤 科 院 抚 顺 分 院 . 上 
海 自动 化 研究 所 . 轻 工 部 上 海 灯 具 研 究 所 和 沈阳 电气 传动 研 
究 所 派 人 员 组 成 体系 表 编 制 工作 组 。 工 作 组 先 收集 国内 外 
资料 并 认真 研究 分 析 ,然后 按 专业 分 头 进行 起 草 ,于 1986 年 
完成 了 编制 工作 。《 防 爆 电气 设备 标准 体系 表 》 由 三 个 层次 
组 成 。 第 一 层次 为 大 类 ,由 防爆 电气 设备 标准 基础 标准 
(CB3836.1 ~ 4—1983,CB12476.1—1991) .安全 标准 .参数 测试 
方法 和 名 词 术语 标准 等 基础 标准 群 构成 ;第 二 层次 为 专业 基 
础 标准 和 专业 标准 ;第 三 层次 为 企业 标准 。 本 体系 表 第 一 居 
次 的 基础 标准 属 防爆 标 委 会 直接 制订 ,第 二 ,三 层 次 的 标准 
一 般 由 行业 或 企业 自行 制订 。 

1989 年 根据 机 械 电 子 工 业 部 [19891055 号 文 《4 关于 修改 
电工 标准 体系 表 》 的 要 求 以 及 国际 防爆 电气 设备 标准 的 发 展 
情况 ,对 《防爆 电气 设备 标准 体系 表 》 作 了 进一步 的 修订 , 补 
充 和 完善 防爆 电气 设备 标准 体系 表 。 


为 了 迎接 加 入 WTO, 2000 年 全 国防 爆 标 委 会 对 《防爆 电 
气 设备 标准 体系 表 》 再 次 进行 修订 。 这 次 修订 是 在 当今 市 场 
激烈 竞争 和 我 国 即将 加 入 WTO 的 形势 下 进行 的 ,为 使 (防爆 
电气 设备 标准 体系 表 》 更 具 科学 性 .先进 性 和 成 套 性 ,同时 ， 
新 的 标准 体系 应 该 与 国际 相应 的 标准 体系 相 协 调 。 标 委 会 
在 进行 了 充分 调查 研究 和 广泛 征求 意见 的 基础 上 ,提出 了 最 
新 的 防爆 电气 设备 标准 体系 表 。 新 的 标准 体系 表 以 
IEC60079 标准 体系 为 主要 参照 对 象 , 同 时 符合 中 国标 准 化 法 
的 有 关 规 定 。 

新 的 标准 体系 表 仍 分 三 个 层次 : 

第 一 层次 是 与 防爆 电气 设备 有 关 的 安全 基础 类 标准 , 主 
要 是 国家 标准 ,标准 结构 与 下 CATC31 标准 相对 应 。 这 类 标准 
由 全 国防 爆 电气 设备 标准 技术 委员 会 归口 。 到 目前 为 止 共 
制 修订 了 31 项 国家 标准 。 

第 二 层次 包括 5 个 部 分 ,它们 涉及 防爆 安全 ,但 主要 内 
容 是 产品 的 使 用 性 方面 的 规定 (电气 ,机械 性 能 )。 这 类 标准 
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仪表 类 ,防爆 灯具 类 ,煤矿 专用 电气 设备 类 等 。 防 爆 电 气 产 
品 的 专业 标准 ,其 中 ,防爆 电机 类 和 防爆 电器 类 产品 标准 的 
量 较 大 ,分 别 由 防爆 电机 分 标准 化 技术 委员 会 和 防爆 电器 分 
标准 化 技术 委员 会 归口 。 防 爆 仪器 仪表 类 目前 涉及 标准 30 
多 个 ,但 多 数 是 仪器 仪表 的 通用 产品 标准 ,这 类 标准 由 工业 
过 程 测量 委员 会 和 控制 标 委 会 及 分 标 委 会 归口 。 防 爆 灯 具 
类 目前 专业 标准 不 多 ,大 量 的 产品 标准 是 企业 标准 。 煤 矿 专 
用 防爆 电气 产品 专业 由 煤矿 防爆 技术 及 装备 分 标准 化 技术 
委员 会 归 []。 

第 二 个 层次 是 企 标 , 它 应 满足 基础 标准 和 专业 标准 中 强 
制 内 容 要 求 。 该 标准 由 企业 自己 制订 。 

《防爆 电气 设备 标准 体系 表 》 经 过 “ 八 五 "和 “ 九 五 ”的 不 
断 完善 ,防爆 电气 设备 标准 的 覆盖 面 基本 满足 了 行业 的 需 
要 。 经 过 标准 的 多 次 清理 整顿 和 复审 工作 ,防爆 电气 设备 标 
准 结构 更 加 合理 。 为 促进 防爆 电机 行业 标准 化 管理 工作 , 满 
足 市 场 发 展 的 需要 ,为 给 产品 标准 和 相关 标准 制 修订 提供 依 
据 ,为 给 防爆 电气 产品 设计 制造 和 使 用 单位 正确 选用 产品 
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根据 标 委 会 章程 的 规定 ,对 新 国标 进行 宣 贯 是 标 委 会 秘 
书 处 的 一 项 重要 工作 。 根 据 标 委 会 的 年 度 计 划 安 排 , 标 委 会 
秘书 处 会 局 南 阳 防 爆 电 气 研 究 所 还 联合 举办 了 5 期 全 国 性 
的 GB3836 系列 标准 学 习 班 。 另 外 , 标 委 会 还 与 不 同 的 单位 
合作 ,举办 了 多 期 防爆 知识 学 习 班 和 专业 培训 班 .研讨 班 等 。 
这 些 工作 为 防爆 产品 制造 厂 和 使 用 部 门 正 确 理解 和 贯彻 新 
标准 ,提高 产品 防爆 安全 性 能 ,正确 使 用 .维护 和 检修 防爆 电 
气 产品 起 到 了 积极 作用 。 

九 、 国 内 防爆 电气 技术 交流 活动 

为 了 提高 我 国防 爆 技 术 和 标准 水 平 ,活跃 学 术 气 氛 \, 标 
委 会 举行 了 6 次 国内 学 术 交 流 会 , 共 宣 读 了 40 多 篇 论文 ,并 
且 为 论文 作者 颁发 了 证 书 , 为 激励 从 事 防 爆 技术 的 科研 工作 
人 员 起 到 了 推动 作用 。 

十 .国外 防爆 电气 技术 交流 活动 

为 了 推动 防爆 技术 的 发 展 , 加强 国际 交往 ,及 时 掌握 国 


外 防爆 技术 发 展 新 动向 ,学 习 国 外 的 先进 技术 。20 世纪 80 
年 代 初 期 标 委 会 曾 举办 了 两 次 国际 学 术 交 流 会 。 

1. 中 德 防爆 科学 技术 交流 会 ”根据 中 国标 准 化 协会 和 
原 联邦 德国 标准 化 学 会 1982 年 的 合作 计划 ,在 原 中 国标 准 
局 的 组 织 下 ,全 国防 爆 标 委 会 于 1982 年 6 月 在 上 海 举办 了 中 
德 防爆 科学 技术 交流 会 , 德 方 委 派 著名 防爆 专家 奥 伊 勒 特 先 
生来 华 ,在 上 海 进行 了 历时 7 天 的 学 术 交 流 活动 ,做 了 3 个 
报告 :防爆 的 基本 原理 防爆 电气 设备 技术 设计 的 实现 与 制 
造 防 爆 开 关 单 元 组 件 的 结构 设计 .防爆 型 电气 设备 的 设计 制 
造 与 检验 ,并 对 最 大 试验 安全 间 际 、 外 充 结 构 与 强度 、IIC 类 
隔 爆 外 壳 结 构 参 数 零件 材质 及 工艺 .检验 方法 . 铝 合金 外 壳 
冲击 火花 点 燃 危 险 性 问题 及 防止 火花 产生 的 措施 等 方面 的 
59 个 问题 进行 了 6 次 座谈 ,中 国 从事 防 爆 科 研 .防爆 检验 的 
专家 以 及 防爆 电气 产品 的 制造 .安装 和 使 用 方面 的 代表 参加 
了 研讨 和 交流 活动 ,交流 会 取得 了 圆满 成 功 。 

2. 中 英 技术 交流 会 ”应 中 国标 准 化 协会 的 邀请 ,英国 标 
准 化 协会 委派 迈 尔 斯 先生 、G.J 占 迪 尔 先生 和 D.J PAE 
于 1985 年 4 月 来 华 , 在 北京 进行 了 历时 5 天 的 学 术 交 流 活 
动 , 作 了 三 个 报告 :有 关 危 险 场所 用 电气 设备 的 英国 标准 和 
规范 ,英国 隔 爆 型 标准 和 矿 用 隔 爆 型 电气 设备 实施 标准 、 本 
质 安全 型 电路 的 设计 、 本 质 安 全 型 技术 .低温 对 防爆 电气 设 
备 的 影响 及 试验 方法 .关于 粉尘 .纤维 的 燃烧 爆炸 特性 .摩擦 
火花 BAYS LAR LARKA Zz [a] BR . 正 压 型 死角 的 检 
查 等 方面 的 94 个 问题 进行 9 次 座谈 。 

防爆 电气 技术 学 术 交 流 活动 大 大 地 开阔 了 科研 人 员 的 
视野 ,活跃 了 学 术 气 氛 , 促 进 了 我 国防 爆 电 气 技术 科研 工作 
的 发 展 ,受到 了 各 次 参加 会 议 的 代表 们 的 一 致 赞赏 。 

十 一 、 标 委 会 秘书 处 服务 工作 

标 委 会 秘书 处 是 标 委 会 的 常设 机 构 ,负责 处 理 标 委 会 的 
日 常 工作 和 本 专业 标准 化 工作 的 有 关 技 术 归 口 工作 。 成 立 
以 来 ,秘书 处 除了 上 述 工作 以 外 ,还 定期 不 定期 发 给 各 位 委 
员 .秘书 .通讯 委员 ,联络 员 等 4 爆炸性 环境 用 电气 防爆 技术 》 
杂志 《防爆 电气 设备 标准 化 通讯 》《 机 械 工业 标准 化 信息 》 
以 及 《爆炸 危险 场所 电气 防爆 安全 技术 》《 机 械 工 业 标 准 化 
管理 手册 》 等 。 此 外 ,答复 有 关 组 织 有 关 防 爆 电气 设备 标准 
方面 的 质疑 问题 约 千 封 ,接待 来 访 标准 咨询 服务 上 白人 次 ， 
国标 GB3836 和 GB12476 系列 标准 的 解释 及 防爆 专业 标准 技 
术 方 面 的 咨询 问题 几 百 项 。 

十 二 、 标 委 会 今后 工作 安排 

MAREMA WTO 的 进程 加 快 ,我 国防 爆 电气 行业 同 
样 面临 着 国际 新 的 挑战 和 机 遇 。 在 今后 4~ 10 年 中 ,是 我 国 
经 济 和 社会 发 展 的 重要 时 期 。2001 年 是 实施 “十 五 "计划 的 
第 一 年 ,也 是 市 场 经 济 不 断 完善 时 期 ,标准 化 工作 方面 的 各 
个 方面 也 在 不 断 的 变化 与 改革 。 我 们 要 在 新 的 形势 下 ,继续 
做 好 标 委 会 各 项 工作 ,加 快 防爆 人 慰 准 等 同 .等 效 采 用 国际 标 
准 的 国家 标准 转化 工作 ,提高 防爆 电气 产品 国家 标准 .行业 
标准 以 及 企业 标准 的 水 平 ,保证 石油 化工、 煤炭 等 重要 -工业 
部 门 的 爆炸 危险 环境 的 劳动 安全 , 与 国际 标准 同步 有 效 。 

标 委 会 今后 应 加 强 以 下 方面 的 工作 : 

(1) 提 高 工作 水 平 与 效率 。 认 真 贯彻 实施 国家 质量 技术 
监督 局 2001 年 标准 化 工作 方针 政策 和 目标 仔 务 ,围绕 标准 
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化 管理 体制 的 改革 ,提高 业务 水 平和 效率 ;面向 市 场 ,加 快 标 
准 化 的 制 修订 工作 ,做 好 服务 工作 。 

(2) 继 续 作 好 采用 国际 标准 的 工作 。 按 照 上 级 主管 部 门 
的 部 署 ,对 标 委 会 归口 的 基础 标准 .专业 标准 等 ,要 努力 做 到 
同步 有 效 。 对 于 未 转化 为 国标 的 国际 标准 (如 正 C61779 等 ) 
要 抓紧 进行 ,有 交叉 的 尽快 理 顺 ,使 我 国 的 标准 尽快 与 国际 
标准 接轨 ,促进 防爆 电气 产品 的 国际 贸易 。 


(3) 做 好 标 委 会 换 展 .组 建 工作 。 标 委 会 第 三 属 委 员 会 
已 届满 5 年 , 标 委 会 2000 年 将 进行 换届 工作 。 标 委 会 对 多 年 
来 为 防爆 标 委 会 的 工作 大 力 支持 和 帮助 的 单位 和 团体 、 对 积 
极 参与 和 支持 防爆 标 委 会 工作 的 历届 委员 和 专家 表示 衷心 
的 感谢 ,同时 也 热烈 欢迎 对 防爆 电气 设备 标准 化 工作 感 兴 趣 
的 单位 .团体 或 个 人 参与 新 标 委 会 的 工作 ,使 防爆 电气 设备 
标准 化 工作 更 好 地 为 国民 经 济 的 发 展 服务 。 


量度 继电器 和 保护 设备 行业 


全 国 量度 继电器 和 保护 设备 标准 化 技术 委员 会 (以 下 简 
称 标 委 会 ) 成 立 于 1989 年 10 月 ,秘书 处 挂靠 在 许昌 继电器 研 
究 所 。 在 “ 九 五 "期 间 标 委 会 进行 了 大 量 工作 ,也 取得 了 可 喜 
的 成 果 。 

一 ,归口 专业 及 产品 

标 委 会 负责 量度 继电器 和 保护 装置 专业 的 标准 化 技术 
归口 工作 。 涉 及 的 产品 有 :中 电力 主 设备 保护 : 含 发 电机 、 变 
het .发 变 组 保护 ,大型 电动 机 保护 等 ;@ 输 电线 路 保护 : 含 
高 压 输 电线 路 保护 .馈线 保护 .母线 保护 等 ;@@ 安 全 自动 装 
置 : 含 同期 故障 探测 及 记录 .集中 控制 .信号 显示 .接口 .无 
功 补偿 ,监控 .电源 .接口 等 装置 ;@ 继 电 保 护 基础 元 件 ( 继 电 
ay): oA Bit .电压 .时间 .中间 .信号 .功率 方向 .阻抗 .频率 、 
闭锁 .相位 比较 、 差 动 .同步 等 继电器 ;加 由 上 述 元 件 ,装置 等 
组 成 的 成 套 设备 ( 屏 ELE). 

二 ,标准 制 修订 情况 

1. 标准 数量 及 分 布 情况 ” 标 委 会 承担 的 国家 标准 数量 为 
24 项 ;行业 标准 数量 为 78 项 ;国标 和 行 标 总 数 共 102 项 。 其 中 


“ 九 五 ”期 间 制 修订 国标 数 为 11 项 , 占 国标 总 数 的 45.8%;“ 九 
五 "期 间 制 修订 行 标 数 为 和 项 , 占 行 标 总 数 的 64.1%;“ 九 五 ” 
期 间 制 修订 国标 行 标 总 数 为 61 项 , 占 总 数 的 59.8%, 

2. 标准 禾 盖 情况 ” 除 部 分 高 新 技术 产品 尚 无 国标 , 行 标 
外 ,基本 有 覆盖 本 专业 现 有 产品 范围 。 

3. 标准 水 平 估计 

标 委 会 制 修订 的 标准 已 达到 国际 先进 水 平 。 

三 .采用 国际 标准 情况 

1. 采用 IEC 标准 对 照 表 见 表 1( 含 TC94)。 

2. 采 标 率 达 94.7% (AE TCA). 

3. 采 标 效果 

(1) 采 标 后 全 行业 每 年 创汇 约 2 000 万 元 ; 

(2) 采 标 后 仅 伊朗 德黑兰 地 铁 工 程 直流 电源 一 项 达 4 000 
万 元 ; 

(3) 采 标 后 促进 了 国内 重点 工程 投标 的 中 标 率 。 例 如 秦 
山 核 电站 二 期 工程 主 设备 保护 一 举 中 标 , 成 为 国产 设备 首次 
进 人 核电 领域 。 


M1 量度 继电器 和 保护 装置 专业 IEC 标准 采 标 情况 对 照 表 (含有 或 无 电气 继电器 ) 





T| ec eae 标 准 名 我 国 相应 标准 代号 | ET) g a 
1 | 60050(IEV446) :1977 电气 继电器 术语 GB/T2900.17 一 1994 equ. 
2 | (IEV448) - 1987 电力 系统 保护 ”术语 CB/T2900.49—-1994 eqv. 
3 | 60255 - 0 - 20: 1974 电气 继电器 的 触 点 性 能 GB/T14598. 1—1993 idt. 
4 | 60255- 1 - 00: 1975 有 或 无 继电器 GB/T14598.2—1993 idt. 
5 | 60255 - 3: 1989 他 定时 限 或 由 定时 限 的 单 输 和 人 激励 量度 继电器 | CB/T14598.7 - 1995 idt. 
IEC 在 修订 ， 
6 | 60255 - 5:1977 电气 继电器 的 绝缘 试验 GB/T14598 .3 一 1993 equ. | 编号 为 95172/ 
CDV 

7 | 60255 ~ 6: 1988 其 度 继电器 各 保护 装置 GB/T14047— 1993 idi. 
8 | 60255 - 7:1991 机 电 式 有 或 无 继电器 的 测量 程序 CB/T10232 一 1994 idt. 
9 | 60255 - 8:1990 电热 继电器 GB/T14598. 15—1998 idt. 
10 | 60255 - 9: 1979 FAZA AR 
11 | 60255 _ 10:1979 IEC 电子 元 件 质量 评价 系统 在 有 或 无 继电器 上 CB/T16608—1996 

的 应 用 
12 | 60255 - 11:1980 量度 继 电 咒 直流 辅助 激励 量 的 中 断 己 交流 分 GB/T8367—1987 eq. 

量 ( 纹 波 ) 
13 | 60255 - 12: 1980 a aa PTA A BES IRE REIR JB/T5861— 1991 eqy. 
14 | 60255 - 13:1980 带 制 动 的 (比率 ) 差 动 继电器 idt. 在 制定 上 报 中 
15 | 60255 - 14:1981 电气 继电器 触 点 寿命 试验 ”和 触 点 负载 优先 值 | GB/T14598 .4 一 1993 idt. 
16 | 60255 - 15:1981 电气 继电器 触 点 寿命 试验 试验 设备 特性 的 CB/T14598.5—1993 idt. 

技术 规范 
17 | 60255 - 16:1982 阻抗 量度 继电器 idt. | CER 
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(5%) 


él [EC 标准 编号 标 E 名 R 我 国 相应 标准 代号 A 备注 


18 | 60255 - 18: 1982 通用 有 或 无 继电器 的 外 形 尺 十 GB/T14598 .6 一 1993 
19 | 60255 - 19:1983 y AB 规范 :机 电 式 有 或 无 继电器 的 原 量 评 GB/T14598 . 11—1997 
空格 详细 技术 规范 :机 电 式 有 或 无 继电器 的 质 | .. 
20 | 60255 ~ 19 - 1 : 1983 量 评价 试验 项 目 表 1 2 和 3 GB/T14598 . 12 一 -1998 
21 | 60255 - 20: 1984 保护 系统 GB/T14598 .8 一 1995 
22 | 60255 - 21 - 1: 熏 度 继电器 和 保护 装置 的 振动 试验 (正弦 ) GB/T11287—1989 . ee HT, 
23 | 60255 - 21-2: 量度 继电器 和 保护 装置 的 冲击 和 碰撞 试验 CB/T14537—1993 
24 | 60255 - 21-3: 量度 继电器 和 保护 装置 的 地 震 试 验 
量度 继电器 和 保护 装置 的 电气 干扰 试验 1 MHz 
25 | 60255 - 22 -1: 脉冲 群 干扰 试验 GB/T14598. 13— 1998 
量度 继 电 右 和 保护 装置 的 电气 干扰 试验 B 
26 | 60255 - 22-2: 电 放电 试验 GB/T14598 . 14—1998 
、 IEC 正在 修 
27 | 60255 - 22-3: a CT GB/T14598 .9 一 1995 idt. 订 , 编号 为 
95/77/CDV 
量度 继电器 和 保护 装置 的 电气 干扰 试验 
28 | 60255 - 22 - 4: BPE FIAR GB/T14598 . 10— 1996 
29 | 60255 - 22-5 A RRR TRS IEC 正在 制定 
量度 继电器 和 保护 装置 的 电气 干扰 试验 fk 、 
30 | 60255 -22 -6 导电 磁场 干 护 试验 95/78/CDV 
基 度 继电器 和 保护 装置 的 电气 干扰 试验 95/55/NP 
31 | 60255 - 22 -7 源 频率 干扰 试验 ANW 
32 | 60255 - 23:1994 (代替 60255 - 0 - 20) 
95/58/CD 
33 | 60255 - 24 电力 系统 数据 交换 的 一 般 格 式 ACDV 
34 | 60255 - 25 量度 继电器 和 保护 装置 的 电磁 发 射 试 验 95/76/CDV 
95/51/CD 
35 | 61732 量度 继电器 和 保护 装置 的 可 靠 性 评估 ACDV (技术 
报告 ) 
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36 | 61733 - 1:1995 
一 部 分 ;总 则 


四 、 国 际 标准 化 
1. 参加 国际 会 议 情况 ” 标 委 会 历次 参加 IEC 会 议 情况 见 表 2。 
22 标 委 会 历次 参加 IEC 国际 会 议 情况 
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1976 年 5 月 法 国 尼 斯 IEC41 届 年 会 TC41/SC41A ,SC41B 方 文档 许昌 继电器 研究 所 
1981 年 6 月 Fy ck Se RA IEC46 届 年 会 TC41/SC41A ,SC41B T E AN 许昌 继电器 研究 所 
1985 年 10 月 英国 伦敦 IEC/TC41/SC41A,SC41B Ti SCR ts ESA 许昌 继电器 研究 所 
1986 年 5 月 中 国 南京 IEC57 RES 张鸿仪 FE FEL 许昌 继电器 研究 所 
1990 年 9 月 意大利 IEC/TC41/SC41A, SC41B Fi SCH 许 虽 继电器 研究 所 
1991 年 10 月 印度 新 德里 IEC/TC41/SC41A,SC41B FX 许昌 继电器 研究 所 
1993 年 10 月 以 色 列 特拉维夫 IEC/TC94 .TC95 许昌 继电器 赋 究 所 
1995 年 10 月 匈牙利 布达佩斯 IEC/TC94 .TC95 许昌 继电器 研究 所 
1997 年 10 H 印度 新 德里 IEC/TC94 , TC95 许昌 继电器 研究 所 
1999 年 10 月 日 本 京都 IEC/TCS7 .TC94 许昌 继电器 研究 所 








2000 年 10 月 英国 伦敦 IEC/TC95 许昌 继电器 研究 所 
2. 投票 情况 ” 标 委 会 历年 参加 EC 标准 草案 的 投票 情 见报 出 ,并 作为 我 国 意见 由 IEC 中 国 国家 委员 会 提交 TEC. 
况 汇 总 于 表 3。 由 于 部 分 专家 组 成 员 对 某 些 专业 标准 不 够 熟悉 ,因而 限 


3. 国际 标准 化 专家 工作 组 活动 情况 ” 标 委 会 设 国际 标 ” 制 了 其 作用 的 发 挥 。 秘 书 处 拟 对 专家 组 成 员 的 构成 作出 必 
准 化 专家 组 ,成 员 共 5 名 。 主 要 承担 对 IEC 标准 草案 的 审查 。” 要 的 调整 。 
并 提出 意见 。 各 位 专家 的 意见 经 秘书 处 汇总 后 ,以 标 委 会 意 
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表 3 IEC 草案 投票 情况 汇总 表 


m | s2 | 93 | i9 | iss | 19 | 197 | 1998 | 1999 | ao 
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五 、 九 五 "标准 成 果 获 奖 情况 

标 委 会 制订 的 JB/T3702 一 1997《 时 间 继 电器 》 行 业 标准 获 
1998 机 械 工 业 科 技 进 步 三 等 奖 。 

六 、 十 五 标准 化 工作 重点 

(]) 产 品 EMC 标准 的 采 标 及 研究 ; 


(2) 以 各 种 微机 保护 和 电力 自动 化 产品 为 代表 的 高 新 技 
术 产 品 标准 的 制定 ; 

(3) 与 相关 技术 领域 (例如 远 动 .通信 ,电磁 兼容 等 ) 的 技 
术 合作 和 标准 的 协调 。 


电动 工具 行业 


电动 工具 行业 采用 国际 标准 已 有 2 年 了 ,采用 国际 标 
准 在 建立 和 完善 电动 工具 标准 体系 .推动 技术 进步 .促进 产 
品 更 新 .发 展品 种 规格 .提高 产品 质量 等 方面 取得 了 显著 成 
效 。 由 于 标准 的 技术 水 平 与 国际 接轨 ,符合 标准 的 产品 就 能 
适应 国内 外 市 场 需 求 ,使 电动 工具 行业 的 经 济 效益 持续 增 
长 ,社会 效益 明显 。 

一 \ 建 立 和 完善 电动 工具 标准 体系 

标准 体系 是 指 建立 某 一 个 行业 所 需 全 部 标准 ,并 保持 这 
些 标 准 之 间 的 协调 、 配 套 , 按 其 内 在 联系 构成 科学 的 有 机 体 
系 。 

电动 工具 标准 体系 编制 于 “六 五 "期 间 ,“ 七 五 ”期间 观察 
和 实施 ,1991 年 ,为 采用 国际 标准 ,对 该 标准 体系 进行 充实 、 
完善 ,至 今 已 基本 实施 。 

电动 工具 标准 体系 是 以 产品 为 龙头 ,安全 标准 .电磁 兼 
容 标准 为 主体 的 综合 标准 化 与 层次 结构 相 结 合 的 标准 体系 ， 
目前 已 有 标准 120 项 。 技 标准 门类 分 为 基础 及 安全 和 电磁 


兼容 标准 .技术 管理 标准 .产品 标准 . 零 部 件 和 附件 标准 工 


艺 标准 及 相关 标准 。 其 中 产品 标准 由 产品 通用 标准 .小 类 产 
品 标准 和 带 型 号 产品 标准 三 个 层次 构成 。 

电动 工具 标准 的 体系 表 由 国家 标准 和 行业 标准 组 成 ,由 
于 带 型 号 的 产品 标准 多 为 企业 标准 ,所 以 不 列 人 标准 体系 表 
中 。 

采用 国际 标准 以 来 ,电动 工具 行业 共 制 修订 国家 标准 、 
行业 标准 103 项 ,其 中 基础 及 安全 和 电磁 兼容 标准 40 项 ( 安 
全 标准 30 项 .电磁 兼容 标准 4 项 .基础 标准 6 项 ) ,技术 管理 
标准 2 项 ,产品 标准 23 项 , 零 部 件 .附件 标准 24 项 ,工艺 标准 
14 项 。 标 准 级 别 为 国家 标准 46 项 , 占 制 定 标准 数 的 44.6%; 
行业 标准 57 项 , 占 55.4%。 标 准 的 属性 为 强制 性 标准 31 项 ， 
占 标准 制 修订 数 的 30% ;推荐 性 标准 72 项 , 占 70%。 各 种 标 
准 的 数量 .级 别 的 构成 见 下 表 . 
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我 国电 动工 具 行业 各 种 标准 的 数量 和 级 别 









基础 及 安全 ,电磁 兼容 


技术 管理 
产品 
零 部 件 .附件 
工艺 


电动 工具 标准 化 体系 门类 齐全 机 构 合 理 .层次 分 明 ,对 
推动 电动 工具 行业 标准 化 工作 起 着 指导 作用 。 

二 ,制订 电动 工具 安全 的 系列 标准 

电动 工具 产品 有 手持 式 电 动工 具 .可 移 式 电动 工具 和 电 
池 式 电动 工具 三 大 类 。 安 全 标准 已 制订 了 手持 式 电 动工 具 
的 安全 和 可 移 式 电动 工具 的 安全 两 个 系列 标准 。 

上 海 电 动工 具 研究 所 于 1980 ~ 1983 年 在 国内 率先 采用 
国际 电工 委员 会 (IEC) 的 安全 标准 ,等 同 采用 1EC745—1 制订 
了 GB3883.1 一 1983《 手 持 式 电动 工具 的 安全 第 一 部 分 一 
般 要 求 》, 接 着 又 等 效 采 用 压 C745 一 2 制订 了 GB3883.2 ~ 12 一 
1985% 手 持 式 电动 工具 的 安全 ”第 二 部 分 :专用 要 求 ? 计 12 项 
标准 ,包括 电钻 .冲击 电钻 BAE .冲击 扳手 .螺丝 刀 、 砂 轮机 、 
盘 式 砂 光 机 .抛光 机 AE ERAN . 电 刨 . 攻 丝 机 ,往复 锯 E 
凝 土 振动 器 等 20 小 类 手持 式 电 动工 具 产 品 的 专用 要 求 。 为 
开展 电动 工具 产品 的 国际 认证 ,由 中 国电 工 产品 认证 委员 会 
建议 , 1989 年 将 上 述 等 效 采 用 的 标准 修订 为 等 同 采用 
正 C745 ,经 国家 质量 技术 监督 局 批准 .发布 ,于 1991 年 实施 。 
继 后 ,又 等 同 采用 IEC745 -2- 13 ~ 18, 制 订 了 不 易 燃 液体 电 
AS . 电 链 锯 .电动 钉 钉 机 BA ES EL e 5 a 
剪 机 和 电动 剪 草 机 .电动 石材 切割 机 等 小 类 产品 的 6 项 专用 


要 求 标准 。1996 ~ 1998 年 ,等 同 EC745 - 2 - 5,1993 年 ,修订 
了 GB3883.5 一 1991《 手 持 式 电动 工具 的 安全 第 二 部 分 :图 
锯 和 圆 刀 的 专用 要 求 》; 等 同 1EC60745—1, 1996 年 版 ,修订 了 
GB3883.1 一 1991《 手 持 式 电动 工具 的 安全 第 一 部 分 :一 般 要 
求 》, 完 成 了 由 18 项 .27 小 类 产品 的 要 求 与 安全 一 般 要 求 构 
成 的 手持 式 电动 工具 系列 安全 标准 。 

1989 年 起 跟踪 国际 电工 委员 会 (IEC) 对 可 移 式 电动 工具 
安全 标准 制 修 定 动态 ,于 1992 年 等 同 采 用 正 C61029 - 1: 
1990, 制订 了 GB13960 一 1992《 可 移 式 电动 工具 的 安全 第 一 
部 分 :一 般 要 求 》。1995 ~ 1999 年 又 相继 等 同 采用 下 C1029 一 
2:1993 ,制订 了 圆 锯 FEE . 平 刨 和 厚度 人 刨 .台式 砂轮 机 、 带 
E . 余 切 割 机 . 带 水 源 的 金刚 石 钻 、 带 水 源 的 金刚 石 锯 等 11 
小 类 产品 的 10 项 专用 要 求 标准 ;等 同 采 用 正 C61029 一 2 一 11， 
Xt CB14807 一 1993《 电 动 型 材 切割 机 的 安全 要 求 》 进 行 修 订 ， 
完成 了 GB13960.11 一 2000% 可 移 式 电 动工 具 的 安全 第 二 部 
分 :型 材 切割 机 的 专用 要 求 》, 从 而 形成 了 由 11 项 .12 小 类 产 
品 安全 专用 要 求 与 安全 一 般 要 求 构 成 的 可 移 式 电动 工具 系 
列 安全 标准 。 

近 几 年 ,电池 式 电 动工 具 发 展 迅猛 ,风靡 欧美 市 场 ,从 
1995 年 的 年 产量 1 200 万 台 ,增加 到 2000 年 的 约 2 000 万 台 。 
我 国生 产 的 电池 式 电 动工 具 品 种 规格 有 几 十 种 ,几乎 全 部 外 
销 。 国 际 电 工 委 员 会 正在 加 快 制定 程序 ,构成 4 手 持 电 池 式 
电动 工具 及 电池 盒 的 安全 》 系 列 标准 。 我 国电 动工 具 行 业 自 
1995 年 起 跟踪 标准 制订 动态 ,积极 参与 ,尽快 等 同 为 国家 标 
准 , 以 利于 产品 金融 国际 市 场 。 

手持 式 电 动工 具 的 安全 系列 标准 是 我 国 第 一 个 电工 电 
子 产品 的 安全 系列 标准 ,标准 水 平 属 国际 先进 ,并 与 国际 上 
主要 工业 国家 标准 保持 一 致 ,已 被 国际 电工 产品 认证 委员 会 
(ECEE) 认 可 为 各 类 手持 式 电动 工具 产品 安全 认证 标准 ,在 
国内 已 被 11 项 国家 标准 .20 项 行业 标准 .400 多 项 企业 标准 
引用 和 贯彻 ,使 我 国手 持 式 电动 工具 的 设计 制造 水 平 .产品 
质量 显著 提高 ,并 趋 稳定 。 电 钻 . 电 锤 . 电 动 角 向 磨 光 机 、 电 
动 扳手 等 量 大 面 广 的 主要 品种 产品 水 平 达 到 20 世纪 90 年 
代 国际 先进 水 平 。 标 准 的 制定 和 实施 ,有 力 地 推动 电动 工具 
应 用 领域 的 扩展 ,节约 能 源 ( 仅 为 风 动 工具 的 1/10 ~ 1/6), 降 
低 环境 噪声 ,大 大 降低 了 手持 式 电 动工 具 使 用 而 发 生 的 电击 
伤亡 事故 。 实 践 证 明 :; 两 个 系列 的 电动 工具 安全 标准 达到 了 
技术 先进 .经 济 合理 .安全 可 靠 、 切 实 可 行 。CB3883 一 1991 
《手持 式 电动 工具 的 安全 》 获 1994 年 国家 技术 监督 局 科技 进 
步 二 等 奖 ;1995 年 获 科技 进步 三 等 奖 。GB13960 系列 《可 移 式 
电动 工具 的 安全 》 获 1999 年 机 械 工业 部 科技 进步 二 等 奖 。 

三 .制订 成 套 的 电动 工具 电磁 兼容 标准 

电动 工具 电磁 兼容 性 是 指 产 品 在 其 电磁 环境 中 能 正常 
工作 县 不 对 该 环境 中 任何 事物 构成 不 能 承受 的 电磁 莱 扰 能 
力 。 电 磁 兼 容 性 是 当前 工业 技术 的 热点 之 一 而 引起 世界 关 
TE ,尤其 欧洲 89/336/EEC 电磁 兼容 指令 于 19906 年 1 月 1 日 起 
生效 ,实施 许可 证 制度 ,开展 EMC 认证 。 

上 海 电 动工 具 研究 所 在 1994 年 采用 国际 无 线 电 干扰 特 
别 委员 会 (C.LS.P.R) 第 14 号 出 版 物 (1993 年 版 ), 对 
GB4343— 1984 进行 了 较 大 的 修改 ,制定 了 GB4343 一 1995《 家 
用 和 类 似 用 途 电动 .电热 器 具 , 电 动工 具 以 及 类 似 电器 的 无 


线 电 特性 测量 方法 和 允许 值 》, 经 国家 质量 技术 监督 局 批准 
发 布 , 于 1996 年 12 月 1 日 实施 。1996 ~ 1997 年 上 海 电 动工 
具 研 究 所 参加 并 完成 了 由 武汉 高 压 研究 所 负责 起 草 的 ,等 同 
正 C1000 -3 -~ 2 电磁 兼容 性 ”第 部 分 : 限 值 第 二 篇 : 谐 波 
电流 发 射 值 (每 相 电 流 小 于 16A 的 装置 )》, 制 订 了 国家 标准 
《电磁 兼容 性 BE 谐 波 电流 发 射 值 (每 相 电 流 小 于 16A 
装置 )》。 1997 ~ 1998 年 上 海 电 动工 具 研 究 所 与 广州 电器 科 
学 研究 所 共同 负责 ,等 同 TEC61000 - 3 - 3《 电 磁 兼 容 性 第 
三 部 分 : 限 值 第 三 篇 :额定 电流 为 16A 的 低压 系统 电压 波 
动 和 闪烁 限 值 ?制订 了 《电磁 兼容 性 ”第 三 部 分 : 限 值 第 三 
篇 :额定 电流 为 16A 的 低压 系统 电压 波动 和 闪烁 限 值 》; 等同 
C.I.S.P.R 第 14 号 出 版 物 第 二 部 分 制定 了 CB4343.2— 
199% 电磁 兼容 性 家 用 电器 .电动 工具 和 类 似 器 具 的 要 求 
第 二 部 分 : 抗 扰 度 ”产品 类 标准 》, 从 而 形成 了 由 3 项 电磁 发 
射 (EMI) 标 准 .1 项 磁 敏 感度 标准 构成 的 电动 工具 家 用 电器 
的 电磁 兼容 (EMC) 系列 标准 ,为 开展 产品 的 EMC 认证 莫 定 了 
基础 。 

GB4343 一 1995%《 家 用 和 类 似 用 途 电 动 .电热 器 具 , 电 动工 
具 以 及 类 似 电 器 的 无 线 电 特性 测量 方法 和 人 允许 值 》 是 我 国 第 
一 个 电气 .电子 产品 的 电磁 兼容 标准 ,标准 水 平 属 国际 先进 ， 
并 与 国际 上 主要 工业 国家 标准 ,尤其 与 欧洲 标准 化 委员 会 的 
协调 标准 (EN 标准 ) 保 持 一 致 ,是 开展 国际 间 电 动工 具 .家 用 
电器 EMC 认证 的 符合 标准 ,在 国内 ,GB4343 一 1995 已 被 各 类 
电动 工具 的 产品 标准 及 企业 标准 引用 和 贯彻 ,被 中 国电 人 磁 兼 
容 认 证 委员 会 列 为 第 一 批 电动 工具 .家 用 电器 的 电磁 兼容 认 
证 目录 。 

标准 的 实施 推动 了 我 国电 动工 具 电 磁 兼 容 设计 及 产品 
水 平 达 到 20 世纪 90 年 代 国 际 水 平 ,社会 .经 济 效益 非常 显 
Ho 

GB4343—1995 获 1997 年 机 械 工 业 部 科技 进步 一 等 奖 、 
1998 年 获 国家 科技 进步 三 等 奖 。 

电动 工具 安全 系列 标准 .电磁 兼容 标准 的 制订 ,为 建立 
中 国电 气 设备 检验 所 电动 工具 检测 站 ,机 械 工 艺 电气 器 具 电 
磁 兼 容 性 测试 中 心 ,实施 产品 安全 认证 .电磁 兼容 认证 和 产 
品质 量 监督 检查 奠定 了 基础 。 

电动 工具 安全 系列 标准 是 机 械 工业 标准 重点 实施 项 目 ， 
是 电动 工具 产品 安全 认证 和 产品 质量 监督 抽查 的 依据 ,1985 
年 10 月 批准 成 立 中 国电 气 设 备 检测 所 电动 工具 检测 站 .1986 
年 机 械 工 业 部 .商业 部 .国家 商检 局 和 国家 物资 局 联合 发 出 
[1986] 机 电 联 字 30 号 文 ,1992 年 国家 技术 监督 局 .劳动 部 E 
设 部 等 11 部 委 以 技 监 局 [1992]438 号 文 发 出 《关于 实施 安全 
认证 的 电工 产品 进行 强制 性 监督 的 通知 》, 其 中 规定 以 电动 
工具 系列 安全 标准 对 电动 工具 产品 实施 强制 管理 , 至 1998 
年 12 月 已 有 60 家 企业 .320 多 个 电动 工具 产品 通过 认证 . 获 
得 "长城 "标志 ,认证 产品 的 产量 占 行业 总 产量 的 90% 以 上 。 

标准 实施 后 , 受 国 家 质量 技术 监督 局 委托 ,至 1998 年 已 
进行 了 17 次 全 国电 动工 具 产 品质 量 抽查 和 全 国电 动工 具 的 
市 场 抽查 ,抽查 的 产品 有 电钻 .冲击 电钻 .电动 角 向 磨 光 机 、 
电 刨 、 电 锤 等 量 大 面 广 的 手持 式 电动 工具 产品 ,打击 了 伪劣 
产品 ,推动 产品 质量 提高 。 

由 于 手持 式 电动 工具 系列 安全 标准 等 同 采用 [EC745， 
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1991 年 3 月 受 上 海 技 术 监 督 局 `、 上 海 市 商品 检验 局 委托 ,对 
上 海地 区 经 销 的 境外 10 个 厂商 制造 的 手持 式 电动 工具 进行 
质量 抽查 ,结果 7 个 厂商 的 产品 不 合格 ,停止 销售 。 

1992 年 三 季度 和 四 季度 受 国 家 质量 技术 监督 局 委托 ,对 
上 海 广州 .厦门 .杭州 武汉、 南昌 ,济南 、 天 津 .沈阳 ,长春 等 
地 区 销售 的 境外 11 个 厂商 制造 的 电动 工具 产品 进行 了 市 场 
抽查 (重点 抽查 没有 认证 的 产品 )。 结 果 , 抽 查 的 15 组 产品 
组 中 有 14 组 不 合格 ,国家 质量 技术 监督 局 于 1993 年 1 月 19 
日 举行 新 闻 发 布 会 ,中 央 电 视 一 台 当 天 的 新 闻 联 播 节目 进行 
实况 报导 ,震惊 了 外 商 。 同 年 二 季度 又 在 全 国 抽查 了 电动 角 
问 磨 光 机 ,经 检验 ,16 组 中 外 产品 全 部 不 合格 ,国家 质量 技术 
监督 局 在 “质量 万 里 行 "总 结 大 会 上 进行 曝光 ,再 次 震惊 社 
会 ,促使 国外 制造 商 来 我 国 申 请 认证 。 目 前 已 有 德国 AEG 
公司 .BOSCH 公司 .METABO 公司 ,日 本 的 日 立 公司 、 牧 田 公 
司 \ 良 明 公司 ,东芝 公司 高速 公司 ,美国 的 B&D 公司 ,法国 
的 标致 公司 ,韩国 的 金星 公司 . 启 祥 公 司 .金刚 公司 , 列 支 合 
士 敦 的 朝 利 得 公司 及 中 国 台 湾 地 区 的 捷 顺 公司 等 15 个 国家 
和 地 区 的 31 个 工厂 生产 的 600 多 个 品种 规格 的 电动 工具 来 
我 国 申 请 产品 认证 ,至 此 ,世界 上 主要 的 电动 工具 制造 商 已 
绝 大 部 分 向 我 国 申 请 认证 ,提高 了 电动 工具 检测 站 在 国际 上 
的 地 位 。 

GB4343 一 199% 家 用 和 类 似 用 途 电动 .电热 器 具 , 电 动工 
具 以 及 类 似 电 器 的 无 线 电 特性 测量 方法 和 人 允许 值 是 机 械 工 
业 标 准 重 点 实施 项 目 ,1997 年 列 为 机 械 工业 强制 认定 目录 ， 
并 制订 了 《手持 式 电动 工具 实施 6B4343 一 1995 认定 细则 》， 
开展 了 对 电动 工具 产品 无 线 电 干扰 认定 工作 ,至 今 已 有 6 个 
企业 的 44 个 品种 规格 的 手持 式 电动 工具 通过 了 认定 ,获得 
了 认定 证 书 , 为 我 国电 动工 具 产品 进入 欧洲 市 场 打下 了 基 
础 ， 

四 、 采 用 国际 标准 推动 了 技术 进步 

制 芽 标准 的 目的 是 推动 技术 进步 ,提高 产品 质量 ,适应 
社会 主义 市 场 经 济 。 

1. 采用 国际 标准 使 电动 工具 标准 水 平 显著 提高 ,达到 
20 世纪 90 年 代 国 际 水 平 , 并 在 生产 和 行业 管理 上 有 效 实 施 

电动 工具 的 安全 标准 、 零 部 件 及 附件 标准 在 深入 分 析 研 
BE ,反复 研制 和 实践 的 基础 上 都 等 同 或 等 效 采用 了 国际 标准 
和 国外 先进 标准 ,同时 ,将 这 些 标准 的 要 求 在 小 型 产品 通用 
标准 及 带 型 号 的 产品 标准 中 严格 地 予以 贯彻 ,因此 电动 工具 
的 三 层次 的 产品 标准 都 是 上 下 衔接 、 协 调 一 致 ,为 保证 标准 
制定 的 质量 ,一般 基 础 标准 ,安全 标准 和 量 大 面 广 的 小 类 产 
品 标准 大 多 由 于 行业 技术 归口 所 负责 制订 , 而 产品 标准 . 工 
艺 标准 一 般 由 生产 厂家 制订 ,使 各 自 充分 发 挥 长 处 ,标准 的 
质量 和 水 平反 映 在 以 下 几 方 面 : 

(1) 各 类 标准 门类 齐全 ,协调 配套 .具有 较 好 的 可 操作 
性 ,标准 一 旦 批准 实施 后 ,都 能 顺利 地 在 生产 中 贯彻 ; 

(2) 出 于 安全 标准 等 同 国际 标准 ,电动 工具 标准 已 被 行 
业 技 术 引 进 和 中 外 合作 企业 采用 ,甚至 产品 型 号 也 均 采 用 我 
国 现行 标准 编制 ; 

(3) 电 动工 具 的 零 部 件 ,附件 标准 制定 后 一 般 都 能 被 组 
织 专 业 化 生产 。 例 如 电动 工具 电源 开关 、 换 向 器 .电源 线 . 接 
插件 等 都 有 专业 厂 生 产 ,从 而 提高 了 零 部 件 ,附件 质量 ,降低 
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了 成 本 ; 

(4) 各 类 电动 工具 标准 的 实施 ,对 电动 工具 产品 出 口 带 
来 生机 ,产品 出 口 的 数量 从 1990 年 的 60 万 台 增 长 到 2000 年 
的 8 500 万 台 , 出 口 金额 达 12 亿美 元 ,10 年 增长 了 144%, 

2. 制订 标准 的 过 程 即 是 技术 进步 的 过 程 标准 是 “在 一 
定 范围 内 获得 最 佳 秩序 ,对 活动 或 其 结果 规定 共同 的 重复 的 
适用 规则 .指导 原则 或 特殊 文件 ,该 文件 经 协商 一 致 制定 ,并 
经 一 个 认 机 构 的 批准 ”"。 显 而 易 见 ,制订 标准 是 一 个 复杂 的 
过 程 ,其 “最 佳 秩序 "是 建筑 在 最 新 科学 成 果 的 基础 上 ,因此 ， 
制订 标准 的 过 程 即 是 推动 技术 进步 的 过 程 。 例 如 ,手持 式 电 
动工 具 系 列 安全 标准 的 制订 中 运用 了 标准 化 原理 .电工 基础 
理论 ,在 总 结 60 年 代 以 来 我 国手 持 式 电 动工 具 设 计 、 制 造 和 
使 用 的 实践 经 验 的 基础 上 ,进行 了 认真 分 析 .详尽 研究 .消化 
吸收 ,针对 国际 标准 中 存在 的 问题 ,开展 了 对 “节点 强度 试验 
方法 “泄漏 电流 的 机 理 和 测量 方法 "“ 电 缆 护 套 结 构 和 材 
料 的 选用 " “环境 温度 对 电动 工具 温 升 影响 "““ 臣 间 介 电 强 
EAR” “耐久 性 试验 "等 研究 工作 ,并 对 国内 外 生产 的 几 十 
个 品种 规格 的 样机 进行 系统 的 试验 验证 ,取得 了 丰硕 成 果 。 

(1) 探 讨 国际 上 电气 安全 标准 制订 的 基本 思路 .采用 原 
理 .运用 方法 及 合格 判定 程序 。 

(2) 研 究 标 准 中 规定 的 安全 数据 .安全 结构 设计 MAE 
# .工艺 方法 的 机 理 及 达到 标准 的 途径 和 正确 的 设计 方法 。 

(3) 确 定 温 升 试验 .耐久 性 试验 和 机 械 强 度 试验 后 的 介 
电 强度 试验 方法 。 

(4) 研 究 电动 工具 泄漏 电流 的 形成 ,测量 仪表 的 特性 及 
确定 测量 的 实施 方法 。 

(5)TEC745 规定 电动 工具 使 用 、 考 核 的 环境 条 件 对 我 国 
气候 环境 的 适应 性 。 

(6) 提 高 软 电缆 或 软 线 和 护 套 的 抗 弯曲 的 强度 研究 。 

(7) 研 制 了 符合 国际 通用 安全 标准 试验 规定 的 标准 试验 
指 REL .弹簧 冲击 试验 器 .泄漏 电流 测量 仪 .残余 电压 测量 
仪 .接地 电阻 测量 仪 介 电 强度 试验 仪 . 软 电缆 提 拉 试验 机 、 
弯曲 强度 试验 机 .冲击 试验 机 .热心 轴 试 验 机 . 球 压 试验 器 等 
仪器 设备 。 

通过 上 述 分 析 研 究 .试验 验证 ,掌握 了 [EC745 制订 的 基 
本 思路 .采用 原理 .运用 方法 .技术 关键 ,以 及 世界 上 主要 工 
业 国 家 采用 正 C745 产品 水 平 , 摸 清 了 电动 工具 采用 IEC745 
的 关键 技术 重要 问题 及 与 国外 同类 产品 的 差距 , 并 提出 了 改 
进 电动 工具 结构 的 方法 和 途径 ,使 之 达到 正 C745 的 措施 。 

GBA343— 1995 是 一 项 技术 内 容 复杂 RAT RY 
要 基础 标准 ,制订 过 程 中 对 国际 标准 进行 了 认真 分 析 .详尽 
研究 .消化 吸收 ,针对 C.I.S.P.R. 第 14 号 出 版 物 中 存在 的 问 
题 ,开展 不同 线 阻 网 络 与 干扰 允许 值 的 关系 " “ 断 续 干 扰 
电压 测量 方法 研究 "“ 干 扰 功率 测量 方法 探讨 " “于 扰 电 乎 
计量 抽样 方案 及 测量 结果 评定 "等 研究 工作 ,并 取得 了 丰硕 
成 果 , 发 表 了 3 篇 学 术 论 文 ,通过 对 各 种 电动 - 工 其 国内 外 样 
机 的 系统 的 试验 验证 , 摸 清 了 国内 生产 的 电动 工具 .家 用 电 
器 采用 C.1.S$.P.R. 第 14 号 出 版 物 应 改进 产品 结构 的 方法 和 
途径 ,取得 令 人 满意 的 效果 ,使 我 国 的 电动 工具 产品 在 1996 
年 顺利 进入 欧洲 市 场 。 


3. 双重 绝缘 制造 技术 迅速 得 到 推广 由 于 电动 工具 标 
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长 期 在 我 国 缓慢 发 展 的 双重 绝缘 制造 技术 得 到 了 迅速 发 展 
和 推广 。 

双重 绝缘 技术 为 手持 式 电动 工具 的 使 用 提供 了 安全 ,可 
靠 . 先 进 的 防止 电击 事故 的 绝缘 结构 ,是 电动 工具 安全 技术 发 
展 的 趋势 。60 年 代 起 我 国电 动工 具 创业 后 即 开 始 研 究 双重 绝 
缘 在 电动 工具 上 的 应 用 ,并 试制 了 电 钴 等 产品 样机 ,1980 年 双 
重 绝 缘 电 动工 具 的 产品 仅 占 行业 年 产量 的 23% ;标准 实施 和 
贯彻 后 ,由 于 标准 制订 促使 双重 绝缘 的 技术 迅速 发 展 和 推广 ， 
1992 年 双重 绝缘 电动 工业 产品 发 展 到 占 行 业 手 持 式 电动 工具 
产量 的 80% 左 右 ,1998 年 达到 占 产 量 的 90% 以 上 。 

4. 加 快 电动 工具 产品 更 新 步伐 采用 国家 标准 促进 和 
加 速 电 动工 具 产 品 的 更 新 换代 ,使 电动 工具 产品 设计 和 制造 
进入 了 一 个 新 阶段 ,到 1992 年 电动 工具 产品 基本 上 完成 更 
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新 换代 ,其 中 17 个 系列 的 主导 产品 中 有 8 个 系列 产品 达到 
80 年 代 中 期 的 国际 水 平 , 占 行业 总 产量 的 70%。 
5. 行业 技术 引进 中 采用 国际 标准 CB 3883 已 被 行业 技 ， 
术 引 进 和 中 外 合作 企业 采用 ,并 作为 组 织 生产 的 标准 依据 。 
例如 , 原 上 海 电动 工具 厂 . 闽 日 电动 工具 有 限 公 司 引进 日 本 
日 立 公 司 技术 ,长春 电动 工具 厂 引 进 AEG 公司 技术 , 均 以 
GB3883 与 外 商 进行 谈判 ,引进 技术 后 均 采 用 上 述 标准 组 织 
生产 ,我 国电 动工 具 标 准 在 国际 上 已 有 一 定 的 声誉 。 
五 .采用 国际 标准 使 经 济 效益 和 社会 效益 明显 提高 
采用 国际 标准 使 电动 工具 行业 和 企业 的 经 济 效益 得 到 
了 明显 的 增长 。 
采用 国际 标准 中 ,由 于 解决 了 电动 工具 的 安全 使 用 这 个 
大 家 极为 关注 的 问题 ,扩大 了 使 用 领域 ,使 电动 工具 产品 产 
量 产值 持续 增长 ( 见 图 1)。 
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图 1 1981 ~ 2000 年 电动 工具 行业 产品 产量 和 产值 情况 


由 于 采用 了 与 国际 接轨 的 国家 标准 ,推动 了 电动 工具 产 
品 的 外 贸 出 只 ,电动 工具 的 出 口 总 量 和 创汇 金额 增长 迅速 。 


1990 1991 1992 


到 2000 年 电动 工具 出 口 产 量 达 8 500 万 台 ,创汇 12 亿美 元 ， 
分 别 比 1990 年 增长 了 141 倍 和 14 倍 ( 见 图 2)。 
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图 2 1990 ~ 2000 年 海关 统计 的 电动 工具 行业 产品 出 口 总 量 和 总 金额 


采用 国际 标准 中 研制 的 各 种 仪器 设备 , 仅 1992 年 在 上 
海 电 动工 具 研究 所 投入 研制 . 供 货 给 有 关 试 验 站 、 企 业 的 各 
种 仪器 设备 产值 就 达 60 多 万 元 ,累计 收入 300 多 万 元 。 

由 于 电动 工具 产品 安全 水 平 的 提高 ,电动 工具 产品 已 开 
始 应 用 于 各 种 生产 线 上 。 上 海 大 众 汽车 公司 .第 一 汽车 厂 、 


天 津 拖拉 机 厂 的 整 机 装配 线 上 都 已 采用 了 各 种 电动 工具 ,以 
节约 能 源 , 降 低 车 间 品 声 。 

电动 工具 安全 标准 制订 过 程 中 开展 的 大 量 科研 工作 ,为 
制订 各 类 电工 电子 产品 的 安全 标准 提供 了 借鉴 。 例 如 ,国家 
标准 “灯具 的 安全 "“ 家 用 和 类 似 用 途 电 器 的 安全 ”“ 医 疗 器 
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械 的 安全 "“ 电 子 测 量 仪器 的 安全 "等 ,在 制定 过 程 中 都 得 到 
借鉴 和 咨询 ,研制 的 标准 试验 指 .弹簧 冲击 锤 .残余 电压 测量 
AX .接地 电阻 测量 仪 . 介 电 强度 试验 仪 . 软 电缆 提 拉 试验 机 、 
软 电缆 弯曲 强度 试验 机 ,撞击 试验 机 , 球 压 试验 机 .热心 轴 试 
验 机 等 获得 了 IECEE 的 CB 专家 认可 和 好 评 , 已 在 电工 电子 
行业 中 推广 应 用 。 

社会 主义 市 场 经 济 中 ,标准 化 的 工作 环境 发 生 了 深刻 的 
变化 ,电动 工具 标准 化 工作 只 有 适应 社会 主义 市 场 经 济 的 客 
观 规律 ,才能 上 新 台阶 ,开创 新 局 面 。 

“十 五 ”期间 的 方向 是 :以 市 场 需求 为 导向 ,采用 国际 标 
准 为 中 心 ,面向 企业 ,推动 技术 进步 ,提高 企业 在 国内 外 市 场 
上 的 竟 争 力 ,创造 经 济 效益 .技术 效益 和 社会 效益 。 

为 适应 市 场 经 济 ,必须 转变 观念 , 按 国 际 标准 办 事 , 遵 昭 
“贸易 技术 壁垒 协议 "严格 分 离 标准 与 技术 法 规 的 属性 ,将 强 
制 性 标准 的 制定 仅 限 于 安全 .电磁 兼容 标准 ,对 制定 的 强制 


性 标准 要 依法 严格 执行 ,加 强 对 标准 的 实施 监督 ,标准 化 部 
门 与 检测 机 构 密 切合 作 , 以 依法 监督 ;行政 干预 ,监督 抽查 ; 
市 场 驱 动 产品 认证 三 管 齐 下 推动 产品 质量 稳定 提高 ;对 推 
荐 性 标准 要 积极 鼓励 企业 自愿 采用 ,加 快 将 产品 标准 转化 成 
“贸易 型 标准 "的 步伐 ,为 企业 服务 。 

“十 五 "期 间 要 努力 培养 一 支 稳定 的 .高 素质 的 行业 标准 
化 队伍 ,建立 电动 工具 行业 内 部 的 .能 及 时 跟踪 国际 标准 化 
动态 的 工作 网 络 ,真正 体现 “企业 是 标准 化 工作 的 主体 ”。 

“十 五 "期 间 要 跟踪 国际 电动 工具 标准 制 修订 动态 ,参与 
合作 ,及 时 地 等 同 或 等 效 采用 ,转化 成 国家 标准 或 行业 标准 ， 
HRE ,开展 安全 认证 和 电磁 兼容 (EMC) 认 证 ,提高 我 国 
电动 工具 产品 在 国内 外 市 场 上 的 占有 率 。 

以 先进 的 标准 推动 行业 技术 的 进步 ,使 中 国电 动工 具 在 
不 和 久 的 将 来 ,不 仅 从 数量 上 , 而 且 从 质量 上 跻 于 世界 电动 工 
具 的 强国 。 
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“ 九 五 "期 间 电 器 附件 标准 化 技术 委员 会 (以 下 简称 标 委 
会 ) 在 国家 质量 技术 监督 局 和 原 机 械 工 业 部 的 领导 下 ,在 秘 
书 处 挂靠 单位 广州 电器 科学 研究 所 的 支持 下 ,秘书 处 人 员 和 
委员 们 同心 协力 , 较 好 地 完成 了 电器 附件 标准 化 工作 任务 ， 
取得 一 定 的 成 绩 。 

一 、 标 准 制 修订 工作 

5 年 来 ,组织 实 施 电器 附件 标准 制 修 订 计 划 共 29 项 , 完 
成 审查 和 上 报 标准 24 项 ,其 中 国标 21 项 行 标 3 项 。 这 5 年 
中 已 获得 批准 并 颁布 的 标准 有 2 项 ,并 按照 国家 标准 化 方 
针 政 策 , 抓 采 标 率 , 积 极 采用 国际 标准 。 从 制订 标准 体系 表 
着 手 , 从 根本 上 改变 了 原来 采 标 率 几 近 空 白 的 面貌 ,与 国际 
惯例 接轨 ,逐步 使 电器 附件 标准 配套 。 

二 标准 的 协调 ,完善 工作 

标 委 会 在 标准 的 协调 ,完善 方面 做 了 大 量 的 工作 。 
GB15934 一 1996《 电 线 组 件 )》 标 准 ,在 审批 过 程 中 兄弟 单位 研究 
所 对 标准 报批 稿 提出 意见 和 看 法 ,秘书 处 经 调查 了 解 , 进 一 
步 与 兄弟 单位 协调 提出 修改 意见 ,完善 报批 稿 。GB2099. 1 一 
1996 .GB1002 一 1996 两 项 插头 插 凑 标准 是 标 委 会 重要 标准 之 
一 ,1994 年 上 报 后 未 获 批 准 。1995 年 国家 质量 技术 监督 局 将 
这 两 项 国标 报批 稿 发 至 全 国 29 个 省 市 技术 监督 部 门 广泛 征 
求 意见 ,并 将 全 国 各 省 市 的 意见 反馈 给 秘书 处 ,秘书 处 根据 
反映 的 意见 ,向 有 关 企 业 调 查 了 解 ,针对 有 代表 性 的 、 主 要 
的 .关键 的 问题 提出 了 答复 意见 ,并 对 GB2999.1 一 1996、 
GB1002 一 1996 报批 稿 进一步 修改 完善 ,促进 了 这 两 项 重要 标 
准 的 早日 批准 颁布 。JB/T8593 一 1997《 电 器 附件 安装 用 面板 、 
调整 板 和 安装 盒 ? 标 准 修 订 ,关于 安装 孔 尺 寸 问题 ,行业 内 有 
两 种 不 同 的 意见 ,对 该 标准 的 修订 ,秘书 处 作 了 大 量 的 协调 
工作 , 尽 可 能 做 到 协商 一 致 ,并 使 标准 审查 时 顺利 通过 。 
GB16915.1 一 1997 开关 通用 要 求 标准 ,会 议 审查 时 对 电流 额 
定 值 优 选 值 有 不 同意 见 ,秘书 处 按 会 审 意见 组 织 了 提案 的 函 
审 工作 ,经 充分 协调 ,使 该 项 标准 通过 审查 。 
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三 、 标 准 起 草 工作 

标 委 会 对 一 些 主要 标准 的 起 草 ,进行 标准 起 草 工 作 组 的 
HERTE A GB2099.3 一 1997 转换 器 标准 ,国家 质量 技术 监 
督 局 十 分 重视 ,急需 有 一 个 统一 的 标准 用 于 对 产品 考核 和 规 
范 市 场 。 在 较 短 的 时 间 内 标 委 会 组 织 了 标准 起 草 工作 组 , 充 
分 分 析 了 国内 外 该 类 产品 的 情况 ,完成 了 我 国 转换 器 标准 的 
制订 。1999 年 组 织 GB16915.2 一 XXXX 电子 开关 和 
GB16915.3 一 XXXX 通 控 开关 两 项 标准 的 起 草 工作 组 ,分 析 国 
际 标准 与 国外 标准 的 技术 水 平 及 国内 产品 现状 ,制订 我 国 的 
开关 标准 。2000 年 组 织 了 CB11918 与 CB11919 两 项 工业 用 
插头 播 座 和 耦合 器 的 标准 起 草 工 作 组 ,进行 标准 制订 工作 ， 
为 制订 一 个 与 国际 标准 水 平 相 当 又 适合 我 国情 况 的 标准 , 疯 
定 了 良好 的 基础 。 这 些 工作 进一步 提高 了 标准 制定 质量 和 
水 平 , 以 及 标准 的 实用 性 。 

四 、 三 相 插 头 插座 标准 验证 工作 

GB1003 一 XXXX 报批 稿 1994 年 上 报 后 ,多 年 未 获 批 准 。 
1998 年 秘书 处 按 标 委 会 复议 的 决议 ,组 织 了 GB1003 一 XXXX 
标准 验证 工作 组 ,并 征集 了 5 个 企业 的 样品 ,对 GB1003 标准 
中 的 16A 440V 的 三 相 插 头 捅 座 进行 试验 验证 。 经 过 验证 ， 
确定 了 三 相 插 头 插座 16A、440V 的 基本 型 式 和 尺寸 以 及 
GB1003 一 XXXX 修改 方案 。 标 委 会 中 验证 工作 组 6 个 单位 为 
验证 工作 提供 了 人 力 物 力 的 支持 ,为 三 相 插头 搬 座 型 式 和 尺 
二 的 确定 ,为 全 行业 的 技术 进步 作出 了 贡献 。 促 使 这 项 积 庄 
多 年 未 批 的 标准 ,终于 在 1999 年 8 月 批准 颁布 。 

五 ,强制 性 标准 的 宣 贯 与 实施 

1. 宜人 贯 教材 编写 与 标准 的 宜 贯 工作 ”GB2099. 1 一 1996、 
GB1002— 1996 两 项 插头 插座 强制 性 国标 和 GB2099.3 一 1997 
转换 器 强制 性 国标 ,国家 质量 技术 监督 局 非常 重视 ,直接 组 
织 标 委 会 成 立 标准 宜 贯 教材 编 委 会 ,召开 宜 贯 教材 编写 工作 
会 议 , 对 有 关 问 题 进行 研讨 。 分 别 于 1996 年 和 1998 年 顺利 
完成 了 编写 .出 版 两 本 插头 插座 和 转换 器 强制 性 国标 全 国 统 
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联合 广州 电器 附件 检测 站 .广州 市 技术 监督 局 开展 了 
GB2099.1 一 1996 .GB1002 一 1996 插头 插座 标准 和 CB2099.3— 
1997 转换 器 三 项 强制 性 标准 的 宜 贯 工作 。 从 1996 年 以 来 共 
举办 了 8 期 宜 贯 班 和 研讨 会 ,累计 参加 培训 学 习 的 人 数 达 
500 多 和 人次。 使 大 多 数 生产 企业 ,检测 部 门 .销售 流通 部 门 对 
标准 统一 了 认识 ,加 深 了 理解 ,有 力 地 促进 了 插头 插座 和 转 
换 器 标准 的 贯彻 和 实施 ,有 利于 行业 的 产品 开发 和 市 场 的 规 
范 化 。 

2. 解决 强制 性 标准 实施 中 的 问题 改革 开放 之 前 我 国 
电器 附件 行业 的 技术 基础 较为 薄弱 , 随 着 这 几 年 强制 性 标准 
不 断 发 布 ,从 旧 标 准 到 新 标准 过 渡 的 跨度 相当 大 ,实施 过 程 
中 存在 不 少 问题 。 标 委 会 本 着 为 行业 服务 的 宗旨 ,承担 了 大 
量 的 来 电 来 函 对 有 关 标 准 实施 技术 问题 的 咨询 。 特 别 对 于 
两 项 插头 插座 标准 , 按 国家 质量 技术 监督 局 的 指示 ,在 标准 
实施 一 -年 后 , 标 委 会 向 有 关 企 业 .检测 .商业 流通 部 门 广泛 发 
PATER BL, BALE) 100 多 条 意见 进行 汇总 整理 。 
1997 年 7 月 组 织 了 有 代表 性 的 企业 和 地 方 技术 监督 部 门 在 
杭州 召开 六 插头 插座 两 项 强制 性 国标 研讨 会 ,对 意见 进行 
研究 处 理 。 会 议 纪要 由 国家 质量 技术 监督 局 转发 给 各 省 市 
有 关 部 门 ,作为 这 两 项 强制 性 标准 实施 的 补充 意见 ,使 得 两 
项 强制 性 标准 顺利 实施 。 

六 、 强 制 性 标准 中 译 英 工作 

为 了 适应 国际 贸易 和 国际 接轨 的 需要 ,在 “ 九 五 ”期间 国 
家 质量 技术 监督 局 给 标 委 会 下 达 了 GB2099.1 一 1996、GB1002 一 
1996 ,GB2099.3— 1997 := 项 强制 性 国标 的 中 译 英 项 目 计划 。 标 
委 会 组 织 了 这 三 项 国标 的 翻译 和 校 核 工作 ,并 组 织 高 等 院 校 
有 关 专 家 先 对 这 三 项 国标 英文 版 进行 预审 并 提出 意见 。 最 终 
组 织 会 审 , 按 上 级 部 门 的 要 求 报 送 了 英文 版 报批 稿 文 本 和 软 


盘 。 目 前 已 有 两 项 国标 英文 版 正在 中 国标 准 出 版 社 出 版 印 
刷 。 此 项 工作 填补 了 该 标 委 会 英文 版 国标 的 空白 。 

七 .标准 的 复审 工作 

按 上 级 有 关 主 管 部 门 的 要 求 ,为 了 适应 市 场 经 济 的 需 
要 ,提高 产品 质量 水 平 , 标 委 会 对 1990 年 以 前 颁布 的 标准 进 
行 全 面 的 复审 。 按 是 否 符合 当前 科技 水 平 ,适应 生产 和 使 用 
需要 ,满足 市 场 需求 ,是 否 与 相关 标准 相 协 调 等 因素 ,对 复审 
的 标准 逐个 进行 分 析 ,经 会 审 后 上 报 上 级 主管 部 门 。 

J\ TEC 标准 归口 工作 

我 国 目前 的 标准 政策 和 采 标 政策 是 ,力求 等 同等 效 采用 
国际 标准 和 国外 先进 标准 ,因此 正 C 标准 归口 工作 是 重要 的 
一 环 。IEC/TC23 是 个 较 活跃 的 TC, iX 年 来 ,共处 理 了 投票 
答复 的 IEC 文件 160 多 件 , 收 到 了 EC 出 版 物 ,并 逐步 应 用 在 
采 标 的 标准 制 修订 项 目 中 。 

从 1997 年 开始 标 委 会 组 建 了 电器 附件 IEC 专家 组 ,将 
IEC 标准 草案 发 送 给 专家 组 成 员 ,提高 对 TEC 的 处 理 质 量 和 
水 平 ,使 对 [EC 文件 提出 的 意见 尽量 反映 行业 的 意见 ,反映 
我 国 的 情况 。 我 国 向 ECT 提出 的 意见 ,有 些 已 被 采纳 ， 
在 文本 中 已 反映 出 来 ,如 IEC884 - 1 的 有 关 意 见 等 。 

标 委 会 在 上 级 主管 部 门 领导 下 , 为 全 国电 器 附件 标准 化 
做 了 大 量 的 工作 ,也 取得 较 好 的 成 效 。 我 国电 器 附件 的 标准 
水 平 上 了 一 个 新 台阶 ,促进 产品 从 傻 . 大 、 黑 、 粗 向 美观 ,经 
济 .实用 方面 迈进 。 但 也 存在 一 些 不 足 , 如 平时 与 委员 们 联 
系 不 够 ,由 于 受 人 力 物 力 的 限制 ,组 织 的 资料 尚 不 能 满足 委 
员 们 的 要 求 , 某 些 设想 也 无 法 付 诸 实 施 。 我 们 期 望 在 上 级 主 
管 部 门 的 领导 下 ,在 全 体委 员 的 支持 配合 下 ,在 社会 经 济 体 
制 变革 过 程 中 探讨 出 标准 化 改革 的 新 路 子 ,为 电器 附件 标准 
化 工作 做 出 更 大 的 成 绩 ,促进 行业 产品 质量 水 平时 日 达到 国 
际 水 平 。 


电热 设备 行业 


一 ,概况 

“ 九 五 "期 间 ,全 国 工 业 电热 设备 标准 化 技术 委员 会 (以 
下 简称 “ 标 委 会 ") 为 适应 国民 经 济 体制 的 改革 与 发 展 ,积极 
面 对 国 家 标准 化 政策 的 调整 政府 机 构 精 简 .科研 院 所 转制 
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难 , 全 面 地 完成 了 国家 和 原 机 械 工 业 部 等 上 级 主管 部 门下 达 
的 各 项 任务 ,其 中 包括 16 项 国家 标准 和 行业 标准 的 制 修订 ， 
92 项 标准 的 清理 整顿 和 88 项 标准 的 复审 。 

与 此 同时 , 标 委 会 积极 做 好 正 C/TC27 的 对 内 、 对 外 的 技 
术 归 口 工作 。 对 38 份 正 C 标准 草案 的 答复 意见 达 上 百 条 ， 
其 中 包括 根据 我 国标 准 提出 的 3 个 试验 方法 附录 ,答复 率 达 
到 了 100% ,大 部 分 得 到 采纳 。 根 据 我 国 提案 制订 的 
IEC60398《 工业 电热 设备 通用 试验 方法 》 已 在 1999 年 4 月 正 
式 出 版 ,在 全 世界 发 行 。 已 出 版 的 正 C61308《 高 频 介 质 加 热 
设备 输出 功率 的 测定 方法 ?中 的 附录 A 所 推荐 的 试验 电路 为 
我 国 提 出 的 方案 。 我 国 对 TC27 的 贡献 得 到 了 TC27 主席 和 
秘书 处 的 高 度 赞赏 。 


为 加 强 对 企业 的 服务 ,扩大 与 企业 的 沟通 和 联系 , 标 委 
会 随时 随地 受理 企业 对 标准 化 工作 的 咨询 ,为 企业 审查 . 编 
写 企业 标准 10 余 份 ,出 版 《工业 电热 设备 标准 化 和 质量 遂 
讯 ) 网 内 刊物 20 期 。 

二 、 本 专业 现行 标准 水 平分 析 

积极 采用 国际 标准 和 国外 先进 标准 一 直 是 电炉 行业 制 
修订 标准 的 主要 原则 。 在 经 清理 整顿 ,两 次 复审 后 的 66 个 
现行 标准 中 ,23 个 安全 .试验 方法 .术语 和 零 部 件 标准 全 部 与 
TEC 标准 接轨 ;6 个 基本 技术 条 件 和 19 个 产品 标准 都 不 同 程 
度 地 相应 采用 了 MIL, TOCT, DIN 和 BS 标准 ,并 在 调研 了 大 最 
的 国外 进口 样机 基础 上 ,参考 国内 外 样本 ,结合 国内 的 试验 
验证 情况 进行 制 修订 。 对 企业 和 用 户 最 关注 的 产品 标准 , 均 
对 技术 要 求 ,特别 对 性 能 指标 和 配套 范围 提出 了 ABC 
级 划分 ,其 中 C 级 为 国际 先进 水 平 ,B 级 为 国内 先进 水 平 ,A 
级 为 合格 产品 。 二 级 划分 方便 了 生产 制造 厂 和 用 户 选 择 。 
国内 的 正规 生产 厂家 ,大 部 分 能 达到 B 级 水 平 , 部 分 可 按 用 
户 要 求 达到 甚至 超过 C 级 水 平 。 
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除 产品 型 号 编制 标准 外 ,电炉 零 部 件 .配套 件 及 工艺 等 
标准 ,也 不 同 程度 地 采用 TEC BS 等 标准 。 

广泛 的 采 标 使 电炉 标准 的 水 平 有 了 很 大 提高 ,尤其 是 新 
制订 的 标准 ,技术 先进 ,内容 充 实 .要 求 严格 ,涉及 的 品种 、 系 
列 规格 也 成 倍增 吉 。 因 此 可 以 说 ,电炉 标准 的 水 平 已 达到 
了 国际 先进 水 平 ,部 分 内 容 甚至 超前 于 国际 水 平 。 对 广大 生 
产 制造 厂 和 用 户 而 言 ,标准 既 有 适应 我 国 国情 的 部 分 ,也 有 
促进 技术 水 平 提高 和 适应 特殊 要 求 的 内 容 。 

三 ,标准 结构 及 使 用 情况 

工业 电热 设备 按 EEC/TC27 的 专业 划分 包括 12 个 大 类 : 
电阻 加 热电 红外 加 热电 极 加 热电 弧 加 热 . 感 应 加 热 ( 工 
频 .中 频 .高 频 ) .介质 加 热 .微波 加 热 .电子 束 加 热 .等 离子 加 
热 .激光 加 热 . 超 声波 加 热 和 离子 加 热 。 量 大 面 广 的 主要 是 
电 阴 加热. 感 应 加 热 .电弧 加 热 产 品 ,国内 的 厂家 和 用 户 达 上 
万 家 。 一 些 主要 生产 企业 ,如 上 海 电炉 厂 .航空 航天 部 规划 
四 院 西安 鹏 远 重 型 电炉 制造 有 限 责 任 会 司 ,无锡 电炉 厂 、 江 
西 电炉 厂 .南京 摄 山 电炉 厂 苏州 工业 园区 热处理 设备 厂 . 洛 
阳 轴 承 厂 .东风 汽车 公司 等 都 有 年 产 几 千 万 产值 的 生产 能 
力 。 因 而 ,这 三 类 标准 用 途 广泛 。 

随 着 技术 的 进步 , 电 红 外 加 热 \. 介 质 加 热 ,微波 加 热 . 电 
子 束 加 热 ,等 离子 加 热 等 自前 已 在 国内 形成 较 稳定 的 市 场 并 
呈 扩 大 趋势 。 主 要 生产 厂家 有 :辽宁 电子 设备 厂 、 保 定 红星 
高 频 设备 有 限 公 司 .天 津 高 频 电 子 设备 三、 上海 新 兴 机 械 厂 、 
上 海 司 安 工业 微波 应 用 技术 研究 所 、 上 海 鸿 渗 企 业 发 展 有 限 
公司 .北京 电炉 厂 等 。 

激光 和 超声 波 工业 加 热 在 国内 的 应 用 较 迟 ,对 这 两 方面 
的 标准 ,市 场 还 未 有 急切 的 需求 ,但 随 着 该 新 技术 的 扩大 应 
用 会 提出 标准 需求 。 

现 有 的 产品 通用 技术 条 件 .通用 试验 方法 和 安全 标准 一 
般 均 配合 专业 产品 标准 使 用 。 广 大 生产 制造 厂 和 用 户 最 关 
心 的 还 是 技术 要 求 和 性 能 指标 值 。 对 于 众多 正规 厂家 和 有 
一 定 规模 的 民营 企业 一 般 都 能 主动 积极 的 采用 各 类 专业 产 
品 标准 。 但 对 于 技术 要 求 不 高 的 一 些小 炉 种 ,例如 箱 式 电 阻 
炉 .实验 电阻 炉 .小 吨位 感应 炉 或 小 炼 钢 炉 ,一 些 私营 小 企业 
受 利益 驱动 ,只 要 有 市 场 ,就 会 根据 用 户 的 需求 来 决定 是 否 
采用 标准 ,而 不 顾及 产品 技术 水 平和 质量 。 只 有 到 了 需要 法 
律 仲裁 时 , 才 会 将 标准 做 为 裁决 的 重要 依据 。 

安全 标准 是 强制 性 标准 ,大 部 分 厂家 和 用 户 对 标准 中 提 
出 的 安全 要 求 都 能 遵守 ,尤其 一 些 用 户 单位 ,会 拿 具 体 要 求 
来 验收 产品 。 

试验 方法 标准 为 推荐 性 标准 ,但 生产 广 家 基本 上 都 主动 
按 标准 规定 进行 试验 ,使 测 得 的 数据 有 可 比 性 。 

四 、 标 准 的 贯彻 实施 

标准 的 贯彻 实施 一 般 是 靠 生产 厂家 和 用 户主 动 采用 , 标 
委 会 无 行政 监督 实施 手段 。 从 日 常 咨询 情况 来 看 ,很 多 单位 
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经 常 询问 的 是 标准 的 适用 范围 试验 条 件 和 具体 指标 。 由 于 
电炉 行业 属 传统 制造 业 ,近年 来 效益 不 佳 ,组 织 召 开标 准 宣 
贯 会 困难 较 多 。 因 此 ,这 几 年 来 为 减轻 企业 负担 , 标 委 会 对 
企业 基本 上 以 在 网 刊 上 刊登 标准 讲座 和 以 电话 、 信 名 咨询 方 
式 进行 宣 贯 服务 。 

五 .标准 信息 网 工作 情况 

想 当 初 ,标准 信息 网 工作 热气 腾腾 ,参加 单位 积极 踊跃 ， 
标准 宣 贯 班 .工作 交流 会 年 年 办 得 红 红 火 火 , 标 准 .译文 集 、 
讲座 、 资 料 每 年 都 发 放 几 十 份 ,让 人 感到 昌 不 暇 接 。 那 时 的 
电炉 行业 厂家 除 行业 定点 的 三 十 多 家 委员 单位 外 , 绝 大 部 分 
相关 企业 也 基本 人 网 。 但 随 着 国家 标准 政策 的 调整 ,标准 属 
性 的 改变 ,在 企业 经 营 机 制 处 于 转变 阶段 的 近期 几 年 ,电炉 
行业 效益 整体 下 降 。 主 要 国营 厂家 由 于 债务 沉重 经 营 不 善 
和 人 才 流 失 而 普遍 不 景气 。 新 兴 的 电炉 厂家 越 来 越 多 ,但 技 
术 水 平和 规模 不 尺 人 意 。 对 标准 的 需求 也 随 着 和 目 身 的 利益 
走 , 从 而 导致 目前 网 员 单位 塞 塞 无 儿 。 标 准 宣 贯 班 等 很 难 组 
织 ,标准 资料 发 放 数 量 也 不 断 减 少 , 处 处 感到 人 和 气 不 旺 。 

这 几 年 共 提 供 标准 网 内 期 刊 20 期 ,发 放 标 准 资料 几 十 
份 。 期 刊 内 容 紧 跟 发 展 形势 ,适时 开辟 了 “标准 化 政策 ”“ 标 
委 会 工作 动态 " “TOA 工作 动态 "~“ 质 量 管理 “技术 研 
讨 " “企业 标准 化 工作 “标准 宣 贯 "等 专栏 ,及 时 传达 了 标 
准 化 政策 调整 方向 和 改革 进程 ;随时 报导 标 委 会 工作 进度 和 
动态 ;详细 介绍 TC27 文件 草案 ;适时 宣 贯 标准 ;认真 探讨 企 
业 标 准 化 工作 等 。 这 些 工作 促进 了 与 企业 的 交流 。 

六 、 国 际 标准 化 工作 

本 专业 对 口 IECTC27 一 一 工业 电热 设备 。，IEC/TC27 + 
要 由 中 , 德 , 英 法 等 十 几 个 国家 参加 ,波兰 为 秘书 国 。 我 国 
A 1981 年 首次 参加 正 CATC27 会 议 后 ,由 于 不 断 的 努力 和 所 
做 出 的 贡献 , 现 已 成 为 该 TC 的 主导 国 。 

我 国 对 IEC/TC27 的 文件 的 答复 意见 约 占 整个 TC 1/3, 
这 些 意见 包括 大 量 的 技术 性 意见 .编辑 性 意见 。 对 微波 泄漏 
值 测量 .电弧 炉 测试 方法 .高 频 介 质 加 热 设备 测量 方法 等 ,还 
提出 完整 测试 方案 附录 。 

TC27 MWH IEC 标准 25 个 , 除 1998 年 正式 出 版 的 一 项 
2001 年 转化 外 ,截止 至 2000 年 年 底 已 全 部 转化 为 国家 标准 。 

为 积极 参加 国际 标准 化 工作 ,继续 稳固 和 扩大 我 国 的 对 
外 影响 ,充分 调动 企业 参与 国际 标准 化 工作 的 积极 性 , 标 委 
会 秘书 处 开动 脑筋 ,想方设法 筹集 资金 ,分别 于 1996 年 11 月 
和 1999 年 12 月 两 次 成 功 组 园 参加 IEC/TC 工作 会 议 , 均 为 


“人数 最 多 的 代表 团 ,而 且 对 标准 草案 所 提 意 见 也 多 。 对 此 ， 


国外 代表 对 我 们 刊 且 相 看 。 他 们 伸 出 大 姆 指 赞叹 地 说 :“ 中 
国 现在 强大 了 ”。 RIERA TEKRAR. 

为 扩大 企业 对 外 的 技术 交流 ,在 参加 国际 会 议 的 同时 ， 
代表 团 还 顺路 考察 了 波兰 法国、 德国 .比利时 等 国 的 研究 
院 . 公 司 .工厂 ,进行 技术 交流 ,使 企业 也 颇 为 受益 。 
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电工 行业 企业 主要 经 济 扫 术 指标 


业 名 称 


FP 


电工 电器 工业 行业 
锅炉 制造 业 
大 一 型 企业 


北京 巴 布 科 克 威 尔 科 克 斯 有 限 公司 


哈尔滨 锅炉 厂 有 限 责 任 公司 
上 海 锅炉 厂 有 限 公 司 
无 锡 锅 炉 厂 
济南 锅炉 集团 有 限 公 司 
武汉 锅炉 集团 有 限 公司 
东方 锅炉 厂 
东方 锅炉 (集团 ) 上 股份 有 限 公司 
大 二 型 企业 
鞍山 锅炉 集团 有 限 公 司 
营口 绿源 锅炉 起 重 机 有 限 公司 
上 海 四 方 锅炉 厂 
上 海 工业 锅炉 厂 
杭州 富 春 锅炉 容器 有 限 公司 
江西 锅炉 化 工 石 油 机 械 联合 公司 
郑州 锅炉 厂 
广西 梧州 锅炉 股份 有 限 公司 
四 川 锅炉 厂 
新 疆 天 山 锅 炉 厂 
中 一 型 企业 
张家口 市 工业 锅炉 三 
太原 锅炉 集团 有 限 公司 
呼和浩特 锅炉 制造 三 
KRRP 
长 春 锅炉 三 
南通 万 达 锅 炉 股 份 有 限 公 司 
南京 锅炉 三 
芜湖 锅炉 三 
济南 东风 锅炉 厂 
开封 锅炉 厂 
武汉 市 工业 锅炉 总 厂 
湖北 武昌 锅炉 容器 厂 
长 沙锅 炉 厂 
广州 锅炉 工业 公司 
重庆 锅炉 总 厂 
四 川 东方 锅炉 实业 公司 
西安 锅炉 总 厂 
中 二 型 企业 
天 津 盛 安 锅炉 容器 有 限 公 司 
邯郸 市 锅炉 三 
KARO RP 
沈阳 锅炉 总 厂 
大 连 锅炉 厂 
险 尔 滨 龙 江 锅 炉 厂 
江苏 江 星 锅炉 集团 公司 
温州 金 欧 集团 有 限 责 任 公司 
福州 锅炉 厂 
德州 锅炉 有 限 公 司 
青岛 富 吉 机 电 设 备 制 造 集团 公司 
青岛 电站 畏 机 厂 
临沂 锅炉 三 


不 变价 
(万 元 ) 
12 460 706 
648 784 
333 803 
17 330 
70 100 
133 606 
22 285 
31 067 
22 454 
19 232 
17 729 
113 439 
15 009 
4 020 
15 609 
7 890 
16 894 
30 602 
3 446 
3 865 
15 222 
882 


57 886 | 


7 031 
2 213 
1 419 
795 

5 765 
4 836 
4 103 
1 727 
2 451 
394 

4 532 
5 957 
3 218 
1 850 
4 965 
6 630 
62 263 
1 810 
1 386 
2 903 
4 016 
675 

1 660 
5 292 
3 762 
10 088 
794 
2 362 
1 285 
1 599 











当年 价 
(万 元 ) 
11 221 345 
678 076 
346 311 
23 532 
77 764 
112 800 
29 259 
27 028 
26 873 
25 279 
23 776 
115 428 
15 009 
3 670 
14 016 
6 432 

19 968 
28 261 
4 175 

3 883 
18 230 

1 784 
64 803 


8 870 
2 345 
1 590 
1 182 
6 494 
7 040 
4 827 
1 535 
2 365 
394 
4 938 
6 496 
3 008 
1 595 
3 408 
6 716 
67 709 
1 501 
1 185 
3 870 
5 926 
591 

1 736 
5 513 
4 030 
8 539 
1 015 
2 370 
1 216 
2 305 




















11 004 804 
677 177 
354 269 
23 532 
82 004 
108 116 
28 561 
27 246 
26 159 
30 077 
28 $74 
115 745 
14 709 
3 621 
14 373 
6 421 
19 968 
28 414 
3 975 
4 142 
17 532 
2 590 
61 145 





97 569 
44 309 
224 533 
165 973 
124 753 
276 448 
43 173 
8 911 
40 517 
16 047 
40 236 
45 950 
14 116 
16 120 
35 353 
16 024 
212 498 
5 797 
34 339 
12 800 
11 147 
4 032 
16 174 
11 946 
12 393 
4 051 
7 650 
4 675 
8 867 
12 523 
16 048 
15 749 
21 980 
12 326 
180 715 
2 596 
6 275 
9 408 
31 518 
4 824 
8 877 
14 327 
7 302 
16 208 
3 993 
11 035 
5 467 
5 131 




























































7336 
2 291 
1 624 
1 107 
5 893 
7511 
4 133 
1 198 
2 437 
394 
4 383 
6 550 
2 700 
1 380 
5 295 
6 913 
63 420 
1215 
1 134 
4 152 
4 672 
616 
1 315 
4 992 
4 226 
7 973 
1 210 
2 372 
1 234 
2 133 
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y 名 称 不 变价 当年 价 
(万 元 ) 


Fr 


青岛 三 联 金 属 结构 集团 公司 
济南 红旗 锅炉 厂 
青岛 华泰 电力 设备 有 限 公 司 
衡阳 锅炉 厂 
汕头 市 锅炉 三 
广州 劲 马 锅炉 实业 有 限 公司 
柳州 市 锅炉 总 厂 
成 都 锅炉 总 厂 
兰州 锅炉 厂 
天 水 锅炉 厂 

小 型 企业 
北京 锅炉 厂 
石家庄 市 红旗 锅炉 厂 
宜 化 锅炉 厂 
张家口 三 北 ' 拉 法 克 锅 炉 有 限 公司 
邢台 市 锅炉 压力 容器 有 限 责 任 公司 
朔 州 锅炉 三 
大 同市 锅炉 厂 
海拉尔 通用 机 械 有 限 责 任 公司 
包头 锅炉 厂 
通过 市 锅炉 有 限 责任 公司 
海拉尔 市 锅炉 厂 
包头 市 大 众 铸造 有 限 责任 公司 
锦州 锅炉 厂 
沈阳 锅炉 厂 
开 原 锅炉 有 限 责 任 公司 
锦州 市 锅炉 燃烧 设备 厂 
本 溪 市 锅炉 设备 三 
本 溪 市 常 压 锅 炉 厂 
本 溪 市 锅炉 仪器 厂 
锦州 市 锅炉 辅 机 厂 
本 溪 市 锅炉 包装 维修 三 
延吉 市 锅炉 厂 
双 过 锅炉 厂 
泪 南 锅炉 厂 
通 榆 县 锅炉 三 
长 春 锅炉 厂 一 分 厂 
吉林 市 锅炉 三 
黑龙 江 双 锅 锅炉 股份 有 限 公司 
黑龙 江 省 七 台 河 市 锅炉 三 
勃 利 县 凯 春 锅炉 容器 制造 有 限 公司 
ARTE ER RIP 
黑龙 江 省 伊 春 锅炉 厂 
了 哈尔滨 锅炉 厂 工 业 锅炉 公司 
牡丹 江 双 锅 锅炉 制造 有 限 公 司 
上 海 锅炉 附件 厂 
上 海 克 莱 德 贝尔 格 曼 机 械 有 限 公司 
上 海宁 松 锅 炉 设 备 有 限 公司 
上 海 锅炉 厂 春 申 分 厂 
上 海 汇 华 锅 炉 附 件 厂 
上 海 四 方 锅炉 集团 工程 成 套 公司 
上 海 四 方 锅炉 集团 辅 机 设备 公司 
上 海 四 方 锅炉 三 福海 锅炉 配件 部 
上 海 四 方 锅炉 控制 有 限 公 司 
上 海 四 方 锅 炉 厂 三 分 厂 
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企业 名 称 


盐城 市 锅炉 厂 
启东 锅炉 三 
苏州 航 星 锅 炉 制造 有 限 公 司 
TRE RARER A ARS a] 
湖州 电站 锅炉 部 件 厂 
福州 福 力 锅炉 有 限 公司 
江西 省 万 安县 锅炉 厂 
山东 聊城 鲁 西 化 工 集团 公司 锅炉 厂 
山东 济宁 蓝天 锅炉 有 限 公 司 
MRAR 
临沂 第 - -锅炉 三 
济宁 齐鲁 工矿 设备 有 限 责 任 公司 
新 乡 工业 锅炉 厂 
沁 阳 锅炉 厂 
新 乡 市 锅炉 总 厂 
安阳 第 一 锅炉 厂 
湖北 锅炉 辅 机 三 
湖北 - 戴 蒙 德 机 械 有 限 公 司 
湘潭 金峰 锅炉 有 限 公司 
邵阳 市 锅炉 制造 厂 
广州 劲 马 贵 诺 节能 设备 有 限 公司 
汕头 锅炉 辅 机 三 
四 川 锅炉 七 分 厂 
贵州 锅炉 厂 
昆明 锅炉 有 限 责任 公司 
保山 锅炉 厂 
大 理工 业 锅炉 厂 
西安 消 声 除尘 设备 三 
西安 工业 锅炉 厂 
酒 果 大 方 锅炉 制造 有 限 责任 公司 
乌鲁木齐 工业 锅炉 广 
新 疆 天 山 锅炉 辅 机 厂 
新 疆 天 山 锅炉 辅 机 厂 
乌 市 福利 环保 设备 厂 
汽轮机 制造 业 
大 一 型 企业 
哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 责任 公司 
上 海 汽 轮机 有 限 公司 
上 海 动力 设备 有 限 公 司 
南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 南 任 公司 
无 锡 叶 片 厂 
杭州 汽 轮 动力 集团 有 限 公 司 
东方 汽轮机 厂 
大 二 型 企业 
青岛 捷 能 动力 集团 公司 
中 州 汽轮机 厂 
中 一 型 企业 
广州 动 马 动力 设备 企业 集团 公司 
广州 斯 科 达 - 劲 马 汽轮机 有 限 公司 
中 二 型 企业 
东方 汽轮机 三 工业 公司 
小 型 企业 
辽宁 汽轮机 有 限 公 司 
汽轮机 畏 机 工业 (集团 ) 总 公司 
哈尔滨 透 平 集团 公司 


155 
] 427 
1 700 
5 981 


391 429 
357 959 
40 030 
107 126 
60 044 
40 029 
15 626 
30 366 
64 738 
13 133 
10 736 
2 397 

1 080 
563 
517 

1 112 
1112 
18 145 
101 

1 150 
2 631 


不 变价 当年 价 
(万 元 ) (万 元 ) 
1 028 


1 019 
155 
1 440 
1 716 
6 005 
453 


















132 345 
124 639 
13 700 
30 S77 
22 081 
8 214 
3 630 
14 892 
31 545 
3 082 
3717 
— 635 
~ 49 


688 747 
620 369 
149 884 
133 848 
80 250 
58 544 
14 067 
61 067 
122 709 
35 629 
29 853 
5776 
9 795 
7 934 

1 861 

| 248 

1 248 
21 707 
3 109 
2 126 
5 753 
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企业 名 称 


上 海 汽 轮机 附件 三 
上 海 电 站 辅 机 附件 广 
上 海 益 达 机 械 厂 
上 海 电 站 畏 机 厂 压力 容器 分 厂 
上 海 电 站 畏 机 厂 川 沙 冷 餐 器 分 厂 
宜兴 市 电炉 耐火 材料 厂 
青岛 汽轮机 配件 厂 
中 州 汽 轮机 厂 劳 动 服务 公司 
水 轮机 制造 业 
大 一 型 企业 
上 海 希 科 水 电 设备 有 限 公司 
大 二 型 企业 
重庆 水 轮机 三 有 限 责任 公司 
中 一 型 企业 
邵阳 水 电 设备 总 三 
化 州 双龙 水 电 设备 有 限 公司 
中 二 型 企业 
浙江 金 轮机 电 实 业 有 限 公 司 
临海 机 械 厂 
小 型 企业 
青龙 满族 自治 县 水 轮机 厂 
青龙 电机 厂 
乐清 机 械 厂 
政和 水 轮机 制造 有 限 公司 
永春 水 电 设备 厂 
水 定 水 轮机 厂 
江西 上 饶 上 动 水 电 设 备 有 限 公司 
新 宁县 水 电 设备 制造 厂 
大 埔 县 水 轮机 三 
罗 定 市 水 轮机 广 
四 川 省 金堂 水 电 设 备 制 造 股份 公司 
重庆 发 电 设备 制造 有 限 公司 
四 川 龙 采 水 电 设备 有 限 公司 
甘孜 州 泸 定 机 械 有 限 责 任 公司 
洪 雅 机 械 厂 
内 江水 轮机 三 
宜宾 富源 发 电 设备 有 限 公 司 
其 他 锅炉 及 原 动 机 制造 业 
小 型 企业 
香河 万 方 锅炉 压力 容器 有 限 公 司 
鸡西 太湖 锅炉 有 限 公 司 
哈尔滨 市 锅炉 辅 机 三 
湘 洒 生 活 锅炉 厂 
衡阳 锅炉 压力 容器 厂 
广州 广 威 燃烧 机 有 限 公司 
KUR Bh A 
ri BRP RE ZS A 
发 电机 制造 业 
大 一 型 企业 
北京 重型 电机 厂 
北京 汽 轮 电机 有 限 责任 公司 
哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 公司 
上 海 汽 轮 发 电机 有 限 公司 
淄博 牵引 电机 和 集团 股份 有 限 公 司 
东方 电机 股份 有 限 公 司 
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不 变价 当年 价 
(万 元 ) (FTG) 








1 025 

4 938 

1 862 839 
| 215 399 
45 605 
143 079 
266 212 
89 478 
27 009 
275 977 





717 

3 122 

1 236 143 
871 360 
20 047 
101 475 
183 328 
52 034 

18 401 
226 309 
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东方 电机 厂 
东风 电机 厂 

大 二 型 企业 
天 津 阿尔 斯 通 水 电 设备 有 限 公司 
杭州 杭 发 集团 公司 
郑州 电气 装备 总 厂 
武汉 汽 轮 发 电机 厂 


广东 省 韶关 众 力 发 电 设备 有 限 公 司 


昆明 电机 有 限 责任 会 司 
中 一 型 企业 
潍坊 市 电机 一 厂 
零 陵 发 电 设备 有 限 公司 
南宁 发 电 设备 总 厂 
中 二 型 企业 
平遥 工矿 电机 车 厂 
常州 牵引 电机 三 
浙江 临海 电机 有 限 公司 
福建 九州 南平 电机 厂 
柱 建 省 福 发 股份 有 限 公 司 
湖北 发 电机 三 
新 疆 发 电 设备 制造 厂 
小 型 企业 
天 津 发 电 设备 总 厂 


河北 省 新 河 新 发 机 电 设 备 有 限 公司 


石家庄 金星 电机 有 限 公司 

LL) PG fe Fa FRY BZ 

沈阳 直流 电机 厂 

绥化 电机 集团 有 限 公司 
哈尔滨 电机 厂 机 电工 业 公 司 
上 海马 拉 松 :革新 电气 有 限 公司 
舟山 市 发 电 设备 厂 

克 瓦 纳 (杭州 ) 发 电 设备 有 限 公司 
安徽 省 黄山 发 电 设备 厂 

浆 东 本 田 发 电机 组 有 限 公司 
利 莱 森 玛 ( 福 州 ) 有 限 公 司 
AHR ERARE EA RARA 
江西 吉安 电机 制造 有 限 责任 公司 
山东 明 远 机 电 设备 有 限 公司 
泰安 电机 厂 

西 峡 县 水 电 设备 有 限 责任 公司 
东安 水 电 设 备 有 限 公 司 

凤 原 县 微型 电机 广 
嘉禾 县 水 电 设备 厂 
安江 水 电 设 备 厂 

潮州 市 汇 能 电机 制造 有 限 公司 
汕头 电机 厂 
ATEI Ai PR ZS 

大 埔 县 电机 厂 
柳州 市 水 轮机 厂 

贺州 地 区 八 步 第 二 机 械 厂 
HLEH 

玉溪 水 电 设备 厂 
腾冲 水 电 设备 厂 

西峰 电机 厂 

电动 机 制造 业 







不 变价 当年 价 
(万 元 ) (万 元 ) 

58 187 
19 029 
103 451 
12 596 
4 238 
5 957 
67 492 
4 245 
8 923 
6 179 
l 126 
599 
4 454 
25 129 
1 615 
2 120 
3 590 
6 505 
10 155 


318 139 
49 901 
280 109 
44 210 
19 668 
22 724 
158 739 
13 514 
21 255 
28 392 
2 556 
8 756 
17 080 
153 989 
4 530 
12 801 
5017 
19 496 
101 732 
5 604 
4 809 
184 950 
42 272 





















































































1 015 781 
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企业 名称 


大 一 型 企业 
天 津 斯 波 泰 克 潜 没 电 泵 有 限 公司 
沈阳 电机 股份 有 限 公司 
大 连 第 二 电机 厂 
{EAR BE 
上 海 电 机 三 有 限 公司 
博 山 电机 厂 集 团 股 份 有 限 公司 
南阳 防爆 集团 有 限 公司 
湘潭 电机 集团 有 限 公司 
柳州 佳 力 电机 公司 
兰州 电机 集团 有 限 责任 公司 
大 二 型 企业 
北京 市 电机 总 厂 
HB AB PO iA AB ARA El 
衡水 电机 股份 有 限 公 司 
清江 电机 股份 有 限 公司 
浙江 卧龙 集团 公司 
闽 东 电机 (集团 ?股份 有 限 公司 
章 丘 海 尔 电 机 有 限 公 司 
河南 省 电机 厂 
湖北 电机 厂 
长 沙 电 机 厂 
重庆 电机 厂 
西安 电机 三 
新 疆 忠 河 电 机 电器 制造 公司 
中 一 型 企业 
天 津 斯 波 泰 克 电 机 有 限 公司 
河北 电机 股份 有 限 公司 
大 厂 回族 自治 县 电机 厂 
大 连 嘉 隆 电机 有 限 公司 
沈阳 市 防爆 电机 总 三 
哈尔滨 第 二 电机 厂 
上 海 电 机 集团 公司 先锋 电机 厂 
上 海 电 机 集团 有 限 公司 五 一 电机 厂 
EGSA eh BR Ht A ARA al 
仪征 电机 厂 
浙江 百 官 机 电 集 团 公 司 
合肥 三 益 电 机 电 泵 股份 有 限 公司 
江西 电机 厂 
山东 红 卫 电机 股份 有 限 公 司 
开封 捕 达 (集团 ) 股 份 有 限 公司 
ET SUN 
广东 省 顺德 电机 集团 有 限 公 司 
重庆 特种 电机 厂 
贵州 永安 电机 总 厂 
中 二 型 企业 
天 津 市 大 明 电 机 公司 
承德 市 电机 三 
秦皇岛 市 华 叶 电机 有 限 公 司 
张家口 市 电机 厂 
山西 防爆 电机 厂 
山西 电机 厂 
内 蒙古 电机 厂 
包头 市 电机 厂 
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企业 名 称 


丹东 电机 厂 
辽源 市 电机 广 
柳河 中 机 电机 制造 有 限 公司 
鸡西 电机 厂 


上 海 电 机 (集团 ) 公 司 人 民 电 机 厂 


上 海 革 新 电机 三 

上 海 电 机 集团 公司 南洋 电机 三 
无 锡 华 达 电 机 有 限 公 司 

局 东 三 上 电机 有 限 公 司 
江苏 金 飞 达 电 动工 具有 限 公 司 
扬州 市 高 发 机 电 制 造 有 限 公司 
温州 电机 总 厂 
浙江 调 速 电机 三 

浙江 特种 电机 三 

六 安江 准 电 机 总 厂 

安徽 南华 电机 集团 公司 
厦门 电机 实业 总 公司 

江西 符 种 电机 上 股份 有 限 公司 
德州 恒 力 电机 有 限 责任 公司 
山东 双 力 集团 临 清 电机 厂 
威海 市 电机 总 三 


山东 诸城 市 开元 电机 股份 有 限 公 司 


安阳 煤矿 电机 三 


湖北 黄 州 大 地 电机 股份 有 限 公 司 


邵阳 市 电机 三 

湘潭 调 速 电机 三 

衡 南 县 电机 厂 

广州 电机 广 

广东 省 东莞 电机 有 限 公 司 

江门 电机 股份 有 限 公司 

广东 恒 运 电机 有 限 公司 

百色 电机 广 

桂林 市 第 一 电机 三 

梧州 常 运 电机 制造 有 限 公司 

乐山 电机 三 

四 川 力 达 电机 有 限 公 司 

昆明 电工 有 限 责任 公司 

昆明 市 电机 制造 三 

宁夏 电机 有 限 责 任 公 司 
小 型 企业 

北京 市 潜水 电 泵 三 

天 津 市 电机 总 厂 

天 津 市 起 重 电 机 三 

天 津 市 天 虹 微 电机 有 限 公司 

河北 防爆 电机 厂 

保定 市 电机 三 

代 县 电机 厂 

普 中 精 达 电机 有 限 公 司 

大 连 电机 集团 有 限 公 司 

大 连 第 四 电机 厂 

丹东 防爆 电机 三 

辽阳 电机 有 限 公 司 

大 连 金 州 洪 成 电机 有 限 公司 

沈阳 市 电机 配件 广 

沈阳 市 电机 配件 综合 厂 





















不 变价 当年 价 
(万 元 ) (万 元 ) 


670 


142 185 
1 214 
254 
2 140 


774 
862 


2 440 
585 
703 


363 


259 
76 
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工业 总 产值 


企业 名 称 不 变价 “| ”当年 价 
(万 元 ) | (万 元 ) 





沈阳 微分 电机 厂 27 28 
通化 市 电机 制造 有 限 公 司 

大 安 稀土 永 磁 电 机 厂 39 39 
集 贤 县 龙泉 实业 有 限 公司 300 300 
佳木斯 市 佳 四 电机 有 限 责 任 公司 356 428 
OS AR ef = a) aL 163 152 
SK TB 950 950 
黑河 市 昌泰 电机 有 限 责 任 公司 17 17 
上 海 电 机 集团 有 限 公 司 唉 进 电机 厂 1 321 1 566 
上 海 电 机 集团 有 限 公 司 起 重 电 机 厂 6 900 6 966 
上 海 先 锋 电 工厂 802 686 
上 海 新 亚 电机 厂 367 342 
上 海 新 中 电机 制造 有 限 公司 1 160 1 094 
上 海 劲 力 制 动 电机 厂 550 465 
上 海 申 富 电 机 有 限 公司 1 901 1 519 
EA BL) 285 285 
上 海南 洋 电 机 厂 一 分 厂 1 135 1 135 
上 海南 洋 电机 三 厂 347 347 
上 海南 洋 电 机 传动 设备 厂 611 611 
上 海 东 浩 电机 有 限 公司 2 693 2 480 
上 海 电机 厂 冷 作 分 厂 1 384 1 183 
上 海 革新 电机 厂 马陆 分 三 1 298 ] 298 
姜 堰 市 亚 方 苏 冷 机 电 制 造 有 限 公 司 9 547 7 076 
连云港 电机 厂 1 800 1 753 
滨海 县 电机 厂 97 85 
丹阳 煤矿 电机 三 944 804 
常州 电站 辅 机 总 厂 3 676 3 977 
海门 县 电机 厂 467 441 
江苏 科 龙 直流 电机 制造 有 限 公司 3 103 3 444 
太仓 特种 电机 有 限 公司 2 130 1 902 
地 方 国营 东台 电讯 电机 厂 77 75 
常州 常 银 电机 电器 有 限 公 司 1 164 1 301 
AMA LS 456 468 
浙江 省 金华 市 电机 实业 有 限 公司 1 419 1 555 
浙江 齿轮 减速 电机 厂 1 852 1 852 
浙江 防爆 电机 三 3 062 2 620 
嘉兴 华 年 电机 有 限 公 司 2 995 2 437 
地 方 国营 桐乡 机 械 厂 569 810 
杭州 恒 力 电机 制造 有 限 公司 1 736 2 150 
杭州 调 速 电机 厂 1 289 1 289 
浙江 金龙 电机 股份 有 限 公 司 8 004 6 878 
浙江 嵊州 市 奥 力 电机 有 限 公 司 3 250 4 640 
合肥 电机 厂 一 分 厂 42 37 
福州 市 特种 电机 厂 575 472 
福建 万 达 电 机 有 限 公 司 7 156 7 122 
福安 市 太平 洋 电 机 有 限 公司 2 824 2 824 
HERRIA RE SARNA 7 000 6 300 
闽 东 德 丰 电机 有 限 公司 7 671 7 510 
抚州 电机 有 限 公 司 391 378 
江西 省 峡 江 赛 特 机 电 制 造 有 限 公司 

湖 口 县 电机 厂 120 102 
青岛 红旗 电机 厂 4 562 4 646 
山东 防爆 电机 三 1 371 1 851 
东明 县 电机 厂 420 420 
烟台 电机 有 限 公 司 3 447 2 906 
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新 乡 市 电机 总 厂 
KERR 
商丘 电机 广 
洛阳 环 世 实业 总 公司 
南 防 集团 新 普 电机 有 限 公 司 
湖北 省 钟祥 宁 兴 电机 有 限 公 司 
宜昌 力 帝 内 燃 发 电 设备 厂 
Mite aS ASL 
湖北 咸宁 市 起 重 电 机 有 限 责 任 公司 
湖北 电机 厂 附 属 工厂 
湖北 省 天 门 发 电 设备 制造 有 限 公司 
长 沙 第 .电机 厂 
岳阳 中 闽 特 种 电机 有 限 公司 
益阳 电机 厂 
祁阳 电机 三 
郴州 防爆 电机 厂 
怀化 市 电机 厂 
吉首 电机 三 
广州 市 建国 电机 厂 
平 远 县 金龟 机 电厂 
清远 市 华南 直流 电机 三 
罗 定 电机 三 
PTAS 
广州 德 利 电机 制造 有 限 公司 
南宁 市 电机 三 
广西 北海 市 金 册 电机 有 限 责 任 公司 
T (50K FES BL 
重庆 川 东 电机 有 限 公司 
四 川 省 川北 电机 厂 
四 川 东 方 数 字 驱 动 有 限 公司 
四 川 实 汉 电机 厂 
国营 宝鸡 电机 三 
陕西 省 大 荔 特 种 电机 有 限 责任 公司 
临 济 电 力 机 械 制造 有 限 责 任 公 司 
甘肃 省 酒泉 电机 三 
微 电 机 制造 业 
K. -型 企业 
PG LT 
芜湖 万 通电 机 有 限 公司 
鹤山 市 欢乐 电机 有 限 公司 
中 一 型 企业 
唐山 电影 机 械 厂 
石家庄 中 威 电机 厂 
浙江 佳 雪 集团 有 限 公 司 
许昌 市 微型 电机 有 限 公司 
中 山 市 电机 电器 有 限 公司 
中 一 型 企业 
上 上海 日 用 一 友 捷 汽车 电气 有 限 公 司 
广东 凌 消 机 电 股 份 有 限 公司 
汕头 市 微 电 机 广 
柳州 市 微 电 机 总 厂 
小 型 企业 
北京 市 微 电 机 总 厂 劳 动 服务 公司 
北京 博 迪 低压 电器 厂 
天 津 安全 电机 有 限 公 司 













不 变价 当年 价 

(万 元 ) (万 元 ) 
349 
245 
1 003 
1 968 
1 273 
2718 
334 
289 
3 050 


Sit HH - 275 


企业 名 称 


天 津 市 微 电 机 公司 

天 津 市 第 二 微 电 机 厂 

天 津 市 微 电 机 公司 第 三 微 电 机 厂 
天 津 市 仪表 电机 厂 


天 津 市 微 电 机 公司 电机 研制 维修 试 研 三 


天 律 市 微 电 机 公司 镇 流 器 厂 
天 津 市 第 二 微 电 机 厂 综合 加 工厂 
天 津 市 天 明 微 电 机 厂 
天 津 市 永久 控制 微 电 机 厂 
本 溪 微 电机 有 限 责 任 公 司 
沈阳 市 邦 杰 电 机 有 限 公司 
本 溪 市 分 马力 电机 制造 厂 
海门 县 微型 电机 三 
金华 市 威 达 机 电 实 业 有 限 公 局 
杭州 微 电 机 有 限 公司 
绍兴 迪 贝 机 电 和 集团 有 限 公司 
杭州 富生 电器 有 限 公 司 
浙江 京 马 电机 有 限 公司 
安徽 省 朝阳 微 电 机 三 
安徽 省 池州 池 力 机 电 制 造 有 限 公司 
江西 微分 电机 三 
武汉 微型 电机 三 
湖北 微型 电机 上 广 
国营 红旗 机 制 厂 
湖北 亿 洲 微 特 电机 有 限 公司 
长 沙市 微型 电机 三 
津 市 油泵 电机 总 三 
湘潭 湘 机 劳动 服务 公司 
广州 微型 电机 三 
PARECE LAR 
四 会 市 电机 厂 
连 南 县 微型 电机 三 
SKIRA BAS 
电动 工具 制造 业 
大 一 型 企业 
be Hv eo Tg BR ZS K 
大 … 型 企业 
ajdt ARAARA” 
长 春 电动 工具 厂 
阿 特 拉 斯 科普 柯 长 春 电动 工具 公司 
浙江 恒 丰 电器 集团 有 限 公司 
中 二 型 企业 
呼和浩特 电动 工具 厂 
福建 日 立 工 机 有 限 公 司 
湖南 建筑 装修 机 具 总 厂 
广东 电动 工具 有 限 公司 
成 都 电动 工具 厂 
青海 电动 工具 厂 
小 型 企业 
张家口 市 宜 化 区 电动 工具 厂 
沈阳 电动 工具 厂 
长 春 市 已 龙 工业 塑料 有 限 责 任 公司 
黑龙 江 电 动工 具 厂 
扬州 金 力 电动 工具 公司 
淮阴 电动 工具 有 限 公 司 











不 变价 当年 价 
(ATT) (万 元 ) 
1 914 1 864 
55 55 
22 17 
81 95 
56 80 
101 103 
898 909 
944 807 
1 121 1 027 
s73 621 
10 392 8 699 
11 089 9 478 
16 582 17 879 
17 320 15 646 
100 97 
665 784 
100 138 
5 6 
$48 592 
1 409 1 204 
19 20 
646 662 
1 228 1 256 
1 380 ] 708 
2 616 2 401 
661 487 
263 268 
3 522 2717 
217 972 141 233 
52 991 37 626 
$2 991 37 626 
56 156 30 019 
12 695 7 627 
358 275 
2 739 2 739 
40 364 19 378 
21 426 20 124 
1 429 1 307 
12 320 11 704 
292 273 
602 612 
6 641 6 107 
142 121 
87 399 53 464 
2 052 1737 
110 121 
77 77 
50 $1 
7 467 6 077 
1 800 | 1 377 





2 015 
2 984 
1 625 
4 986 
1 272 
392 
3717 
195 738 
39 887 
39 887 
62 232 
16 290 
11 980 
7 753 
26 209 
41 834 
3 181 
15 459 
3512 
1 789 
6715 
6 178 
51 785 
3 754 
6 337 
87 

341 


5 036 
t 029 





(万 元 ) 


5 687 
220 


181 

3 174 
116 911 
31 748 
31 748 
29 586 
4 696 
3 903 
4 295 
16 692 
19 674 
3 550 
8 833 
1 502 
492 

3 188 
2111 
35 903 
2 907 
4 314 
58 
226 

4 087 
591 
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企业 名 称 


盐城 苏 达 电动 工具 制造 有 限 公司 


宁波 市 电动 工具 开关 三 
宁波 环球 电机 有 限 公司 
浙江 省 金华 市 电动 工具 总 厂 
浙江 摩 兴 电器 有 限 公司 
浙江 武义 恒 友 机 电 有 限 公司 
浙江 华 丰 电动 工具 有 限 公司 
邹平 电动 工具 厂 
河南 电动 工具 调 速 电机 厂 
湖北 省 荆州 电动 工具 厂 
湖南 电动 工具 厂 
长 沙市 电动 工具 热 工 仪表 厂 
湘潭 市 电动 工具 厂 
洪江 市 电动 工具 厂 
电工 专用 设备 制造 业 
大 一 型 企业 
HABE AL AT BLS 
中 一 型 企业 
上 海 电工 机 械 厂 
中 二 型 企业 
阳泉 市 电工 -机 械 厂 
江西 电站 车 辆 有 限 公司 
小 型 企业 
河北 电工 机 械 厂 
上 海 万 方 焊 材 设备 厂 
上 海 奥 凯 光电 缆 公 司 
浙江 平湖 机 械 制 造 有 限 公 司 
湘潭 电工 机 械 厂 
变压器 制造 业 
大 一 型 企业 
保定 天 威 集团 有 限 公 司 
沈阳 变压器 有 限 责任 公司 
顺德 特种 变压器 厂 
大 二 型 企业 
北京 变 压 髓 厂 
锦州 变压器 股份 有 限 公司 
长 春 变压器 有 限 责任 公司 


东北 输 变 电 长 春 变压器 有 限 公 司 


哈尔滨 变压器 厂 

上 海 变压器 厂 

上 海 ABB 变压器 有 限 公司 
常州 变压器 厂 

南通 市 友邦 变压器 有 限 公 司 
浙江 三 变 集团 有 限 公司 
济南 志 友 集团 股份 有 限 公 司 
青岛 变压器 (集团 ) 有 限 公 司 


山东 现代 达 驰 电工 电气 股份 公司 
衡阳 现代 电气 设备 集团 有 限 公 司 


湛江 通用 电气 集团 有 限 公司 
云南 变压器 有 限 责任 公司 


云南 通 变 电 器 集团 股份 有 限 公司 


中 一 型 企业 
天 津 市 变压器 总 厂 
太原 变压器 厂 
山西 省 变压器 有 限 公司 


工业 总 产值 


不 变价 当年 价 
(万 元 ) (万 元 ) 


1 161 547 
226 469 
80 118 
86 269 
60 082 
302 666 
7 O77 
6 313 
9 033 

9 033 

7 033 
16 575 
20 106 
11 146 
30 000 
31 464 
12 801 
54 683 
25 097 
12 297 
21 858 
14 477 
13 673 
36 181 
1 736 

5 139 
5 192 











1 732 
428 

1 182 778 
300 168 
110 521 
130 381 
59 267 
282 374 
20 947 
6 651 
9 283 
9 283 
7 777 
11 769 
14 724 
21 732 
10 813 
20 002 
19 532 
59 955 
17 210 
15 101 
14 652 
17 491 
5 455 
52 390 
6 260 
14 292 


2 861 
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企业 名 称 


YT PURÉ ES ARS 
柳州 特种 变压器 厂 
重庆 变压器 三 

中 二 型 企业 
唐山 市 变压器 厂 
沧州 市 变压器 有 限 公 司 
HRAB TI AE H RES 
内 蒙古 变压器 厂 
鞍山 变压器 有 限 公司 
营口 特种 变压器 有 限 公司 
盘锦 兴 达 变压器 有 限 责任 公司 
辽阳 易 发 式 电 气 设备 有 限 公 司 
大 连 互感 器 厂 
连云港 变压器 有 限 责 任 公司 
牡丹 江 变压器 制造 有 限 责任 公司 
勃 利 三 江 变压器 制造 有 限 公 司 
连云港 变压器 有 限 公 司 
江苏 华 朋 集团 有 限 公司 
扬州 三 力 电 器 股份 有 限 公司 
宁波 变压器 制造 有 限 公司 
浙江 江山 变压器 有 限 公司 
杭州 钱 江 电 气 集团 
安庆 变压器 总 厂 
东乡 市 变压器 三 
江西 变 电 设备 总 厂 
山东 临 清 变压器 厂 
山东 沂蒙 实业 集团 公司 
菏泽 市 恒 源 变 压 器 制造 有 限 公司 
南阳 变压器 股份 有 限 公司 
湖北 变压器 有 限 责任 公 司 
武汉 变压器 有 限 责任 公司 
益阳 变压器 制造 有 限 公 司 
常德 国力 变压器 有 限 公司 
广东 亿 能 公司 韶关 变压器 厂 
五 华 变压器 厂 
惠州 市 变压器 三 
化 州 市 变压器 有 限 公司 
海南 金 盘 特种 变压器 厂 
海口 威 特 电 气 有 限 公 司 
四 川 宜宾 电机 有 限 责 任 公司 
四 川 变压器 厂 
成 都 双星 电器 有 限 责任 公司 
贵阳 变压器 厂 
个 用 市 变压器 广 
陕西 钢 川 变压器 股份 有 限 公司 
银川 变压器 有 限 公 司 
乌鲁木齐 环 联 有 限 公司 
新 疆 特 变 电 工 股份 有 限 公司 

小 型 企业 
北京 调 压 器 三 
北京 华泰 变压器 有 限 公 司 
天 津 市 第 二 变压器 三 
天 津 市 特 变 电 工 变压器 有 限 公司 
邢台 市 节能 变压器 厂 
邢台 市 变压器 矿 
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工业 总 产值 FOR 
工业 总 产值 O TA 
总 计 


(万 元 ) 
30 577 
10 837 
14 712 
588 297 
5 295 
4 215 
5 142 
10 883 
2 242 
4 389 
1 251 
23 630 
4511 
14 010 
2 888 
1 933 
13 582 
33 332 
3 291 
9 804 
6 467 
32 719 
6 335 
4 014 
9 431 
12 467 
10 766 
970 
7 432 
9 881 
9 651 
4 225 
2 609 
7 388 
9 020 
2 566 
3 367 
16 706 
8 163 


不 变价 当年 价 
(万 元 ) (万 元 ) 


3 452 
12 562 
6 874 
3 209 
11 218 
9 681 
54 859 
181 370 
395 494 
6 059 
7114 
2 138 
4577 
403 
4 564 


(5) 


流 ah 
资 产 
合 计 
(万 元 ) 

18 850 

7 336 

2 790 

313 829 

2471 

1 683 

2 980 

4 589 

1 097 

2 136 

726 

5 384 

2 666 

5 581 

1 860 

1 388 

5 345 

24 452 

2 796 

4 156 

3 118 

22 218 

4 104 

1 633 

4 512 

6 736 

7 259 

853 

3 893 

3 868 

5 680 

1 539 

915 

3 416 


企业 名 称 


保定 第 二 变压器 厂 

宣化 变压器 厂 

高 平 变压器 厂 

大 同市 变压器 总 厂 

通辽 市 金 驼 变压器 有 限 责 任 公 司 
包头 市 飞天 变压器 股份 有 限 公司 
丹东 欣 泰 输 变 电 公司 

AAS Tea 

沈阳 第 二 变压器 有 限 公司 
铁岭 电力 变压器 厂 
沈阳 市 第 四 变压器 厂 

辽宁 清原 变压器 厂 
KERR 

朝阳 特种 电机 有 限 责 任 公司 

和 辽源 市 国 华 变压器 有 限 公 司 
黑龙 集团 公司 变压器 厂 
齐齐哈尔 市 三 环 变压器 有 限 公司 


牧 东 宏 远 变 压 器 制造 有 限 责 任 公司 


齐齐哈尔 市 泰 来 节能 变压器 厂 
哈尔滨 市 第 二 变压器 厂 

哈尔滨 变压器 厂 分 厂 

上 海 电 压 调整 器 厂 

上 海 亚 钢 变压器 有 限 公司 

苏州 星 州 变压器 有 限 公司 

清江 变压器 厂 

吴县 安泰 变压器 有 限 公司 
南京 电力 变压器 厂 

江苏 丹阳 特种 变压器 厂 

常州 华 迪 特种 变压器 有 限 公 司 
常州 东芝 变压器 有 限 公司 
温州 市 变压器 厂 

温州 变压器 二 厂 
宁波 市 环 氧 变 压 器 厂 
滁州 市 变压器 厂 

合肥 ABB 变压器 有 限 公司 
合肥 金 环 变压器 有 限 责任 公司 
头 西 天 龙 变压器 有 限 公 司 

福州 福 荣 变压器 电器 有 限 公司 
南昌 县 节能 变压器 厂 

东明 县 志 远 电器 有 限 责 任 公司 
渔 博 市 博 山 调 压 器 有 限 责 任 公司 
招 远 机 电 设 备 总 厂 

淄博 齐鲁 电力 设备 有 限 公 司 
山东 鲁能 泰山 电力 设备 有 限 公司 
郑州 市 电力 变压器 厂 

新 乡 逐 鹿 实 业 股 份 有 限 公 司 
安阳 变压器 厂 
平顶山 市 祥瑞 电力 电器 有 限 公司 
南阳 防爆 集团 微 特 电机 有 限 公司 
南阳 天 力 变压器 有 限 公司 

猴 王 宜昌 市 变压器 厂 

宜昌 昌 泡 电器 有 限 责任 公司 
武汉 特种 变压器 厂 
湘潭 市 调 压 电器 厂 

福州 天 宇 电气 集团 湘 阴 有 限 公司 


不 变价 当年 价 
(万 元 ) (万 元 ) 
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工业 总 产值 


企 业 名 称 不 变价 “| ”当年 价 
(万 元 ) | (万 元 ) 





会 同 恒 波 变压器 有 限 责 任 公司 
湘潭 湘 机 变压器 厂 
衡阳 电力 特种 变压器 厂 
长 沙 顺 特 变压器 厂 
湖南 长 恒 变 压 器 有 限 公 司 
广州 华 成 电器 企业 股份 有 限 公司 
开平 市 海鸥 变压器 有 限 公司 
阳 山 县 变压器 厂 
北海 市 电器 总 厂 
柳州 地 区 变压器 厂 
重庆 高 压 电器 厂 
重庆 ABB 变压器 有 限 公 司 
安顺 集 源 变压器 有 限 公司 
贵州 永安 工 贸 公司 
贵阳 特种 变压器 厂 
昆明 变压器 三 
楚雄 变压器 厂 
保山 变压器 厂 
临 沧 变压器 有 限 责 任 公 司 
大 理 变压器 三 
西安 电力 变压器 厂 
宝鸡 永 兴 变压器 有 限 责 任 公司 
陕西 薄 城 通 源 变压器 有 限 责 任 公 司 
西安 恒利 变压器 有 限 责任 公司 
汉中 变压器 厂 
延安 变压器 制造 股份 合作 公司 
西安 互感 器 厂 
兰州 宏 宇 变压器 有 限 公司 
天 水 长 城 变压器 厂 
青海 变压器 厂 
新 特 顺 电力 设备 有 限 公司 
电容 器 制造 业 

大 二 型 企业 
锦州 电力 电容 器 有 限 责 任 公司 
桂林 电力 电容 器 总 六 

中 二 型 企业 
丹东 电力 电容 器 有 限 公 司 
南京 电力 电容 器 厂 
无 锡 市 电力 电容 器 三 

小 型 企业 
辽阳 市 电器 开关 厂 
辽阳 市 低压 元 件 厂 
牡丹 江 电 力 电 容器 厂 
上 上 钼 市 电力 电容 器 有 限 公司 
建 德 市 新 安江 电力 电容 器 有 限 公司 
新 会 市 电力 电容 器 厂 
西安 熔断 器 制造 公司 
整流 器 制造 业 

大 二 型 企业 
北京 椿 树 整流 器 广 

中 二 型 企业 
上 海 整流 器 总 三 
青岛 整流 器 三 

小 型 企业 
天 津 市 整流 器 三 
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企业 名 称 


保定 整流 器 厂 

大 连 可 控 硅 厂 

上 海 电 阻 广 

上 海 小 池 电 气 工 程 有 限 公 司 

平顶山 市 整流 器 厂 

湘 漂 市 整流 化 三 

开关 控制 设备 制造 业 
特大 型 企业 

西安 电力 机 械 有 限 公 司 
大 一 型 企业 

沈阳 高 压 开 关 有 限 责 任 会 司 

上 海 华 通 开 关 厂 

江苏 长 江 电 器 集团 公司 

长 征 电器 集团 有 限 责 任 公司 

甘肃 长 城 电器 工业 公司 
大 二 型 企业 

北京 开关 厂 

北京 北 开 电气 股份 有 限 公司 

天 津 市 电器 开关 公司 

上 海 西门 子 开关 有 限 公 司 

上 海 施 耐 德 工业 控制 有 限 公 司 

上 海 施耐德 配 电 电器 有 限 公 司 

浙江 开关 厂 有 限 公司 

宁波 天 安 ( 集 轩 ) 和 股份 有 限 公司 

正泰 集团 公司 

德 力 西 集团 有 限 公 司 

杭州 多 摩 机 电 有 限 公司 

SAC RHR 

山东 鲁能 泰山 开关 集团 

平顶山 天 认 集 团 有 限 责任 公司 

广州 南洋 电器 厂 

柳州 开关 电器 有 限 责 任 公司 

成 都 播 瑞 传播 股份 有 限 公 司 
中 一 型 企业 

上 海 电 器 成 套 厂 

杭州 电器 开关 厂 

合肥 开关 电气 有 限 责 任 公司 

福州 天 宇 电气 股份 有 限 公司 

河南 开 开 电气 股份 有 限 公 司 

顺德 开关 有 限 公司 
中 一 型 企业 

山西 电 控 厂 

包头 市 开关 三 

上 海 华 -- 电 器 三 

上 海 东 屋 电器 有 限 公司 

上 海松 下 电工 自动 化 控制 有 限 公司 

江苏 东升 电器 集团 公司 

苏州 阿尔 斯 通 开关 有 限 公 司 

常熟 开关 厂 

江都 电器 开关 厂 

宁波 华 通电 器 集团 股份 有 限 公司 

三 门 县 飞 达 电器 有 限 公司 

杭州 红 申 电器 有 限 公司 

刚 华 电器 集团 有 限 公司 

新 华电 器 集团 有 限 公司 

















不 变价 当年 价 
(万 元 ) 


1 745 212 
231 419 
231 419 
209 352 
48 411 
14 600 
70 125 
31 630 
44 586 
631 610 
4 955 
37 444 
1 985 
16 821 
20 162 
29 633 
5 567 
51 475 
175 688 
140 222 
101 
1 751 
26 206 
81 479 
13 877 
7 061 
12 183 
71 820 
15 908 
3 630 
1 478 
39 606 
2 463 
14 735 
305 855 


1 688 373 
233 643 
233 643 
197 323 
41 725 
14 287 
69 661 
28 147 
43 503 
612 427 
5 371 
37 466 
1 693 
16 821 
19 727 
29 633 
5 059 
50 446 
171 756 
134 430 
10) 
1 309 
25 126 
79 337 
15 270 
7 059 
11 823 
75 110 
13 982 
3 671 
1 419 
40 033 















































































2 060 
23 034 
65 292 
20 174 
8 124 
10 159 
88 234 
18 540 
3 630 
1 546 
44 782 
2 496 
17 240 
335 723 
675 
824 
2 932 
2 856 
9 235 
1 226 
29 381 
30 111 
1 817 
14 644 
534 
18 318 
18 720 
47 220 














































































124 453 
30 207 
18 275 
39 865 

151 292 
21 145 

2 107 
7 203 
93 827 
5 408 
21 602 
348 776 
4 575 
5 987 
4 860 
7 455 
4 721 
9 481 
20 580 
27 682 
3 622 
24 059 
1 499 
10 481 
14 946 
25 335 


8 405 
18 613 
88 093 
20 996 
11 976 
24 024 
106 667 
17 267 

1173 
3 888 
63 862 

3 940 
16 537 

212 278 

2 771 

1 851 
4 013 
6 584 

3 158 
6 322 
16 648 
16 020 
2 087 
15 686 

1117 
8 188 
7 722 
13 548 
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企业 名 称 


万 家 电器 集团 有 限 公司 
天 正 集团 有 限 公司 
厦门 ABB 低压 电器 设备 有 限 公 司 
山东 济宁 开关 三 
淄博 市 博 山 电 髓 开关 厂 
烟台 开关 厂 
获 嘉 协力 电器 股份 有 限 公 司 
湖北 开关 厂 
武汉 开关 总 厂 
番 昌 市 瑞峰 机 电 有 限 责 任 公司 
新 会 电器 三 
广东 珠江 开关 有 限 公司 
汕头 南粤 开关 厂 
柳州 市 电器 厂 
梧州 市 船用 机 械 厂 
重庆 博 森 电气 有 限 公 司 
自贡 华 实 电器 制造 公司 
Be RAFT KI 

小 型 企业 
北京 ABB 高 压 开关 设备 有 限 公司 
北京 第 二 开关 厂 
北京 埃 尔 凯 成 套 电 器 有 限 公司 
天 津 市 电气 控制 设备 厂 
天 津 市 电器 开关 公司 二 厂 
天 津 市 电气 控制 设备 厂 分 厂 
天 津 市 电器 开关 水 电 设 备 厂 
廊坊 市 成 套 电 器 设备 厂 
HRB TH FF KI 
保定 开关 广 
张家口 开关 总 厂 
许 继 北戴河 电器 成 套 公 局 
秦皇岛 市 开关 厂 
张家口 市 电器 开关 厂 
大 同市 整流 器 厂 
阳泉 电器 有 限 责任 公司 
长 治 市 防爆 电器 厂 
山西 电器 开关 厂 
太原 茂盛 装饰 有 限 公司 
锦州 辽西 开关 三 
沈阳 开关 厂 
沈阳 电器 控制 设备 三 
鞍山 继电器 厂 
沈阳 市 第 一 防爆 电器 厂 
沈阳 重型 冶 矿 电 控 厂 
盘锦 兴隆 成 套 电器 制造 有 限 公司 
四 平市 开关 厂 
长 春 市 控制 设备 成 套 厂 
吉林 市 恒通 高 压 电 气 有 限 公 司 
哈尔滨 电 控 设备 厂 
牡丹 江 高 压 开关 厂 
大 庆 金 运 股份 有 限 公 司 
上 海 电器 三 
上 海 华 通 开关 三 四 分 厂 
上 海 海通 电器 成 套 有 限 公司 
上 海 华 灵 电器 厂 
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工业 总 产值 


不 变价 
(万 元 ) 





当年 价 
(万 元 ) 








业 名 称 不 变价 “| ”当年 价 
(万 元 ) | (万 元 ) 


B> 





上 海 华 通 开关 厂 浦东 分 厂 

上 海 华 通 开 关 厂 配 电 设备 分 厂 

上 海 华 通 开关 电器 厂 

上 海 华 通 开关 厂 二 分 厂 

上 海 长 城 电器 厂 

常州 市 常 开 电 气 有 限 公司 

淮阴 开关 厂 

江苏 宝 开 集团 有 限 公 司 
苏州 电气 控制 设备 三 
靖江 市 开关 总 厂 

镇 江 电 器 开关 三 

常州 基 腾 电气 有 限 公司 

杭州 中 策 电 器 股份 有 限 公司 
杭州 杭 开 电气 有 限 公司 

宁波 耐 吉 集 团 有 限 公 司 

浙江 三 展 电 器 有 限 公司 
杭州 电气 传动 设备 厂 

杭州 控制 电器 厂 

WM RE BE 

江山 市 开关 厂 
杭州 漏电 开关 有 限 公司 

金华 电力 开关 有 限 公司 

瑞安 市 万 松 电 子 电 器 有 限 责任 公司 
温州 市 开关 三 厂 
温州 市 通用 低压 开关 厂 
温州 市 开元 开关 厂 

合肥 开关 厂 一 分 厂 
阜阳 华 丰 电器 成 套 厂 
安徽 省 铜陵 市 电器 厂 

屯 溪 电器 三 

安徽 互感 器 三 

鼻 阳 天 工 开关 三 

厦门 电器 控制 设备 厂 17 040 
漳州 市 南方 电 控 设 备 厂 
福州 一 开 同 益 电 气 有 限 公司 2 994 
福州 同 益 通用 电气 有 限 公 司 1 104 
厦门 ABB 开关 有 限 公 司 37 784 
福州 金星 电力 电气 有 限 公 司 
南昌 电工 器 材 厂 484 
南昌 八 一 开关 厂 650 
南昌 电力 开关 三 
济南 开关 厂 84) 
菏泽 市 开关 厂 42 
威海 市 输 变 电 设备 集团 公司 266 
新 乡 市 低压 电器 三 347 
永 城 高 压 电 器 厂 469 
河南 省 荣 阳 市 电器 厂 177 
河南 省 万 泰成 套 电器 制造 有 限 公 司 837 
信阳 航空 电器 设备 厂 319 
BB BH He BE eT 385 
郴州 低压 电器 开关 厂 28 
广东 电气 控制 设备 厂 1 875 
汕头 市 电器 控制 设备 厂 637 
Zs PP Ti AA 245 
汕头 市 红 卫 电器 厂 ] 876 
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(5%) 








企业 名 称 不 变价 当年 价 上 it 全 时 
(万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) 
四 会 市 互感 器 厂 2 026 3 586 1 405 
汕头 南方 开关 厂 3 034 4 328 2 980 
东莞 市 开关 厂 1 982 1 491 
汕头 利 侨 电子 设备 有 限 公司 4 239 1 483 
汕头 机 械 (集团 ) 宏 达 电 器 厂 819 626 
柳州 市 高 压 电 器 厂 2 752 1 744 
北海 申 达 电力 设备 联营 厂 416 313 
川 东 高 压 电 器 厂 
自贡 市 开关 厂 
自贡 市 电器 成 套 厂 
川 电 综合 加 工厂 1 667 1 588 
达 县 地 区 电气 自动 化 研究 所 132 101 
四 川 东方 电器 控制 设备 厂 495 313 
贵阳 电气 控制 设备 厂 1 543 1 003 
贵阳 开关 厂 237 202 
曲靖 市 电机 电器 厂 618 308 
大 理 市 开关 厂 216 53 
个 旧 市 电器 厂 360 159 
楚雄 市 电器 成 套 设备 厂 401 221 
铜川 市 开关 三 1 466 912 
西安 光明 开关 厂 59] 265 
西安 新 兴 电 器 厂 2 480 2 130 
酒泉 市 创 精 开关 有 限 责 任 公司 1 963 1 067 
兰州 七 里 河 开 关 厂 413 108 
天 水 长 城 低 压 电器 开关 厂 319 276 
金川 有 色 金 属 公司 电器 控制 设备 厂 656 383 
天 水 电气 传动 装置 厂 905 887 
银川 华 升 电器 开关 有 限 公司 3 752 ] 755 
新 疆 高 压 开关 厂 906 847 
新 疆 化 工 开关 厂 3 668 2 636 
新 吐 双 新 电 控 设 备 有 限 公司 3 927 2 907 
AMEX 1 619 1 033 
MAC HRS AR A 1 561 1 166 
PURA RINA ARA] 2 004 903 
POE E #3 Tl A BRA al 965 876 
吉 市 开关 电器 设备 制造 有 限 公司 1 820 1 541 
电 娘 设备 元 件 制 造 业 502 043 301 257 
大 - -型 企业 28 802 17 063 
EM A Be He aa 28 802 17 063 
大 二 型 企业 122 550 65 184 
北京 敬业 电工 集团 26 351 9 673 
沈阳 低压 开关 厂 46 882 24 153 
EA MWB 互感 器 有 限 公司 24 393 18 250 
长 城 电 器 集团 有 限 公 司 24 924 13 109 
中 一 型 企业 32 533 24 216 
天 津 市 电力 电子 设备 公司 9 533 5 270 
上 海 精益 电器 厂 12 355 9 703 
MIA EE MARA a] 10 646 9 244 
中 二 型 企业 84 328 54 642 
天 津 市 低压 电器 公司 10 675 5 437 
天 津 市 机 床 电器 总 厂 4 806 2 958 
天 津 市 互感 器 厂 2 977 1 133 
成 房 店 防爆 电器 厂 8 277 6 787 
Dis MOLAR Re FB BB 2114 735 
上 海 电 资 厂 10 610 5 857 
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企业 名 称 


上 海 第 一 开关 三 
上 海 电 器 陶 资 三 
上 海 立新 电器 三 
上 海 机 床 电 器 三 有 限 公司 
南京 开关 三 
苏州 电器 股份 有 限 公司 
三 门 腾龙 电器 有 限 公司 
衡阳 互感 器 有 限 公 司 
德阳 东 电 电 器 公司 

小 型 企业 
北京 西门 子 电器 有 限 公司 
北京 低压 电器 厂 利 群 技术 服务 公司 
北京 敬业 电工 集团 
北京 ABB 低压 电器 有 限 公司 
天 津 市 第 二 电器 开关 厂 
天 津 市 第 二 继电器 三 
天 津 市 第 二 电气 控制 设备 厂 
天 津 市 第 三 机 床 电器 三 
天 津 市 第 三 电器 开关 厂 分 厂 
天 津 市 矿山 电器 三 二 分 三 
天 津 市 电容 电器 厂 分 三 
天 津 市 机 床 电器 总 厂 分 厂 
天 津 市 低压 电器 公司 一 三 
天 津 神 钢 电机 有 限 公司 
天 津 市 天 开 高 压 元 件 开 发 有 限 公司 
石家庄 市 电器 开关 三 
HIB AAR A 
保定 市 电器 开关 厂 
石家庄 市 通用 电器 总 厂 
太原 市 起 重 电器 三 
黎 城 县 电器 有 限 公 司 
呼和浩特 市 电器 开关 厂 
沈阳 市 电器 开关 三 
沈阳 市 电器 元 件 四 三 
沈阳 市 变压器 开关 三 
沈阳 市 按钮 开关 厂 
沈阳 低压 开关 广电 器 实业 总 公司 
通化 市 继电器 制造 有 限 公 司 
上 海 互感 器 厂 
上 海 第 三 开关 三 
上 海 金山 电器 三 
土 海通 用 电器 总 厂 
上 海通 用 电器 三 厂 
EM EUR ARP aT 
上 海 机 床 电器 厂 二 分 厂 
上 海龙 华 机 床 电 器 三 
上 海 西门 子 线路 保护 系统 有 限 公司 
上 海 斯 易 普 电器 厂 
上 海 方 荣 继电器 三 
上 海 缔 屹 互感 器 有 限 公司 
上 海 大 保 导 和 雷 器 有 限 公司 
上 海 机 床 电器 三 一 分 三 
苏州 互感 器 厂 
吴江 开关 三 
常州 市 低压 电器 厂 





















不 变价 当年 价 
(万 元 ) (万 元 ) 





3 246 
4 637 
3 901 
4 083 
570 
1 651 
3 006 
1 258 
5 392 
117 511 
3 390 
242 
1 034 
24 983 
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企业 名 称 


苏州 苏 瑞 电 气 有 限 公司 
苏州 粽 原 电器 制造 有 限 公司 
泰州 市 电工 器 材 厂 

宝应 电器 三 

启东 电器 厂 

徐州 防爆 电器 三 
泰兴 市 开关 三 

镇 江 市 互感 器 厂 

姜 起 市 唱 凌 电子 电器 制造 有 限 公司 
苏州 电器 一 厂 

宁波 开关 厂 

宁波 银 鸡 机 床 电器 有 限 公司 
温州 市 开关 厂 

黄岩 电气 开关 厂 

宁波 四 海 电 器 电机 公司 
宁波 市 互感 器 厂 

于 波 博 海 电器 有 限 责 任 公司 
嘉兴 继电器 厂 

宁波 市 北仑 万 通 真 空 电器 有 限 公司 
湖州 兴 达 电器 厂 

常安 集团 有 限 公 司 

安徽 省 无 为 县 电器 总 厂 
黄山 市 美 达 电 器 公司 
安徽 省 明光 市 光明 电器 厂 
福州 市 第 二 电器 厂 
福州 镇 宝 电 器 有 限 公司 
莱州 维特 机 电 有 限 责任 公司 
KHMER 

新 乡 万 通电 器 股份 有 限 公 司 
许昌 市 电热 元 件 厂 

江川 县 汇 玉 电器 有 限 责 任 公司 
长 沙 电 器 控制 设备 厂 

长 沙市 热 工控 制 设备 厂 
长 沙 电器 开关 有 限 公司 

长 沙市 低压 开关 厂 

长 沙市 起 重 电器 厂 

长 沙市 湘南 电器 开关 厂 

长 沙市 熔断 器 三 

湘潭 开关 三 

湘潭 市 低压 电器 有 限 公 司 
湘潭 市 电器 广 

湘潭 市 电气 控制 设备 厂 
衡阳 高 压 电器 厂 

衡阳 市 电力 变压器 总 厂 
岳阳 鸿 仪 实业 有 限 公司 
湖南 西 渡 电 器 有 限 公 司 
湘潭 湘 机 开关 厂 

衡阳 市 南方 高 压 电 器 广 
广州 建新 电器 厂 
东莞 市 电器 厂 

佛 出 市 广 明 熔 断 器 有 限 公司 
自贡 市 电器 元 件 厂 
自贡 市 低压 电器 厂 
昆明 市 互感 器 厂 

昆明 电器 成 套 实业 总 公司 
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不 变价 
(万 元 ) 
292 
1 694 


433 

4 551 
33 
574 


当年 价 
(万 元 ) 
378 


业 名 称 


E> 


BB BA rf a aS FF eT 
西安 市 起 重 电器 三 
天 水 二 一 三 机 床 电器 绝缘 件 厂 
天 水 二 一 三 厂 成 套 电 器 厂 
天 水 二 一 三 机 床 电 器 配件 厂 
天 水 长 城 控制 电器 厂 一 分 厂 
天 水 长 城 电 器 厂 
天 水 长 城 控制 电器 厂 二 分 厂 
天 水 长 城 低 压 电 器 三 元 件 广 
金川 特种 铸造 厂 磁 钢 厂 
天 水 长 城 自动 化 研究 所 
天 水 长 城 机 电 成 套 设 备 厂 
天 水 长 城 低 压 电 器 厂 
天 水 长 城 成 套 开 关 厂 
新 疆 天 申 仪表 有 限 责任 公司 
工业 用 电炉 制造 业 

大 二 型 企业 
长 春 电 炉 有 限 责 任 公司 

中 二 型 企业 
天 津 市 高 频 设 备 厂 
上 海 电 炉 厂 
江西 工业 电炉 厂 
济南 专用 汽车 厂 

小 型 企业 
天 津 市 金 能 电力 电子 有 限 公司 
承德 三 杰 涂 装 环保 工程 公司 
沈阳 市 电炉 厂 
辽 限 市 电炉 制造 总 厂 
长 春 市 电炉 配件 厂 
哈尔滨 龙 江 电炉 厂 
上 海 电 机 (集团 ) 公 司 实验 电炉 厂 
上 海 浦 南 有 色 金 属 铸造 三 
南京 电炉 厂 
开封 工业 电炉 厂 
长 沙市 实验 电炉 厂 
AHA OL 
电焊 机 制造 业 

中 一 型 企业 
EREILI 
成 都 电焊 机 厂 

中 二 型 企业 
天 津 市 电焊 机 总 厂 
南通 三 九 焊 接 设 备 有 限 公司 
株洲 市 电焊 机 厂 

小 型 企业 
天 津 天 威 电焊 机 及 器 材 有 限 公 司 
河北 省 电焊 机 股份 有 限 公 司 
张家口 市 电焊 机 厂 
唐山 开元 企业 集团 
沈阳 电焊 机 厂 
鞍山 市 亚 泰 机 电 有 限 公 司 
安 图 变压器 有 限 责任 公司 
上 海 梅 达 焊 接 设 备 有 限 公司 
南京 电焊 机 厂 
南京 占 华 焊接 成 套 设备 有 限 公司 


不 变价 当年 价 
(万 元 ) (万 元 ) 
61 





统计 资料 + 287 


企业 名 称 


浙江 电焊 机 厂 ( 有 限 公 司 ) 
浙江 凯 灵 船厂 海 工 机 械 厂 
舟山 市 东海 电焊 机 制造 有 限 公 司 
温州 电焊 设备 总 三 
南平 市 水 成 电焊 机 有 限 公 司 
济南 电焊 机 厂 
新 乡 市 电气 控制 设备 三 
新 乡 市 电焊 机 厂 
广州 市 中 华工 具 厂 
广东 省 电焊 机 三 有 限 公司 
广西 机 械 工 业 学 校 附属 工厂 
万 州 区 恒 森 电器 有 限 公司 
个 旧 市 电焊 机 三 
昆明 电焊 机 有 限 公司 
云南 电焊 机 厂 
焊条 制造 业 
大 二 型 企业 
天 津 市 大 桥 集 团 有 限 公司 
锦州 天 鹅 焊 材 (集团 ) 股 份 有 限 公司 
上 海 焊接 器 材 有 限 公 司 ( 本 部 ) 
上 海 斯 米 克 焊 材 有 限 公司 
江苏 宇宙 焊接 材料 集团 公司 
猴 王 股份 有 限 公 司 
中 一 型 企业 
株洲 电焊 条 股份 有 限 公司 
韶关 电焊 条 厂 
中 二 型 企业 
天 津 金 敬 焊接 材料 有 限 公 司 
牡丹 江 电 焊条 三 
上 海中 钢 焊 材 有 限 公司 
南京 电焊 条 厂 
常州 长 江 焊 材 有 限 公 司 
安徽 省 峰 光 焊 材 有 限 公司 
青岛 电焊 条 厂 
渔 博 电 焊条 厂 
郑州 市 电焊 条 厂 
桂林 市 电焊 条 厂 
四 川 大 西洋 集团 有 限 责 任 公司 
酒泉 兰州 长 虹 焊 接 材料 有 限 公司 
小 型 企业 
天 津 燕 桥 焊接 材料 有 限 公司 
保定 市 八 一 电焊 条 厂 
大 同市 电焊 器 材 厂 
集 宁 瑞 泰 金属 工业 有 限 公 司 
沈阳 金刚 焊接 材料 公司 
锦州 锦 泰 金属 工业 有 限 公司 
锦州 锦 威 焊 材 工业 有 限 公司 
辽源 市 大 西洋 电焊 条 有 限 责任 公司 
辽源 市 电焊 条 厂 
上 海 焊条 熔剂 有 限 公司 
上 海 申 光 焊 接 材 料 厂 
上 海 爆 闪 科技 开发 公司 
上 海 电 焊条 总 厂 申 嘉 分 厂 
上 海 申 沪 电焊 条 三 
上 海 申 港 焊接 材料 有 限 公 司 
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(万 元 ) (万 元 ) 
1 469 
519 









企业 名 称 不 变价 当年 价 
(万 元 ) (万 元 ) 

杭州 电焊 条 厂 4 140 
福州 电焊 条 厂 2 765 
厦门 鉴 光 实业 总 公司 2 159 
天 津 大 桥 集团 公司 上 侥 电焊 条 厂 1 621 
宝钢 集团 深圳 大 西洋 电焊 条 总 厂 10 759 
南宁 市 电焊 条 三 1775 
海 昌 电焊 条 厂 399 
四 川 大 西洋 集团 自贡 焊条 粉剂 三 601 
自贡 大 西洋 焊丝 制品 公司 5 897 
金川 有 色 金 属 公司 特种 电焊 条 厂 4 046 3 405 
天 津 大 桥 银川 电焊 条 有 限 公司 1 809 2 373 
ALERT 8 976 5 965 
电线 电缆 制造 业 2 515 452 | 2253 586 2 977 875 

大 一 型 企业 550 262 476 700 1 036 959 
天 津 市 电缆 总 厂 2 666 790 68 987 
沈阳 电缆 有 限 责 任 公司 38 254 30 351 54 922 
哈尔滨 电缆 厂 28 018 23 167 58 457 
be a Aa 81 196 53 090 115 245 
上 海 阿 尔 卡 特 光 缆 有 限 公 司 11 217 9 587 20 353 
无 锡 电 缆 厂 48 932 42 182 39 083 
山东 鲁能 泰山 电缆 股份 有 限 公司 108 564 112 644 258 421 112 472 
河南 金龙 电缆 集团 有 限 公 司 23 538 19 859 79 361 25 848 
郑州 电缆 (集团 ) 股 份 有 限 公 司 27 002 26 471 132 460 $1 057 
湖北 红旗 电工 集团 电缆 有 限 公 司 51 588 47 516 69 008 34 471 
广州 电缆 厂 20 452 16 371 27 515 15 421 
广东 电线 广 40 060 39 073 36 723 26 763 
佛山 市 中 宝 通信 电缆 有 限 公 司 15 063 8 575 5 293 5 293 
成 都 三 电 股份 有 限 公 司 10 881 10 270 39 750 21 795 
尼 明 电缆 股份 有 限 公司 42 831 36 754 31 380 21 421 

大 二 型 企业 700 082 598 693 675 386 416 706 
北京 市 电线 电缆 总 厂 9 792 9 474 16 026 10 973 
ATP BMA AB A BR Ze 12 575 12 745 22 258 15 346 
河北 邢台 电线 厂 18 870 15 130 26 002 16 784 
内 蒙古 电缆 厂 4716 4 699 3 29 498 15 437 
沈阳 沈 缆 通讯 光缆 制造 有 限 公司 3 276 1 259 3 788 2 105 
上 海南 洋 电缆 厂 24 270 20 395 33 590 26 111 
tA 6 151 4 568 6 292 4 758 
上 海 瑞 侃 电 缆 附 件 有 限 公 司 74 715 42 528 38 910 33 084 
上 海安 凯 光 缆 有 限 公司 3 712 3 686 3 590 1 972 
江苏 上 上 电缆 集团 有 限 公 司 112 147 78 398 24 051 14 132 
宝 胜 集团 有 限 公 司 106 520 99 007 76 134 47 424 
南通 电缆 厂 12 000 8 700 7 602 3 733 
杭州 华新 电力 线 缆 有 限 公司 11 980 10 702 25 823 9 267 
福州 大 通 机 电 股份 有 限 公司 48 364 40 206 50 498 33 549 
南平 电缆 股份 有 限 公司 50 333 47 966 71 367 35 637 
山东 阳 谷 电缆 集团 公司 55 647 57 067 55 527 34 78] 
青岛 汉 缆 集团 有 限 公司 76 377 74 382 59 188 38 404 
郑州 电磁 线 厂 3 176 2 237 8 643 5 790 
武汉 电缆 有 限 公 司 19 025 19 084 45 052 28 912 
衡阳 电缆 三 13 871 12 626 28 870 14 756 
甘肃 省 长 通电 绕 有 限 责 任 公司 32 565 33 834 42 676 23 753 

中 … 型 企业 340 018 317 946 337 645 177 194 
天 津 市 电线 总 厂 19 030 17 766 16 230 10 926 
天 津 昭和 电 材 有 限 公 司 6 849 6 038 13 843 8 869 
邯郸 市 邯 磁 电工 有 限 公 司 5 052 3771 10 379 8 349 


Sit BR - 289 


企业 名 称 


榆 次 电缆 有 限 责 任 公司 

本 溪 电 缆 集 团 

辽源 市 电缆 厂 

常州 市 电线 电缆 厂 

江苏 新 远东 电缆 有 限 公司 

浙江 语 春 江 集 团 杭州 电缆 厂 

浙江 交 联 电缆 有 限 公 司 

土 饶 市 振 达 钢材 工 业 集团 

青岛 电线 厂 

开封 电缆 厂 

新 乡 市 电缆 厂 

黄石 电缆 集团 有 限 公司 

衡阳 电线 电缆 三 

台山 市 电缆 三 

E RAE] 

佛山 市 中 宝 电缆 厂 
中 二 型 企业 

天 津 市 盛 华 软 线 电 缴 有 限 公司 

APB MRA A RZ a] 

大 城 沈 大 电缆 有 限 公司 

河北 瑞 港 特种 电缆 厂 

廊坊 市 电缆 厂 

廊坊 市 第 二 电缆 厂 

离 石 电缆 有 限 公 司 

赤峰 电线 电缆 厂 

息 新 市 电缆 厂 

大 连 金 州 宝林 电缆 有 限 公司 

沈阳 长 城 电费 厂 

集 安 电 线 厂 

吉林 市 电线 厂 

辽源 市 电线 电缆 有 限 责 任 公司 

RATE ARES 

上 海 电线 五 三 

上 海 塑胶 线 厂 

FERANT 

CERF MA A él 

上 海 汉 欣 电 线 电缆 有 限 公司 

江苏 恒 大 钢 业 (集团 ) 公 司 

SPINS BE ESC RZ 

连云港 电线 电缆 总 厂 

镇 江 菊花 线 缆 有 限 责 任 公司 

常熟 电缆 三 

南通 锦 益 电缆 有 限 公司 

建 德 新 安江 电工 器 材 有 限 责 任 公司 

浙江 先 登 饥 业 集团 公司 

马鞍 山 市 皖 通 电工 有 限 责 任 公司 

南昌 电缆 三 

江西 电缆 有 限 责任 公司 

BF FS Fs RE 

山东 和 鲁 南 电缆 三 

胶州 电缆 厂 有 限 公司 

湖北 红旗 电工 集团 电线 有 限 公司 

长 沙 电缆 附件 有 限 公司 

冷水 滩 电 线 厂 

比 庆 市 电线 三 
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339 155 
2 407 
6 250 
4 246 
4 580 
218 
3 769 
5 598 
3 961 
3 866 
8 260 
3 206 


















7 393 
55 751 
10 637 

6 951 
60 856 
38 647 
15 120 
29 368 
11 301 

4 829 

2 467 
12 926 
11 663 

7 451 

7 673 
14 160 

338 100 

4 105 

7 022 

2 019 

2538 

2 388 

7 638 

5 825 

5 951 
12 396 

3131 

9 516 

3 220 

2 353 

1 676 

9 295 

7 895 
12 745 
23 176 

4713 
11 563 

3 131 

9 178 

3 137 

5 161 

4 259 

1 949 

4 911 
10 496 
9 174 
6 293 
6 702 
5 564 
3 300 
2 SAT 

3 808 

3 612 

1 864 

3 140 


企业 名 称 


深圳 新 华电 线 电缆 联合 公司 
广东 郁 南 银 都 电线 电缆 有 限 公司 
广东 长 园 电 缆 附 件 有 限 公司 
南宁 电线 电线 厂 

桂林 国际 电线 电缆 集团 公司 


重庆 市 涪陵 宇 达 工 业 有 限 责任 公司 


西南 电工 厂 

重庆 电线 电缆 有 限 责 任 公司 
贵阳 电线 三 

云南 红河 电线 厂 


昆明 云 岗 云 珠 电磁 线 工 贸 有 限 公 司 


小 型 企业 
天 津 市 漆包线 厂 
天 津 市 电磁 线 广 
AIF TH Beep 
AE TH BS 
天 津 市 电费 总 厂 线 缆 厂 
天 津 市 电线 总 厂 一 分 厂 
天 津 市 漆包线 厂 分 厂 
天 津 大 新 电 材 有 限 公司 
天 津 天 明 线材 有 限 公司 
天 津 天 明 电 材 有 限 公司 
天 津 市 奇美 电磁 线 有 限 公司 
刘强 县 建材 工业 公司 
衡水 鸿 昊 企业 有 限 责任 公司 
亚 龙 线 绕 有 限 公 司 
河北 宝 丰 线 绕 有 限 公 司 
容 桥 线 缆 有 限 公 司 
河北 新 华 线 缆 集 团 公 司 
河北 北方 线 缆 有 限 公司 
河北 永 进 电缆 (集团 ) 有 限 公司 
廊坊 市 第 一 电缆 三 
太原 电线 电缆 三 
山西 天 立 电缆 有 限 公司 
内 蒙古 漆包线 三 
赤峰 佳 讯 电线 电缆 有 限 责任 公司 
沈阳 电线 有 限 公司 
沈阳 电磁 线 厂 
阜新 电 碳 三 
沈阳 电缆 三 铁岭 电缆 分 厂 
营口 市 线 缆 实 业 总 公司 
营口 北方 电磁 线 厂 
青 站 电线 三 
黑龙 江 环宇 电缆 股份 有 限 公司 
上 海 电线 线材 厂 
LEBAR 
上 海 民 华 铝 业 有 限 公司 
上 海 塑 胶 线 厂 一 分 厂 
上 海 铝 线 厂 虹 桥 分 厂 
hs | a elt A PR ZS 
上 海中 电 漆包线 有 限 公司 
POAC HIB BRI 
泰兴 市 电缆 有 限 责 任 公司 
吴江 电线 三 
昆山 电线 电缆 厂 


不 变价 当年 价 
(万 元 ) (万 元 ) 
1 815 
3 623 
3 674 
21 267 
37 187 
958 
10 422 
5 810 
16 878 
7 149 
3 190 
551 742 





















38 546 
942 
7579 
5 676 
17 917 
5 793 
2 947 
513 552 


























1 539 
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企业 名 称 


泰兴 市 电工 厂 
淮安 市 电线 厂 
淮阴 市 电机 配件 厂 
温州 市 电线 厂 

杭州 天 目 钢材 实业 有 限 公司 
舟山 市 电缆 厂 


浙江 佳 磁 线 缆 集 团 有 限 责任 会 司 


湖州 久 立 耐火 电缆 有 限 公司 
浙江 万 马 集团 公司 

浙江 洪波 线 统 股 份 有 限 公司 
安庆 电线 厂 

ZB Hh IAA A PR ZS 
无 为 县 电线 厂 
安徽 潜 山 电缆 厂 

望 江 县 电线 电缆 三 
马鞍 山 市 力 新 电缆 厂 

锅 能 电工 材料 厂 

安庆 电线 三 

ES CEI 
福州 第 二 电线 厂 

南平 康 达 电弧 有 限 公 司 
南平 龙 旺 电缆 集团 公司 
江西 瑞金 电线 厂 

九江 电线 电缆 厂 

江西 华 认 铜 业 有 限 公司 
济南 电工 厂 

泰安 电车 线 厂 
KARERA AR AEA 
单 县 电磁 线 厂 

山东 欧 亚 电缆 有 限 公司 
青岛 青 大 电缆 有 限 公司 
郑州 市 电线 厂 

新 乡 市 电磁 线 总 厂 

商丘 金 炬 电线 电缆 有 限 公司 
开封 市 金属 线材 厂 

洛阳 市 神 网 电磁 线 有 限 公 司 
满 川 电线 三 

JOR Th ee 

为 州 市 牡丹 电线 有 限 公 司 
河南 金 博 电缆 有 限 公司 
湖北 塑料 电线 厂 

JAH Th a GS 

湖北 省 丹 江 电 线 电缆 有 限 公司 
湖南 电工 器 材 总 厂 

衡阳 电工 器 材 厂 

麻 阳 苗族 自治 县 电机 厂 
湖南 漆包线 厂 
吉首 市 电缆 厂 

株洲 特种 电磁 线 厂 

娄底 东风 机 电 汽 配 有 限 公 司 
长 沙 华泰 电缆 有 限 公 司 
湖南 常德 中 南 电 工厂 

信和 宜 市 漆包线 厂 
梧州 市 电磁 线 厂 

琼 山中 电机 电 设备 有 限 公司 
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企业 名 称 


自贡 东方 线 缆 有 限 公司 
西南 电工 厂 工 贸 公 司 
西南 天 华电 工 有 限 公司 
四 川 宣 汉 电 磁 线 厂 
涪陵 长 江 博 华电 缆 有 限 公司 
昆明 市 电线 三 
甘肃 长 通 西安 电缆 有 限 责任 公司 
宝鸡 电缆 厂 
西安 通讯 电缆 三 
宝鸡 国电 电线 电缆 厂 
兰州 电线 总 厂 
金川 有 色 金 属 公 司 电线 电缆 厂 
青海 电线 电缆 厂 
宁夏 问 族 自治 区 银川 电线 厂 
新 吐 百 商 五 交 化 有 限 公司 
新 疆 五 元 实业 发 展 中 心 
新 疆 通信 电缆 厂 
工业 陶 资 制造 业 
大 一 型 企业 
大 连 电 资 厂 
TNA ES 
南京 电气 (集团 ) 有 限 责任 公司 
大 二 型 企业 
唐山 市 高 压 电瓷 厂 
苏州 电瓷 厂 
湖南 醴陵 火炬 电 次 电器 有 限 公司 
中 一 型 企业 
HTA ES 
中 二 型 企业 
阳泉 高 压 电 窝 有 限 责 任 公司 
安徽 省 星球 电瓷 三 
福建 忆 通 电 次 有 限 公 司 
萍乡 电瓷 三 
META A 
甘肃 省 安 口 电瓷 三 
小 型 企业 
天 津 市 电瓷 电器 厂 
石家庄 市 电 赛 有 限 资 任 公 局 
Fr E BE 
HEROE AA Re 
Aa EH ES 
抚顺 市 电瓷 电器 公司 
抚顺 市 东风 电 资 三 
辽源 市 电瓷 厂 
REBBEN 
YK TC Th Bi ETA 
48 PH HB EE EE) 
重庆 电瓷 厂 
电工 用 碳 素 制品 业 
大 二 型 企业 
哈尔滨 电 碳 厂 
东 新 电 磋 股份 有 限 公司 
中 二 型 企业 
上 海 摩 根 碳 制 品 有 限 公 司 
小 型 企业 


工业 总 产值 


不 变价 当年 价 
(万 元 ) (万 元 ) 






1 620 
1 802 
222 

2 275 
984 

3 550 
1 066 
2 708 
401 

3 956 
6 358 
175 292 
103 912 
18 515 
54 768 
30 629 
25 904 
8 745 
9 447 
7713 
5 330 
5 330 
19 608 
2 492 
1 753 
7 659 
4 248 
2 422 
1 035 
20 538 
580 

1 114 
335 
767 
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工业 总 产值 


业 名 称 不 变价 当年 价 
(F770) (万 元 ) 






> 





哈尔滨 市 电 碳 工业 公司 
ROH TH He 
东 新 电 碳 四 厂 
ATL RRA PRA 
网 川 市 电容 电机 总 三 
绝缘 制品 业 

大 一 型 企业 
东方 绝缘 材料 股份 有 限 公 司 

KEY 
险 尔 滨 绝缘 材料 厂 
泰州 绝缘 材料 总 厂 
景德镇 电 资 电器 工业 公司 

中 一 型 企业 
常州 绝缘 材料 总 厂 
许昌 市 绝缘 材料 总 三 

中 二 型 企业 
北京 绝缘 材料 三 
上 上海 电机 集团 公司 绝缘 材料 三 
上 海 石棉 制品 厂 
山东 省 诸城 四 达 公 司 

小 型 企业 
太原 绝缘 材料 有 限 公司 
双鸭山 市 华 光电 次 电器 有 限 公司 
哈尔滨 庆 缘 电工 材料 股份 有 限 公 司 
上 电 集 团 云母 绝缘 材料 有 限 公 司 
上 海 电 机 集团 有 限 公司 玻 璃 纤维 厂 
上 海 沪 缆 电 线材 料 厂 
上 海 双 宝 电 绩 塑 料 有 限 公司 
上 海 电 机 玻璃 纤维 厂 关 港 分 厂 
常州 绝缘 材料 总 厂 二 分 厂 
吴江 三 联 复合 材料 有 限 责任 公司 
嘉兴 绝缘 材料 厂 
温州 市 绝缘 材料 厂 
东海 绝缘 材料 有 限 公 司 
建 阳 绝缘 材料 厂 
萍乡 第 二 电瓷 厂 
萍乡 市 风帆 电 亮 三 
山东 博 山 电 效 厂 
FAR Pit LAR al 
衡阳 绝缘 材料 总 厂 
衡阳 绝缘 材料 总 厂 二 分 三 
广州 绝缘 材料 厂 
贵州 省 镇 远 县 电 资 厂 
新 疆 天 宁 电 工 绝缘 材料 有 限 公 司 
I Bh 

大 一 型 企业 
保定 金 风 帆 蔷 电池 有 限 公司 
ERA RE DABA 
18 U5 LS AP] 
广州 海鸥 蓄电池 厂 

大 二 型 企业 
ESA Re UN 
AMIE BBM ARS a] 
JN ae ea tes ub Fy BZ a] 
AGS AT a RA 


33 727 
10 201 


1 424 
65 787 
36 510 


8 431 
1 324 
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业 名 称 


E> 


重庆 万 里 蓄电池 股份 有 限 公司 
中 一 型 企业 
天 津 市 蓄电池 厂 
镇 江 快 乐 蓄电池 厂 
桂 州 市 蓄电池 厂 
中 二 型 企业 
内 蒙古 洛克 高 科技 股份 有 限 公司 
光宇 延边 车 电池 有 限 责 任 公司 
宁波 东海 蓄电池 有 限 公司 
山东 济宁 蓄电池 厂 
青岛 蓄电池 厂 
小 型 企业 
APURAR a 
张家口 市 蓄电池 厂 
风帆 唐山 畜 电 池 厂 
山西 泰 华 著 电池 厂 有 限 责任 公司 
沈阳 著 电 池 隔 板 厂 
沈阳 著 电 池 配 件 制造 总 公司 
沈阳 蓄电池 厂 二 分 厂 
沈阳 松下 蓄电池 有 限 公司 
哈尔滨 光宇 蓄电池 有 限 公司 
杭州 南都 电源 集团 有 限 公 司 
安徽 迅 启 蓄 电池 有 限 公 司 
淮北 启明 蓄电池 制造 有 限 公司 
颖 上 县 电机 修配 厂 
宜春 蓄电池 有 限 公 司 
潍坊 蓄电池 厂 
青岛 中 大 康 贝尔 电池 有 限 公司 
湖北 骆驼 蓄电池 股份 有 限 公司 
长 沙 蓄电池 厂 
湘潭 市 蓄电池 厂 
南充 市 腾 程 电源 有 限 公 司 
遵义 梭 狮 蓄电池 有 限 责任 公司 
洗衣 机 制造 业 
中 二 型 企业 
上 海 日 立 电化 机 器 有 限 公 司 
PA UA AF Ty ZS 
云南 省 医疗 器 械 厂 
小 型 企业 
ARTE HST 
电 冰 箱 制 造 业 
大 一 型 企业 
上 海上 上 姜 电 器 股份 有 限 公司 
广东 科 龙 (容声 ) 集 团 有 限 公 司 
大 二 型 企业 
景德镇 华 意 电器 总 公司 
中 一 型 企业 
浙江 新 一 洲 电 器 集团 有 限 公司 
Fr OK RA) 
AA 
中 二 型 企业 
上 海 长 安 电 冰 箱 有 限 公司 
上 海上 凌 电 冰箱 总 厂 洋 泾 配件 厂 
小 型 企业 
天 津 海河 制冷 有 限 公司 


工业 总 产值 


不 变价 当年 价 
(万 元 ) 


(万 元 ) 










9 701 
8 002 
2 980 
1 568 
3 454 
13 564 
3 267 
2 993 
2 349 
2 831 
1 924 
132 121 
3 891 


19 982 
22 726 
8 577 
6 240 
7 909 
29 374 
6 565 
4 924 
2 802 
3 454 
11 630 
157 039 
8 445 
407 
2 374 























































3 618 





40 702 
39 013 
29 194 
6 475 
3 344 
1 689 
1 689 
1 488 660 
1 151 378 
388 363 
763 515 
231 196 
231 196 
31 131 
28 772 
2 408 


10 535 
7 908 
2 627 
63 871 
4 648 


(EL) 
流 3 
资 产 
合 it 
(万 元 ) 
12 574 
11 318 
4 733 
2 535 
4 051 
17 371 
4 295 
3 337 
1 736 
1 691 
6 312 
84 213 
3471 
311 
1 412 
142 
597 
341 
95 
12 489 
29 983 
19 434 
738 
563 
1 276 
1 277 
| 272 
2 074 


11 689 
5 048 
961 

| 227 

1 227 
713 410 
581 000 
128 775 
452 225 
89 574 
89 574 
23 613 
22 056 
1 557 


1 971 

489 

] 482 

17 252 
3 270 
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企业 名 K 不 变价 当年 价 
(万 元 ) (万 元 ) 
安徽 博 西 扬 制冷 有 限 公司 
电 风 肩 制 造 业 
大 二 型 企业 
番 昌 明珠 电器 有 限 责任 公司 
新 会 电机 厂 
台山 市 岛 田 电器 有 限 公司 
中 二 型 企业 
广州 第 三 电器 厂 
小 型 企业 
上 海 电 机 厂 电 器 分 厂 
广州 新 华 通风 设备 厂 
广州 航海 仪器 厂 
空调 大 制造 业 
大 一 型 企业 
三 鞭 电 机 上 凌空 调 机 电器 有 限 公司 
上 海 日 立 家 用 电器 有 限 公司 
大 二 型 企业 
hi HAAS Ai A RZ wl 
RE AREAS a) 
WO PRS iT E AAA a] 
中 二 型 企业 
江苏 跃进 电器 集团 公司 
RERS 
大 二 型 企业 
上 海 快 乐 吸尘器 厂 
其 他 电气 机 械 及 硒 材 制造 业 
大 一 型 企业 
南京 而 特 机 电 ( 集 园 ) 公 司 
许 继 集 团 有 限 公 司 
佛山 精密 电工 合金 有 限 公司 
佛山 通宝 股份 有 限 公 司 
大 二 型 企业 
阿 城 继电器 集团 有 限 公司 
上 海 红心 器 具有 限 公 司 
南京 高 速 齿轮 箱 厂 
中 日 电热 (厦门 ) 有 限 公 司 
AS ART 
中 一 型 企业 
哈尔滨 企 网 蓄电池 股份 有 限 公 司 
牡丹 江 互感 器 厂 
上 海 继电器 有 限 公 司 
三 鞭 电 机 上 凌 微 波 炉 电器 有 限 公司 
威海 广 泰 空港 设备 有 限 公司 
新 乡 中 州 股份 有 限 公司 
三 门 峡 新 源 热 工装 备 集 团 公司 
自贡 萨 法 姆 钴 铁 有 限 公 司 
中 二 型 企业 
阜新 封闭 母线 有 限 公 司 
东 电 集团 鞍山 冷却 器 有 限 公司 
大 连 第 一 互感 器 厂 
白城 通 业 集团 公司 
鸡西 电缆 桥架 厂 
鸡西 电抗 髓 制造 有 限 公司 
上 海 电 机 器 材 厂 
上 海 合 金 材 料 总 厂 电 工 合金 分 厂 


347 498 217 721 
28 261 7516 
78 369 39 003 

190 652 139 192 
97 913 84 497 
16 103 8 936 
34 305 21 018 
16 318 9 719 
26 013 15 023 
69 425 39 473 

3 234 1 336 
6 566 3 279 
16 133 10 303 
20 610 13314 
3 943 2 109 
6 430 3 512 
6 446 3 326 
6 064 2 295 
147 326 82 284 
7 089 4 438 
5 708 1 586 
20 756 14 939 
32 518 10 279 
7474 4 211 
3 098 2 134 
10 243 3 079 
2 559 2 045 
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企业 名 称 不 变价 当年 价 
(万 元 ) (万 元 ) 
上 海 惠 家 电器 制造 有 限 公司 
江苏 省 如 捍 高 压 电 器 厂 
南京 华 洋 电气 控制 设备 有 限 公 司 
苏州 合金 材料 厂 
烟台 电器 有 限 公司 
山东 临沂 电力 金具 股份 有 限 公 司 
广州 远 华 日 用 电器 三 
佛山 汇 星 版 田 电 子 有 限 公司 
新 会 市 电气 控制 设备 厂 
A ot) | BEE RS A BL ZS 
小 型 企业 
北京 北 低 长 城 成 套 设 备 经 营 部 
北京 斯 普 拉 格 电气 有 限 公司 
北京 市 ABB 电气 传动 系统 有 限 公 司 
天 津 市 矿山 电器 厂 
天 津 威乐 斯 电 泵 有 限 公司 
西门 子 电 气 传动 有 限 公司 
天 津 科 尔 摩根 工业 驱动 有 限 公司 
北京 第 二 机 床 厂 六 分 厂 
岗 县 电机 三 
沈阳 市 充电 机 厂 
沈阳 互感 器 有 限 公 司 
大 连 第 二 灯具 厂 
大 连 电 次 配件 厂 
锦州 市 高 压 互感 器 厂 
大 连 电瓷 三 工业 综合 公司 
沈阳 气体 压缩 机 电器 电 控 厂 
租 石 避雷 器 厂 有 限 责 任 公司 
辽源 市 线路 器 材 厂 
长 春 变 压 器 附件 总 厂 
牡丹 江 汽轮机 辅 机 三 
牡丹 江 市 电 交 附件 广 
雍州 县 动力 工业 有 限 责 任 公司 
哈尔滨 电机 厂 电 力 实业 开发 总 公司 
水 星 蓄电池 配件 股份 合作 公司 
哈尔滨 市 恒 益 电梯 厂 
阿 城 继电器 厂 集体 企业 总 公司 
牡丹 江 第 一 互感 器 厂 
土 海 电 子 器 材 厂 
上 海 合金 材料 总 厂 
上 海 气 焊 机 厂 
上 海 焊 割 喷涂 机 械 厂 
上 海 伊 萨 汉 考 克 有 限 公司 
上 海 继电器 厂 一 分 厂 
上 海上 机 电气 自动 化 有 限 公司 
上 海 伊 利 诺 继电器 有 限 公司 
上 海 继 电器 厂 二 分 厂 
上 海 华 利 电 器 塑料 厂 
上 海上 继 自 动 化 设备 制造 有 限 公司 
上 海上 继 电 气 系统 控制 有 限 公司 
上 海 继 电器 厂 万 达 经 营 服务 部 
上 海 宏 新 电机 成 套 广 
LERA Hitt 
Ps RB BERT 
上 海 环 球 日 用 电器 实业 公司 






总 it | 4 


(万 元 ) (万 元 ) 
2 237 
12 149 
3 037 
3 210 
1 944 
3 862 
4 871 
4 749 
1 565 
1 950 
223 830 
49 


439 
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企业 名 K 不 变价 当年 价 
(万 元 ) 
上 海 三 江 电 器 厂 

LERRA HARKE 

上 海 竖 河 电 器 元 件 厂 

ES RHO MRA ARS al 
扬中 市 飞 林 机 器 厂 

镇 江 电 磁 设 备 厂 

泰兴 市 亚 龙 电器 成 套 设 备 有 限 公 司 
兴 化 电工 机 械 广 

德州 仪器 (中 国 ) 有 限 公司 

扬中 市 永 新 镀 业 有 限 公司 
杭州 电梯 三 

浙江 电瓷 三 

宁波 神 乐 电工 合金 有 限 公司 
西子 电梯 集团 有 限 公 司 

漳 平市 电工 机 械 厂 
漳州 市 火星 电焊 机 总 厂 

济宁 市 电器 控制 设备 厂 

鱼 台 华 鲁 电器 机 械 制 造 有 限 公 司 
育 岛 普天 电 史 成 套 设 备 公司 
淄博 市 博 山 防爆 电器 三 有 限 公司 
淄博 市 博 出 低压 电器 厂 

青岛 琴 著 制冷 电器 有 限 公 司 
威海 英 维 思 控制 器 有 限 公司 
ALTER 

混 河 市 电工 器 材 广 

新 乡 市 控制 仪器 厂 

许昌 丽 光 灯具 有 限 公司 

仙桃 市 天 一 机 械 有 限 责任 公司 
宜昌 市 电工 合金 厂 

武汉 博大 科技 随州 避雷 器 有 限 公 司 
湖北 省 汉 川 电工 器 材 厂 

东安 金鸡 焊 材 有 限 公司 
广州 市 图 强 电器 厂 
江门 机 床 广 有 限 公司 

广州 通用 电器 企业 有 限 公司 
佛山 际 和 机 电 有 限 公司 
广州 穗 达 电 气 有 限 公司 

佛山 市 好 运 实业 有 限 公 司 

深圳 市 金 贝 丽 电器 有 限 公 司 

役 华 特殊 金属 有 限 公司 

花 都 市 机 械 厂 

MERA 

通海 电器 三 
西安 机 电 控 制 设备 厂 
西安 调 压 器 厂 

西安 控制 电器 厂 
宝鸡 电力 线路 工具 厂 

天 水 长 城 控制 电器 三 三 分 厂 

天 水 长 城 金属 材料 厂 
乌鲁木齐 市 星火 电器 厂 
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电工 行业 企业 主要 经 济 指标 
(各 分 行业 按 工业 经 济 效益 综合 指数 排序 ) 


Ht 





电工 电器 工业 行业 
锅炉 制造 业 
黑龙 江 双 锅 锅炉 股份 有 限 公 司 
上 海 四 方 锅炉 控制 有 限 公 司 
昆明 锅炉 有 限 责 任 会 司 

宁波 嘉 泰 热能 设备 有 限 公司 
福州 福 力 锅 炉 有 限 公司 

牡丹 江 双 锅 锅 炉 制造 有 限 公 司 
上 海 殉 莱 德 贝尔 格 曼 机 械 有 限 公司 
无 锡 锅炉 厂 

上 海 锅 炉 厂 有 限 公司 

湖北 一 戴 兹 德 机 械 有 限 公司 
临沂 第 二 锅炉 厂 

上 海 四 方 锅炉 集团 辅 机 设备 公司 
济宁 齐鲁 工矿 设备 有 限 责 任 公司 
广州 动 马 贵 诺 节能 设备 有 限 公 司 
上 海 四 方 锅炉 集团 工程 成 套 公司 
上 海 四 方 锅炉 厂 福 海 锅炉 配件 部 
上 海 四 方 锅炉 厂 

湘 漂 金 蜂 锅炉 有 限 公司 

温州 金 欧 集 团 有 限 责任 公司 
济南 锅炉 集团 有 限 公司 

上 海 汇 华 锅 炉 附 件 厂 
汕头 市 锅炉 三 

张家口 三 北 ' 拉 法 到 锅炉 有 限 公司 
四 川 锅 炉 七 分 厂 

南京 锅炉 厂 

青岛 华泰 电力 设备 有 限 公司 

上 海 锅炉 附件 三 

福州 锅炉 厂 

临沂 锅炉 厂 

上 海 锅炉 厂 春 申 分 厂 

江西 锅炉 化 工 石 油 机 械 联 合 公司 
黑龙 江 省 七 台 河 市 锅炉 厂 
青岛 三 联 金 属 结构 集团 公司 

上 海 工业 锅炉 厂 

长 沙锅 炉 厂 

海拉尔 市 锅炉 三 

上 海宁 松 锅炉 设备 有 限 公 司 
汕头 锅炉 辅 机 厂 
哈尔滨 锅炉 厂 有 限 责 任 公司 
湖北 武昌 锅炉 容器 三 

南通 万 达 锅 炉 股 份 有 限 公司 

上 海 四 方 锅 炉 厂 三 分 三 
张家口 市 锅炉 厂 
江西 省 万 安县 锅炉 三 
柳州 市 锅炉 总 三 

四 川 锅炉 厂 

关 州 锅炉 厂 

新 乡 市 锅炉 总 三 

鞍山 锅炉 集团 有 限 公司 

开封 锅炉 三 
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113 137 
148 933 
39 113 
75 798 
26 823 
97 093 
47 416 
31111 
16 850 
27 697 
48 177 
63 014 
24 445 
42 929 
38 160 
55 440 
56 604 
20 700 
26 844 
30 518 
11 962 
21 289 
35 869 
33 194 
44 000 
10 770 
16 731 
43 544 
16 342 
13 508 
36 245 
19 639 
7 356 
20 087 
1 552 
31 570 
13 833 
14 935 
16 702 
32 183 
7 196 
24 067 
17 124 
13 247 
13 005 
31 512 
8 792 
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企业 名 称 


芜湖 锅炉 厂 


山东 聊城 鲁 西化 工 集团 公司 锅炉 厂 


ESPA) 
盐城 市 锅炉 三 
洗 南 锅炉 厂 

保山 锅炉 三 

郑州 锅炉 厂 
天 水 锅炉 厂 

通辽 市 锅炉 有 限 责 任 公 司 
太原 锅炉 集团 有 限 公司 
沈阳 锅炉 总 厂 
安阳 第 一 锅炉 厂 

沈阳 锅炉 厂 

开 原 锅炉 有 限 责任 公司 


北京 巴 布 科 克 威 尔 科 克 斯 有 限 公 司 


栖霞 锅炉 三 

新 乡 工业 锅炉 三 
吉林 市 锅炉 三 
广州 动 马 锅炉 实业 有 限 公司 
KR TH ER 
通 榆 县 锅炉 厂 

了 哈尔滨 龙 江 锅炉 厂 
朔 州 锅炉 三 

西安 工业 锅炉 厂 
宜 化 锅炉 厂 
湖州 电站 锅炉 部 件 厂 


邢台 市 锅炉 压力 容器 有 限 责任 公司 


苏州 航 星 锅炉 制造 有 限 公 司 
武汉 锅炉 集团 有 限 公 司 

杭州 富 春 锅炉 容器 有 限 公 司 
江苏 江 星 锅炉 集团 公司 

青岛 电站 辅 机 厂 

山东 济宁 蓝天 锅炉 有 限 公 司 
双 辽 锅炉 厂 

四 川 东方 锅炉 实业 公司 
西安 消 声 除尘 设备 厂 

沁 阳 锅炉 厂 

延吉 市 锅炉 厂 

衡阳 锅炉 厂 

湖北 锅炉 辅 机 厂 

锦州 锅炉 广 

包头 锅炉 三 

广西 梧州 锅炉 股份 有 限 公司 
大 理工 业 锅 炉 厂 

西安 锅炉 总 厂 

济南 东风 锅炉 三 

长 春 锅炉 厂 一 分 厂 
成 都 锅炉 总 厂 
石家庄 市 红旗 锅炉 厂 
ERP 
黑龙 江 省 伊 春 锅炉 厂 

青岛 富 吉 机 电 设 备 制 造 集团 公司 
海拉尔 通用 机 械 有 限 责任 公司 
贵州 锅炉 厂 

酒泉 大 方 锅炉 制造 有 限 责任 公司 
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( 续 ) 


I 业 
产 品 
销售 率 
(%) 
85.62 
94.12 
95.70 
103.43 
100.00 
103,10 
95.21 
124.75 
84.23 
82.71 
78.84 
97.37 
93.40 
112.89 
100.00 
100.95 
90.40 
66.86 
116.61 
87.69 
70.82 
75.75 
75.37 
85.21 
78.05 
100.98 
79.21 
101.94 
97.4 
100.00 
90.55 
101.48 
107.72 
103.13 
97.91 
73.17 
100.97 
88.55 
711.31 
117.69 
82.87 
96.10 
106.67 
83,72 
102.93 
78.05 
91.72 
121.20 
65.74 
102.14 
126.64 
100.08 
78.40 
87.45 
91.19 


( 续 ) 






































































































序 TI Y 

产 ih 

企业 名 称 销售 率 

号 (%) 

106) RERE TERIA a 96.78 
107| 东方 锅炉 三 118.98 
108 | 大 连 锅炉 厂 104.23 
109| 呼和浩特 锅炉 制造 厂 97.70 
110) 邵阳 市 锅炉 制造 厂 100.00 
111 | 本溪 市 锅炉 包装 维修 厂 100.00 
112| 长 春 锅炉 三 93 .65 
113| 德州 锅炉 有 限 公 司 119.21 
114| 重庆 锅炉 总 厂 86.52 
115| 勃 利 县 凯 春 锅炉 容器 制造 有 限 公 司 108.78 
116| 武汉 市 工业 锅炉 总 厂 100.00 
117| 天 津 盛 安 锅炉 容器 有 限 公司 80.95 
118) 局 东 锅 炉 厂 100.00 
119| 济南 红旗 锅炉 厂 53.06 
1201 锦州 市 锅炉 辅 机 广 105.43 
121| 乌鲁木齐 工业 锅炉 厂 121.56 
122) 新 疆 天 山 锅炉 厂 145.18 
123 | 锦州 市 锅炉 燃烧 设备 厂 - 22 807 100.00 
汽轮机 制造 业 36 978 98.25 
1 | 上 海 益 达 机 械 厂 131 193 100.00 
2 | 上 海 动力 设备 有 限 公司 119 619 84.90 
3 | 杭州 汽 轮 动力 集团 有 限 公司 45 591 109.11 
4 | 上 海 汽 轮机 有 限 公司 71 301 100.00 
5 | 东方 汽轮机 厂 34 261 98.01 
6 | 上 海 电 站 辅 机 附件 三 25 834 100.00 
7 | 宜兴 市 电炉 耐火 材料 厂 16 906 87.75 
8 | 上 海 电站 辅 机 厂 压 力 容器 分 厂 29 680 100.61 
9 | 无 锡 叶 片 厂 42 692 99.04 
10 | 南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责 任 会 司 29 731 98.14 
11 | EP ARIA SRO DY BERT 35 994 75.58 
12 | 青岛 汽轮机 配件 厂 25 112 72.38 
13 | 青岛 捷 能 动力 集团 公司 15 593 100.42 
14 | 哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 责 任 公司 19 740 103.57 
15 | 东方 汽轮机 厂 工 业 公司 7 794 100.00 
16 | 哈尔滨 透 平 集团 公司 4917 98.86 
17 | 汽轮机 辅 机 工业 (集团 ) 总 公司 1 294 128.70 
18 | 广州 劲 马 动力 设备 企业 集团 公司 4 716 103.40 
19 | 中 州 汽轮机 厂 -j3 238 110.85 
20 | 上 海 汽轮机 附件 厂 19 122 100.00 
21 | 广州 斯 科 达 一 劲 马 汽轮机 有 限 公司 -6 796 101.62 
22 | 辽宁 汽轮机 有 限 公司 - 7126 100.00 
水 软 机 制造 业 13 253 97.35 
1 | 乐清 机 械 三 22 813 105.72 
2 | 大 埔 县 水 轮机 厂 9 779 100.00 
3 | 浙江 金 轮机 电 实 业 有 限 公 司 31 772 90.61 
4 | 临海 机 械 厂 25 929 94.90 
5 | 新 于 县 水 电 设备 制造 三 6 680 156.09 
6 | 甘孜 州 泸 定 机 械 有 限 责任 公司 7 084 103.37 
7 | 政和 水 轮机 制造 有 限 公 司 13 751 86.64 
8 | 罗 定 市 水 轮机 厂 20 845 108.93 
9 | 上 海 希 科 水 电 设备 有 限 公司 71 419 100.00 
10 | 四 川 龙 采 水 电 设 备 有 限 公司 2 763 82.24 
11 | 邵阳 水 电 设备 总 厂 10 855 92.47 
12 | 永春 水 电 设备 厂 6 942 83.33 
13 | 重庆 发 电 设 备 制 造 有 限 公司 11 945 104.63 
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HE 

企业 名 称 
号 
14 | BOR BLE 


15 | 江西 上 饶 上 动 水 电 设 备 有 限 公 司 
16 | 重庆 水 轮机 三 有 限 责 任 公司 

17 | 四 川 省 金堂 水 电 设备 制造 股份 公司 
18 | 青龙 满族 自治 县 水 轮机 厂 

19 | 青龙 电机 厂 

20 | 永定 水 轮机 厂 

21 | 内 江水 轮机 厂 

22 | 化 州 双龙 水 电 设备 有 限 公 司 

其 他 锅炉 及 原 动 机 制造 业 

广州 广 威 燃烧 机 有 限 公 司 

香河 万 方 锅炉 压力 容器 有 限 公司 
鸡西 太湖 锅炉 有 限 公司 

湘潭 生活 锅炉 厂 
乐山 键 为 县 通用 机 械 厂 
衡阳 锅炉 压力 容器 厂 

哈 尔 沪 市 锅炉 辅 机 厂 

发 电机 制造 业 
DRA At HL A ZS] 
凤凰 县 微型 电机 厂 

上 海马 拉 松 :革新 电气 有 限 公 司 
福建 省 福 发 股份 有 限 公司 

上 海 汽 轮 发 电机 有 限 公司 

浙江 临海 电机 有 限 公司 

潮州 市 汇 能 电机 制造 有 限 公司 
杭州 杭 发 集团 公司 

贺州 地 区 八 步 第 二 机 械 广 

融 州 发 电 设备 成 套 制 造 有 限 公司 
腾冲 水 电 设备 厂 

12 | 武汉 汽 轮 发 电机 厂 

13 | 东安 水 电 设备 有 限 公司 

14 | 西 峡 县 水 电 设备 有 限 责 任 公司 

15 | 江西 吉安 电机 制造 有 限 责任 公司 
16 | 昆明 电机 有 限 责 任 公司 

17 | 淄博 牵引 电机 集团 股份 有 限 公司 
18 | ATEI ARAR 

19 | 汕头 电机 厂 

20 | 玉溪 水 电 设备 厂 

21 | 东风 电机 厂 

22 | 河北 省 新 河 新 发 机 电 设备 有 限 公司 
23 | 哈尔滨 电机 三 有 限 责 任 公 司 

24 | 沈阳 直流 电机 厂 

25 | 东方 电机 厂 

26 | 郑州 电气 装备 总 厂 

27 | 潍坊 市 电机 一 - 厂 

28 | 哈尔滨 电机 厂 机 电工 业 公 司 

29 | Fae RA a] 
30 
31 


3 A A A y N me 


T 3 DH tha & Wh = 


— ro 
= © 


福建 九州 南平 电机 厂 

大 埔 县 电机 三 
32 | 利 莱 森 玛 (福州 ) 有 限 公司 
33 | 安徽 省 黄山 发 电 设备 厂 
34 | 柳州 市 水 轮机 厂 
35 | 组 化 电机 集团 有 限 公司 
36 | 安江 水 电 设备 厂 
37 | 天 津 发 电 设备 总 三 
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( 续 ) 


T X 
产 i 
销售 率 
(%) 
97.90 
94.19 
100.00 
75.81 
83.13 
86.67 
111.11 
97.43 
26.45 
86.68 
140.25 
97.00 
45.33 
90.66 
58.74 
62.42 
50.59 
98.89 
82.47 
68.89 
90.60 
96.01 
100.00 
105.26 
105. 15 
92.50 
101.35 
98.00 
101.67 
96.00 
145,35 
98.10 
107.12 
84.07 
101.76 
84.06 
85.84 
88.81 
97.58 
95.01 
112.52 
0.00 
94.70 
109.65 
91.39 
65.79 
96.99 
95.00 
107.23 
114.12 
90.83 
93.22 
58.64 
96.58 
9.97 


常州 牵引 电机 厂 
舟山 市 发 电 设备 厂 
南宁 发 电 设备 总 厂 


泰安 电机 三 
北京 重型 电机 厂 


零 院 发 电 设备 有 限 公司 
平时 工矿 电机 车 三 
遵义 电机 厂 

西峰 电机 厂 

新 吐 发 电 设备 制造 厂 
湖北 发 电机 三 
电动 机 制造 业 
浙江 卧龙 集团 公司 
福建 万 达 电 机 有 限 公 司 
图 东 德 丰 电 机 有 限 公 司 


上 海 劲 力 制 动 电机 厂 


大 厂 回 族 自治 其 电机 三 


上 海 申 语 电机 有 限 公 司 
河北 电机 股份 有 限 公司 
上 海 东 浩 电机 有 限 公司 


浙江 百 官 机 电 集 团 公 司 
上 海南 洋 电机 三 三 
安徽 南华 电机 集团 公司 


无 锡 华 达 电机 有 限 公司 
晋 中 精 达 电机 有 限 公司 
宁夏 电机 有 限 责任 公司 
青岛 红旗 电机 厂 

太仓 特种 电机 有 限 公司 
清江 电机 股份 有 限 公 司 
衡水 电机 股份 有 限 公司 


吉首 电机 三 
上 海南 洋 电 机 厂 一 分 厂 


天 津 市 大 明 电 机 公司 


浙江 特种 电机 三 
CERI ARAR] 


天 津 阿尔 斯 通 水 电 设备 有 限 公司 
石家庄 金星 电机 有 限 公 司 


山东 明 远 机 电 设备 有 限 公司 


上 海 阿 布 勃 聊 进 电机 有 限 公司 
杭州 恒 力 电机 制造 有 限 公司 
广州 德 利 电机 制造 有 限 公司 
福安 市 闽 东 安 波 电器 有 限 公 司 


江西 特种 电机 股份 有 限 公司 


江苏 金 飞 达 电动 工具 有 限 公司 
大 连 金 州 洪 成 电机 有 限 公司 
山东 诸城 市 开元 电机 股份 有 限 公 司 


广东 省 东莞 电机 有 限 公司 
广东 省 顺德 电机 集团 有 限 公司 


上 海 电 机 集团 公司 南洋 电机 厂 


上 海南 洋 电机 传动 设备 三 


福安 市 太平 洋 电机 有 限 公司 


上 海 电 机 集团 有 限 公司 起 重 电机 厂 
集 贤 县 龙泉 实业 有 限 公 司 
湖北 省 天 门 发 电 设备 制造 有 限 公司 


上 海 电 机 (集团 ) 公 司 人 民 电 机 三 
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( 续 ) 

























































序 r 业 
企业 名 $ 销售 率 
5 (%) 
41 | 昆明 电工 有 限 责任 公司 97.39 
42 | 南阳 防爆 集团 有 限 公司 97.97 
43 | 福州 市 特种 电机 三 99.6 
4 | 湖北 咸宁 市 起 重 电机 有 限 责任 公司 93.05 
45 | 浙江 金龙 电机 股份 有 限 公司 102.20 
46 | 上 海 先锋 电工 三 95.92 
47 | 嘉兴 华 年 电机 有 限 公司 97.58 
48 | 章 丘 海尔 电机 有 限 公司 95.11 
49 | 烟台 电机 有 限 公司 94.74 
SO | 厦门 电机 实业 总 公司 100.65 
51 | 姜 堰 市 亚 方 苏 冷 机 电 制 造 有 限 公司 96.34 
52 | 上 海 电 机 集团 有 限 公 司 五 一 电机 三 98.50 
53 | 上 海 新 路 电机 厂 100.00 
54 | 上 海 电 机 集团 公司 先锋 电机 厂 99.82 
55 | 江门 电机 股份 有 限 公司 95.45 
56 | 黑河 市 昌泰 电机 有 限 责 任 公司 100.00 
57 | 仪征 电机 厂 110.25 
58 | HL Ra EL 08.82 
59 | 新 疆 屯 河 电机 电器 制造 公司 94.53 
60 | 浙江 防爆 电机 厂 95.50 
61 | 常州 电站 办 机 总 厂 100.73 
62 | 常州 常 银 电机 电器 有 限 公 司 92.24 
63 | 湘潭 电机 集团 有 限 公 司 100.62 
64 | 清远 市 华南 直流 电机 厂 84.35 
65 | 柳州 佳 力 电 机 公司 98.22 
66 | 南宁 市 电机 厂 98.22 
67 | YERBA) 121.12 
68 | 北京 市 电机 总 厂 88.55 
69 | 上 海 革新 电机 三 马陆 分 三 100.00 
70 | 浙江 凤 州 市 奥 力 电机 有 限 公 司 99.91 
71 | 温州 电机 总 厂 115.60 
72 | 沈阳 电机 股份 有 限 公 司 100.16 
ENE SEA BL 94.14 
74 | 梧州 常 运 电机 制造 有 限 公司 83.70 
75 | 天 津 市 起 重 电机 厂 82.56 
76 | 沈阳 市 电机 配件 厂 86.62 
77 | 长沙 电机 厂 73.52 
B| 启东 三 上 电机 有 限 公司 96.37 
79 | 上 海 新 亚 电 机 厂 103.22 
80 | HRN ABELLA RZ a) 108.09 
81 | 浙江 省 金华 市 电机 实业 有 限 公司 93.12 
82 | 山东 红 卫 电机 股份 有 限 公司 104.95 
83 | 连云港 电机 三 98.12 
84 | 杭州 调 速 电机 厂 94.03 
85 | 湖北 电机 三 113.61 
86 | 江苏 科 龙 直流 电机 制造 有 限 公司 86.41 
87 | 湖北 省 钟祥 宇 兴 电机 有 限 公司 92.25 
88 | 甘肃 省 酒泉 电机 厂 98.97 
89 | 南 防 集团 新 普 电 机 有 限 公司 117.12 
90 | 上 海 革新 电机 三 94.71 
91 | 岳阳 中 国 特种 电机 有 限 公 司 90.56 
92 | 地 方 国营 桐乡 机 械 厂 9.51 
93 | 六 安江 淮 电 机 总 厂 99.50 






哈尔滨 呼 兰 阀门 电机 三 161.18 
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企业 名 称 


德州 恒 力 电机 有 跟 责 任 公司 
江西 电机 厂 

SEF TH BBL 

西安 电机 厂 

邵阳 市 电机 厂 
浙江 齿轮 减速 电机 三 

山东 防爆 电机 厂 

丹东 防爆 电机 厂 

博 山 电机 三 集团 股份 有 限 公司 
EEE BERST 

重庆 电机 厂 

广州 电机 厂 

广 宁 县 电机 厂 

沈阳 市 电机 配件 综合 厂 
衡 南 县 电机 厂 

山西 电机 厂 

滨海 县 电机 广 

大 连 第 四 电机 厂 

沈阳 微分 电机 厂 
沈阳 市 防爆 电机 总 厂 

大 连 电机 集团 有 限 公司 
商丘 电机 厂 

山东 双 力 集团 临 清 电 机 厂 
LATA Ha RS 

KB AOL 
河南 省 电机 厂 

PAS SALT 
包头 市 电机 厂 

百色 电机 厂 

兰州 电机 集团 有 限 责任 公司 


广西 北海 市 金 贝 电机 有 限 责 任 公司 


柳河 中 机 电机 制造 有 限 公 司 
鸡西 电机 厂 

海门 县 电机 厂 

地 方 国营 东台 电讯 电机 厂 
昆明 市 电机 制造 三 


陕西 省 大 荔 特 种 电机 有 限 责 任 公司 


临潼 电力 机 械 制 造 有 限 责任 公司 
乐山 电机 厂 

四 川 宣 汉 电 机 三 
秦皇岛 市 华 叶 电机 有 限 公司 
湖北 电机 三 附属 工厂 

湖北 黄 州 大 地 电机 股份 有 限 公司 
东明 县 电机 厂 

HABIDA AAA 
辽源 市 电机 厂 
湖北 省 云 梦 县 电机 三 

广东 恒 运 电机 有 限 公司 

扬州 市 高 发 机 电 制 造 有 限 公司 
郴州 防爆 电机 广 

大 连 嘉 隆 电 机 有 限 公司 
佳木斯 电机 厂 

重庆 特种 电机 三 

贵州 永安 电机 总 厂 

四 川 力 达 电 机 有 限 公司 











负债 率 
(%) 


83.75 
67.83 
92.10 
74.61 
66.23 
75.02 
67.51 
86.48 
17.72 
80.17 
83.45 
59.94 
88.64 
77.25 
58.64 
84.57 
94.70 
85.28 
84.71 
72.21 
48.94 
78.11 
82.50 
99.93 
72.50 
99.75 

9.56 
40.28 

0.00 
81.37 
72.39 
91.48 
78.40 

0.00 
88.74 
55.87 
91.64 
81.36 
68.75 
81.44 

0.00 
60.92 
87.58 

0.00 
67.21 

0.00 
88.97 
54.24 
77.95 

0.00 
82.82 
82.57 

0.00 
88.76 
78.67 
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标 林 市 第 一 电机 厂 
训 柳 力 特 电 机 总 公司 
广州 市 建国 电视 三 
辽阳 电机 有 限 公 司 

大 连 第 二 电机 三 

合肥 三 益 电 机 电 录 股份 有 限 公司 
保定 市 电机 厂 

丹阳 煤矿 电机 三 

韶 东 电机 (集团 ) 股 份 有 限 公司 
国营 宝鸡 电机 三 

开封 博 达 (集团 ) 股 份 有 限 公司 

内 蒙古 电机 厂 
洛阳 环 世 实 业 总 公司 

丹东 电机 厂 

苏州 黑 猫 电机 厂 

上 上海 电机 集团 有 限 公 司 姓 进 电 机 三 
IP a BL) 

宜昌 力 帝 内 燃 发 电 设备 厂 
佳木斯 市 佳 四 电机 有 限 责任 公司 
KEM tR EHU 

天 津 斯 波 泰 克 潜 没 电 条 有限 公 司 
威海 市 电机 总 厂 

安阳 煤矿 电机 厂 

承德 市 电机 三 

合肥 电机 厂 -- 分 厂 

山西 防爆 电机 广 

河北 防爆 电机 三 
抚州 电机 有 限 公司 

长 沙 第 二 电机 厂 

怀化 市 电机 厂 
哈尔滨 第 二 电机 三 
张家口 市 电机 三 

天 津 斯 波 泰 克 电 机 有 限 公司 

四 川 东方 数字 驱动 有 限 公 司 

微 电 机 制造 业 

浙江 佳 雪 集团 有 限 公司 
PARAR ARA El 
杭州 微 电 机 有 限 公 司 

浙江 京 马 电机 有 限 公 司 

上 海 日 用 一 友 捷 汽车 电气 有 限 公司 
大 津 市 永久 控制 微 电 机 厂 
安徽 省 朝阳 微 电 机 三 

杭州 富生 电器 有 限 公 司 

连 南 县 微型 电机 厂 

大 津 市 微 电 机 公司 电机 研制 维修 试 研 厂 
绍兴 韦 中 机 电 集 团 有 限 公 司 
广州 微型 电机 广 

南京 微分 电机 三 

芜湖 万 通电 机 有 限 公司 

玲 山 市 欢乐 电机 有 限 公 司 

天 津 安全 电机 有 限 公司 

中 山 市 电机 电器 有 限 公 司 
柳州 市 微 电 机 总 厂 
汕头 市 微 电 机 厂 
北京 楼 迪 低 压 电 器 厂 
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8 608 
~ ] 720 
1 613 
— 141 960 
~9 513 
344 131 
264 656 
115 430 
33 396 
64 344 
137 713 
8 540 
35 851 
58 425 
18 370 
11 463 
32 688 
26 189 
37 297 
20 278 
49 297 
17 289 
30 944 
25 854 
20 217 
20 149 





















































107 .89 
98.91 


100.00 
97.38 
97.51 

102.61 
89,47 
99.24 
87.18 
96.87 

103.35 

100.45 

113.81 

100. 18 

106. 88 
37.59 
85.06 
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«ta 






[FR SER BLA RS nl 
北京 市 微 电 机 总 厂 劳动 服务 公司 
津 市 油泵 电机 总 厂 

金华 市 威 达 机 电 实 业 有 限 公 司 
乐山 乐 久 电器 厂 

许昌 市 微型 电机 有 限 公司 
海门 县 微型 电机 厂 

沈阳 市 邦 杰 电机 有 限 公 司 

天 津 市 微 电 机 公司 

四 会 市 电机 厂 

如 家 庄 中 威 电 机 厂 

天 津 市 微 电 机 公司 第 三 微 电 机 厂 
湘潭 瀚 机 劳动 服务 公司 

天 津 市 仪表 电机 三 

唐山 电影 机 械 厂 

国营 红旗 机 制 厂 

江西 微分 电机 厂 

长 沙市 微型 电机 厂 

武汉 微型 电机 厂 

湖北 微型 电机 三 

本 溪 微 电机 有 限 责任 公司 
安徽 省 池州 池 力 机 电 制 造 有 限 公司 
电动 工具 制造 业 
扬州 金 力 电动 工具 公司 

浙江 武义 恒 友 机 电 有 限 公 司 
浙江 摩 兴 电器 有 限 公司 

淮阴 电动 工具 有 限 公司 

上 海 日 立 电动 工具 有 限 公 司 
浙江 省 金华 市 电动 工具 总 厂 
浙江 人 恒 丰 电器 集团 有 限 公司 
福建 日 立 工 机 有 限 公司 

宁波 环球 电机 有 限 公司 

长 沙市 电动 工具 热 工 仪表 厂 
湖北 省 荆州 电动 工具 厂 

广东 电动 工具 有 限 公司 

邹平 电动 工具 厂 

成 都 电动 工具 三 

阿 特 拉 斯 科普 柯 长 春 电动 工具 公司 
河北 五 洲 集团 有 限 公司 

盐城 苏 达 电动 工具 制造 有 限 公 司 
湖南 建筑 装修 机 具 总 厂 

沈阳 电动 工具 厂 

长 春 市 巨 龙 工业 塑料 有 限 责 任 公司 
湘潭 市 电动 工具 厂 
呼和浩特 电动 工具 厂 

宁波 市 电动 工具 开关 厂 
张家口 市 宣化 区 电动 工具 厂 
河南 电动 工具 调 速 电机 厂 
长 春 电动 工具 厂 
黑龙 江 电 动工 具 厂 
青海 电动 工具 厂 
电工 专用 设备 制造 业 
江西 电站 车 辆 有 限 公 司 
阳泉 市 电工 机 械 厂 

浙江 平湖 机 械 制造 有 限 公司 
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上 海 万 方 焊 材 设备 厂 
上 海 奥 凯 光 电缆 公司 
上 海 电工 机 械 厂 
河北 电工 机 械 厂 
湘潭 电工 机 械 厂 
变压器 制造 业 

天 津 市 第 二 变压器 厂 
海南 金 盘 特种 变压器 厂 
齐齐哈尔 市 泰 来 节能 变压器 厂 
新 疆 特 变 电 工 股份 有 限 公 司 
苏州 星 州 变压器 有 限 公司 
兰州 宏 宇 变压器 有 限 公司 
福州 福 荣 变压器 电器 有 限 公司 
江苏 华 朋 集 团 有 限 公司 

江苏 丹阳 特种 变压器 厂 

山东 现代 达 驰 电工 电气 股份 公司 
顺德 特种 变压器 厂 

上 海 ABB 变压器 有 限 公司 
浙江 三 变 集团 有 限 公司 

常州 东芝 变压器 有 限 公司 
杭州 钱 江 电 气 集团 
RAFI A RZ a] 

天 津 市 特 变 电工 变压器 有 限 公司 
云南 变压器 有 限 责任 公司 
常州 华 迪 特种 变压器 有 限 公 司 
南通 市 友邦 变 正 器 有 限 公 司 
贵阳 特种 变压器 三 

江西 变压器 三 

云南 通 变 电器 集团 股份 有 限 公司 
湖南 长 恒 变 压 器 有 限 公 司 
海口 威 特 电 气 有 限 公 司 

青岛 变压器 (集团 ) 有 限 公司 
开平 市 海鸥 变压器 有 限 公 司 
南昌 县 节能 变压器 厂 

扬州 三 力 电器 股份 有 限 公 司 
丹东 欣 泰 输 变 电 公司 

安顺 集 源 变压器 有 限 公 司 

BE rfi SE HE E 

(i) Pe Tee A BB PRS a] 
惠州 市 变压器 厂 

柳州 特种 变压器 厂 

菏泽 市 恒 源 变压器 制造 有 限 公司 
KREME BT 

新 乡 逐 鹿 实 业 股 份 有 限 公司 
浙江 江山 变压器 有 限 公司 

山东 鲁能 泰山 电力 设备 有 限 公司 
四 川 变压器 厂 

KDE 

北京 华泰 变压器 有 限 公司 
齐齐哈尔 市 三 环 变压器 有 限 公 司 
包头 市 飞天 变压器 股份 有 限 公司 
益阳 变压器 制造 有 限 公司 
江西 变 电 设备 总 厂 

延安 变压器 制造 股份 合作 公司 
吴县 安泰 变压器 有 限 公 司 


w A ta eB! Æ 


O œ J Aua & WN a 
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81 750 
133 139 
104 996 
142 255 
131 614 
115 940 
738 
143 259 
60 311 
92 275 
75 139 
56 511 
29 593 
58 097 
51 171 
54 217 
84 005 
53 082 
26 282 
11 439 
28 605 
23 112 
23 177 
26 182 
101 492 
61 792 
22 176 
50 500 
55 762 
36 468 
42 616 
17 137 
26 112 
107 870 
25 570 
41 910 
42 607 
37 401 
17 363 
39 303 


































































个 旧 市 变压器 厂 
湛江 通用 电气 集团 有 限 公 司 
连云港 变压器 有 限 公 司 

保定 天 威 集团 有 限 公 司 

鞍山 变压器 有 限 公司 

平顶山 市 祥瑞 电力 电器 有 限 公司 
济南 志 友 集团 股份 有 限 公司 
土 海 变压器 厂 

成 都 双星 电器 有 限 责任 公司 
南京 电力 变压器 厂 

陕西 铜川 变压器 股份 有 限 公 司 
山东 临 清 变压器 厂 

通辽 市 金 驼 变压器 有 限 责任 公司 
西安 恒利 变压器 有 限 责 任 公司 
高 平 变压器 厂 

邢台 市 变压器 三 

临 沧 变压器 有 限 责 任 公司 

清江 变压器 厂 

化 州 市 变压器 有 限 公司 

广州 华 成 电器 企业 股份 有 限 公司 
贵阳 变压器 厂 

山西 省 变压器 有 限 公司 

上 海 亚 钢 变 压 器 有 限 公司 

广东 亿 能 公司 韶关 变压器 厂 
长 沙 顺 特 变故 器 厂 

银川 变压器 有 限 公 司 

辽源 市 国 华 变压器 有 限 公司 
盘锦 兴 达 变压器 有 限 责任 公司 
楚雄 变压器 厂 

东北 输 变 电 长 春 变压器 有 限 公 司 
南阳 变压器 股份 有 限 公 司 

武汉 特种 变压器 厂 

勃 利 三 江 变压器 制造 有 限 公司 
宜昌 昌 耀 电器 有 限 责 任 公司 

大 连 互感 器 厂 

宁波 变压器 制造 有 限 公司 

酒 淋 湘 机 变压器 厂 

沈阳 变压器 有 限 责 任 公司 

南阳 防爆 集团 微 特 电 机 有 限 公 司 
汉中 变压器 厂 

合肥 金 环 变压器 有 限 责任 公司 
阳 山 县 变压器 三 

衡阳 电力 特种 变压器 厂 
哈尔滨 变压器 厂 

合肥 ABB 变压器 有 限 公司 
淄博 市 博 山 调 压 器 有 限 责任 公司 
柳州 地 区 变压器 厂 
葫芦 岛 市 变压器 厂 

宝鸡 永 兴 变压器 有 限 责 任 公司 
山东 沂蒙 实业 集团 公司 
宁波 市 环 氧 变压器 厂 


淄博 齐鲁 电力 设备 有 限 公司 
唐山 市 变压器 三 
保定 第 二 变压器 厂 



























































比 东 宏 远 变压器 制造 有 限 责任 公司 


( 续 ) 
工 业 
Pd 
销售 率 
(% ) 
107.74 
97.47 
102.89 
106.16 
103.29 
99.40 
101.73 
110.55 
96.51 
101.60 
117.63 
100.47 
97.20 
106.74 
100.94 
91.51 
65.42 
103.52 
70.31 
111.90 
106.79 
81.03 
94.05 
100.47 
120.91 
90.58 
90.95 
73:01 
88.00 
100.64 
99.02 
92.25 
100.00 
91.40 
101.53 
121.20 
101.71 
106.97 
97.73 
74.81 
96.32 
113.73 
122.71 
105.36 
100.00 
104.30 
95.27 
93.93 
73.88 
83.67 
95.24 
45.28 
95.94 
110.23 
103.12 
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企业 名 称 






武汉 变压器 有 限 责任 公司 

安 央 变压器 总 厂 

沈阳 市 第 四 变压器 厂 
台 市 节能 变压器 厂 

萍乡 市 变压器 厂 

五 华 变压器 厂 

太原 变压器 厂 

锦州 变压器 股份 有 限 公 司 

温州 变压器 二 厂 

铁岭 电力 变压器 厂 

东明 县 志 远 电器 有 限 责 任 公司 

青海 变压器 厂 

牡丹 江 变 压 器 制造 有 限 责任 公司 

北京 变压器 厂 

宣化 变压器 厂 

大 同市 变压器 总 厂 

安阳 变压器 厂 

ERREEN 

北京 调 压 器 厂 

上 海 电 压 调 整 器 厂 

常德 国力 变压器 有 限 公 司 

招 远 机 电 设 备 总 厂 

黑龙 集 轩 公司 变压器 厂 

贵州 永安 工 贸 公 司 

沈阳 第 二 变压器 有 限 公司 

常州 变压器 厂 

郑州 市 电力 变压器 厂 

陕西 蒲 城 通 源 变压器 有 限 责任 公司 

衡阳 现代 电气 设备 集团 有 限 公司 

重庆 高 压 电 器 厂 

西安 电力 变压器 厂 

朝阳 特种 电机 有 限 责任 公司 
沧州 市 变压器 有 限 公司 

湖北 变压器 有 限 责任 公司 

天 水 长 城 变 压 器 厂 

重庆 变压器 厂 

温州 市 变压器 厂 

福州 天 宇 电气 集团 湘 阴 有 限 公 司 

滁州 市 变压器 厂 

内 蒙古 变压器 厂 

辽阳 易 发 式 电气 设备 有 限 公司 
营口 特种 变压器 有 限 公司 

猴 王 宜昌 市 变压器 厂 

EUR ABB 变压器 有 限 公 司 

天 津 市 变压器 总 厂 

哈尔滨 市 第 二 变压器 厂 

保山 变压器 三 

北海 市 电器 总 厂 

EAS 

西安 互感 器 厂 

电容 器 制造 业 

西安 熔断 器 制造 公司 

上 眶 市 电力 电容 器 有 限 公 司 

建 德 市 新 安江 电力 电容 器 有 限 公 司 

锦州 电力 电容 器 有 限 责 任 公司 
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( 续 ) 




























































































































































































































































序 tw 

HH 

企业 名 称 销售 率 

号 (%) 

5 | 无 锡 市 电力 电容 器 厂 92.93 
6 | 桂林 电力 电容 器 总 厂 97.03 
7 | 辽阳 市 低压 元 件 厂 113.26 
8 | 丹东 电力 电容 器 有 限 公司 96.76 
9 | 牡丹 江 电 力 电容 器 厂 83.39 
10 | 南京 电力 电容 器 厂 88.45 
11 | 新 会 市 电力 电容 器 厂 97.78 
12 | 辽阳 市 电器 开关 厂 100.00 
整流 器 制造 业 99.23 
1 | 青岛 整流 器 厂 98.07 
2 | 上 海 小 池 电 气 工程 有 限 公 司 91.91 
3 | 北京 椿 树 整 流 器 厂 96.97 
4 | 上 海 整 流 器 总 厂 102.73 
5 | ERE 99.12 
6 | 天 津 市 整流 器 厂 101.08 
7 | 大 连 可 控 硅 厂 76.92 
8 | 湘潭 市 整流 器 厂 98.77 
9 | 保定 整流 器 厂 100.00 
10 | 平 项 山 市 整流 器 厂 100.00 
开关 控制 设备 制造 业 96.74 
1 | 上 海 施耐德 配 电 电器 有 限 公司 2 476 146 100.00 
2 | 北京 ABB 高 压 开 关 设 备 有 限 公司 1 031.38 1 271 659 99.48 
3 | 厦门 ABB 开关 有 限 公 司 743.66 823 553 98.26 
4 | 东莞 市 开关 厂 619.11 640 376 91.78 
5 | 上 海 施耐德 工业 控制 有 限 公司 533.67 381 977 97.84 
6 | 正泰 集团 公司 408.30 355 912 97.76 
7 | 北京 埃 尔 凯 成 套 电器 有 限 公 司 393.98 116 439 108.13 
8 | 上 : 海 海通 电器 成 套 有 限 公司 381.55 527 98] 100.00 
9 | 厦门 ABB 低压 电器 设备 有 限 公 司 368 .66 310 647 76.47 
10 | 上 海 西 门 子 开关 有 限 公司 341.12 282 184 100.00 
11 | 德 力 西 集 团 有 限 公 司 301.03 204 066 95.87 
12 | 上 海松 下 电工 自动 化 控制 有 限 公司 286.05 309 061 103.07 
13 | 常熟 开关 厂 283.99 122 395 96.88 
14 | 苏州 阿尔 斯 通 开 关 有 限 公司 278.48 185 263 96.89 
15 | 宁波 天 安 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 236.30 146 728 98.00 
16 | 汕头 利 侨 电子 设备 有 限 公 司 231.15 154 238 100.00 
17 | 天 正 集 团 有 限 公 司 212.10 94 462 97.78 
18 | 温州 市 开元 开关 厂 210.31 101 159 98.20 
19 | 厦门 电器 控制 设备 厂 208.64 54 038 99.59 
20 | 万 家 电器 集团 有 限 公司 202.36 178 167 100.20 
21 | 新 华电 器 集团 有 限 公司 197.25 115 299 99.60 
2 | 温州 市 开关 三 厂 191.83 67 734 98.78 
23 | 福州 一 开 同 益 电气 有 限 公 司 191.37 137 219 88 .39 
24 | 焰 华 电 髓 集团 有 限 公 司 167.31 75 010 95.67 
25 | 顺德 开关 有 限 公 司 166.16 122 116 92.41 
26 | 汕头 南 志 开关 厂 162.67 128 516 97.73 
27 | 浙江 三 展 电 器 有 限 公 司 158.78 46 017 100.00 
28 | 贵阳 开关 厂 146.40 8 107 100.00 
29 | 山东 鲁能 泰山 开关 集团 143.45 61 219 95.88 
30 | 杭州 红 申 电器 有 限 公司 136.24 76 192 100.31 
31 | 江苏 长 江 电 器 集团 公司 135.41 96 258 99.34 
32 | 杭州 电器 开关 三 135.30 26 467 101.13 
33 | 汕头 市 电器 控制 设备 厂 129.53 80 635 79.04 
34 | 成 都 播 瑞 传播 股份 有 限 公 司 126.82 13 106 97.05 
35 | 北海 申 达 电力 设备 联营 厂 123.82 48 564 121.73 
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昆明 开关 三 
菏泽 市 开关 厂 


广东 珠江 开关 有 限 公司 

鞍山 继电器 厂 

金华 电力 开关 有 限 公司 
新 会 电器 三 
杭州 杭 开 电气 有 限 公 司 
浙江 开关 厂 有 限 公 司 

淮阴 开关 厂 

常州 基 腾 电气 有 限 公 司 

宁波 华 通电 器 集团 股份 有 限 公司 
广州 南洋 电器 厂 
西安 新 兴 电 器 厂 

FOE TH HB BE FE HK RAS 
福州 同 益 通用 电气 有 限 公司 
杭州 电气 传动 设备 厂 

汕头 南方 开关 厂 
平顶山 天 座 集 团 有 限 责任 公司 
番禺 市 瑞峰 机 电 有 限 责 任 公司 
西安 电力 机 械 制 造 公司 
安徽 互感 器 厂 


天 水 电气 传动 装置 三 

汕头 机 械 (集团 ) 宏 达 电 器 厂 
WAH De E: 
温州 市 通用 低压 开关 厂 

江苏 宝 开 集团 有 限 公 司 

四 川 东 方 电器 控制 设备 厂 
酒泉 市 创 精 开关 有 限 责 任 公司 
苏州 电气 控制 设备 厂 

湖北 开关 六 

水 城 高 压 电器 厂 

上 海 华 通 开关 厂 配 电 设备 分 厂 
四 会 市 互感 器 厂 

上 海 华 一 电器 厂 
江山 市 开关 三 

吉林 市 恒通 高 压 电 气 有 限 公司 
漳州 市 南方 电 控 设备 厂 
嘉兴 成 套 电 器 厂 

LH al HF A PR ZS 


甘肃 长 城 电 器 工业 公司 
沈阳 重型 冶 矿 电 控 厂 
楚雄 市 电器 成 套 设备 厂 
柳州 市 高 压 电 器 厂 

沈阳 高 压 开关 有 限 责任 公司 
上 海 长 城 电 器 厂 

廊坊 市 成 套 电 器 设备 厂 

长 征 电器 集团 有 限 责任 公司 
HEAR TH FFT 
贵阳 电气 控制 设备 厂 

阳泉 电器 有 限 责 任 公司 

长 治 市 防爆 电器 三 
哈尔滨 电 控 设备 厂 
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昌吉 市 开关 电器 设备 制造 有 限 公 司 


瑞安 市 万 松 电 子 电器 有 限 责任 公司 


河南 省 万 泰成 套 电 器 制造 有 限 公 局 


( 续 ) 


工业 

产品 

销售 率 

(% ) 

97.11 
110.56 
98.93 
90.70 
98.56 
100.00 
84.92 
94.59 
90.87 
104.07 
101.58 
90.43 
80.89 
98.27 
102.43 
144.69 
100.00 
78.54 
97.37 
91.62 
100.96 
100.00 
104.96 
100.00 
98.74 
79.31 


86.16 


100.00 
106.21 
84.87 
105.97 
103.49 
103.99 
107.37 
97.59 
98.74 
99.27 
96.12 
100.00 
100.55 
95.93 
91.35 
97.57 
100.00 
100.00 
86.78 
86.19 
431.19 
100.00 
88.99 
95.22 
97.21 
118.91 
89,24 
90.23 






北京 开关 厂 
上 海 东 屋 电器 有 限 公司 
合肥 开关 厂 一 分 厂 

福州 天 宇 电气 股份 有 限 公司 
川 电 综合 加 工厂 

柳州 开关 电器 有 限 责任 公司 
沈阳 开关 厂 

镇 江 电 器 开关 厂 

上 海 华 通 开 关 厂 

山西 电器 开关 厂 

江苏 东升 电器 集团 公司 

大 同市 整流 器 厂 

济南 开关 厂 
南昌 八 --- 开 关 厂 
兰州 七 里 河 开关 厂 

太原 茂盛 装饰 有 限 公 司 
山东 济宁 开关 厂 

南昌 电工 器 材 厂 

上 海 电器 成 套 厂 

杭州 控制 电器 三 

二 门 县 飞 达 电器 有 限 公司 
西安 光明 开关 厂 
安徽 省 铜陵 市 电器 厂 

江都 电器 开关 厂 

常州 市 常 开 电 气 有 限 公 司 
山西 电 控 厂 

天 津 市 电器 开关 公 互 


保定 开关 厂 

长 春 市 控制 设备 成 套 厂 
南昌 电力 开关 厂 

上 海 华 通 开关 厂 二 分 厂 
沈阳 电器 控制 设备 厂 
河南 开 开 电气 股份 有 限 公 司 
秦皇岛 市 开关 厂 

天 津 市 电气 控制 设备 厂 
武汉 开关 总 厂 

广东 电气 控制 设备 厂 
北京 第 二 开关 厂 
柳州 市 电器 厂 

上 海 华 通 开关 厂 浦 东 分 厂 
四 平市 开关 厂 

新 乡 市 低压 电器 厂 
张家口 开关 总 厂 

烟台 开关 厂 

大 庆 金 运 股份 有 限 公 司 
邵阳 电器 设备 厂 

达 县 地 区 电气 自动 化 研究 所 
张家口 市 电器 开关 厂 
杭州 中 策 电 器 股份 有 限 公 司 
福州 金星 电力 电气 有 限 公 司 
信阳 航空 电器 设备 三 
河南 省 荣 阳 市 电器 厂 

重庆 博 森 电气 有 限 公司 
获 嘉 协力 电器 股份 有 限 公司 


金川 有 色 金 属 公司 电器 控制 设备 厂 










ARE | 周转 率 | 利润 率 
) | (%) 
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il A 

[3] 

企业 名 称 销售 率 

号 (%) 
146| 铜川 市 开关 厂 412 52.60 
147 | 郴州 低压 电器 开关 厂 17 520 80.00 
148) 包头 市 开关 厂 5 097 96.00 
149) 云浮 市 蠕 龙 舱 用 电器 有 限 公司 30 001 43.13 
150| 银川 华 升 电器 开关 有 限 公司 ~ 3 386 69.90 
151) 盘锦 兴隆 成套 电器 制造 有 限 公司 25 091 100.00 
152| 合肥 开关 电气 有 限 责任 公司 ~ 24 953 96.01 
153| 大 理 市 开关 厂 2 428 100.00 
1541 个 旧 市 电器 厂 4 418 97.35 
155| 沈阳 市 第 一 防爆 电器 厂 490 104.39 
156 | 上 海 华 通 开关 电器 厂 1 090 150.00 
157| 牡丹 江 高 压 开关 厂 - 1842 118.80 
158 | 梧州 市 船用 机 械 厂 7 909 76.95 
159| 阜阳 华 丰 电器 成 亦 厂 10 750 91.74 
160| 曲靖 市 电机 电器 厂 4 214 100.00 
161| 上 海 华 灵 电器 三 -527 94.23 
162| 合肥 高 压 开关 总 厂 -26 597 74.76 
163| 上 海 华 通 开 关 广 四 分 厂 - 5 948 119.01 
164| MTEL B RFK 4 257 119.43 
165| EWE 822 95.92 
166| 威海 市 输 变 电 设备 集团 公司 -1061 100.00 
电器 设备 元 件 制 造 业 30 600 95.27 
1 | 自贡 市 电器 元 件 厂 1 102 37.32 
2 | 瓦 房 店 防爆 电器 三 111 153 96.64 
3 | 上 海 MWB 互感 器 有 限 公司 253 961 91.33 
4 | 天 津 市 机 床 电器 总 厂 32 895 98.88 
5 | 上 海 互感 器 厂 90 771 98.58 
6 | 上 海 斯 易 普 电器 厂 141 619 100.00 
7 | 三 门 腾龙 电器 有 限 公司 74 980 96.69 
8 | 莱阳 电器 厂 68 003 64.70 
9 | 长 城 电器 集团 有 限 公司 61 480 98.89 
10 | 北京 西门 子 电 器 有 限 公 司 147 542 102.11 
1] 上 海 大 保 避 雷 器 有 限 公 司 39 509 101.11 
12 | 北京 ABB 低压 电器 有 限 公司 154 238 94.43 
13 | 新 江 嘉 控 电 气 股份 有 限 公司 41 809 97.07 
14 | 天 水 长 城 自动 化 研究 所 59 080 100.00 
15 | 上 海 精益 电器 三 65 792 99 .94 
16 | 常安 集团 有 限 公 司 62 125 84.40 
i7 | 上 海 西门 子 线路 保护 系统 有 限 公司 98 439 100.68 
18 | 宁波 银 鸡 机 床 电 器 有 限 公司 23 731 88.19 
19 | 广州 建新 电器 厂 64 388 81.86 
20 | 天 津 神 钢 电 机 有 限 公司 63 551 104.35 
21 | 黄岩 电气 开关 三 27 416 96.79 
22 | 上 海 第 三 开关 厂 31 789 96.18 
23 | 上 海 缔 屹 互感 器 有 限 公 司 64 614 97.47 
24 | LLI 40 652 103.23 
25 | EME ae RET 71 788 84.77 
26 | RARER 40 524 108.30 
27 | 苏州 电器 一 三 30 732 88.40 
28 | 上 海 机 床 电器 厂 有 限 公司 42 651 130.91 
29 | 上 海 金山 电器 三 71 902 90.06 
30 | 天 水 长 城 机 电 成 套 设 备 厂 22 889 100.00 
31 | 上 海 机 床 电 器 厂 一 分 厂 15 342 91.45 
32 | 通化 市 继电器 制造 有 限 公司 176 134.48 





79.32 


宁波 市 互感 器 厂 28 285 


La) 
tad 
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企业 名 称 


宁波 开关 三 

天 津 市 低压 电器 公司 一 厂 
福州 镇 宝 电 器 有 限 公 司 

天 津 市 第 二 继电器 三 

长 沙 电器 开关 有 限 公司 

衡阳 市 南方 高 压 电 器 厂 
江川 县 汇 玉 电器 有 限 责任 公司 
上 海 第 一 开关 厂 

苏州 粽 原 电 器 制造 有 限 公司 
天 水 长 城 成 套 开关 三 
沈阳 市 变压器 开关 三 
泰兴 市 开关 厂 
德阳 东 电 电器 公司 

吴江 开关 厂 
北京 敬业 电工 集团 

天 津 市 机 床 电 器 总 厂 分 厂 

天 水 二 一 三 机 床 电 器 配件 厂 
天 津 市 低压 电器 公司 

北京 低压 电器 厂 利 群 技术 服务 公司 
宁波 四 海 电 器 电机 公司 

上 海 机 床 电器 厂 二 分 厂 
上 海 立 新 电话 厂 
黄山 市 美 达 电器 公司 
东莞 市 电器 厂 

天 水 长 城 控制 电器 厂 一 分 厂 
宝应 电器 三 

天 水 长 城 控制 电器 三 二 分 三 
HEAR ea 3 fa 

衡阳 市 电力 变压器 总 厂 

上 海龙 华 机 床 电器 厂 

天 津 市 电力 电子 设备 公司 
安徽 省 明光 市 光明 电器 厂 
宁波 市 北仑 万 通 真 空 电 器 有 限 公 司 
苏州 电器 股份 有 限 公司 

沈阳 低压 开关 厂 电器 实业 总 公司 
昆明 电器 成 套 实 业 总 公司 

天 津 市 矿山 电器 三 二 分 三 

天 津 市 电 帝 电器 厂 分 厂 

天 水 二 一 三 机 床 电 器 绝缘 件 广 
苏州 互感 器 厂 
沈阳 市 电器 元 件 四 厂 

莱州 维特 机 电 有 限 责任 公司 
沈阳 低压 开关 厂 

长 沙市 熔断 器 三 

金川 特种 铸造 三 磁 钢 厂 
南京 开关 三 
昆明 市 电器 开关 厂 
湖州 兴 达 电器 厂 

旅顺 船舶 电器 厂 
许昌 市 电热 元 件 厂 
沈阳 市 电器 开关 厂 

宁波 博 海 电器 有 限 责任 公司 
天 水 二 一 三 厂 成 套 电器 厂 

天 津 市 天 开 高 压 元 件 开 发 有 限 公司 
温州 市 开关 厂 
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企业 名 称 


5 

89 | 苏州 苏 瑞 电气 有 限 公司 

90 | 上 海 万 来 继电器 厂 

91 | BART 

92 | 安徽 省 无 为 县 电器 总 厂 

93 | 泰州 市 电工 器 材 广 

94 | 沈阳 市 按钮 开关 厂 

95 | 天 津 市 互感 器 三 

% | 石家庄 市 通用 电器 总 三 

97 | 西安 市 起 重 电器 厂 

98 | 上 海通 用 电器 总 厂 

99 | 徐州 防爆 电器 厂 

100| 贸 堰 市 唱 蒜 电子 电器 制造 有 了 眼 公 司 
101 | 昆明 市 互感 器 三 

102 | 石家庄 市 电器 开关 厂 

103 | 镇 江 市 互感 器 三 

104 | 常州 市 低压 电器 三 

105| 嘉兴 继电器 厂 

106| 天 津 市 第 二 电 髓 开关 三 
107) 天 水 长 城 电 器 厂 

108| 长 沙 电 器 控制 设备 三 

1091 保定 市 电器 开关 厂 

10| 长 沙市 湘南 电器 开关 厂 
111| 天 津 市 第 三 电器 开关 厂 分 厂 
112| 湘潭 湘 机 开关 厂 

113 | 福州 市 第 二 电器 厂 

114, HAMMER 

115| 上 海通 乐 热 保护 器 厂 

116| 长 沙市 热 工 控制 设备 厂 
117| 新 乡 万 通电 器 股份 有 限 公司 
118| 湖南 西 渡 电 器 有 限 公 司 
119| 长 沙市 起 重 电器 厂 

120) 自贡 市 低压 电器 厂 

121 | 天 水 长 城 低压 电器 厂 元 件 厂 
122 | 呼和浩特 市 电器 开关 三 
123 | 天 津 市 第 三 机 床 电器 三 
1244) 天 津 市 第 二 电气 控制 设备 厂 
125| 上 海通 用 电器 三 厂 

126| AA EME ES” 

127| 太原 市 起 重 电器 三 

128 | 衡阳 高 压 电 器 厂 

129| 衡阳 互感 器 有 限 公 司 

130| 湘 漂 开 关 厂 

131| 佛山 市 广 明 熔断 器 有 限 公司 
工业 用 电炉 制造 业 
辽阳 市 电炉 制造 总 三 

上 海 电 机 (集团 ) 公 司 实验 电炉 厂 
沈阳 市 电炉 厂 

长 春 电 炉 有 限 责任 公司 
开封 工业 电炉 三 
湘潭 湘 机 电炉 厂 

承德 三 杰 涂 装 环保 工程 公司 
天 津 市 金 能 电力 电子 有 限 公 司 
长 沙市 实验 电炉 厂 

江西 工业 电炉 厂 

长 春 市 电炉 配件 三 
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4273 
13 255 
- 485 
14 559 
6 670 
8 572 
3 193 
2 430 
2 626 
— 1 406 
14 892 
10 004 
4 768 
5 402 
5 523 
7419 
8 100 
| 294 
4 868 
2 664 
2 802 
- 12 955 


3 214 
5 552 
5 992 
6 282 
162 
621 

— 408 
311 

3 282 
182 

3 372 
1 360 
-3 042 
1 583 
-7 449 
- 652 
5 297 
1 279 
6 016 
69 368 
8 677 
743 077 
1 498 
4 553 
10 616 
6 781 
11 765 
5 991 
12 122 
4 679 
1 189 
1 772 





上 海 电 炉 厂 
了 哈尔滨 龙 江 电 炉 厂 

济南 专用 汽车 厂 

天 津 市 高 频 设备 厂 

南京 电炉 厂 

电焊 机 制造 业 

唐山 开元 企业 集团 

上 海 梅 达 焊 接 设 备 有 限 公 司 
舟山 市 东海 电焊 机 制造 有 限 公司 
云南 电焊 机 三 

安 图 变压器 有 限 责任 公司 

个 旧 市 电焊 机 厂 

浙江 电焊 机 厂 ( 有 限 公司 ) 

新 乡 市 电气 控制 设备 厂 
FERFIU 

天 津 天 威 电焊 机 及 器 材 有 限 公 司 
天 津 市 电焊 机 总 厂 

济南 电焊 机 厂 

河北 省 电焊 机 股份 有 限 公司 
南京 占 华 焊接 成 套 设备 有 限 公司 
沈阳 电焊 机 广 

南通 三 九 焊接 设备 有 限 公司 
广东 省 电焊 机 厂 有 限 公司 

浙江 遍 灵 船厂 海 工 机 械 厂 

温州 电焊 设备 总 厂 

万 州 区 恒 森 电器 有 限 公司 
成 都 电焊 机 厂 

新 乡 市 电焊 机 厂 
广州 市 中 华工 具 厂 
昆明 电焊 机 有 限 公司 

南平 市 永 成 电焊 机 有 限 公 司 
广西 机 械 工业 学 校 附属 工厂 
鞍山 市 亚 泰 机 电 有 限 公 司 
RARO He RL 
株洲 市 电焊 机 三 

焊条 制造 业 

天 津 燕 桥 焊接 材料 有 限 公司 
锦州 锦 泰 金属 工业 有 限 公 司 
宝钢 集团 深圳 大 西洋 电焊 条 总 厂 
上 海 斯 米 克 焊 材 有 限 公 司 

天 津 金 燕 焊 接 材料 有 限 公司 

四 川 大 西洋 集团 有 限 责 任 公 司 
上 海 焊条 料 剂 有 限 公 司 

上 海 焊 总 科技 开发 公司 

四 川 大 西洋 集团 自贡 焊条 粉剂 厂 
上 海 申 港 焊接 材料 有 限 公 司 
锦州 锦 威 焊 材 工业 有 限 公司 

新 疆 天 出 电焊 条 厂 

自贡 大 西洋 焊丝 制品 公司 

天 津 市 大 桥 集团 有 限 公司 
厦门 车 光 实 业 总 公司 
福州 电 煤 条 三 

上 海 焊 接 器 材 有 限 公 司 (本 部 ) 
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138 122 
258 875 
102 832 
127 718 
77 633 
52 433 
59 184 
50 651 
9 366 
87 466 
52 698 
48 786 
57 296 
26 131 
27 153 
15 416 
27 058 
15 685 
13 543 
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企业 名 称 


天 津 大 桥 银 川 电焊 条 有 限 公司 
上 海中 钢 焊 材 有 限 公 司 

南京 电焊 条 厂 

酒泉 集团 兰州 长 虹 焊 接 材 料 有 限 公 
天 津 大 桥 集团 公司 上 饶 电 焊条 厂 
桂林 市 电焊 条 三 

金川 有 色 金 属 公司 特种 电焊 条 厂 
江苏 宇宙 焊接 材料 集团 公司 
上 海 申 沪 电 焊条 厂 

青岛 电焊 条 厂 
南宁 市 电焊 条 厂 

上 海 电 焊条 总 厂 申 嘉 分 厂 
常州 长 江 焊 材 有 限 公 司 

沈阳 金刚 焊接 材料 公司 

株洲 电焊 条 股份 有 限 公司 
锦州 天 鹅 焊 材 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 
海 虽 电焊 条 厂 

杭州 电焊 条 厂 
保定 市 八 一 电焊 条 三 
牡丹 江 电 焊条 厂 

安徽 省 峰 光 焊 材 有 限 公司 
郑州 市 电焊 条 厂 

猴 王 股份 有 限 公司 

上 海 申 光 焊 接 材 料 厂 
辽源 市 电焊 条 三 

韶关 电焊 条 厂 

电线 电费 制造 业 

上 海 瑞 佩 电 缆 附件 有 限 公 司 
佛山 市 中 宝 通信 电缆 有 限 公 司 
河北 北方 线 绕 有 限 公司 

上 海安 凯 光 缆 有 限 公司 
EEKEREN RAF] 
浙江 万 马 集 团 公司 

浙江 洪波 线 缆 股 份 有 限 公司 
广东 长 园 电 缆 附件 有 限 公 司 
青岛 汉 缆 集团 有 限 公司 

山东 阳 谷 电缆 集团 公司 

山东 欧 亚 电缆 有 限 公 司 
江苏 上 上 电缆 集团 有 限 公司 
POT UL eS Ha Uy $ 

tie RE A BR K 
江苏 新 远东 电缆 有 限 公司 
河北 宝 丰 线 缆 有 限 公司 

洲 陵 长 江 博 华 电缆 有 限 公司 
福州 大 通 机 电 股 份 有 限 公 司 
山西 天 立 电 缆 有 限 公司 

湖州 久 立 耐火 电缆 有 限 公司 
为 州 市 牡丹 电线 有 限 公 司 
山东 鲁能 泰山 电缆 股份 有 限 公司 
河北 永 进 电 缆 ( 集 团 ) 有 限 公 司 
桂林 国际 电线 电缆 集团 公司 
安徽 电缆 厂 

安徽 潜 山 电缆 厂 

He D 

天 津 泰 伯 电 力 电缆 有 限 公司 


191.75 
184.83 
180.99 
179.10 
178.68 
174.57 
170.16 
168.20 
165.41 
165,29 
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31 417 
51 012 
19 242 
5 628 
19 587 
9 852 
16 010 
9415 

2 198 
10 881 
17 287 
3 544 
11 308 
9 188 
12 007 
9 309 
12 991 
12 625 

1 872 

6 316 

2 215 

5 397 

I 373 
-5658 
22 811 
- 34 510 
53 074 
3 810 281 
857 713 
379 554 
490 583 
309 882 
271 737 
186 770 
225 367 
221 574 
177 865 
290 857 
152 984 
202 476 
237 093 
147 581 
126 577 
161 145 
161 145 
75 677 
119 655 
59 253 
60 911 
114 375 
140 118 
188 036 
34 451 
101 780 
261 761 





( 续 ) 


T 业 
Po 
销售 率 
(%) 
106.87 
89.02 
92.29 
99.90 
87.29 
101.84 
65.73 
100.98 
100.00 
165.74 
97.18 
100.00 
115.50 
107.92 
105.05 
97.17 
130.83 
100.07 
100.98 
60.40 
124.75 
107.72 
110.41 
152.68 
103.29 
100.00 
98.11 
92.79 
96.64 
99.18 
105.24 
100.00 
100.11 
87.71 
96.23 
97.71 
98.97 
87.30 
102.93 
97.74 
104.42 
96.65 
93.37 
82.73 
97.28 
79.47 
95.53 
96.35 
96.91 
91.00 
97.52 
85.46 
100.32 
97.11 
_ 61.77 


企业 名 称 


上 海 塑 胶 线 厂 

上 海 塑 胶 线 厂 一 分 厂 
台山 市 电缆 厂 

南平 康 达 电缆 有 限 公 司 
衡水 鸿 吴 企业 有 限 责任 会 司 
大 连 金 州 宝林 电缆 有 限 公司 
河南 金龙 电缆 集团 有 限 公司 
佛山 市 中 宝 电缆 厂 

琼 山中 电机 电 设备 有 限 公司 
建 德 新 安江 电工 器 材 有 限 责任 公司 
‘i AEE A BR ZS aj 

四 川 宣 汉 电磁 线 厂 
河北 瑞 港 特种 电缆 厂 
ERRER 

西南 天 华电 工 有 限 公 司 

天 津 市 奇美 电磁 线 有 限 公司 
开封 市 金属 线材 厂 

桌 强 县 建材 工业 公司 

上 海 阿 尔 卡 特 光 缆 有 限 公司 
长 沙 电线 附 件 有 限 公司 
南平 龙 旺 电缆 集团 公司 

天 津 昭和 漆包线 有 限 公司 
浙江 佳 磁 线 缆 集团 有 限 责任 公司 
泰安 电车 线 厂 

深圳 新 华电 线 电缆 联合 公司 
大 城 沈 大 电缆 有 限 公司 
民明 电费 股份 有 限 公 司 
广东 电缆 厂 

部 坊 市 第 二 电缆 厂 
单 县 电磁 线 厂 

上 海 铝 线 厂 虹桥 分 厂 

中 山 市 电线 电缆 有 限 公司 
亚 龙 线 绕 有 限 公 司 
无 为 县 电线 厂 

金川 有 色 金 属 公司 电线 电缆 厂 
土 海 电线 五 厂 

FER ris E RR 
西南 电工 厂 工 贸 公 司 
HEROE RAR E El 
Flor ES" 

南宁 电线 电缆 厂 

铜陵 电工 材料 厂 

南昌 电线 厂 

长 沙 华泰 电缆 有 限 公 司 
河北 新 华 线 缆 集 团 公 司 
冷水 滩 电 线 厂 

黄石 电缆 集团 有 限 公司 
武汉 电缆 有 限 公司 

镇 江 菊 花 线 绕 有 限 责任 公司 
广州 电缆 厂 

南平 电缆 股份 有 限 公司 

大 津 市 电线 总 厂 

民明 云 铜 云 珠 电磁 线 工 名 有限 公 司 
(70 He a 

河南 金 博 电缆 有 限 公司 








工业 经 济 
效益 综合 
指 数 
(%) 









115 145 


44 795 
102 194 
13 767 
76 004 
140 990 
134 656 
34 574 
48 497 
49 097 
89 490 
53 276 
60 801 
128 089 
54 377 
31 241 
33 276 
30 984 
46 974 
98 020 
58 143 
82 072 
19 726 
79 969 
47 709 
15 262 
53 279 
50 130 
19 202 
26 455 
33 436 
65 228 
44 345 
42 123 
34 675 
3 406 
44 142 
20 727 
37 225 
49 297 
27 303 
60 402 
42 069 
45 440 
43 465 
14 766 
38 932 


( 续 ) 
工 业 
产 fh 
销售 率 
(%) 
94.06 
92.43 
101.61 
90.75 
98.26 
103.57 
97.07 
114.55 
89.60 
110.15 
97.75 
103.26 
100.00 
96.77 
95.04 
100.00 
98.23 
97.12 
100.00 
95.03 
98.37 
82.04 
102.10 
97.09 
100.00 
96.50 
109.12 
100.63 
103.46 
103.49 
100.00 
92.50 
101.78 
102.82 
98.81 
96.85 
96.46 
97.52 
102.44 
75.59 
96.08 
99.87 
96.86 
100.32 
99.74 
105.18 
98.20 
104.86 
102.45 
96.83 
97.31 
101.82 
85.65 
100.00 
97.95 
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江西 电缆 有 限 责任 公司 
LL Oh is Fi eH By BR TE 24] 
湖北 红旗 电工 集团 电缆 有 限 公司 
望 江 县 电线 电缆 厂 

天 津 天 明 线 材 有 限 公 司 

沈阳 电缆 三 铁岭 电缆 分 厂 
LEMA 

浙江 交 联 电缆 有 限 公司 

本 溪 电 缆 集 团 

Pa 
宝鸡 国电 电线 电缆 三 

南通 锦 益 电缆 有 限 公司 

沈阳 电线 有 限 公司 

柱 州 第 二 电线 三 

淮安 市 电缆 厂 

LELE IU 

河北 邢台 电缆 三 

ARER 

吴江 电线 厂 

痛风 电线 三 
胶州 电缆 厂 有 限 公司 

株洲 特种 电磁 线 三 

离 石 电缆 有 限 公司 

贵阳 电线 三 

西南 电工 厂 

卫 辉 市 电磁 线 总 厂 

湖北 省 丹 江 电 线 电缆 有 限 公 司 
云南 红河 电线 厂 
常州 市 电线 电缆 三 

沈阳 沈 缆 通讯 光缆 制造 有 限 公司 
衡阳 电线 电线 厂 
山东 鲁 南 电线 厂 

湖北 红旗 电工 集团 电线 有 限 公 司 
天 津 天 明 电 材 有 限 公司 

衡阳 电缆 三 

苏州 特 雷 卡 电缆 有 限 公 司 
北京 市 电线 电 缠 总 厂 
沈阳 长 城 电费 广 

兰州 电线 总 厂 

广东 邦 南 银 都 电线 电缆 有 限 公司 
上 海 民 华 铝 业 有 限 公司 

宁夏 回族 自治 区 银川 电线 厂 
BS 

辽源 市 电缆 三 

上 海 电 线 线材 三 

榆 次 电 绕 有 限 责任 公司 

上 海中 电 漆 包 线 有 限 公 司 
浙江 富 春 江 和 集团 杭州 电缆 厂 
济南 电磁 线 厂 
廊坊 市 电缆 厂 

江西 瑞金 电线 厂 

成 都 三 电 股份 有 限 公 司 

Pa ig Ha Hs 

Ee, 1 Fes ea A 

商丘 金 炬 电线 电缆 有 限 公司 


SESKRESSLTESESREBRAS OH 
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( 续 ) 


工 y 
产 品 
销售 率 
(%) 
104.63 
100.00 
99.22 
74.35 
106.79 
91.77 
100.28 
97.97 
97.99 
105.33 
96.01 
103.43 
98.95 
94.93 
93.28 
98.34 
97.45 
98.83 
97.57 
100.00 
96.02 
98.75 
91.37 
97.08 
111.40 
100.08 
122.71 
103.99 
103.14 
133.52 
103.07 
93.82 
102.05 
137.83 
92.74 
95.77 
97.11 
96.92 
87.12 
101.78 
100.00 
91.20 
99.56 
123.02 
101.03 
113.24 
99.49 
75.37 
94.90 
160.29 
100.00 
101.22 
0.00 
101.43 
100.10 


( 续 ) 






























































序 pS 业 
企业 名 称 销售 率 
5 (%) 
139| 黑龙 江 环宇 电缆 股份 有 限 公司 108.70 
140 | 廊坊 市 第 一 电缆 厂 103.76 
141 | 杭州 天 目 钢材 实业 有 限 公司 101.97 
142| SER TRA 96.06 
143| 杭州 华新 电力 线 绕 有 限 公 司 101.68 
144; JAN TBA 97.56 
145| 营口 市 线 缆 实 业 总 公司 88.74 
146) 天 津 市 盛 华 软 线 电缆 有 限 公司 89.65 
147| 宝鸡 电缆 厂 96.01 
148| 天 津 市 电线 二 厂 104.63 
149) 九江 电线 电缆 厂 96.22 
150/ 天 津 昭 和 电 材 有 限 公 司 101.23 
151| 温州 市 电线 三 95.92 
152| 重庆 市 涪陵 宇 达 工 业 有 限 责任 公司 95.97 
i53| 集 安 电线 厂 95.99 
154) 天津 市 电缆 总 厂 线 缆 厂 100.95 
155 | 赤峰 电线 电费 三 101.33 
156 | 7% PATHS PHS 01 RR A BR A 53.86 
157| 营口 北方 电磁 线 厂 12.90 
158| RELE RREK 100.00 
159 | 马鞍 山 市 力 新 电缆 三 100.00 
160 | 裕 桥 线 缆 有 限 公司 101.49 
161| 郑州 电磁 线 厂 112.70 
162| HBB ri HB RE aa TARA] 101.67 
1631 马鞍 山 市 崇 通 电工 有 限 责 任 公司 74.87 
164| 湖北 塑料 电线 三 96.84 
165 | 沈阳 电缆 有 限 责 任 公 司 115.33 
166| HS TEA 100.42 
167| 湖南 常德 中 南 电 工厂 62.60 
168 | 昆明 市 电线 厂 97.94 
169| 江苏 恒 大 钢 业 (集团 ) 公 司 98.11 
170| 甘肃 长 通 西安 电缆 有 也 责任 公司 102.58 
171| 西安 通讯 电线 厂 100.00 
172 | 郑州 市 电线 三 98.96 
173| 安庆 电缆 厂 94.33 
174| 上 海 电缆 三 110.50 
175 | 淮阴 市 电机 配件 三 85.50 
176| 重庆 电线 电缆 有 限 责任 公司 102.87 
177| 泰兴 市 电缆 有 限 责任 公司 86.99 
178| 内 蒙古 电费 厂 73.46 
179| 内 蒙古 漆包线 三 109.78 
180) FHER 87.01 
181| 阜新 市 电线 三 87.92 
182] 郑州 电缆 (集团 ) 股 份 有 限 公司 102.72 
183| 天 津 市 漆包线 厂 分 厂 100.00 
184 | 哈尔滨 电缆 厂 96.09 
185 | SEM PARE LR a A BR BEEZ E] 86.89 
186| Sc Ree LL AAA PBZ Be] 91.35 
187| 天 津 市 电线 总 厂 一 分 厂 74.32 
188| 太原 电线 电缆 厂 96.29 
189| 青岛 青 大 电缆 有 限 公 司 105.33 
190) 泰兴 市 电工 厂 135.65 
191| 新 乡 市 电磁 线 总 厂 89.14 
192 | 连云港 电线 电缆 总 厂 99.33 
193| 衡阳 电工 器 材 厂 100.00 
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( 续 ) 






























































序 工 业 

企业 名 称 nm 

号 (%) 
194| 沈阳 电磁 线 三 22.86 
19% | 天 津 大 新 电 材 有 限 公司 143.71 
196 | 上 海 钢材 厂 85.22 
197| 天 津 市 电缆 总 厂 108.10 
198 | 安庆 电线 厂 109.23 
199 | 湖南 电工 器 材 总 厂 102.10 
200| 济南 电工 厂 75.11 
201| FART ALEK 80.00 
T Mb Pl HE fH 96.33 
1 | 唐山 市 高 压 电 次 三 97.60 
2 | AUTER 105.63 
3 | 湖南 醴陵 火炬 电容 电器 有 限 公司 98.16 
4 | CREE 93.86 
5 | 冷水 江 市 陶瓷 工具 厂 73.31 
6 | 南京 电气 (集团 ) 有 限 责 任 公司 97.09 
7 | EMEERE RI 123.15 
8 | 左 云 高 压 电 资 厂 97.87 
9 | NER 86.15 
10 | 石家庄 市 电瓷 有 限 责任 公司 89.44 
11 | EKERI 92.67 
12 | 甘肃 省 安 口 电瓷 厂 104.43 
13 | AME RJ 85.15 
14 | MATAR RE 89.08 
15 | KERR 108.29 
16 | 辽源 市 电瓷 厂 100.28 
17 | 阳泉 高 压 电 将 有 限 责任 公司 79.03 
18 | HATE RE 112.57 
19 | 天 津 市 电 冤 电器 厂 88.68 
20 | 抚顺 市 电瓷 电器 公司 96.80 
21 | 福建 恒通 电瓷 有 限 公司 111.86 
22 | 抚顺 市 东风 电 资 三 39.46 
23 | 萍乡 电瓷 三 106.71 
24 | 衡阳 电瓷 电器 厂 89.96 
电工 用 碳 素 制品 业 98.58 
1 | 上 海 摩根 碳 制品 有 限 公 司 102.69 
2 | 株洲 市 电 碳 厂 88.16 
3 | 哈尔滨 市 电 碳 工业 公司 98.51 
4 | RRR 89.19 
5 | PAAR RT 100.00 
6 | 自贡 凯迪 碳 豪 有限 公 司 94.56 
7 | 东 新 电 碳 股份 有 限 公司 95.07 
8 | 铜川 市 电瓷 电机 总 厂 103.43 
绝缘 制品 业 97.47 
1 | 广州 绝缘 材料 厂 60.72 
2 | 山东 省 诸城 四 达 公 司 101.14 
3 | 泰州 绝缘 材料 总 厂 95.57 
4 | 吴江 三 联 复合 材料 有 限 责任 公司 91.92 
5 | 上 海 电 机 玻璃 纤维 厂 关 港 分 厂 100.00 
6 | 资 州 省 镇 远 县 电瓷 厂 100.98 
7 | 东方 绝缘 材料 股份 有 限 公 司 96.78 
8 | 哈尔滨 庆 缘 电工 材料 股份 有 限 公司 86.72 
9 | 常州 绝缘 材料 总 厂 100.86 
10 | 嘉兴 绝缘 材料 厂 101.45 
| 上 电 集 团 云母 绝缘 材料 有 限 公 司 93.45 
12 | 上 海 电 机 集团 有 限 公司 玻璃 纤维 三 106.29 
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EPR AA) 
东海 绝缘 材料 有 限 公 司 

常州 绝缘 材料 总 厂 二 分 厂 

衡阳 绝缘 材料 总 厂 二 分 厂 

上 海 石 棉 制品 厂 
萍乡 市 风帆 电瓷 三 
双鸭山 市 华 光电 瓷 电器 有 限 公司 
上 海 电 机 集团 公司 绝缘 材料 厂 
FAR LAR al 
温州 市 绝缘 材料 厂 

衡阳 绝缘 材料 总 厂 
许昌 市 绝缘 材料 总 厂 
景德镇 电瓷 电器 工业 公司 
北京 绝缘 材料 厂 

太原 绝缘 材料 有 限 公司 

建 阳 绝缘 材料 厂 

MES: MIA 

上 海 双 宝 电线 塑料 有 限 公司 
Sb Bw 

上 海 西 恩 迪 蓄 电池 有 限 公司 
哈尔滨 光宇 着 电池 有 限 公 司 
杭州 南都 电源 集团 有 限 公 司 

上 海德 尔 福 国际 蕾 电池 有 限 公司 
内 蒙古 洛克 高 科技 股份 有 限 公司 
沈阳 蓄电池 隔 板 三 

保定 金 风 帆 蓄 电池 有 限 公 司 
安徽 迅 局 蓄电池 有 限 公司 
LARA 
沈阳 松下 蓄电池 有 限 公司 

天 津 汤 浅 蓄电池 有 限 公 司 

风帆 唐山 冀 电 池 厂 

重庆 万 里 蓄电池 股份 有 限 公司 
MARTA AA) > 

光宇 延边 蓄电池 有 限 责 任 公司 
FEY AT RE A i 

沈阳 东北 蓄电池 股份 有 限 公 司 
天 津 市 蓄电池 三 

宁波 东海 蕾 电池 有 限 公 司 

颖 上 县 电机 修配 厂 

淮北 启明 鞭 电 池 制 造 有 限 公司 
长 沙 蓄电池 厂 

绍兴 灯塔 蕾 电池 和 股份 有 限 公司 
潍坊 蓄电池 厂 

山西 泰 华 萃 电池 厂 有 限 责任 会 司 
青岛 中 大 康 贝尔 电池 有 限 公司 
PUT RK Bath) 

广州 蓄电池 企业 有 限 公 司 
湘潭 市 蓄电池 厂 

AS Bae 

宜春 蓄电池 有 限 公 司 

沈阳 苹 电 池 配 件 制造 总 公司 
沈阳 蕾 电池 厂 二 分 厂 

遵义 雄 独 蓄电池 有 限 责 任 公司 
北海 市 蓄电池 厂 
洗衣 机 制造 业 




























































( 续 ) 


工 业 

产 i 

销售 率 

(%) 

100.00 
98.46 
105.62 
113.31 
100.11 
97.49 
108.75 
99.16 
93.15 
74.67 
95.87 
85.91 
99.67 
90.86 
54.73 
90.72 
112.00 
100.00 
92.91 
85.00 
98.58 
92.91 
93.87 
100.00 
94.48 
84.82 
93.17 
97.37 
95.37 
88.49 
98.32 
95.89 
96.10 
78.78 
96.16 
105.27 
91.81 
100.95 
100.00 
54.44 
86.16 
94.67 
102.27 
67.89 
95.15 
101.55 
91.17 
105.00 
98.01 
61.32 
105.35 
100.00 
93.33 
133.96 
100.94 
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序 工 业 
企业 名 称 ane 
5 (%) 
1 | 上 海 日 立 电 化 机 器 有 限 公司 43 407 101.65 
2 | RATE MRET 18 826 93.10 
3 | 云南 省 医疗 器 械 厂 887 102.70 
4 | 广州 凤凰 电器 工业 公司 9 581 90.67 
电 冰 箱 制 造 业 149 296 96.98 
1 | 上 海上 凌 电 器 股份 有 限 公司 -15 781 99.59 
2 | 安徽 博 西 扬 制冷 有 限 公 司 146 157 99.45 
3 | 广东 科 龙 (容声 ) 集 团 有 限 公 司 211 421 96.73 
4 | 景德镇 华 意 电 器 总 公司 65 596 96.86 
5 | 上 海上 姜 电 冰箱 总 厂 洋 泾 配件 厂 25 820 99.65 
6 | 天 津 海河 制冷 有 限 公 司 15 752 98.24 
7 | 浙江 新 一 洲 电 器 集团 有 限 公司 7 114 76.24 
8 | 开封 电 冰箱 厂 2 438 99.15 
9 | 上 海 长 安 电 冰箱 有 限 公 司 -9060 200.00 
EUA E e 70 828 97.80 
1 | 新 会 电机 厂 133 619 100.03 
2 | 广州 第 三 电器 厂 42 831 70.02 
3 | MRA SAR RIES a 57 131 98.41 
4 | 广州 航海 仪器 厂 24 862 102.62 
5 | EERW BEII 33 868 100.00 
6 | 广州 新 华 通风 设备 三 29 166 107.33 
7 | 台山 市 岛 田 电器 有 限 公 司 1 045 5.97 
空调 器 制造 业 216 405 96.21 
1 | <A ALLA RARA a] 450 970 97.68 
2 | 上 海 日 立 家 用 电器 有 限 公 局 359 830 98.46 
3 | 广东 省 吉 荣 空调 设备 公司 51 656 94.55 
dE SANA 64 328 100.74 
5 | hie PIAS AW oA RZ A] 84 781 72.30 
6 | 顺德 市 申 蓉 空调 制冷 实业 有 限 公司 33 201 68.30 
吸尘器 制造 业 54 336 101.36 
1 | 上 海 快乐 吸尘器 厂 54 336 101.36 
其 他 电气 机 械 及 器 材 制造 业 52 846 98.76 
1 | 北京 市 ABB 电气 传动 系统 有 限 公司 784 318 97.11 
2 | 上 海 伊利 诺 继电器 有 限 公司 35 611 106.50 
3 | 威海 英 维 思 控 制 器 有 限 公 司 210 576 109.55 
4 | 德州 仪器 (中 国 ) 有 限 公 司 85 783 99.82 
5 | 西门 子 电 气 传动 有 限 公 司 336 351 100.00 
6 | 哈尔滨 电机 厂 电力 实业 开发 总 公司 5 882 100.00 
7 | 佛山 通宝 股份 有 限 公 司 221 849 96.54 
8 | 股 华 特殊 金属 有 限 公 司 195 944 102.67 
9 | 大 连 第 一 互感 器 厂 113 377 97.98 
10 | 中 日 电热 (厦门 ) 有 限 公 司 62 750 100.80 
11 | 湖北 省 汉 川 电工 器 材 广 88 930 98.43 
12; 许 继 集团 有 限 公司 148 342 100.58 
13 | 佛山 精密 电工 合金 有 限 公司 180 854 94.40 
14 | 西子 电梯 集团 有 限 公司 132 771 93.96 
15 | 北京 斯 普 拉 格 电气 有 限 公司 86 650 100.00 
16 | 宁波 神 乐 电 工 合金 有 限 公 司 150 083 99.23 
17 | 武汉 博大 科技 随州 避雷 器 有 限 公司 47 468 103.23 
18 | 江苏 省 如 皋 高 压 电 器 厂 71 263 100.47 
19 | 广州 通用 电器 企业 有 限 公 司 133 091 64.40 
20 | 北京 北 低 长 城 成 套 设 备 经 营 部 37 286 100.00 
21 | 山东 临沂 电力 金具 股份 有 限 公 司 19 676 93.87 
22 | 南京 高 速 齿轮 箱 厂 76 300 93.13 
23 | 上 海 宏 新 电机 成 套 厂 60 135 100.00 
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企业 和 名称 > 

号 (%) 
24 | 上 海上 继 电 气 系统 控制 有 限 公司 102.56 
25 | 上 海 继电器 厂 二 分 厂 113.41 
26 | 牡丹 江 第 一 互感 器 厂 85.02 
27 | 上 海 华 利 电器 塑料 厂 100.00 
28 | 水 星 蓄电池 配件 股份 合作 公司 62.54 
29 | 辽源 市 线路 器 材 厂 100.00 
30 | 新 会 市 电气 控制 设备 厂 100.00 
31 | 上 海 合 金 材料 总 厂 电 工 合金 分 三 92.97 
32 | 江门 机 床 广 有 限 公司 100.53 
33 | 牡丹 江 互 感 器 厂 81.43 
34 | 仙桃 市 天 一 机 械 有 限 责 任 公司 90.94 
35 | ARUNR RAR E 104.85 
36 | HERI 107.32 
37 | 日 城 通 业 集团 公司 96.53 
38 | 上 海 气 焊 机 厂 99.25 
39 | 上 海 伊 萨 汉 考 克 有 限 公司 100.00 
40 | ALFARA eA PR al 100.24 
41 | 杭州 电梯 厂 104.16 
42 | 大 连 电 瓷 厂 工业 综合 公司 107.24 
43 | 上 海上 继 自 动 化 设备 制造 有 限 公 司 143.92 
4 | 天 水 长 城 金属 材料 厂 86.02 
45 | EM ORR EAR a] 92.44 
46 | ALS rie RJ 96.97 
47 | 苏州 合金 材料 厂 97.56 
48 | 鸡西 电缆 桥架 厂 83.90 
49 | 上 海 继 电器 有 限 公 司 103.54 
50 | 三 鞭 电 机 上 羔 微 波 炉 电 器 有 限 公 司 106.84 
51 | 镇 江 电 磁 设备 厂 114.80 
52 | 佛山 汇 星 阪 田 电子 有 限 公 司 109.22 
53 | 沈阳 气体 压缩 机 电器 电 控 厂 100.00 
54 | 泰兴 市 亚 龙 电器 成 套 设备 有 限 公 司 95.79 
55| 广州 远 华 日 用 电器 厂 101.86 
56 | 上 海 继 电器 厂 万 达 经 营 服务 部 100.00 
57 | 南京 华 洋 电 气 控制 设备 有 限 公 司 98.80 
58 | 上 海 继 电器 厂 一 分 厂 148.46 
59 | 许昌 了 丽 光 灯具 有 限 公司 93.06 
60 | 阿 城 继 电器 厂 集 体 企 业 总 公司 98.20 
61 | 天 水 长 城 控制 电器 三 三 分 厂 112.58 
62 | 自贡 了 萨 法 姆 铸铁 有 限 公司 76.43 
63 | BRAABAA RZ al 175.63 
64 | 阿 城 继 电器 集团 有 限 公司 103.17 
65 | 青岛 电站 阀门 厂 103.56 
6 | KHER SHAS 87.59 
67 | 济宁 市 电器 控制 设备 厂 101.02 
68 | 鸡西 电抗 器 制造 有 限 公 司 100.00 
69 | 上 海 惠 家 电器 制造 有 限 公 司 99.93 
70 | 西安 控制 电器 厂 100.00 
71 | 沈阳 互感 器 有 限 公司 117.74 
72 | 西安 机 电 控制 设备 厂 122.36 
73 | ARR PS NARA ARA 84.75 
74 | BER HARKE 99.74 
75 | 三 门 峡 新 源 热 工装 备 集团 公司 100.00 
76 | 南京 耐 特 机 电 ( 集 团 ) 公 司 101.59 
77 | 青岛 普天 电器 成 套 设备 公司 100.00 
78 | 广西 久生 线材 三 100.00 
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OR Te] rh Ha ARAS 
天 津 市 矿山 电器 厂 
广州 穗 达 电气 有 限 公司 

烟台 电器 有 限 公 司 
ORR) ARIES a] 

上 海 合金 材料 总 厂 

上 海 醒 狮 钢材 厂 

大 连 第 二 灯具 厂 

大 连 电瓷 配件 三 

天 津 威乐 斯 电 录 有 限 公 司 

上 海 烛 割 喷涂 机 械 厂 

土 海 醒 狮 特种 电磁 线 厂 

上 海 竖 河 电器 元 件 厂 

淄博 市 博 山 低压 电器 三 
锦州 市 高 压 互 感 器 厂 
北京 第 二 机 床 厂 六 分 厂 
漳州 市 火星 电焊 机 总 厂 

新 乡 中 州 股份 有 限 公 司 
牡丹 江 市 电瓷 附件 厂 

深圳 市 金 贝 丽 电 器 有 限 公 司 

营 州 县 动力 工业 有 限 责任 公司 
土 海 三 江 电 器 厂 
广州 市 图 强 电器 厂 
宜昌 市 电工 合金 三 

新 乡 市 控制 仪器 厂 

花 者 市 机 械 厂 
扬中 市 飞 林 机 器 厂 

鱼 台 华 鲁 电器 机 械 制 造 有 限 公司 
上 海 电 子 器 材 厂 
宝鸡 电力 线路 工具 三 

漳 平市 电工 机 械 广 
哈尔滨 市 恒 益 电梯 厂 

通海 电器 三 

天 津 科 尔 摩 根 工业 驱动 有 限 公司 
淄博 市 博 山 防爆 电器 三 有 限 公 司 
土 海 环球 日 用 电器 实业 公司 
西安 调 压 器 厂 

上 海 红心 器 具有 限 公司 

东 电 集团 鞍山 冷却 器 有 限 公 司 
佛山 际 和 机 电 有 限 公司 
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I 业 
产 品 
销售 率 
(%) 
86.75 
0.00 
100.00 
61.61 
115.97 
94.32 
95.32 
98.68 
96.60 
107.58 
103,54 
101.35 
97.55 
106.31 
146.55 
100.00 
57.66 
98.16 
84.62 
99.26 
100.00 
102.71 
106.30 
128.05 
66.67 
97.88 
100.00 
67.11 
100.00 
144.12 
67.27 
69.08 
100.95 
100.00 
112.23 
103.42 
27.78 
112.96 
98.27 
90.26 
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大 事 


编者 按 


id 


(2000 年 ) 


大 事 记 内 容 包 括 :一 、 党 和 国家 领导 人 参与 行业 活动 情况 (接见 会 见 、 出 席 会 议 . 博 览 展览 , 参 观 视察 、 批 示 题 


词 ); 二 、 科 技 成 果 ( 世 界 、 亚 洲 、 中 国 首 次 、 领 先 、 突 破 性 成 果 , 参 加 国家 重大 电力 工程 项 目 研制 的 新 产品 ,承包 国外 大 型 工程 项 
目 及 成 套 设 备 进出 口 ); 三 、 全 国电 器 工业 工作 会 议 、 大 型 宣传 及 纪念 活动 等 。 大 事 记 是 反映 电工 行业 逐年 发 展 情 况 的 一 条 主 
线 , 为 避免 遗 泌 重要 信息 冤 请 读者 把 自己 单位 发 生 的 大 事主 动 通知 编辑 部 。 


1 月 


SA 原 中 共 中 央 政 治 局 常委 , 原 全 国人 大 常委 会 委员 
长 乔 石 在 广东 省 委 副 书记 、 深 圳 市 委 书 记 张 高 丽 的 陪同 下 ， 
视察 了 深圳 市 能 源 集团 妈 湾 发 电 总 厂 。 该 厂 是 我 国 第 一 家 
海水 脱硫 示范 工程 企业 。 

7 日 国家 经 贸 委 印发 了 《关于 进一步 促进 风力 发 电 
PLATA FEL) KAD 

国家 机 械 工 业 局 印发 了 《关于 做 好 2000 年 安全 生产 工 
作 的 通知 》, 发 至 各 省 区 市 计划 单列 市 机 械 、 汽 车 工业 管理 
部 门 ,计划 单列 企业 集团 。 

13~15 日 根据 国家 计 委 的 要 求 ,国家 机 械 工 业 局 、 国 
家 电力 公司 在 北京 召开 了 发 电 设备 生产 计划 会 议 。 会 议 就 
2000 年 发 电 设备 生产 .试制 ,投料 计划 进行 了 讨论 并 做 了 具 
体 安 排 。 此 次 共 安 排 生 产 26 套 5 609MW (其 中 水 电 15 套 
1 409MW, 核 电 1 Æ 600MW, KE 3 600MW), 其 中 有 7 套 
1 850MW 水 火电 机 组 各 企业 已 按 合同 于 1999 年 制造 完成 , 属 
于 补 列 计划 。 

14 日 经 国务 院 同意 ,国家 经 贸 委 、 科 技 部 以 国 经 贸 技 
术 [2000]16 号 文正 式 批准 国家 机 械 工业 局 所 属 4 个 科研 机 
构 的 转制 方案 做 如 下 调整 :(1) 北 京 仪器 仪表 综合 技术 经 济 
研究 所 转 为 中 介 机 构 ,挂靠 中 国 仪 器 仪表 协会 。(2) 呼 和 潍 
特 畜 牧 机 械 研 究 所 调整 进 人 中 国 农 业 机 械 化 科学 研究 院 。 
(3) 天 津 电器 传动 设计 研究 所 调整 进入 中 国 机 械 装 备 (集团 ) 
公司 所 属 中 国 机 械 对 外 经 济 技术 合作 总 公司 。(4) 桂 林 电 器 
科学 研究 所 调整 进入 中 国 机 械 装 备 (集团 ) 公 司 所 属 中 国 机 
械 设 备 进 出 口 总 公司 。 

国家 机 械 工 业 局 副 局 长 张 小 广 分 别 会 见 美国 福特 汽车 
公司 副 总 裁 .日 本 本 田 技 研 公 司 中 国 总 代表 一 行 。 

BA ”经 两 年 多 研究 ,成 都 市 生活 垃圾 焚烧 发 电 技术 通 
过 鉴定 ,年 内 西部 地 区 首 家 垃圾 发 电厂 ,也 是 国内 唯一 一 家 全 
部 使 用 国产 技术 的 垃圾 发 电厂 ,将 在 双流 黄 甲 地 区 开始 兴建 。 

23~27 日 ”在 巴黎 会 议 上 ,国际 焊接 学 会 正式 授权 中 国 
焊接 培训 与 资格 认证 委员 会 ,在 中 国 实施 国际 统一 的 焊接 人 
员 培 训 和 资格 认证 ,从 而 使 我 国 先 于 美国 和 日 本 获得 授权 ， 
成 为 世界 范围 内 欧洲 以 外 的 第 一 家 “授权 的 国家 团体 ”Autho- 
rise National Body( ANB) 的 国家 ,标志 着 我 国 焊接 培训 与 国际 
接轨 。 

AA 由 贵州 省 长 征 电 器 集团 电器 七 三 开发 研制 的 


HKCD 一 品 核 级 ( 正 级 ) 低 压 抽出 式 开关 柜 通 过 了 国家 机 械 
局 .贵州 省 经 济 贸易 委员 会 联合 组 织 的 验收 鉴定 。5 月 荣获 
了 国家 经 济 贸 易 委 员 会 颁发 的 2000 年 度 国家 新 产品 证 书 。 
该 产品 填补 了 国内 空白 ,可 替代 回 类 进口 产品 ,参与 鉴定 的 
专家 一 致 认为 该 开关 柜 在 结构 设计 和 制造 工艺 方面 均 有 所 
创新 ,为 核 级 设备 的 国产 化 作出 了 有 益 的 贡献 。 

AA ”天 水 长 控 厂 研制 的 QY 口 K 系列 交流 起 重 机 晶 疗 
管 定子 调 压 调 速 控制 装置 和 CCM1 - 400,630 塑 壳 断路 器 两 
种 新 产品 ,日 前 通过 省 级 鉴定 ,QYDK 产品 具有 调 速 范围 广 、 
精度 高 . 换 向 快 等 特点 , 居 国 内 外 同类 产品 20 世纪 90 年 代 
先进 水 平 ,填补 了 国内 空白 。CCMI - 400,630 塑 过 断路 器 具 
有 结构 紧凑 .分 析 能 力 强 . 飞 弧 距离 短 等 特点 , 居 国 内 90 年 
代 先 进 水 平 。 

月 内 ”山东 矿 用 电器 股份 有 限 公司 矿 用 电器 三 自 行 研 
制 成 功 QBB1 - 80 + 120/660Z 矿 用 隔 爆 型 风电 闭锁 二 回路 真 
空 电 磁 启 动 器 通过 山东 省 经 贸 委 鉴定 ,鉴定 结论 是 国内 技术 
领先 ,填补 了 国内 空白 。 

月 内 ”由 西安 高 压 开 关 厂 生产 的 220kY GZS 产品 在 厦门 
东 渡 变电站 与 阿尔 斯 通 进 口 设备 对 接 成 功 。 这 是 我 国 首次 国 
产 GZS 高 压 全 封闭 组 合 电器 化 与 进口 设备 母线 连接 并 一 次 性 
ERO, Cink a ERE RT GZS 产品 的 设计 
及 制造 技术 已 经 达到 国际 领先 水 平 ,填补 了 国内 空白 。 

月 内 ”国家 计 委 正式 批准 清江 水 布 卉 工程 项 目 建 议 B, 
这 标志 着 我 国 将 开始 建设 世界 上 最 高 的 混凝土 面板 堆 石 坝 . 
该 工程 建成 后 ,可 为 华中 电网 调频 调 峰 。 


2 月 


1 日 国家 电力 公司 发 输电 运营 部 以 发 输电 输 [ 2000] hl 
号 文正 式 颁 布 了 发 输电 部 和 农 电 工作 部 组 织 编制 的 变压器 、 
开关 等 12 类 城乡 电网 建设 与 改造 工程 设备 招标 书 ( 技 术 部 
分 ) 范 本 及 其 编制 说 明 ,以 便 更 好 地 贯彻 “五 制 ,规范 设备 扫 
投标 工作 ,保证 采购 设备 质量 ,控制 工程 造价 。 

2A 国家 经 贸 委 提 出 了 《关于 加 快 风力 发 电 技 术 装 盏 
国产 化 的 指导 意见 》 并 以 国 经 贸 资 源 [2000]122 号 文 印 发 各 
地 ,同时 要 求 各 地 可 根据 本 意见 提出 本 地 区 鼓励 风力 发 电 技 
术 装 备 国产 化 的 具体 措施 。 

16 日 由 四 川 化 工 机 械 厂 制造 完成 的 广东 岭 澳 核 电站 
百 万 干扰 级 大 型 压 水 堆 核 电厂 主管 道 通过 业主 验收 后 正式 
启运 。 这 标志 着 我 国 不 能 自行 制造 主管 道 这 一 核电 关键 设 
备 的 历史 已 经 结束 。 
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21 GSH- 220 型 脱硫 除尘 一 体 化 工程 在 石家庄 热电 
厂 通 过 验收 。 该 项 技术 由 河北 省 电力 设备 厂 和 黄石 化 工 机 
械 研究 所 合作 开发 研制 并 应 用 于 220Vh 流量 的 大 中 型 锅炉 ， 
在 国内 居 领 先 位置 。 

为 推进 火电 厂 烟 气 脱 硫 关键 技术 和 设备 国产 化 ,国家 经 
贸 委 制定 并 正式 印发 了 《关于 火电 厂 烟 气 脱硫 关键 技术 与 设 
备 国 产 化 规划 要 点 》。 

2A 中 共 中 央 政 治 局 常委 、 国 家 副 主席 胡锦涛 ,视察 
了 东方 电机 股份 有 限 公 司 , 他 鼓励 企业 积极 开发 新 产品 , 抓 
住 两 个 大 开发 的 历史 机 遇 ,促进 企业 大 发 展 。 

由 国家 经 贸 委 .财政 部 .国家 税务 总 局 海关 总 署 共同 下 
发 的 国 经 贸 技术 [2000]87 号 文件 确认 了 第 七 批 享受 优惠 政 
策 的 企业 (集团 ) 技 术 中 心 名 单 以 及 撤消 4 个 国家 认定 企业 
技术 中 心 资格 ,其 中 涉及 电工 行业 被 认可 的 企业 是 : 阿 城 继 
电器 股份 有 限 公司 .郑州 电缆 (和 集团) 股份 有 限 公 司 平顶山 
天 认 集 团 有 限 责 任 公司 .西安 电力 机 械 制造 公司 .新 疆 特 变 
电工 股份 有 限 公司 共 5 个 。 国 营 锦江 电机 厂 已 被 兼并 ,其 中 
心 被 撤消 。 

24 日 ”国家 经 贸 委 以 国 经 贸 电力 [2000]164 号 文 批准 发 
布 《 板 框 式 旋转 滤 网 ?等 53 项 推荐 性 电力 行业 标准 和 《跨越 
电力 线路 架 线 施 工 规程 等 2 项 强制 性 电力 行业 标准 。 该 标 
准 自 2000 年 7 月 1 日 起 实施 。 
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2 日 国家 电力 公司 科技 环保 部 在 北京 召开 了 “ 九 五 ” 
科技 攻关 "500kV 紧凑 型 输电 线路 关键 技术 及 试验 工程 ”项目 
的 课题 验收 会 议 。 该 项 目 经 过 4 年 攻关 , 现 已 完成 合同 规定 
的 课题 研究 内 容 , 建 成 了 北京 地 区 从 昌平 到 房山 长 83km 的 
SOOV 紧凑 型 输电 线路 ,并 与 1999 年 底 启 动 成 功 , 投 人 生产 
运行 。 

4 日 ”以 河南 大 认 集 团 等 单位 组 成 的 平 高 电器 有 限 公 
司 与 清华 大 学 合作 正式 成 立 了 北京 平 高 电气 清华 研究 所 , 国 
家 机 械 工 业 局 副 局 长 蔷 德 林 出 席 挂 牌 仪式 。 

6 日 国家 重点 工程 一 一 江西 本 林 水 电站 扩建 工程 正 
式 开 工 建设 ,这 标志 着 长 江 中 下 游 地 区 电网 调 峰 工程 启动 。 
该 .1. 程 是 利用 库容 最 大 的 土石 坝 水 库 一 一 朽 林 水 库 著 水 量 
大 的 优势 ,扩建 2 台 120MW 水 轮 发 电机 组 。 该 工程 在 2001 
年 底 竣工 投产 后 ,可 有 效 缓解 电网 的 调 峰 了 矛盾。 

8 日 ”国内 最 大 的 内 径 为 250mm 变压器 专用 真空 蝶阀 
在 西安 月 远 开 关 有 限 责 任 公司 研制 成 功 ,在 确保 产品 性 能 不 
变 的 情况 下 ,每 个 蝶 阐 的 制造 费用 将 比 进口 蝶阀 降低 50% , 
填补 了 国内 空白 。 

10 日 ”甘肃 省 将 在 玉 门 镇 建 一 大 型 风力 发 电场 ,目前 ， 
一 期 工程 12 x 600kW 已 进入 准备 阶段 ,预计 2001 年 8 月 以 前 
完工 ,二 .三 期 工程 将 在 2005 年 全 部 完工 并 投入 使 用 ,第 三 
期 结束 后 ,风力 发 电场 装机 总 容量 可 达 50MW。 

13~ 18 日 ”莫斯科 能 源 公司 总 经 理 谢 列 布 良 尼 可 夫 一 
行 7 人 对 山东 电力 集团 公司 进行 了 友好 访问 ,双方 签署 了 友 
好 交流 与 合作 协议 。 

14 日 国家 质量 技术 监督 局 局 长 李 传 卿 发 布 国家 质量 监 
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督 邻 (第 7 号 ):《 产 品 免 于 质量 监督 检查 管理 办 法 ) 已 于 3 月 9 
日 经 国家 质量 技术 监督 局 局 务 会 议 通过 , 现 予 发 布施 行 。 

16 日 “为 实施 可 持续 发 展 战 略 ,促进 中 国 绿色 照明 工程 
健康 发 展 , 国 家 经 贸 委 建设 部 .国家 质量 技术 监督 局 联合 所 
出 并 印发 了 《关于 进一步 推进 “中 国 绿色 照明 工程 "的 意见 》， 
要 求 各 地 结合 实际 贯彻 执行 。 

28 日 ”陕西 电力 行业 协会 在 西安 成 立 。 国 家 电力 公司 
副 总 经 理 周 大 兵 .陕西 省 副 省 长 巩 德 顺 .中 国电 力 企 业 联合 
会 副 理事 长 叶 荣 泗 出 席 成 立 大 会 并 分 别 做 了 重要 讲话 。 赂 
大 兵 . 巩 德 顺 为 行业 协会 成 立 揭牌 。 

30 日 ”一 种 新 型 廉价 高 效 的 燃 煤 固 硫 剂 一 DCL 型 燃 煤 
固 硫 剂 通过 了 中 国 科 学 院 和 辽宁 省 科 委 组 织 的 专家 鉴定 。 
锅炉 使 用 后 ,在 煤 中 硫 含量 0.7% ~ 1.0% 范围 内 ,总 固 硫 率 
可 达 77% ~ 83% , 固 硫 效果 均匀 稳定 ,锅炉 运转 正常 。 

月 内 ”国家 电力 公司 总 经 理 助理 周 小 谦 主持 召开 了 国 
家 电力 公司 “十 五 "发 展 规划 讨论 会 。 会 议 重点 讨论 了 战略 
研究 与 规划 部 提出 的 国家 电力 公司 "十 五 "计划 及 2015 年 发 
展 规划 基本 思路 ,并 对 下 一 步 工作 做 了 部 署 。 

月 内 一 种 与 电动 车 发 展 相 匹配 的 新 型 充电 器 日 前 在 
成 都 通过 专家 鉴定 ,专家 鉴定 组 认为 ,该 项 技术 在 恢复 电量 
比 ,电池 温 升 .出 气量 和 维护 电池 使 用 寿命 等 方面 均 取 得 了 
优良 性 能 的 好 成 绩 ,达到 国际 领先 水 平 。 


4 月 


3 日 “东方 电机 股份 有 限 公司 为 广东 岭 澳 核电 站 生产 的 
我 国 首 台 国 产 化 核发 电机 外 机 座 起 运 法 国 参加 发 电机 整体 
装配 。 这 标志 着 我 国 核电 产品 生产 向 国产 化 方向 迈 出 了 关 
键 一 步 。 

4~7 日 ”中 国电 器 工业 协会 电工 专用 设备 分 会 第 由 届 
理事 会 第 三 次 会 议 ( 扩 大 会 议 ) 在 北京 召开 。 会 议 通 过 了 
1999 年 工作 总 结 .2000 年 工作 要 点 .1999 年 财务 决算 及 2000 
年 财务 预算 ,审议 了 《电工 专用 设备 制造 行业 “十 五 ”发展 规 
划 》 及 《电工 专用 设备 制造 业 正 直面 "入 世 "》 的 报告 。 

7 日 在 上 海 鼓 风机 厂 有 限 公司 举行 的 我 国 “863" 高 科 
技工 程 一 一 清华 大 学 10MW 高 温 气 冷 试验 堆 两 大 关键 设备 
验收 会 议 上 ,科技 部 副 部 长 徐冠华 说 ,我 国 今后 将 突出 发 展 
具有 自主 知识 产权 的 先进 核反应 堆 , 这 种 国家 重点 支持 、 大 
力 推 进 的 核电 堆 ,必须 具 备 安全 性 好 .经 济 性 好 ,能够 实现 国 
产 化 .产业 化 的 能 力 。 和 人 徐冠华 认为 ,能 源 结 构 特 点 和 经 济 发 
展 要 求 , 决 定 了 我 国 东 南 沿 海地 区 必然 会 发 展 核电 。 由 清华 
大 学 核能 技术 设计 研究 院 设计 的 中 国 首座 高 温 气 冷 试验 堆 ， 
具有 自主 知识 产权 。 

BA 由 上 海 电 气 ( 和 集团) 总 公司 所 属 4 家 企业 出 口供 
朗 萨 汉 特 电厂 两 套 325MW 汽轮机 发 电机 ,锅炉 及 辅 机 合同 
正式 签署 ,合同 价格 近 5 亿 元 人 民 币 。 

14 日 国家 “ 九 五 "重点 工程 山上 由 阳 城 电厂 LFE l 
号 机 组 ,顺利 完成 168h 可 靠 性 试 运行 , 热 工 月 动 投 入 率 达 到 
99.05% , 主 保护 和 顺 控 投 入 率 均 达到 100% ,为 7 月 1 日 止 式 
投入 商业 运行 创造 了 良好 的 条 件 。 

NA 由 发 输电 部 委托 “全 国电 力 系 统 电 力 电缆 专业 工 





作 网 ”制定 的 3 个 指导 性 文件 4110kV BRL PF ACR LAR 
电力 电缆 订货 技术 条 件 》《35kV RU FAZER Ze 
力 电缆 附件 订货 技术 条 件 》《 电 力 电 缆 产 品 及 电力 电缆 附件 
产品 质量 保证 必 备 条 件 考 核 项 目下 发 系统 各 公司 。 

18 日 ”中 美 间 又 一 重要 合作 项 目 一 一 藉 霜 赛 德 电厂 在 
湖北 省 赤壁 市 举行 建设 芮 基 典礼 。 此 项 目 投资 总 额 高 达 
4.54 亿美 元 ,其 中 赛 德 中 国 控股 有 限 公司 拥有 项 目 75% 的 股 
份 , 日 本 丸 红 株式 会 社 占 2 和 %。 这 是 我 国 目前 唯一 的 由 外 商 
全 部 投资 .经 营 管理 , 且 电 厂 的 主要 设备 全 部 来 自 中 国企 业 、 
工程 由 中 国 公司 承建 的 大 型 电力 建设 项 目 。 

22 日 一 项 填补 国内 空白 的 高 新 技术 产品 一 一 电网 污 
染 高 压 大 功率 变频 器 在 中 国 东 方 电气 集团 公司 下 属 的 成 都 
东方 凯 奇 电气 有 限 责任 公司 制造 成 功 后 , 试 运行 成 功 。 从 此 
该 设备 不 再 依赖 国外 高 价 进口 。 

25 日 《国家 计 委 关于 审批 利用 外 资 建设 山西 西 龙 池 抽 
水 盖 能 电站 项 目 建设 书 的 请 示 ) 已 经 国务 院 批准 。 国 家 计 委 
以 计 基 础 [2000]445 号 文 就 此 发 出 通知 。 电 站 设计 安装 4 台 
单机 容量 为 300MW 的 可 道 式 抽水 蓄 能 机 组 ,总 装机 能 量 
1 200MW。 鉴 于 目前 国内 尚 无 制造 该 电站 所 需 机 组 的 能 力 ， 
电站 工程 拟 利 用 日 本 国际 协力 银行 日 元 贷款 2 亿美 元 ,用 于 
国际 招标 采购 4 台 可 逆 式 抽水 蓄 能 机 组 及 其 附属 设备 。 

国家 经 贸 委 发 布 第 三 批 ( 全 国 城乡 电网 建设 与 改造 所 需 
主要 设备 产品 及 生产 企业 推荐 目录 》。 列 人 此 目录 的 共 12 
类 设备 ,其 中 包括 10 ~ 220kV 变压器 类 , 箱 式 变电站 类 高压 
开关 类 .互感 器 类 .电力 电容 器 类 .避雷 器 类 .绝缘 子 类 .电缆 
类 继 电 保 护 装置 类 . 杆 塔 类 以 及 低压 开关 成 套装 置 和 电工 
仪表 产品 。 

月 内 ”天 水 长 城 高 压 电气 有 限 责任 公司 正式 挂牌 成 立 ， 
它 的 组 建 可 填补 我 国 西北 地 区 户外 中 压 断 路 器 的 空白 ,实现 
了 我 国 真空 触 头 产 品质 量 的 飞 牙 。 

月 内 ”由 北京 自动 化 技术 研究 所 合肥 工业 大 学 和 安徽 
朝阳 电机 厂 等 单位 联合 研制 的 10kW 光伏 实验 电站 综合 工 
程 ,前 不 久 在 新 疆 和 田地 区 民 丰 县 大 玛 扎 村 建成 使 用 。 据 
悉 , 这 是 国内 第 一 家 太阳 能 绿色 能 源 示范 工程 。 

月 内 WARE MDV 智能 变频 集中 式 空 调 在 广东 美的 
集团 诞生 。 该 产品 是 与 日 本 东芝 一 开 利 株式 会 社 的 技术 合 
作 结 晶 ,代表 了 当今 空调 领域 技术 发 展 的 最 高 水 平 , 集 变频 
技术 .数字 控制 .总 线 控制 .网 络 远程 控制 .压力 分 流 等 众多 
功能 于 一 身 。 
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1 日 国家 计 委 发 布 的 《工程 建设 项 目 招标 范围 和 规模 
标准 规定 ?开始 执行 。 其 中 ,关系 社会 公共 利益 .公众 安全 的 
基础 设施 项 目的 电力 等 能 源 项 目 属于 必须 进行 招标 的 工程 
建设 项 目 。 

4 日 由 上 海 电 气 集团 与 日 本 石川 岛 播 麻 重 工业 株式 
会 社 .上海 新 能 源 环 保 工程 有 限 公 司 .日 本 上 海 国际 株式 会 
社 投资 组 建 中 日 合资 上 海 日 川 鸟 脱 硫 工程 有 限 公 司 在 上 海 

10 日 ”由 四 川 东方 锅炉 (集团 ) 股 份 有 限 公 司 制造 成 功 


的 3 台 单 台 重 量 345t, 用 于 广东 岭 澳 核 电站 2 SOLA AT 
瓦 等 级 压 水 堆 核 岛 核 安全 一 级 主 设备 一 一 蒸汽 发 生 器 一 写 
蒸发 器 正式 发 往 广东 。 

11 日 国家 电力 公司 战略 研究 与 规划 部 组 织 召开 了 西 
北 与 华北 联网 专题 研究 研讨 会 。 会 议 对 西北 与 华北 联网 的 
必要 性 .效益 .规模 和 方案 .联网 时 机 及 投资 回收 方式 进行 了 
讨论 。 

23 日 ”国家 质量 技术 监督 局 发 布 最 近 对 浙江 .广东 IE 
京 .上海 4 个 省 市 的 部 分 企业 生产 的 插头 插座 和 开关 产品 i 
行 的 监督 抽查 结果 。 共 抽查 了 16 种 插头 插座 产品 , 合格 13 
种 ,抽样 合格 率 为 81,3% ;抽查 了 15 种 开关 产品 ,合格 10 种 ， 
抽样 合格 率 仅 为 66.7% 。 本 次 抽查 发 现 , 小 型 企业 和 未 获 安 
全 认证 的 产品 质量 问题 较 多 。 

2-0A 重庆 高 压 开 关 厂 顺利 通过 CBATI9001 
(ISO9001) 质 量 保证 体系 认证 ,并 获得 了 中 国 CNACR .英国 
UKAS 证 书 。 

月 内 江苏 省 吴江 变压器 三 开发 生产 的 SH11 一 800/10 
非 晶 合金 铁心 变压器 ,5 月 通过 了 沈阳 国 空 变压器 质量 监督 
检验 中 心 的 各 项 试验 ,其 中 SO00kVA 该 类 产品 使 该 厂 成 为 国 
内 首 例 通 过 国家 级 试验 的 厂家 。 

月 内 ”我 国 第 一 台 技 术 最 新 .性 能 最 优 .技术 含量 最 高 、 
单机 容量 最 大 的 135MW 空 内 冷气 轮 发 电机 日 前 在 山东 济南 
发 电 设备 厂 顺 利 试制 成 功 ,填补 了 我 国 大 容量 空 内 冷气 轮 发 
电机 产品 的 空白 。 


6 月 


4~7 日 由 机 械 工业 北京 电工 技术 经 济 研究 所 和 中 国 
电器 工业 协会 电工 专用 设备 分 会 联合 主持 的 第 十 届 输 变 电 
设备 高 低压 电器 元 件 及 其 成 套 设备 制造 行业 新 设备 技术 交 
流 交 易 会 在 上 海 召 开 。 有 来 自 输 变 电 电 器 制造 厂 30 个 , 供 
方 单位 72 个 参加 了 本 届 双 交会 。 

7 日 ”国家 经 贸 委 以 国 经 贸 技术 | 2000j532 号 文 , 批 复 了 
国家 电力 公司 .国家 机 械 工 业 局 联合 向 国家 经 贸 委 上 报 的 
《关于 报 送 60 万 千瓦 超 临 界 火电 机 组 成 套 设 备 研 制 项 日 可 
行 性 研究 报告 的 请 示 》。 

8 日 ”中 国电 力 企业 联合 会 在 北京 向 电力 生产 企业 和 电 
力 设 备 制造 厂家 发 布 了 1999 年 电力 可 靠 性 指标 ,国家 机 械 
工业 局 局 长 吴 晓 华 参加 了 此 次 发 布 会 。 他 表示 每 项 电力 工 
程 在 选用 设备 制造 厂家 时 ,都 要 考虑 厂家 提供 的 设备 在 电力 
系统 的 运行 业绩 。 

由 哈尔滨 工业 大 学 机 器 人 研究 所 研制 的 国家 “863” 计划 
高 科技 项 目 一 一 CLR 一 2 型 壁面 清洗 爬 壁 机 器 人 在 北京 国贸 
大 厦 正式 投入 使 用 。 

BA 由 北京 变压器 厂 自行 设计 制造 的 SFZ9—S0000/ 
110 有 载 调 压 电 力 变压器 在 沈阳 变压器 研究 所 虎 右 台 强 电流 
试验 站 一 次 通过 突 发 短路 承受 能 力 试验 ,这 是 国内 日 前 
110kV 电压 等 级 通过 短路 试验 的 最 大 容量 产品 ,并 在 11 月 18 
日 通过 国家 电力 公司 和 国家 机 械 工 业 局 的 鉴定 。 

4A 记 今 为 止 我 国 机 电 行业 最 大 的 电线 电 绕 出 11 项 
目 一 一 为 伊朗 德黑兰 地 铁 工程 提供 配套 电缆 合同 ,在 沈阳 电 
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缆 有 限 责任 公司 ( 原 沈 阳 电 缆 厂 ) 划 上 句号 。 

4A ”上海 民 工 阀门 厂 与 法 国法 马 通 公 司 签 订 合作 协 
以 ,成 为 我 国 第 一 家 按 国际 标准 生产 核电 阀门 产品 的 企业 。 

26 日 重庆 ABB 公 司 大 型 技 改 项 目 竣工 ,成 为 我 国生 
产 SO0KV 变压器 五 大 企业 之 一 。 首 台 SOV 大 型 电力 变 压 
eC MERAH EIS TAS, RRR BRA 
我 国 大 型 变压器 制造 企业 行列 。 

27 日 ”由 北京 蛤 德 威 四 方 保护 与 控制 设备 有 限 公 司 与 
黑龙 江 省 电力 公司 联合 研制 的 CSL103 数字 式 线路 纵 联 电流 
差 动 保护 装置 通过 了 由 国家 电力 公司 主持 的 科技 成 果 鉴 定 。 
鉴定 结果 认为 ,该 装置 保护 原理 装置 硬件 设计 可 靠 实用 , 装 
置 的 性 能 和 主要 技术 指标 处 于 国内 同类 产品 领先 水 平 ER 
明码 纠 错 算 法 及 电流 采样 同步 方案 方面 达到 国际 先进 水 平 。 

28 日 ”我国 第 一 台 应 用 交流 电 传 动 技术 的 铁路 干线 内 
燃 机 车 近 申 在 大 连 机 车 车 辆 三 诞生, 这 种 把 西门 子 IGBT 交 
流 逆 变 器 技术 和 我 国 东风 4D 型 内 燃 机 相 结合 的 东风 4DAC 
型 交 直 交 干 线 内 燃 机 车 不 仅 将 为 我 国 铁路 牵引 动力 带 来 一 
场 革 命 ,还 标志 着 我 国 大 功率 干线 内 燃 机 车 已 进入 当今 世界 
同类 产品 的 先进 行列 。 

28 日 ”由 中 科 院 沈阳 自动 化 研究 所 承担 的 国家 重点 攻 
天 项 目 “ 基 金 会 现场 总 线 协议 软件 及 通信 控制 器 通过 了 中 
科 院 组 织 的 技术 鉴定 ,我 国 成 为 世界 第 三 个 掌握 这 一 技术 的 
国家 。 这 一 成 果 为 我 国 自动 化 开发 先进 工业 自动 化 系统 和 
仪表 产品 ,为 自动 化 产业 赶 上 志 界 先进 水 平 莫 定 了 重要 的 技 
术 基 础 。 

29 日 ”中 共 中 央 政 治 局 候补 委员 .国务 委员 吴仪 ,在 贵 
州 省 及 贵阳 市 有 关 领 导 的 陪同 下 视察 了 贵阳 经 济 技术 开发 
区 。 在 贵 航 集团 贵阳 华 烽 电 器 总 厂 的 展台 前 ,吴仪 同志 认真 
听取 了 厂 长 韩国 权 对 工厂 外 贸 产 品 出 口 形 势 的 汇报 , 当 听 说 
该 三 1999 年 外 贸 产品 销售 产值 达 500 多 万 美元 时 ,她 连声 说 
“不 简单 .不 简单 ”。 

30 日 ”山东 黄 岛 电厂 顺利 通过 由 中 国 环境 管理 体系 认 
证 指 学 委员 会 .国家 环保 总 局 华夏 环境 管理 体系 审核 中 心 专 
家 小 组 的 现场 审核 ,成 为 国内 首 家 通过 ISO14000 环境 管理 体 
系 现场 认证 的 火力 发 电厂 。 

月 内 ”我国 " 乘 风 计 划 ” 第 一 台大 型 风力 发 电 设备 一 一 
N43 型 600kW 并 网 型 风力 发 电机 在 西安 维 德 风电 设备 有 限 
公司 制造 成 功 。 它 的 制造 成 功 彻底 结束 了 我 国 风 力 发 电 设 
备 长 期 依赖 进口 的 局 面 。 

月 内 ”由 浙江 省 金华 水 轮机 三 生产 的 国内 最 大 竖井 贯 
流 机 组 日 前 在 浙江 金华 河 盘 桥 电 站 投产 发 电 。 


7H 


1 日 国家 电力 公司 副 总 经 理 陆 延 昌 视 察 了 三 峡 输 变 
电 工程 建设 情况 ,先后 察看 了 SOOkV 双 南 线 .龙泉 换 流 站 .三 
屿 左岸 八 回 出 线 等 工程 建设 施工 现场 ,听取 了 施工 .监理 等 
方面 的 工作 汇报 ,对 工程 建设 管理 模式 及 工程 质量 EE . 造 
价 控制 给 予 肯定 ,并 提出 了 更 高 的 要 求 。 

2 日 我 国 首 台 具有 世界 先进 水 平 的 大 型 超 临 界 锅炉 
在 北京 巴 威 公 司 制造 成 功 , 出 三 运往 澳大利亚 , 它 标志 着 我 
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国电 站 锅炉 制造 技术 又 上 了 一 个 新 的 台阶 , 超 临 界 锅炉 出 口 
发 达 国 家 ,在 我 国 锅炉 行业 尚 属 首次 。 

4~7 日 由 国家 机 械 工 业 局 主办 的 2000 年 中 国 国际 现 
场 总 线 技术 交流 会 紧 展 览 会 在 北京 中 国 国 际 展览 中 心 举行 。 

10 日 完全 由 我 国 自行 设计 制造 和 安装 调试 600MW YE 
临界 燃 煤 火电 机 组 凌晨 圆满 完成 168h 试 运行 ,正式 移交 生 
产 运 行 。 该 机 性 能 完全 能 与 进口 冉 类 机 组 如 美 ,技术 指标 达 
到 9 年代 世界 先进 水 平 。 

13 日 ”中 共 中 央 政治 局 候补 委员 .国务 委员 吴仪 来 到 中 
川 东方 电机 股份 有 限 公司 进行 考察 。 在 听取 东方 电机 股份 
有 限 公 司 负 责 人 关于 企业 发 展 情况 的 汇报 后 ,吴仪 鼓励 东方 
电机 股份 有 限 公 司 扩大 出 口 ,到 国际 市 场 去 竟 争 .去 投标 。 

18 日 ”我国 目前 单机 容量 最 大 的 900MW 火力 发 电机 
组 ,上 海外 高 桥 电厂 二 期 工程 破土 动工 。 

19 日 北京 变压器 三 自行 研制 开发 的 35kW 级 24 脉 波 
城市 轨道 交通 用 成 套 牵 引 整 流 设 备 通过 市 级 鉴定 。 这 套 由 
ZQSC—2500 133 树脂 绝缘 于 式 变 流 变 压 器 和 ZQA— 1500/1500 
硅 整 流 器 组 成 的 城市 轨道 交通 牵引 设备 ,经 出 厂 型式、 特殊 
等 试验 的 全 面 考核 验证 ,完全 符合 相关 国家 标准 及 其 他 相关 
标准 规定 ,填补 了 国内 空白 ,性 能 处 于 国内 领先 水 平 。 

20 日 新 疆 特 变 电工 股份 有 限 公 司 开发 SH11 一 315/ 
IOKV 非 品 体 合 金 变压器 顺利 通过 国家 机 械 工 业 局 .国家 电 
力 公司 的 鉴定 。 专 家 认为 ,该 产品 采用 非 晶 合金 材料 ,体积 
小 .噪声 低 .无 污染 .环保 性 能 好 . 抗 短路 能 力 强 ,特别 是 空 载 
损耗 低 ,其 值 比 普通 SO 型 变压器 降低 70% 以 上 ,产品 的 技术 
水 平 达到 了 同 内 先进 水 平 ,可 以 投入 批量 生产 。 

26~29 日 ”中国 东北 国际 电力 技术 设备 暨 城乡 电网 改 
造 技 术 设备 展 在 沈阳 辽宁 工业 展览 馆 举行 。 

27 日 ”三 峡 至 常州 + 500kV 直流 输电 工程 位 于 西院 峡 
东 口 湖北 省 宜昌 市 龙泉 镇 的 龙泉 换 流 站 正式 葛 基 。 

28 日 ”由 山东 电 建 三 公司 承建 的 全 国 首 家 无 政府 担保 
的 有 限 追 索 项 目 融 资 工 程 一 一 山东 日 照 火力 发 电厂 一 期 工 
程 2 号 机 达标 复 检 总 成 绩 达 588.86 分 ,标志 着 山东 电力 基建 
投产 达标 水 平 又 创新 高 和 该 工程 提前 高 标准 完工 。 

28 日 贵州 海尔 电器 有 限 公 司 二 期 工程 在 贵州 遵义 经 济 
技术 开发 区 顺利 竣工 ,年 产 50 万 台 的 先进 冰箱 生产 线 投 产 。 
这 条 生产 线 的 建成 投产 ,标志 着 海尔 在 贵州 刀 至 大 西南 的 发 
展 步 人 一 个 新 的 时 期 ,贵州 海尔 是 东西 部 合作 成 功 的 范例 。 

28 日 ”国家 重点 技术 改造 “ 双 高 一 优 "项 目 一 一 长 春 变 
压 器 有 限 公 司 超 高 功率 电炉 变压器 制造 技术 改造 工程 获 国 
家 经 贸 委 批准 并 正式 启动 ,我 国 超 高 功率 电炉 变压器 大 量 依 
靠 进口 的 历史 即将 结束 。 

31 日 ”三峡 一 常州 + 500kV 直流 输电 工程 政 平 换 流 站 
在 政 平 举行 了 开工 葛 基 仪式 。 它 和 宜昌 龙 朱 换 流 站 的 开工 
建设 不 仅 对 三 峡 输 变 电 工 程 具有 标志 性 里 程 碑 式 的 意义 ,而 
且 对 中 国 输 变 电工 程 来 说 ,同样 是 一 个 具有 标志 性 的 里 程 碑 
式 的 工程 。 该 工程 的 开工 ,标志 着 三 峡 第 -一 条 直流 输电 工程 
已 全 面 进入 施工 建设 新 阶段 。 

月 内 ”中国 节能 协会 和 上 海 置信 电气 工业 有 限 公 司 在 
北京 联合 召开 了 非 晶 合金 变 压 路 技术 研讨 婚 成 果 并 - 报 会 。 

月 内 “平凉 电厂 在 北京 中 国电 力 科 学 院 对 北京 研 智 深 


控制 技术 有 限 公司 研制 开发 的 平凉 300MW 全 仿真 系统 进行 
了 出 厂 验收 。 通 过 对 仿真 机 硬件 系统 、 软 件 系统 的 综合 
试 ,确认 仿真 机 已 经 满足 了 厂家 对 仿真 机 的 技术 要 求 ,达到 
了 出 厂 验 收 条 件 。 基 于 面向 控制 思想 设计 的 平凉 300MW 
OVATION 仿真 系统 完善 了 控制 系统 调试 的 机 能 ,专家 认为 其 
整体 性 能 具有 国内 领先 水 平 。 

AA REKA 660kW 国产 化 风力 发 电机 组 完工 仪式 
在 洛阳 拖拉 机 集团 公司 举行 , 它 标志 着 国家 计 委 实施 大 型 风 
力 电机 组 国产 化 的 “ 乘 风 计划 "初战 告捷 。 

月 内 青岛 电站 阀门 厂 研制 开发 的 L965Y 系列 给 水 快 
速 节 流 阅 ，Z962Y FAT RY A SD61H 系列 水 压 试验 堵 阀 等 三 
类 新 产品 进行 了 严格 的 评审 鉴定 。 专 家 一 致 认为 ,这 三 个 系 
列 的 新 产品 设计 新 颖 、 科 学 .合理 ,技术 性 能 先进 ,属国 内 首 
创 或 达到 国内 领先 水 平 ,可 以 替代 进口 产品 。 

月 内 ”云南 滑石 板 电 站 水 斗 冲击 式 全 不 锈 钢 增 容 转 轮 
在 富 江 富士 水 电 设备 有 限 公 司 制作 成 功 , 是 迄今 为 止 国 内 最 
大 的 水 斗 冲击 式 全 不 锈 钢 转 轮 。 各 项 技术 参数 指标 均 达 到 
设计 要 求 ,经 业主 验收 一 次 通过 ,创下 了 全 国 水 斗 冲击 式 转 
轮 的 新 纪录 ,对 西部 水 电 开发 建设 与 发 展 有 重要 的 意义 。 


8 月 


2 日 广东 岭 澳 核 电站 百 万 千瓦 级 反应 堆 堆 内 构件 在 
上 海 第 一 机 床 厂 顺利 竣工 并 已 通过 验收 。 这 是 我 国 首次 制 
造成 功 的 核电 站 百 万 千瓦 级 反应 堆 堆 内 构件 ,标志 着 我 国 核 
电 设 备 制造 能 力 又 上 了 新 台阶 。 

2~3 日 ”全 国电 网 二 次 系统 “十 五 "规划 研究 报告 评审 
会 在 北京 召开 。 会 议 分 电力 信息 基础 设施 及 信息 化 应 用 系 
统 . 继 电 保护 及 安全 自动 装置 三 个 组 进行 了 评审 。 

0A ”我国 自行 研制 的 最 大 的 核电 汽轮机 盘 车 成 功 并 
通过 厂家 验收 。 这 部 650MW 汽轮机 由 哈尔滨 汽轮机 三 有 限 
责任 公司 承 制 ,将 用 于 国家 重点 工程 秦山 核电 站 二 期 工程 2 
号 机 组 。 

15~18 日 由 中 国电 工 技 术 学 会 主办 的 第 四 届 国 际 电 
力 电子 与 电气 传动 展览 会 在 北京 召开 。 本 届 展 览 会 聚集 了 
国内 外 电力 .电子 .电气 传动 与 工业 自动 化 领域 的 众多 知名 
厂商 逾 下 家 企业 参展 。 

70 国家 重点 工程 .江西 丰 城 电厂 4 号 机 组 顺利 通过 
168h 试 运行 ,正式 移 产 生产 。 至 此 ,总 装机 容量 为 1 200MW 
的 丰 城 电厂 一 期 工程 全 部 建成 投产 。 

19 日 ”湖南 国光 集团 火炬 电瓷 电器 有 限 公 司 自主 研制 
开发 的 两 项 电流 互感 器 新 产品 和 三 项 电流 互感 器 改进 型 产 
品 ,在 湖南 长 沙 顺 利通 过 了 国家 机 械 工 业 局 和 国家 电力 公司 
的 联合 鉴定 。 其 中 ,新 产品 WQB 一 112W2 型 和 LBT9 一 220 型 
电流 互感 器 ,主要 性 能 指标 达到 国内 同类 产品 先进 水 平 。 

21 日 ”四 川 白马 循环 流 化 床 示范 电站 有 限 责任 公司 在 
四 川 省 内 江 市 成 立 , 这 标志 着 四 川 300MW 循环 流 化 床 示范 
电站 这 一 环保 型 火电 站 已 进入 实质 性 阶段 。 

2A 国家 电力 公司 战略 规划 部 在 北京 主持 召开 了 《全 
国 风 力 发 电 “ 十 五 ”计划 及 2015 年 远景 规划 研究 报告 评审 
会 议 , 并 于 次 日 以 规 发 [2000]39 号 文 印 发 了 评审 意见 。 


23 日 一 项 总 价值 为 3 000 多 万 元 的 70 万 1 乙烯 改造 
项 目 汽 轮机 供 货 合同 在 杭州 汽轮机 股份 公司 正式 签字 生效 ， 
这 是 该 公司 首次 获得 我 国 汽轮机 全 部 国产 化 合同 。 这 次 全 
部 三 台 主 机 的 国产 化 合同 表明 ,该 公司 在 国家 重点 工程 改造 
项 目 中 的 一 大 突破 。 

30 日 ”我 国 首 台 三 峡 工 程 用 + 500kV 换 流 变 压 器 产品 
在 沈阳 变压器 有 限 责 任 公司 开工 。 这 台 产 品 的 投产 ,将 填补 
我 国 换 流 变压器 生产 的 空白 ,标志 着 我 国 变压器 生产 已 经 迈 
向 国际 先进 领域 。 

月 内 ”世界 500 强 之 一 的 ABB 集团 扩大 在 华 业 务 ,投资 
2 000 万 美元 新 建 的 一 家 独资 企业 一 一 ABB 配 电 变压器 ( 合 
肥 ) 有 限 公 司 落户 合肥 ,集团 准备 将 其 建成 行业 内 的 一 家 “ 窗 
口 "企业 。 








9 月 


1 日 《当前 国家 重点 鼓励 发 展 的 产业 .产品 和 技术 目录 
(2000 年 修订 )》 开 始 执行 ,其 中 涉及 电工 行业 12 种 产品 。 

2 日 ”新疆 新 能 源 股份 有 限 公 司 正 式 宣告 成 立 ,这 标志 
着 特 变 电 工 与 清华 大 学 全 面 合 作 的 第 一 项 精品 科技 工程 正 
式 启动 。 

48 据 新 华 社 消息 ,上 海 电 气 ( 集 团 ) 总 公司 日 前 与 上 
海 发 电 设备 成 套 设计 研究 所 联 裤 组 建 上 海 燃 气 轮机 技术 开 
发 中 心 , 以 加 快 形成 自主 开发 能 力 , 改 变 我 国 燃气 发 电 设备 
长 期 依赖 进口 的 局 面 。 

8 日 ”国家 电力 公司 副 总 经 理 周 大 兵 主 持 召 开 了 张 北 风 
电场 前 期 工作 协调 会 议 ,该 项 目 是 我 国 可 再 生 能 源 发 展 领域 
的 第 一 个 风电 合作 项 目 , 也 是 迄今 为 止 我 国 最 大 的 风电 项 目 。 

14 日 ”国家 重点 工程 三峡 电力 外 输 配 套 项 目 一 一 南昌 
SOOkV 变电站 微机 远程 控制 消防 试验 告捷 ,这 标志 着 江西 等 
级 最 高 .规模 最 大 的 变 电 枢纽 全 面 竣 工 。 

13~16 日 由 机 械 工业 北京 电工 技术 经 济 研究 所 和 中 
国电 器 工业 协会 电工 专用 设备 分 会 联合 主持 的 第 十 届 电 线 
电缆 行业 新 工艺 新 设备 技术 交流 交易 会 在 苏州 市 召开 。 电 
线 电缆 行业 及 其 专用 设备 制造 企业 和 个 ,总 计 64 位 代表 出 
RET ABLES, 

22 日 ”中 共 中 央 政 治 局 常委 .全 国人 大 常委 会 委员 长 李 
MADERAS EZ RT HIS 20 届 国 际 大 坝 会 议 的 中 外 代 
表 , 并 与 代表 们 进行 了 座谈 。 

23~24 日 国家 机 械 工 业 局 局 长 吴 晓 华 一 行 ,在 安徽 省 
副 省 长 黄 岳 忠 以 及 省 机 械 行业 办 主任 程 传 如 的 陪同 下 ,来 到 
安徽 飞 彩 集团 .芜湖 奇瑞 、 安 凯 集 团 .扬子 集团 等 到 企业 考察 
指导 工作 。 

25 日 湖北 电力 试验 研究 所 实验 室 日 前 顺利 通过 了 中 
国 实 验 室 国家 认可 委员 会 (CNACL) 组 织 的 现场 评审 ,该 所 是 
首 家 全 专业 范围 通过 实验 室 认 可 现场 评审 的 试 研 所 。 

28 日 中 国电 器 工业 协会 在 北京 召开 了 意大利 电线 电 
缆 生 产 技术 交流 会 ,意大利 5 家 电线 电线 专用 设备 制造 公司 
在 交流 会 上 作 了 产品 介绍 。 华 北 、 东 北 地 区 的 60 多 名 电线 
电缆 三 的 代表 参加 了 会 议 。 
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10 月 


15 日 上 海 开源 锅 炉 工程 有 限 公 司 科技 人 员 经 过 精心 
调制 ,将 谏 壁 发 电厂 已 有 20 多 年 寿命 的 1 000Vh UP 型 直流 
锅炉 , 变 成 了 功能 现代 的 控制 循环 锅炉 。 这 项 新 技术 于 当日 
通过 国家 电力 公司 .上 海 市 超 亚 临界 电站 项 目 办 公 室 等 组 织 
的 专家 鉴定 。 

BA 我 国 第 一 家 国企 高 新 技术 钥 化 器 一 一 北京 北 内 制 
造 业 高 新 技术 孵化 基地 孵 出 “小 鸡 "。 由 北京 太 富力 传动 机 械 有 
限 公 司 研 制 的 我 国 最 大 规格 的 三 环 传动 装置 通过 出 厂 验收 。 该 
机 总 传动 比 达 15 750, 额 定 输出 力矩 90kN,m, 整 机 重 30t。 

23 日 ”国务院 总 理 朱 锯 基 就 “ 西 电 东 送 " 首 批 工程 开工 
作 了 重要 批示 :”' 西 电 东 送 " 工 程 是 西部 地 区 大 开发 的 重点 
TRA ,必须 全 力 以 赴 , 按 时 完成 ,力争 到 ' 十 五 "计划 期 末 新 增 
向 广东 送 电能 力 10 000MW, 这 对 于 开发 西部 地 区 电力 资源 ， 
满足 广东 经 济 发 展 用 电 需 要 ,提高 双方 整体 经 济 效益 ,都 有 
重要 作用 。 MERE "工程 的 开工 标志 着 西部 地 区 大 开发 
拉 开 序幕 ,我 代表 国务 院 表示 祝贺 。 

月 内 ”由 四 川 都 江 电力 设备 厂 制 造 的 1 100Vh 及 以 下 炉 
烟 气 脱硫 系统 的 GGH 岛 ( 气 - 气 热 交 换 器 ) 被 国家 计 委 N 
家 经 贸 委 认同 为 国产 化 烟 气 脱硫 设备 CCH 岛 全 国 唯一 制造 
TR. CGH 鸟 消化 吸收 了 日 本 三 鞭 .德国 BBP 等 公司 的 技 
IR ,成 功 开发 了 不 漏 风 GGH, 从 而 解决 了 影响 烟 气 脱 硫 设备 
脱硫 率 的 一 大 难题 ,其 水 平 在 国内 处 于 领先 地 位 。 

月 内 ”承接 国内 同行 业 一 项 出 口 创汇 最 高 . 单 台 容量 最 
大 ,批量 最 多 的 西安 变压器 厂 , 日 前 已 将 首 批 交 货 的 4 台 产 
品 发 运 出 厂 ,这 标志 着 我 国民 族 工 业 在 强手 如 林 的 变压器 市 
场 上 站 稳 了 脚跟 。 


1 月 


SA 云南 普宁 宝 峰 至 罗平 500kY 输电 线路 及 变电站 正 
式 开工 建设 ,此 次 开工 建设 的 输 变 电工 程 包 括 宝 峰 至 罗平 
210km 的 SOOKV 高 压 输 电线 路 和 主峰 、 罗 平 两 个 500kV 变 电 
站 的 建设 ,总 投资 约 6 亿 多 元 。 

7H 国家 发 展 计 划 委 员 会 .国家 电力 公司 在 贵阳 召开 
了 “ 西 电 东 送 "工作 会 议 。 会 议 布置 了 “ 西 电 东 送 "各 项 工程 
的 规划 设计 工作 ,明确 了 保证 “十 五 ”期间 从 贵州 .云南 ,广西 
和 二 峡 向 广东 输电 10 000MW 的 各 项 措施 。 

7~10 日 第 八 届 国际 电力 设备 及 技术 展览 会 紧 国 际 电 
机 工程 及 电工 设备 展览 会 于 中 国 国 际 展览 中 心 隆重 举行 。 
逾 200 个 展商 云集 展会 ,他 们 分 别 来 自 26 个 国家 和 地 区 。 

sa 经 国务 院 批 准 ,人 贵州 洪 家 渡 水 电站 、 引 子 渡 水 电 
站 .乌江 渡 水 电站 扩 机 工程 .天 生 桥 至 广东 第 三 条 500kV 交 
流 输电 线路 工程 .云南 宝 峰 至 罗平 SOOKV 交流 输电 工程 同时 
在 贵州 .云南 和 广西 等 省 区 开工 建设 。 此 前 ,对 “ 西 电 东 送 ” 
具有 重要 作用 的 重庆 万 县 至 三 峡 电 站 500kV 交流 输电 线路 
工程 和 云南 宣 威 火电 厂 也 开工 建设 。 这 7 个 项 目的 开工 建 
设 标志 着 “ 西 电 东 送 " 工 程 全 面 启动 。 

13~17 日 ”由 中 国电 器 工业 协会 电线 电缆 分 会 和 上 海 
电缆 研究 所 共同 组 织 的 2000 年 电线 电缆 行业 世纪 之 交 盛 会 
一 一 2000 年 亚洲 线 缆 展 在 上 海 举 行 。 


334，2001 中 国电 器 工业 年 鉴 


14~16 日 上 海 电缆 研究 所 与 中 国电 器 工业 协会 电线 
电缆 分 会 在 上 海 召 开 了 “2000 年 亚洲 电线 电缆 及 线材 制品 技 
术 学 术 会 和 展览 会 "及 “2000 年 电线 电缆 产品 设备 展览 会 。 

15 日 ”正在 苏丹 进行 国事 访问 的 国务 院 副 总 理 吴邦国 
在 苏丹 副 总 统 阿 里 :奥斯曼 塔 哈 的 陪同 下 ,出 席 了 哈尔滨 电 
站 设备 集团 公司 与 苏丹 电力 公司 关于 苏丹 吉利 200MW 联合 
循环 电站 合同 协议 书 的 签字 仪式 ,该 项 目 成 功 签约 ,标志 着 
我 国电 站 制造 企业 开发 非洲 电力 市 场 取 得 突破 性 进展 。 

21 日 哈尔滨 锅炉 厂 有 限 责任 公司 制造 的 首 台 国产 核电 
超大 设备 气 水 分 离 器 ,在 大 连 棉花 鸟 正式 交付 用 户 。 这 是 首 
台 国 产 百 万 千 灵 级 核电 机 组 关键 设备 ,也 是 首 台 国 产 大 规模 
核电 设施 ,还 是 首 台 国产 集 分 离 和 再 热 于 一 体 的 大 型 容器 。 
现场 监 造 的 法 国 阿尔 斯 通 公司 专 家 认定 :中 国 哈尔滨 锅炉 厂 
有 限 责任 公司 已 具备 了 国际 主流 核电 站 设备 的 生产 能 力 。 

2A 由 李 觅 委员 长 题写 的 “北京 气 轮 电机 有 限 责任 公 
司 " 的 公司 牌 ,悬挂 在 北京 重型 电机 厂 的 大 门 上 。 这 标志 着 
北 重 厂 “ 债 转 股 "成 功 ,从 此 进入 公司 制 运作 。 

29 日 国防 科技 大 学 研制 成 功 我 国 第 一 台 类 人 型 机 器 
人 。 该 机 器 人 身高 1.4m, 体 重 20kg, 具 备 一 定 的 语言 功能 , 行 
走 频 率 每 秒 2 步 ,动态 步行 快速 自如 ,并 可 在 小 偏差 ,不 确定 
环境 中 行走 。 在 机 械 结构 .控制 系统 结构 .协调 运动 规划 和 
控制 方法 等 关键 技术 方面 取得 了 一 系列 突破 。 

月 内 ”由 湖南 岳阳 意 宇 公司 联合 高 校 开 发 的 HXJ 系列 
电机 多 功能 节 电 器 ,通过 鉴定 ,该 机 主要 技术 指标 处 国内 领 
先 水 平 。 


12 月 


4 日 国家 电力 公司 锅炉 压力 容器 安全 监督 管理 委员 会 
发 出 《关于 正视 问题 进一步 做 好 锅炉 压力 容器 安全 监督 管理 
工作 的 通知 》。 

5~6 日 ”世界 银行 官员 努 尔 丁 : 贝 拉 先 生 等 一 行 3 A, 
到 内 蒙古 大 唐 托 克 托 发 电 有 限 责任 公司 检查 落实 世 行 贷款 
项 目的 实施 情况 。 这 是 自 1996 年 通过 世 行 评估 后 ,世界 银 
行 第 一 次 对 项 目 进行 正式 检查 。 

15 日 ”重庆 发 电厂 2 x 200MW 机 组 脱硫 装置 正式 投产 
运行 。 该 项 目 是 国家 “ 九 五 "重点 工程 .全 国 火 电厂 烟 气 脱硫 
示范 工程 .重庆 市 能 源 重点 项 目 之 一 。 

7A 国家 建设 重点 工程 一 一 井冈 山 华 能 电厂 1 号 机 
组 顺利 通过 168h 试 运行 ,正式 移交 生产 。 

月 内 ”由 中 国电 器 工业 协会 主办 的 网 站 一 一 《中 国电 器 
商 网 ?经 过 一 年 多 的 筹备 目前 开始 试 运行 。 北 京 意 日 久 科 技 
开发 有 限 公 司 是 协会 控股 的 专业 网 络 公 司 ,代表 中 国电 咀 工 
业 协 会 承办 《中 国电 器 商 网 》。 该 网 站 是 面向 电工 行业 及 相 
关 行 业 的 专业 网 站 ,其 宗旨 是 为 国内 外 从 事 电工 及 相关 行业 
工作 的 人 士 服务 , 提供 各 类 科技 信息 .国家 相关 的 政策 法 规 、 
标准 化 信息 .企业 介绍 等 。 该 网 站 以 信息 服务 为 基础 ,将 逐 
步 建成 我 国电 器 工业 的 电子 商务 系统 。 

月 内 ”新疆 特 变 电 工 股份 有 限 公 司 的 新 特 牌 变压器 、 电 
线 电 缆 被 中 国 技术 监督 情报 研究 所 评定 为 可 进入 中 国 商 品 
交易 市 场 的 “中 国 市 场 知名 品牌 ”。 新 特 牌 产品 正在 积极 申 
报 “ 中 国 驰名 商标 ”。 


ower & Electrical 





拟 建 和 在 建 项 目 简介 


本 项 目 由 北京 华 信 捷 投资 咨询 有 限 责 任 公司 (简称 华 
信 捷 公司 ) 提 供 。 华 信 捷 公司 成 立 于 1998 年 1 月 ,由 中 国 工 
程 咨询 协会 .国家 发 展 计 划 委 员 会 投资 研究 所 .中国 施 工 企 
业 管理 协会 联合 创办 ,是 投资 与 建设 领域 的 专业 咨询 机 构 。 


”该 公司 还 是 北京 市 新 技术 产业 开发 试验 区 认证 的 电子 信息 


类 新 技术 企业 。 

1998 年 9 月 , 华 信和 捷 公司 针对 国内 外 对 中 国 工程 建设 
信息 的 巨大 需求 ,依托 自身 得 天 独 厚 的 信息 资源 优势 和 专 
业 人 才 优 势 , 研 究 和 开发 了 中 国 第 一 个 大 型 电子 版 的 工程 
信息 数据 库 一 一 《中 国 拟 建 和 在 建 项 目 库 》。 该 数据 库 及 时 
提供 全 国 各 地 区 .各 行业 的 拟 建 和 部 分 在 建 项 目的 详细 信 
息 ,收集 各 级 计 委 .经 贸 委 审 批 的 .投资 规模 在 1000 万 元 以 
上 上 的 项 目 介绍 ,并 每 月 进行 最 新 项 目 数据 的 更 新 和 补充 。 
每 条 项 目 信息 包括 了 项 目 介绍 .投资 总 额 .建设 周期 .主要 
建设 内 容 和 关键 设备 ,并 收集 了 项 目 主要 负责 人 的 简介 和 
联系 方式 。 项 目 信 息 涉 及 范围 广泛 ,包括 :基础 设施 建设 
(交通 ,能源 .电信 市政 .环保 等 ) .原材料 生产 和 加 工 、 石 油 
和 化 工 .医药 .机械 和 电子 .农业 .林业 .水 利和 旅游 开发 等 。 

1998 年 10 H , 华 信 捷 公司 针对 项 目 业主 .工程 咨询 单 
位 .施工 企业 .设备 生产 企业 和 贸易 企业 推出 了 全 国 最 大 的 
信息 交流 的 网 络 平台 一 一 “中 国 拟 建 和 在 建 项 目 网 ”(www. 
bhi. con.cn)。 该 网 站 及 时 发 布 国内 各 行业 .各 地 区 建设 和 投 
资 的 政策 ,动态 和 详细 信息 ,内 容 丰 富 、 信 息 详实 。 目 前 设 
有 拟 在 建 项 目 行业 动态 .投资 建设 .投资 政策 、 招 投标 、 焦 
点 新 闻 .专题 研究 等 栏目 。 中 国 拟 建 和 在 建 项 目 网 及 时 报 
道 投资 与 建设 领域 的 最 新 动态 和 政策 信息 , 深 受 广大 业内 
人 士 欢 迎 ,每 周 的 有 效 点 击 已 稳定 在 10 万 以 上 ,成 为 工程 
项 目 信 息 领 域内 最 具 权 威 性 的 专业 网 站 ,在 各 大 搜索 引擎 
中 同类 网 站 中 名 列 前 戈 。 

针对 广大 用 户 对 信息 不 同 层次 的 需求 , 华 信 捷 公司 自 
2000 年 8 月 起 ,开始 向 各 界 用 户 发 行 多 种 免费 电子 刊物 。 
其 中 每 周一 期 的 “中 国 拟 建 和 在 建 项 目 网 网 刊 ” ,提供 国 内 
各 地 区 项 目 建设 的 动态 信息 ,包括 项 日 追踪 报道 ,项 目 招 投 
标 信息 .项 目 招商 信息 、 国 家 和 地 方 的 投资 政策 法 规 、 相 关 
行业 的 动态 信息 等 ,特别 为 用 户 提供 “中 国 拟 建 和 在 建 项 目 
库 " 的 补充 项 目 信 息 。 针 对 不 同行 业 对 本 专业 信息 的 特殊 
EX , 华 信 捷 公司 逐步 发 行 了 化 工 . 能 源 . 原 材料 BAS 
材 .交通 .机 械 电 子 等 行业 的 “行业 专刊 ,每 周 通过 电子 邮 
件 各 发 行 一 次 ,集中 报道 国内 外 在 相关 领域 内 的 项 目 建设 
新 闻 .投资 建设 政策 .行业 技术 创新 .著名 企业 动态 .招标 和 
展会 信息 , 行业 专刊 中 信息 来 源 广阔 .内容 详 实 、 针 对 性 
强 、 信 息 发 布 速度 快 ,自发 行 以 来 ,订阅 者 踊跃 。“ 中 国 拟 建 





和 在 建 项 目 网 网 刊 "和 各 行业 专刊 的 发 行 , 大 大 拓展 了 华 信 
捷 公 司 对 用 户 的 服务 范围 ,密切 了 公司 与 用 户 之 问 的 合作 
和 交流 ,为 用 户 提供 了 及 时 ,准确 .内容 丰 富 的 信息 ,受到 了 
用 户 的 一 致 称 羌 。 更 为 可 贵 的 是 ,所 有 的 电子 刊物 均 是 锡 
费 发 送 ,订阅 者 只 需 到 “中 国 拟 建 和 在 建 项 目 网 (www.bhi. 
com. cn) 进 行 登 记 , 即 可 获得 各 种 电子 刊物 。 华 信 捷 公司 将 
不 断 改进 和 提高 各 刊物 的 水 平 ,努力 拓展 专刊 的 行业 范围 ， 
提高 服务 质量 。 

同时 , 华 信 捷 公 司 依托 专业 信息 资源 和 人 才 优 势 , 积 极 
开展 行业 调查 .投资 分 析 .市场 调研 等 咨询 业务 ,先后 完成 
了 “欧盟 在 华 投资 分 析 " “ 欧 共 体 援 华 节 能 项 目 凋 研 ”FA 
产品 在 水 处 理 项 目 中 的 应 用 调查 ”等 多 项 咨询 。 共 中 “网 盟 
在 华 投资 分 析 ” 的 调查 结果 已 由 统计 出 版 社 正式 出 版 。 华 
信 捷 公司 还 曾 先 后 为 国内 外 客户 完成 了 卫生 洁具 移动 遂 
RARER ,信用 卡 .化妆品 市 场 .啤酒 市 场 , 石 油 天 然 气 
和 汽车 工业 等 项 市 场 调查 和 投资 项 目 咨询 服务 ,参与 了 大 
津 .广东 .深圳 .河南 .新 疆 等 地 区 的 地 方 经 济 综合 分 析 ,， 这 
些 调查 和 分 析 报 告 ,内 其 资料 详实 权威 ,分 析 浴 入 具体 , 受 
到 客户 的 好 评 。 华 信 捷 公司 愿意 继续 发 挥 自 映 的 优势 ,为 
广大 客户 提供 个 性 化 项 目 信息 服务 和 多 层面 的 咨询 服务 。 

华 信 捷 公司 自 成 立 以 来 ,致力 于 高 新 技术 的 应 用 和 开 
发 。 针 对 市 场 的 需求 ,陆续 开发 了 多 个 数据 库 产 品 ,开通 和 
维护 了 “中 国 拟 建 和 在 建 项 目 网 " ,利用 互联 网 进行 数据 的 
更 新 和 补充 ,为 中 国 工 程 咨询 协会 .中国 施工 企业 管理 协会 
等 创建 和 维护 了 网 站 和 网 页 ,发 行 电 子 刊 物 , 采 用 最 先进 的 
技术 进行 信息 的 采集 和 发 布 ,利用 电子 载体 取代 了 传统 的 
土 息 传播 方式 。 同 时 ,在 华 信 捷 公 司 鼓 励 和 提倡 下 ,许多 用 
户 逐 步 开 始 利 用 新 型 的 信息 采集 和 传播 手段 ,大 大 提高 了 
工作 的 效率 和 水 平 。 华 信 捷 公司 的 努力 也 获得 了 社会 的 肯 
E ,2000 年 9 月 , 华 信 捷 公司 被 北京 市 新 技术 产业 开发 试验 
区 认证 为 电子 信息 类 新 技术 企业 。 

2001 年 ,是 新 世纪 的 开始 , 随 着 我 国 加 入 WO, MAR 
国 市 场 经 济 改革 进一步 深入 , 随 着 我 国 经 济 商 速 增长 ,施工 
企业 、 设 备 制造 /供应 企业 、 建 材 /原材料 供应 企业 和 面临 着 册 
加 激烈 的 竞争 ,也 面临 更 广 阅 的 识 机 。 掌 握 信 息 已 经 成 为 
企业 竞争 战略 的 重要 组 成 部 分 , 华 信 捷 公 司 愿 意 发 挥 日 号 
优势 ,提高 服务 质量 ,加 广大 客户 提供 丰富 .详实 的 .工程 项 
目 建 设 动 态 信息 ,提供 个 性 化 信息 服务 ,为 用 户 的 成 功 助 - 
臂 之 力 。 
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项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 局 期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 


关键 设备 : 


鸭绿江 三 级 电站 项 目 
吉林 

2003 ~ 2006 年 

9 551 万 元 

正在 进行 施工 准备 工作 
水 轮机 .发电 机。 


建设 地 点 : 湖北 

建设 周期 : 2002 ~ 2003 年 

投资 总 额 ; 90 000 万 元 

进展 阶段 : 正在 报批 项 目 建议 书 (立项 ) 

关键 设备 : 1 台 160MW 燃气 轮机 .1 台 50MW 抽 汽 机 组 。 
建设 内 容 : 拆除 原 超期 服役 的 燃烧 小 机 组 在原 场地 规划 新 


建设 内 容 : 拦 河 坝 . 引 水 隧洞 EH .压力 管道 .厂房 、 升 压 
站 。 主 要 产品 : 电能 。 装 机 7 500kW。 年 发 电量 : 
37 SIOMW `h. 


MAAR: KEME FM 500kV 输 变 电工 程 
建设 地 点 : 内 蒙古 

建设 周期 : 2000 ~ 2002 年 

投资 总 额 : 54 408 万 元 

进展 阶段 ; 正在 进行 施工 准备 工作 

关键 设备 : 500kV/750MV -A EA .5S00kV 线路 建设 所 需 杆 塔 
材料 .导线 等 。 

建设 内 容 : 新 建 永 圣 域 SOV 变电站 1 座 ,安装 1 台 
TOMY AEF, MEEKER E EH 500kV 线路 1 回 ,长 度 


E 2 E 210MW 燃 机 联合 循环 机 组 .一 期 先 建 一 套 (160MW HA 
机 + SOMW 抽 汽 机 组 )。 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
”进展 阶段 ; 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


白莲 河 抽水 蕾 能 电站 项 目 

湖北 

2002 ~ 2006 年 

163 000 万 元 

正在 报批 项 目 建议 书 (立项 ) 

3 E 200MW 抽水 蓄 能 机 组 。 

新 建 600MW 抽水 鞭 能 电站 ,年 低谷 抽水 电量 8 亿 


kWh, FR AREA 8 亿 kWh 


156km 及 相应 的 接 人 工程 。 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 点 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 


永 丰 三 回 . 达 永 二 回 500kV 送 变 电工 程 

内 蒙古 

2002 ~ 2003 年 

52 000 万 元 

正在 报批 项 目 建议 书 (立项 ) 

送 电线 路 建设 所 需 杆 塔 材料 导线、 变电站 间隔 


MBER: 黄龙 滩 水 电站 扩 机 工程 项 目 

建设 地 点 : 湖北 

建设 周期 : 2003 ~ 2003 年 

投资 总 额 : 90 000 万 元 

进展 阶段 : 正在 报批 项 目 建议 书 (立项 ) 

关键 设备 : 2 台 170MW 水 轮 发 电机 组 。 

建设 内 容 : 对 原水 量 利用 率 仅 72% 的 黄龙 河水 电站 进行 扩 
机 。 建 设 规模 为 新 建 2 台 170MW 水 轮 发 电机 组 。 


所 需 设备 。 
建设 内 容 : 建设 达 拉 特 电厂 至 永 圣 域 变电站 500kV 二 回 线 
路 .水 圣 域 变 至 丰 镇 三 回 线路 ,扩建 永 圣 域 变电站 、 丰 镇 电厂 


SOOkV 升 压 站 , 达 拉 特 电厂 SOOKV 升 压 站 。 


MAAR: 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 ; 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


70MW 燃气 


{J o 


MRAR: 


Apae RRE TAR 

内 蒙古 

2001 ~ 2003 年 

145 000 万 元 

正在 报批 可 研 

汽轮机 .发 电机 .锅炉 及 其 他 辅助 设备 。 
建设 2 E 330MW 发 电机 组 。 


武昌 热电 厂 利 用 天 然 气 改 扩建 工程 

湖北 

2002 ~ 2003 年 

73 000 万 元 

正在 报批 项 自 建议 书 ( 立 项 ) 

2 E 70MW 燃气 轮机 。 

拆除 电厂 原 有 3 台 燃 煤 锅炉 .在原 场地 新 建 2 台 
轮机 与 原 有 3 台 汽 轮 发 电机 组 构成 联合 循环 运 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 ; 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


400MW 。 


MRAR: 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 


黄河 龙口 水 利 枢纽 工程 项 目 

山西 

2001 ~ 2005 年 

237 261 万 元 

正在 报批 项 目 建议 书 (立项 ) 

水 轮机 及 其 附属 设备 .发 电机 及 其 附属 设备 。 

筑 坝 蓄 水 发 电 , 主 要 产品 是 发 电量 ,总 装机 容量 


IC 卡 电子 式 热量 表 项 目 

黑龙 江 

2001 ~ 2002 年 

2 080 万 元 

正在 报批 可 研 

测 温 表 检 测 仪 .智能 分 调 机 . 测 温 表 检 测 系 统 HE 


点 自 检 测 仪 .流量 计 检 测 系 统 ,专用 集成 块 测试 仪 .专用 整 机 
测试 仪 TBM 一 PC 一 586 一 200 微机 。 

建设 内 容 : 年 产 HQIM WAP ,LQIM 干线 用 ,AOLM 供 势 区 用 
IC 卡 电子 式 热量 表 3.5 万 台 及 配套 IC 卡 5.5 万 元 ,IC 卡 加 密 
读 写 装置 10 台 /( 套 )。 


项 目 名 称 : 大 吨位 、 超 高 功率 电炉 技 改 项 目 
建设 地 点 : 吉林 


沙市 热电 厂 利用 天 然 气 改 扩建 工程 
338 + 2001 中 国电 器 工业 年 鉴 


建设 周期 1999 ~ 2001 年 


投资 总 额 : 
进展 阶段 
关键 设备 ; 


6 729 万 元 
正在 进行 施工 准备 工作 
SIR Ho RK .龙门 铀 铣 床 .三 辊 卷 板 机 .数控 


切割 机 .超声波 探伤 仪 等 。 


建设 内 容 ， 


项 目 建成 后 ,新 增 仪 表 产 品 100t, 直流 电弧 炉 3 


E ,新 增 仪表 产品 1 500t, 钢 包 精 炼 炉 3 E., 


MAAR: 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 ; 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 


煤 厂 石 热电 厂 项 目 

辽宁 

2001 ~ 2005 年 

18 000 万 元 

正在 报批 可 研 

FS0 静电 除尘 器 .12MW2 台 抽 气 式 机 组 、130vVh 


循环 流 化 床 锅炉 2 台 。 


建设 内 容 : 


MAAR: 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


MRAR: 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
: 黑龙 江 


建设 地 点 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 


装机 总 容量 AMW. 


达 电 三 期 工程 项 目 

内 蒙古 

2001 ~ 2006 年 

238 000 万 元 

正在 报批 项 目 建 议 书 ( 立 项 ) 

汽轮机 ,发 电机 .锅炉 及 其 他 辅助 设备 。 
建设 2 E 330MW 发 电机 组 。 


第 二 发 电厂 一 期 工程 项 目 

陕西 

2002 ~ 2006 年 

759 000 万 元 

正在 进行 施工 准备 工作 
火力 发 电厂 600MW 机 组 成 套 设备 。 
一 期 2x 600MW 机 组 。 


开 远 电厂 项 目 

云南 

2001 ~ 2004 年 

269 087 万 元 

正在 报批 项 目 建议 书 ( 立 项 ) 
锅炉 .汽轮机 .发电 机。 

装机 容量 ;2x 300MW 火电 厂 。 


梯级 水 电站 项 目 


2001 ~ 2003 年 

30 670 万 元 

已 立项 正在 做 可 研 

水 轮机 .发 电机 、 桥 式 起 重 机 .水 机 进 水 疗 、. 压 力 


AKA .电气 设备 局 闭 机 等 。 


建设 内 容 : 


总 装机 容量 29 170kW, 年 总 发 电量 198 270MW.h， 


拟 建 水 电站 10 座 , 同 时 利用 各 电站 自然 条 件 开发 旅游 业 、 养 
殖 业 和 以 耗 电 为 主 加 工业 项 目 。 


MRAR: 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 
辅助 设施 。 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
建设 周期 : 
ERM: 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


MAAR: 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


RA BR: 
建设 地 点 : 


热 . 电 , 汽 三 联 产 项 目 

黑龙 江 

2001 ~ 2002 年 

13351 万 元 

正在 报批 项 目 建 议 书 (立项 ) 

采暖 锅炉 176 £. 

RRM 100 万 m ,建设 内 容 为 热电 厂 主 厂房 及 


330kV 扶风 变 项 目 

陕西 

2000 ~ 2001 年 

15 342 万 元 

正在 进行 施工 准备 工作 

330kV 主 变压器 ,330kV 断路 器 。 
1 x 240MY': Ao 


330kV 罗 商 送 变 电工 程 项 目 

陕西 

2000 ~ 2001 年 

26 848 万 元 

正在 进行 施工 准备 工作 

330kV 主 变压器 .330kV 斯 路 器 ， 

规模 ;1 x 240MV: A;330kV 线路 ( 罗 商 ) 长 104km, 


霍 林 河 矿区 坑口 电厂 项 目 
内 蒙古 

2003 ~ 2006 年 

700 000 万 元 

正在 报批 项 目 建议 书 (立项 ) 
300MW 以 上 空冷 发 电机 组 。 
一 期 建设 规模 :2 x 300MW o. 


旺 坑 水 库 电站 项 目 

福建 

2000 ~ 2003 年 

21 953.5 万 元 

已 批 可 研 正 在 做 工程 设计 

发 电机 ER 

装机 容量 3 x 12MW, 年 平均 发 电量 133 580MW., 


城 东 桥 阅 电站 工程 项 目 

福建 

2000 ~ 2004 年 

6 640 万 元 

已 批 可 研 正 在 做 工程 设计 

发 电机 。 

电站 装机 6 000kW, 年 发 电量 24 400MW* ho 


兰 江水 利 枢纽 工程 项 目 
浙江 
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建设 周期 : 2001 ~ 2003 年 

投资 总 额 : 30 227 万 元 

进展 阶段 : 已 批 可 研 正在 做 工程 设计 

关键 设备 : AMAKI. Sm ;机电 设 备 : 水 轮机 4 台 ， 
型 号 GZSK115 一 WP 一 480, 额定 出 力 6 553kW x 4; 发 电机 4 
台 ,型 号 SFGCW6.3 一 64/4980 ,单机 容量 6 300kW。 

建设 内 容 : 拦 河 橡胶 坝 :6 跨 x 85m/ 跨 = 510m, MABE 6m; 
BA: EA, VIA, , 闸 室 宽 12m, 长 165m ,门槛 水 深 2.5m; 
厂房 :河床 式 , 主 厂房 长 x 宽 =87.Smx 18.5m, 水 轮机 安装 高 
程 16.40m。 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


540t/h, 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


保定 热电 厂 技 改 工程 

河北 

2001 ~ 2003 年 

110 731 万 元 

正在 进行 施工 准备 工作 

汽轮机 . 流 化 床 锅炉 ,发电 机。 

2 x 125MW 供 热机 组 发电 2 x 125MW, 供 热 


热电 扩建 工程 

山东 

2001 ~ 2002 年 

46 011 万 元 

正在 进行 施工 准备 工作 

2204h 高 温 高 压 循环 流 化 床 锅炉 。 

220Vh 高 温 高 压 循环 流 化 床 锅炉 、2 台 配 套 SMW 


双 抽 供 热 发 电机 组 。 


MAAR: 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 ; 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 


东莞 市 长 安 镇 垃圾 焚烧 发 电 项 目 

广东 

2001 ~ 2003 年 

23 690 万 元 

已 批 可 研 正 在 做 工程 设计 

控 气 型 热 分 解 拉 圾 禁 烧 炉 (CAO 系统 )1S0t 型 号 4 


台 ,余热 锅炉 4 台 ,6MW 凝 汽 式 发 电机 组 2 A. 


建设 内 容 


MAAR: 


建设 周期 


投资 总 额 : 


建设 一 座 日 处 理 600t 的 垃圾 焚烧 发 电厂 。 


阳 煤 集团 第 一 热电 厂 改 造 项 目 
山西 

2002 ~ 2003 年 

25 000 万 元 

正在 报批 项 目 建 议 书 (立项 ) 


关键 设备 : 220TQ 锅炉 | 台 ; 50MW 汽 轮 发 电机 组 1 台 ; 
60MV.: A 主 变压器 1 套 。 


建设 内 容 


项 目 名 称 
建设 地 点 
建议 周期 
投资 总 额 


电站 装机 1 x 500MW。 


ASMA HAART AA 
山东 

2000 ~ 2001 年 

5 236 万 元 
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进展 阶段 : 正在 进行 施工 准备 工作 

关键 设备 : 12MW 汽 轮 发 电机 组 ;75vVh 高 温 循 环流 化 床 锅炉 。 
建设 内 容 : 设计 能 力 12MW x 1; 产 品 ; 发 电量 76 000MW'.h; 热 
J) 361 4126), 


HEAR: 查 庄 煤矿 研 石 热电 厂 项 目 

建设 地 点 ; 山东 

建设 周期 ; 2001 ~ 2002 年 

投资 总 额 : 6 700 万 元 

进展 阶段 : 正在 报批 项 目 建议 书 (立项 ) 

关键 设备 : OMW 汽 轮 发 电机 组 ;35th 循环 流 化 床 锅炉 。 
建设 内 容 : 一 期 设计 能 力 MW x 1; 产品 :发 电量 
72 OOOMW: h, #47) 276 250GJ。 


项 目 名 称 ; 屏 南 县 代 溪水 电站 项 目 

建设 地 点 : 福建 

建设 周期 2001 ~ 2004 年 

投资 总 额 ; 5 585 万 元 

进展 阶段 : 已 批 可 研 正在 做 工程 设计 

关键 设备 : 发 电机 .变压器 , 泵 等 设备 。 

建设 内 容 : 装机 容量 2 x 25MW, 多 年 平均 发 电量 
139 510MW' ho 


项 目 名 称 : 石家庄 热电 厂 技术 改造 工程 项 目 

建设 地 点 : 河北 

建设 周期 : 2001 ~ 2003 年 

投资 总 额 : 217 421 万 元 

进展 阶段 : 已 批 可 研 正在 做 工程 设计 

关键 设备 : 主要 设备 拟 采 用 两 台 德 国 ABB 设计 生产 的 
200MW 双 抽 供 热 机 组 .配套 东方 锅炉 厂 生 产 的 4 台 410vh 循 
环流 化 床 锅炉 。 

建设 内 容 : 设计 生产 200MW 双 轴 供 热机 组 。 


MAAF: 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 


La 
a 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 


建设 内 容 : 


遵 化 电厂 二 期 项 目 

河北 

2002 ~ 2005 年 

356 000 万 元 

正在 报批 项 目 建 议 书 (立项 ) 

1 025vh 煤 粉 锅炉 2 台 ,. 汽 轮 发 电机 2 台 ,汽轮机 2 


年 发 电量 30 亿 kKW-h. 


延安 市 压气 站 工程 项 目 

陕西 

2001 ~ 2001 年 

4 000 万 元 

正在 进行 施工 准备 工作 

燃气 发 动机 驱动 系统 .往复 式 压 缩 机 组 和 配套 的 


进 料 气 除尘 .过滤 .分 离 设施 。 
建设 内 容 : 压气 站 占 地 面积 6 350m ,年 输 气 能 力 增 加 


2.5 亿 nm。 


项 目 名 称 : 黄 陵 市 压气 站 工程 项 目 

建设 地 点 : 陕西 

建设 周期 : 2002 ~ 2002 年 

投资 总 额 : 4 000 万 元 

进展 阶段 : 正在 进行 施工 准备 工作 

关键 设备 : 燃气 发 动机 驱动 系统 ,往复 式 压缩 机 和 配套 的 进 
料 气 除尘 .过 滤 ,分离 设 施 。 

建设 内 容 : 压气 站 占 地 面积 6 350m ,年 输 气 能 力 增 加 
2.5 亿 mm。 


项 目 名 称 : 矿物 绝缘 加 热电 绕 项 目 
建设 地 点 : 浙江 

建设 周期 2002 ~ 2005 年 
投资 总 额 : 3 680 万 元 

进展 阶段 : 正在 报批 可 研 

关键 设备 : 热处理 设备 。 
建设 内 容 ; 年 产 加 热电 缆 2 500km。 


项 目 名 称 : 遂 川 江北 支 水 电梯 级 工程 
建设 地 点 ; 江西 

建设 周期 : 2001 ~ 2002 年 
投资 总 额 : 70 260 万 元 

进展 阶段 : 正在 进行 施工 准备 工作 
关键 设备 ; 变压器 .发 电机 等 机 构 设备 。 
建设 内 容 : 年 发 电 总 量 3.2742 kWeho 


MABE: 低热 值 煤 热电 厂 项 目 

建设 地 点 : 内 蒙古 

建设 周期 : 2001 ~ 2004 年 

投资 总 额 : 18 596 万 元 

进展 阶段 : 已 批 可 研 正在 做 工程 设计 

关键 设备 : 锅炉 YG 一 35/3.82 一 M6 4 € . 抽 汽 冷凝 式 汽轮机 
C6 一 3.43/0.49 3 E MARX HAL TOCS4C6/2 6 000kW 3 E Ft 
JE Æ JE 4% SE7—12500/35/6.3 2 台 。 

建设 内 容 : 低热 值 煤 热 电厂 规模 为 3x 6MW 其 主要 产品 :发 
El El 108 OOOMW > h, 44011 #4 39. 60m’ o 


MAZA: 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


MAAR: 


建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 


七 道 水 水 库 项 目 

湖北 

2002 ~ 2003 年 

7 050 万 元 

已 批 可 研 正 在 做 工程 设计 

发 电机 .变压器 RR FIRS 

每 年 可 新 增发 电量 22 000MW'h。 


三 州 西 轿 燃 气 一 蒸汽 联合 循环 发 电 供 热 工程 项 
目 

甘肃 

2001 ~ 2004 年 

198 000 万 元 

正在 报批 项 目 建议 书 ( 立 项 ) 


关键 设备 : 


燃气 轮机 及 发 电机 .蒸汽 汽 轮 发 电机 组 .余热 锅 


P ,控制 系统 。 


建设 内 容 : 


TRA RATA PA ALE, 


机 总 容量 400MW; 供 热量 2004 ho 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 


热电 扩建 工程 

山东 

2001 ~ 2002 年 

46 011 万 元 

正在 进行 施工 准备 工作 

2204h 高 温 高 压 循 环流 化 床 锅炉 .2 台 配 套 SOMW 


双 抽 供 热 发 电机 组 。 


建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 


建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 ; 
关键 设备 : 


20Vh 高 温 高 压 循环 流 化 床 锅炉 。 


110 ~ 220kV 自 能 灭 弧 式 SF, 断路 器 及 220 ~ 
SOOKV 伸缩 式 隔离 开关 高 新 技术 产业 化 技术 改 
造 项 目 

重庆 

2002 ~ 2003 年 

6 640 万 元 

正在 报批 项 目 建议 书 ( 立 项 ) 

大 型 精密 加 工 中 心 .数控 车 床 、 数 控 镜 钳 床 、SF。 


气体 维护 装置 .SFs TEE ERRI 光 振 机 等 。 


建设 内 容 : 


年 产 110 ~ 220kV AE K Usk SE, 断路 器 440 台 ， 


220 ~ SOOKV 伸缩 式 ( 机 构 平 ) 隔 离开 关 310 组 ， 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 
关键 设备 : 
炉 。 
建设 内 容 : 
炉 。 


WARE: 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 


石河 子 西 热电 厂 2 x SOMW 热电 联 产 项 目 

新 疆 

2000 ~ 2002 年 

57 382 万 元 

正在 报批 可 研 

2 x SOMW 抽 汽 轮 发 电机 组 . 配 3 x 220Uh ER) fa 


2 x SOMW 抽 汽 轮 发 电机 组 , 配 3 x 2204h HHH) HG 


贵港 市 垃圾 焚烧 发 电厂 项 目 

广西 

2001 ~ 2003 年 

20 000 万 元 

IE TE FR AY 

控 气 型 热 分 解 垃圾 焚烧 炉 (CAO 系统 ) RIA 


P . 凝 汽 式 汽 轮 发 电机 组 。 


建设 内 容 : 


MAAR: 
建设 地 点 : 
建设 周期 ; 
投资 忆 额 : 
进展 阶段 : 
KEI: 


建设 一 座 日 处 理 垃圾 300 的 垃圾 焚烧 发 电厂 。 


海浪 河 开化 混合 式 抽 水 蕾 能 电站 项 目 

黑龙 江 

2002 ~ 2007 年 

258 960 万 元 

正在 报批 项 目 建 议 书 (立项 ) 

10MW 发 电机 4 台 .HLNTP3124 一 1J 一 545 FY rk E 
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水 轮机 6 台 。 


建设 内 容 : 


开化 水 库 .开化 抽水 蓄 能 电站 。 水 力 发 电 :开化 


常规 电站 装机 容量 为 44MW, 年 均 发 电量 6 992kW'.h, 开 化 抽 
水 其 能 电站 装机 容量 为 30MW ,年 均 发 电量 53 780kW' ho。 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 


深圳 西部 电厂 5.6 号 机 组 续 建 工程 项 目 

广东 

2001 ~ 2004 年 

250 000 万 元 

正在 报批 可 研 

亚 临 界 控制 循环 汽 包 锅炉 、 亚 临界 一 次 单间 再 热 


单 轴 汽 轮机 水 氢 氢 冷却 汽 轮 发 电机 。 


建设 内 容 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 


3 Fo 


建设 内 容 : 


2 x 300MW 燃 煤 发 电机 ,年 发 电量 如 亿 kW'h。 


苏 中 沿江 某 市 开发 区 热电 厂 项 目 

江苏 

2001 ~ 2003 年 

20 000 万 元 

已 立项 正在 做 可 研 

12MW 抽 北 机 组 2 组 75th 循环 流 化 床 燃 煤 锅炉 


新 建 2x 1.2kW 抽 凝 机 组 , 配 以 3x7Sth 循环 流 化 


床 燃 煤 锅 炉 。 周 边 现 有 热 负荷 100t, 中 期 热 负荷 150 ~ 200U/' ho 


项 目 名 称 ; 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


庄 河 新 建 发 电厂 项 目 

辽宁 

2002 ~ 2003 年 

120 000 万 元 

正在 报批 项 目 建议 书 (立项 ) 

COOMW 燃 煤 凝 汽 式 汽 轮 发 电机 2 台 。 
年 发 电能 力 为 78 亿 kW'h。 设 备 安装 .厂房 .燃料 


码 站 ELENA 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 


庄 河 风 力 发 电厂 项 目 

辽宁 

2001 ~ 2002 年 

20 000 万 元 

正在 报批 项 目 建议 书 (立项 ) 
发 电机 。 

年 发 电 20MW.h。 


驻马店 东区 热电 厂 项 目 
河南 

2002 ~ 2003 年 

14 244 万 元 

已 批 可 研 正 在 做 工程 设计 


关键 设备 : YG 一 75/5.29 一 蒸汽 锅炉 2 台 、B6 一 49/1.27 与 
C12—4.9/1.27 汽轮机 各 1 台 。 


建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 


1 x 6MW 及 1 x 12MW 供 热 机 组 。 


菇 利 县 江 霹 小 河口 水 电站 项 目 
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建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 


关键 设备 : 


2600. 
建设 内 容 : 


湖南 
2001 ~ 2003 年 
4 300 万 元 
正在 进行 施工 准备 工作 
水 轮机 HI280 一 LH 一 126、 发 电机 SF2000 一 18/ 


大 坝 发 电厂 房 .开关 站 .电气 设备 及 配套 线路 架 


设 : 年 均 发 电量 20 000MW*h., 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


茶 林 河水 电站 项 目 

湖南 

2003 ~ 2004 年 

45 000 万 元 

已 批 可 研 正在 做 工程 设计 

水 轮 发 电机 。 

年 发 电量 2.24 亿 kWh; AL 54MW。 


超 化 IGCC 电厂 项 目 

河南 

2003 ~ 2015 年 

288 000 万 元 

正在 报批 项 目 建议 书 (立项 ) 

气 化 炉 .燃气 轮机 、 气 轮机 。 

电厂 规模 3 x 120MW, “十 五 ”"“ 十 一 五 "、“ 十 二 


五 "期间 各 上 1 台 机 组 。 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 ; 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 


长 江上 游 三 县 水 土 保 持 综合 治理 工程 项 目 
西藏 

2001 ~ 2005 年 

40 000 万 元 

正在 报批 可 研 

发 电机 .变压器 RAS 

治理 3 300km? , 


陕西 铝 厂 铝 电 联 产 工程 

陕西 

2005 ~ 2010 年 

476 005 万 元 

正在 报批 可 研 

电解 槽 .发电 设 备 等 。 

就 地 建设 300MW 坑口 电站 以 及 12 万 + 电解 铝 厂 。 


风力 发 电 项 目 

东北 

2000 ~ 2001 年 

8 400 万 元 

已 正式 开工 
风力 发 电机 组 。 

每 年 发 电 27 483MW: ho 


电厂 工程 项 目 


建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


华北 

2001 ~ 2006 年 

583 152 万 元 

正在 报批 可 研 

燃 煤 发 电机 组 、 循 环流 化 床 锅炉 。 

规划 装机 容量 为 2 400MW, 一 期 工程 建设 两 台 


600MW 超 临 界 燃 煤 发 电机 组 。 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
F: 上 一 台 12MW WHY BLA, SARA 


热电 二 期 工程 项 目 

东北 

2001 ~ 2003 年 

6 649 万 元 

已 立项 正在 做 可 研 

发 电机 组 .锅炉 .变压器 及 附属 设备 


: 热电 厂 12MW 供 热 发 电 扩建 工程 项 目 
: 东北 

: 2000 ~ 2001 年 

投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


6 400 万 元 

已 正式 开工 

汽 轮 发 电机 .次 高 压 循 环流 化 床 锅炉 。 

扩建 一 台 12MW 汽 轮 发 电机 及 一 台 Sh 次 高 压 


循环 流 化 床 锅炉 , 留 有 再 扩建 12MW 机 组 余地 。 新 增 年 发 电 
72 000MW:h; 新 增 供 热 面积 00 万 mo 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 ， 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


煤 研 石 电厂 

华中 

1999 ~ 2002 年 

7 800 万 元 

已 正式 开工 

循环 流 化 床 锅炉 等 配套 设备 。 
设计 能 力 2 x 6MW。 


电厂 技 改 项 目 

华中 

2001 ~ 2002 年 

5 000 万 元 

已 正式 开工 

循环 流 化 床 锅炉 等 配套 设备 。 

将 燃 煤 锅炉 改造 为 循环 流 化 床 锅炉 。 


水 电站 项 目 

东北 

2002 ~ 2009 年 

35 100 万 元 

已 立项 正在 做 可 研 

发 电机 组 ,有 泵 类 。 

土石 方 39.27 万 mr 。 设 计生 产能 力 :总 装机 容量 


43 S00kW ,年 设计 发 电量 1.34 亿 kWh, 


MAAR: 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
器 等 。 


建设 内 容 : 


RABE: 


建设 地 点 : 
建设 周期 : 


投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 


矿区 电网 改造 项 目 

华中 

2001 ~ 2013 年 

6 300 万 元 

已 正式 开工 

各 电压 等 级 变压器 ,电缆 .架空 线 .电容 器 .电抗 


来 集 110kV 变电站 , 铝 厂 升 压 改 造 等 。 


水 电站 项 目 

西南 

2000 ~ 2003 年 

39 131 万 元 

已 正式 开工 

混流 式 水 轮 发 电机 组 .微机 型 调 速 器 及 油 压 装 


置 机 组 励磁 装置 及 自动 化 元 件 . 桥 机 . 主 变压器 。 


建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 


投资 总 额 : 
进展 阶段 : 


关键 设备 : 
建设 内 容 : 


装机 容量 SMV, 多 年 平均 发 电量 4.124 亿 kWh, 


水 电站 项 目 

西南 

1998 ~ 2001 年 

41 380 万 元 

已 正式 开工 

水 轮 发 电机 组 及 其 配套 设备 。 
混凝土 面板 堆 石 坝 . 引 水 洞 .泄洪 洞 .溢洪道 . 电 


站 厂房 .输送 电工 程 。 生 产能 力 ; 设计 年 发 电量 
2.13 亿 kW.h。 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 ; 
关键 设备 : 
材 。 

建设 内 容 : 
容 5 654m? 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 ; 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


水 库 电 站 项 目 

华中 

2002 ~ 2005 年 

40 978 万 元 

正在 进行 施工 准备 工作 

水 泵 、 水 轮 发 电机 组 .变压器 等 发 电 设备 .供电 器 


由 水 库 及 坝 后 式 电 站 组 成 ,设计 坝 高 133m, 总 库 
电站 总 装机 30MW ,年 均 发 电量 93 620MW'h。 


水 库 除 险 加 固 项 目 

东北 

2000 ~ 2002 年 

5 116.26 万 元 

已 正式 开工 

水 轮 发 电机 组 。 

挡 水 工程 (大 坝 加 高 培 厚 )、 副 坝 帷 莫 灌 浆 工 程 、 


溢洪道 拓宽 及 相关 工程 .大 坝 自 动 化 观测 工程 .电站 工程 。 


MBER: 
建设 地 点 : 


风景 区 旅游 开发 项 目 
东北 


建设 周期 : 2001 ~ 2005 年 
投资 总 额 : 5604.4 万 元 
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进展 阶段 : 正在 报批 建议 书 (立项 ) 

关键 设备 : 电力 .电讯 .照明 设备 .运输 设备 等 。 

建设 内 容 : 风景 区 占 地 854hn? ,公园 内 共 建 8 个 景区 , 即 仙 
PAG ARRE, 大 景区 共有 景点 300 余 处 。 


进展 阶段 : 正在 进行 施工 准备 工作 

关键 设备 : 水 轮 发 电机 组 .变压器 2 台 。 

建设 内 容 : 建设 水 电站 一 座 ,装机 容量 72MW, 挡 水 坎 为 混 凝 
土 面板 砂砾 石 堆 石 复合 坎 , 坎 高 57m, 水 库容 积 0.51 亿 n, 
平均 年 发 电量 为 3.6 亿 kW:h, 年 平均 利用 5 052h。 


MAAR: 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


电站 项 目 

华东 

2002 ~ 2004 年 

18 000 万 元 

已 批 可 研 正在 做 工程 设计 

发 电机 ,水 和 ,变压器 等 。 

水 电站 枢纽 工程 由 拦 河 坝 .发 电 引 水 隧洞 .厂房 、 


机 电 设备 和 变电站 5 部 分 组 成 。 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


大 厦 项 目 

西北 

2001 ~ 2002 年 

6 128 万 元 

已 正式 开工 

电梯 .扶梯 ,发 电机 .空调 . 变 配 电 、 防 火 设备 。 
地 下 1 层 . 地 上 加 层 , 建 筑 总 面积 29 800m ,其 


中 :商业 用 房 400m? ,写字 间 17 550m? ,地 下 室 2 800m". 


AAR: 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
施 等 。 


旅游 疗养 度假 区 项 目 

华北 

2001 ~ 2002 年 

1 200 万 元 

正在 报批 可 研 

输 变 电 设备 .通讯 设施 .给 排水 管 路 .休闲 娱乐 设 


建设 内 容 : 景点 建设 :矿泉 理疗 区 .民族 文化 园 .美食 城 . 疗 
养 院 娱乐 区 ,蒙古包 群 。 基 础 设施 建设 :景区 道路 建设 , 输 
电 设施 建设 ,通讯 设施 建设 ,给 排水 及 污水 处 理 设施 建设 , 垃 


圾 收集 、 贮 运 设施 建设 ,解说 系统 建设 ,停车 场 建设 。 


项 目 名 称 ; 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
HACHA: 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 


草原 风情 旅游 园区 项 自 

华北 

2001 ~ 2003 年 

8 883.55 万 元 

正在 报批 可 研 

输 变 电 设施 .通讯 设施 .排水 及 污水 处 理 设 施 等 。 
景点 建设 :接待 区 .民族 艺术 游览 区 .游览 观光 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


MAAR: 
建设 地 所: 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


一 级 水 电站 项 目 

西南 

2002 ~ 2003 年 

14 000 万 元 

正在 进行 施工 准备 工作 
水 轮 发 电机 ,流量 计 等 。 
年 发 电量 1.5 AZ, kW.h。 


水 电站 项 目 

西南 

2001 ~ 2003 年 

12 010 万 元 

已 批 可 研 正在 做 工程 设计 

水 轮 发 电机 及 输 配 变 电 设备 。 
该 项 目 建 设 规模 3x SMW。 


天 然 气 发 电 项 目 

西北 

1999 ~ 2001 年 

28 190 万 元 

已 正式 开工 

LM6000 燃气 轮机 ( 天然气) .天 然 气压 缩 机 。 
SOMW 人 燃气 一 蒸汽 联合 发 电 系统 , 由 燃气 轮 发 电 


机 组 .余热 锅炉 和 凝 汽 式 汽 轮 发 电机 组 组 成 。 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 ， 
建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 


小 水 电 项 目 

华南 

2001 ~ 2002 年 

650 万 元 

正在 报批 可 研 

水 轮 发 电机 组 .变压器 .自动 控制 系统 。 
装机 容量 800kW。 


水 库 电 站 项 目 
西南 
2001 ~ 2003 年 


区 .草原 风情 园 .草原 生态 区 .草原 竞技 区 .草原 狩猎 区 . 九 曲 
湾 民 俗 风情 园 。 基 地 设施 建设 :景区 道路 建设 .输电 设施 建 
设 .通讯 设施 建设 .给 排水 及 污水 处 理 设 施 建 设 .垃圾 收集 、 
Pie ,停车 。 


项 目 名 称 : 水 电站 项 目 
建设 地 点 : 西北 

建设 周期 : 2001 ~ 2004 年 
投资 总 额 : 49 680 万 元 
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投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
统 。 
建设 内 容 : 工程 主要 以 发 电 为 主 ,兼顾 防洪 .环境 保护 等 ， 
工程 设计 总 库容 1.78 亿 mr ,装机 容量 SMV, 年 发 电量 2.2 
亿 kW:h。 


75 357 万 元 
正在 报批 可 研 
水 轮 发 电机 组 MERE .计算 机 监控 及 保护 系 


项 目 名 称 : SIPS—9000 系列 宽带 网 络 服务 器 项 目 


建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 


Mo 


建设 内 容 : 


西北 

2000 ~ 2001 年 

9 000 万 元 

已 正式 开工 

射频 发 生 器 .示波器 .分 析 仪 .数据 采集 开关 单 


SIPS—9000 系列 超 给 中 网 络 服务 器 采用 并 行 容 


错 技术 和 多 个 硬件 化 下 协议 处 理 器 和 RAM 盘 ,在 线 设置 , 实 
现 多 种 协议 接口 。 它 能 存储 转发 PP 数据 包 45 Cbps 以 上 , Y 
底 解决 了 网 络 服务 器 的 堵塞 问题 。 该 研发 产品 具有 高 可 靠 
性 ,高 扩展 性 .高 兼容 性 等 性 能 。 适 用 于 视频 服务 商 ISP 接 


入 服务 商 .网 上 售票 .网 上 银行 .电子 商务 等 网 络 服务 系统 。 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 
投资 总 额 ; 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 


建设 内 容 


热电 厂 新 建 工程 

东北 

2002 ~ 2004 年 

96 363 万 元 

正在 报批 可 研 

3 x 220Vh 循环 液化 床 锅炉 2x 50 汽 轮 发 电机 组 。 
年 发 电 5 亿 kW:h、 年 供 热 264.7 万 GJ。 


景区 基地 设施 建设 项 目 

西南 

2001 ~ 2004 年 

3 000 万 元 

正在 报批 可 研 

变压器 ,管道 垃圾 处 理 等 基础 设施 。 

风景 区 面积 34.2kmr ,以 瀑布 .竹林 和 亚热带 南国 


风光 为 主要 特色 。 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


古文 化 区 


风景 区 开发 项 目 

华中 

2001 ~ 2003 年 

4 872 万 元 

正在 报批 项 目 建 议 书 (立项 ) 

电力 .电讯 .照明 设备 .运输 设备 等 。 

整个 风景 区 可 分 为 行 管 综 合 服务 区 .市 树 .市 及 


` 青 少年 活动 区 . 寺 届 区 .怀古 区 等 5 个 大 区 12 个 
主要 景点 。 


道路 建设 工程 . 临 江 栈道 工程 .兵器 馆 工 程 .景点 


建设 及 维护 工程 ,配套 设备 及 设施 等 。 


MAAR: 
EAA: 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


电厂 二 期 工程 

华中 

2001 ~ 2005 年 

19 500 万 元 

已 批 可 研 正在 做 工程 设计 

汽轮机 .发 电机 .循环 流 化 床 锅炉 。 

二 期 工程 设计 为 1 x 50MW 机 组 ,机 组 年 利用 小 时 


数 为 5 500h, 年 发 电量 2.75kW'h。 


项 目 名 称 : 水 利 枢 纽 工程 


建设 地 点 : 东北 

建设 周期 : 2001 ~ 2004 年 

投资 总 额 : 25 200 万 元 

进展 阶段 : 已 立项 正在 做 可 研 

关键 设备 : CZ(B14) 一 WP 一 250 水 轮机 4 台 .SF3.2 一 44/4600 
型 发 电机 。 

建设 内 容 : 新 建 拦 河 坝 $28.65m, 包 括 4 台 水 轮 式 发 电机 组 。 


项 目 名 称 : 电站 项 目 

建设 地 点 : 东北 

建设 周期 : 2001 ~ 2004 年 

投资 总 额 : 4 998 万 元 

进展 阶段 : 正在 报批 可 研 

关键 设备 : 水 轮机 设备 :水 轮机 ZD560A 一 LH 一 250、 调 速 器 
YT 一 80、 油 压 装 置 ;发 电机 装备 ;发 电机 SF3200—36/3250; 励 
磁 装 置 .发 电机 SE1000 一 24 一 2600。 

建设 内 容 : 总 装机 容量 8 400kW, 保 证 动力 8 244kW, 年 利用 
小 时 3 153h, 并 网 发 电量 26 000MW.:h; 拦 河 坝 基础 及 进 厂 电 


路 2km。 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
PERE BT ER: 
关键 设备 : 


1 250kV° A, 


建设 内 容 : 


发 电厂 项 目 

华东 

2000 ~ 2001 年 

1 400 万 元 

正在 报批 可 研 

发 电机 组 160GF12, 160kW. 主 变压器 SG 一 125/10， 
1 010.4kV , Yyno. 

煤气 发 电 .总 发 电量 1 SOOKW, 每 天 消耗 稻 索 Mt 


每 年 按 8$% 运 转 率 计 ,消耗 舟 充 2.44 万 to 


MAAF: 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
TE aR « 

建设 内 容 : 


热电 厂 项 目 

华中 

2003 ~ 2005 年 

31 870 万 元 

正在 报批 项 目 建议 书 (立项 ) 

供 热机 组 .循环 统 化 床 锅炉 汽轮机 。 
设计 为 2x 25MW HWRE. 


水 库 工程 

华东 

1999 ~ 2004 年 

38 200 万 元 

已 正式 开工 

AMS BME PA] ,水 轮机 ,发 电机 . 主 变压器 . 调 


64m 高 的 常态 混凝土 双 曲 拱 坝 ,总 净 宽 5 筷 x 10m 


的 表 了 筷 溢 洪 道 ; 洞 径 5.5m, 长 为 3 005m 的 引水 隧道 洞 , 润 径 
为 8.5m, 高 为 52m 的 阻抗 式 调 压 井 ;427m: 引水 地 面 式 厂房 ， 
1 054m? 的 升 压 站 ;装机 2 x 8 000km,27km 的 输电 线 。 


项 目 名 称 : 


电站 开发 项 目 
拟 建 和 在 建 项 目 简介 * 345 


建设 地 点 : 西北 

建设 周期 : 1999 ~ 2001 年 

投资 总 额 : 8 708 万 元 

进展 阶段 : 已 正式 开工 

关键 设备 ; 水 轮 发 电机 组 . 主 变压器 .金属 结构 。 

建设 内 容 : 在 总 干渠 建成 二 级 四 座 引 水 工 梯级 电站 ,总 装机 
容量 23.4MW ,年 平均 111 080MW-h 


项 目 名 称 : 花园 二 期 工程 

建设 地 点 : 华东 

建设 周期 : 2001 ~ 2003 年 

投资 总 额 : 68 000 万 元 

进展 阶段 : 已 批 可 研 正在 做 工程 设计 

关键 设备 : 水 . 电 及 照明 设施 .儿童 游乐 设施 等 。 

建设 内 容 : 该 项 目 为 商品 住宅 项 目 ,计划 占 地 112 508m’, 


建设 内 容 : 


对 河道 的 20.24km 和 新 干渠 0.39km 进行 衬砌 BY 


Y 整修 配套 MEMO .桥梁 建设 ,在 南 于 渠 末 端 新 建 2 x 
SO0KV 水 电站 及 配套 设施 。 在 配水 期 与 青 择 漂 水 库 联 合 补 不 
达到 3500 /s 目标 。 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 


精炼 炉 铬 系 工程 

四 川 

2002 ~ 2005 年 

3 000 万 元 

已 立项 正在 做 可 研 

FESS 高 低压 水 电 设备 . 矿 热 炉 及 精炼 炉 配套 


设备 ,行车 。 


建设 内 容 : 新 建 6 300KV:A 矿 热 炉 2 台 生产 高 碳 铭 铁 ,年 产 
ERA 000t; 新 建 1 SOOKV- A 矿 热 炉 1 台 和 生产 铬 铁 ,年 产量 
24 000t; 新建 3 200kV - A 精炼 炉 2 台 生 产 微 铬 ,年 产量 10 


建筑 面积 161 400m ,包括 配套 小 学 和 幼儿 园 。 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 
投资 总 额 ; 
进展 阶段 ; 
关键 设备 : 


通信 电缆 生产 线 项 目 

华中 

2001 ~ 2002 年 

5 260 万 元 

已 立项 正在 做 可 研 

绝缘 串联 生产 线 . 绞 对 机 、 双 捏 成 缆 机 、 群 绞 机 、 


数据 电缆 测试 仪 。 


建设 内 容 : 


箱 。 


FARR: 
建设 地 点 : 
建设 周期 ， 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 


数据 通信 电缆 5 类 及 5 类 以 上 电缆 ,年 产 20 万 


LVB—35kV ~ 500kV 电流 互感 器 项 目 

东北 

2001 ~ 2003 年 

1 000 万 元 

正在 进行 施工 准备 工作 

绝缘 包扎 机 环形 绕 线 机 、 局 部 放电 测试 装置 .电容 


式 套 客 制造 装置 .介质 损失 角 自 动 测试 装置 .变压器 油 自动 分 析 
仪 .硅钢 片 处 理 设 施 1 000kV LETER, 


建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


RAR: 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 


主要 设计 、 开 发 LVB 一 3~ S00kV 电流 互感 器 。 


演 东 A 厂 项 目 

西南 

2003 ~ 2008 年 

557 588 万 元 

正在 报批 可 研 

发 电机 .汽轮机 .锅炉 。 
4x300MW 火电 厂 。 


桂林 漓江 补水 一 五 里 峡 工 程 
广西 

2001 ~ 2003 年 

3 052 万 元 

正在 进行 施工 准备 工作 

发 电机 组 等 。 


346 + 2001 中 国电 器 工业 年 鉴 


000to 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 


板 贝 水 库 ( 中 型 ) 项 目 

湖南 

1999 ~ 2001 年 

4 293 万 元 

已 正式 开工 

水 轮机 : HL220—WJ—50,2 台 ; 发 电机 :SFW630 一 


6/1180,2% 0. 


建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
900,2 £. 
建设 内 容 : 


枢纽 工程 除 砌 石 拱 坝 外 ,还 有 时 流 发 电 洞 。 


高 岭 防 洪水 库 项 目 

湖南 

2002 ~ 2005 年 

6 841 万 元 

正在 进行 施工 准备 工作 

发 电机 :HLA551 一 WJ50,2 台 ; 水 轮机 ;SFW600 一 6/ 


库容 1 311 万 m ,防洪 库容 680 万 m ;发 电站 1 


座 ,装机 容量 2 台 1 200kW。 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


长 沙 港 口 主 枢纽 霞 凝 港 区 一 期 工程 

湖南 

2001 ~ 2003 年 

19 600 万 元 

已 正式 开工 

推土机 .吊车 RFRA 水 轮机 水 轮 发 电机 。 

2 个 万 吨 级 泊位 (集装箱 ) 2 个 干 吨 级 杂货 泊位 。 


黄骅 风力 发 电场 项 目 

河北 

2001 ~ 2005 年 

10 000 万 元 

正在 报批 项 目 建议 书 (立项 ) 

600kW 及 以 上 风力 发 电 设备 。 

规划 装机 300MW ,分 期 建设 ,一 期 拟定 安装 10 ~ 


20 台 600kW 或 以 上 容量 的 风力 发 电机 组 。 


项 目 名 称 : 四 面 山 水 利 工 程 
建设 地 点 : 重庆 

建设 周期 : 2000 ~ 2005 年 
投资 总 额 : 34 266.74 万 元 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 


10 万 Ya 电解 铝 环保 节能 技 改 工 程 
EM 

2001 ~ 2003 年 

160 640 万 元 

已 正式 开工 

整流 变 2 f .200kV'A 级 电解 槽 136 E. 


进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


已 正式 开工 
闸门 . 启 闭 机 发 电机 组 。 
新 建 二 洞口 小 型 .卧龙 沟 中 型 水 库 .整治 头 道 湖 


KE .完善 已 成 六 座 串 联 水 库 ,新 建 渠 道 104.7km, BAIA 
27.19km, 灌 溉 面积 11 998.8 万 m ,新 建 .扩建 梯级 电站 S 座 。 


项 目 名 称 : 


建设 地 点 : 


建设 周期 . 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 


等 。 
建设 内 容 : 


农业 高 科技 园 项 目 

湖北 

2001 ~ 2003 年 

11 310 万 元 

已 立项 正在 做 可 研 

自动 控制 设备 、 配 电 系 统 、 温 控 系统 干燥 设备 


建设 生物 实验 室 1 万 mm ,组 培 工厂 1 000m? ,可 控 


建设 内 容 : 对 原 60kA、70kA 自 焙 电解 槽 进行 改造 ,采用 
200kA 级 大 型 预 焙 电解 槽 ,建成 10 万 :电解 生产 能 力 ( 设 计 
能 力 )。 主 要 产品 为 20KG 普通 铝 锭 。 


项 目 名 称 : 小 开 河 引 黄 灌 区 无 棣 水 库 项 目 

建设 地 点 : 山东 

建设 周期 : 2002 ~ 2003 年 

投资 总 额 ; 34 346.36 HIT 

进展 阶段 : 正在 报批 可 研 

关键 设备 : 闸门 .发 电机 组 等 。 

建设 内 容 : 水 库 围 坝 9.48km, 隔 坝 1 487m, 截 湾 沟 一 条 ,长 
9.6km, 提 水 入 库 泵 站 一 座 , 漆 水 建筑 物 一 座 , 出 库 闸 二 座 , 穿 
涵 两 座 , 出 库 加 压 供水 站 一 座 , 输 变 电 线路 20km, 交通 公路 
$km, 管 理 单位 一 处 。 


温室 10 万 of CARE SRR RAE OR 
训 室 及 科研 推广 体系 建设 。 


项 目 名 称 : 1 号 窗 中 低温 余热 热电 联 产 技术 改造 工程 
建设 地 点 : 黑龙 江 

建设 周期 : 2001 ~ 2005 年 

投资 总 额 : 9 000 万 元 

进展 阶段 : 正在 报批 项 目 建议 书 (立项 ) 

关键 设备 : ZAP . 汽 轮 发 电机 组 。 

建设 内 容 : 建设 12MW 热电 联 产 余 热电 站 ,12MW 汽 轮 发 电 
机 组 .65Vh 循环 流 化 床 炉 ( 煤 古 石 燃料 ) .SP 余热 炉 ,SQC El 
点 余热 炉 . 除 氧 器 等 ,年 发 电 6 800 x 10 O00KW * ho 


EZRA: 淮南 矿业 集团 公司 坑口 电厂 项 目 
建设 地 点 ; 安徽 

建设 周期 : 2003 ~ 2005 年 

投资 总 额 : 450 000 万 元 

进展 阶段 : 正在 报批 项 目 建 议 书 (立项 ) 

关键 设备 : 燃 煤 发 电 组 .电站 锅炉 设备 .电站 化 水 设备 。 
建设 内 容 : 装机 容量 为 2 x 600WM。 


项 目 名 称 : 民族 风情 园 项 目 

建设 地 点 : 贵州 

建设 周期 : 2000 ~ 2005 年 

投资 总 额 : 8 397.8 万 元 

进展 阶段 : 已 立项 正在 做 可 研 

关键 设备 : 输 变 电 设施 .通讯 设施 排水 及 污水 处 理 设施 。 
建设 内 容 : 以 两 个 民族 的 建筑 .民俗 .服饰 、 食 品 为 主体 特 
色 ,建设 集 娱乐 .观光 接待 为 一 体 的 综合 性 “民族 文化 乐园 ” 
和 “休闲 度假 山庄 ”。 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


汉江 旬 阳 水 电站 项 目 

陕西 

2001 ~ 2003 年 

220 000 万 元 

正在 报批 项 目 建议 书 (立项 ) 

水 轮机 发 电机 等 。 

该 电站 装机 320MW ,通航 设施 S00t 级 。 


汉江 英 河 水 电站 项 目 

陕西 

2002 ~ 2004 年 

正在 报批 项 目 建议 书 (立项 ) 

水 轮机 组 .发 电机 等 。 

该 电站 库容 1.92 亿 mr ,装机 270MW ,年 发 电 9.48 


ÍL kW:h, 最 高 坝 高 66m, 航 运 为 500t 级 船闸 。 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


187 1% 

福建 

1994 ~ 2002 年 

71 912 万 元 

已 正式 开工 

电机 AR .通讯 设备 .施工 设备 。 

取水 枢纽 建筑 (总 装机 8 800kW), Ha kK E 


23.17km。 调 节 库 一 座 , 龙 高 输 水 支线 30.7km, 兆 水 厂 3 EA 
配水 管 网 及 相应 的 工程 配套 设施 。 


MAAR: 
建设 地 点 : 


常 河水 峡 口 电站 项 目 
甘肃 


建设 周期 : 2002 ~ 2003 年 


拟 建 和 在 建 项 目 简 介 : 347 


投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


MARR: 
建设 地 点 : 
建设 周期 ; 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 


关键 设备 
an 


12 000 万 元 

正在 报批 项 目 建 议 书 (立项 ) 

水 轮 发 电机 。 | 
总 装机 15 000kW ,年 发 电量 70 OSOMW * ho 


孔 梁 水 库 项 目 

重庆 

2001 ~ 2004 年 

4 845 万 元 

正在 进行 施工 准备 工作 

闸门 . 启 闭 机 水 泵 、 输 水 管道 ,发 电机 组 、 变 压 


12kV 600 台 。 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 


武汉 轨道 交通 一 号 线 一 期 工程 

华中 

2000 ~ 2004 年 

219 912 万 元 

已 正式 开工 

城市 轨道 交通 B 型 车 辆 .信号 系统 设备 ATC R 


统 .供电 系统 设备 主 变压器 2 x 20MV.A .通讯 系统 设备 SDH 
传输 方式 。 

建设 内 容 ; 城市 轨道 交通 10.177km; 车 站 10 PE; 维修 基地 1 
个 。 系 统 单 向 运输 能 力 :初期 1 4000 人 小 .近期 22 800 人 i/h、 


建设 内 容 : 水 库 坝 高 150m, 库容 6 1400, 新 增 灌 面 
1 066.6 万 m? ,附属 电站 装机 6.4MW。 


项 目 名 称 : 大 新 桥 水 库 项 目 
建设 地 点 : 贵州 

建设 周期 : 2001 ~ 2004 年 
投资 总 额 : $ 848 万 元 

进展 阶段 ; 正在 报批 可 研 

关键 设备 ; 发 电机 组 MT .变压器 。 
建设 内 容 : 建设 规模 为 1 154 万 ma 。 


项 目 名 称 : 坪 头 水 电站 项 目 

建设 地 点 ; 陕西 

建设 周期 : 2002 ~ 2004 年 

投资 总 额 : 8 040 万 元 

进展 阶段 : 已 批 可 研 正在 做 工程 设计 

关键 设备 : 水 轮机 ,发 电机 .电气 一 .二 次 控制 设备 。 
建设 内 容 : 取水 枢纽 工程 . 输 水 线 工 程 . 电 站 工程 .生活 办 公 
附属 工程 。 


项 目 名 称 : 名 河 梯级 水 电站 项 目 

建设 地 点 : 陕西 

建设 周期 : 2001 ~ 2002 年 

进展 阶段 : 正在 报批 项 目 建 议 书 (立项 ) 

关键 设备 : 水 轮 发 电机 。 

建设 内 容 : 规划 三 级 电站 .总 装机 43.3MW, 多 年 平均 发 电量 
21Z kW-h, | 


WAAR: 建设 中 压 柜 式 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 (CG 一 
CIS) 生产线 项 目 

建设 地 点 : 西南 

建设 周期 : 2001 ~ 2002 年 

投资 总 额 : 4 780 万 元 

进展 阶段 : 正在 报批 可 研 

关键 设备 : 焊接 机 械 手 母线 自动 加 工 生 产 线 ,SFs 气体 充气 装 

E 检 潮 装置 激光 切割 机 、X 射线 探伤 仪 .局 部 放电 测试 系统 、 

工 频 耐 压 试验 成 套装 置 静电 喷涂 生产 线 改造 。 

建设 内 容 : 年 生产 G 一 GIS 产品 1 000 台 , 其 中 35kV 400 4, 
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远 期 28 500 A/h- 


RAZA: 


建设 地 点 : 


建设 周期 : 


投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
电机 组 。 

建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
BAR: 


项 县 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 ; 
进展 阶段 ， 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


低热 值 煤 综合 利用 自 备 热电 厂 项 目 

华东 

2002 ~ 2004 年 

50 000 万 元 

正在 报批 项 目 建议 书 (立项 ) 

汽 轮 发 电机 组 ., 双 抽 汽 冷凝 式 发 电机 组 RER 


建设 装机 容量 为 2 x SOMW. 


顾 桥 矿井 及 选 煤 厂 项 目 

华东 

2003 ~ 2007 年 

200 000 万 元 

正在 报批 项 目 建 议 书 (立项 ) 

提升 绞车 .运输 机 AMA .电力 设备 等 。 
建设 规模 为 500 万 va 生产 能 力 。 


二 期 农 网 项 目 

西南 

2002 ~ 2004 年 

3 951.42 万 元 

正在 报批 可 人 研 

变压器 .电线 .电缆 。 

由 达 孜 变电站 到 德 庆 镇 . 邦 堆 乡 行政 村 .线路 总 


长 82km. HEAR ES GE . 雪 乡 组 成 ,线路 总 长 343.4km。 


项 目 名 称 ; 
建设 周期 ; 
投资 总 额 ; 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 


忠 县 至 梁平 110kV 输 变 电 工 程 

西南 

2001 ~ 2002 年 

1 995 万 元 

正在 报批 可 研 

NOV 开关 设备 ,控制 保护 设备 、 载 波 通 讯 各 一 


套 ,110kYV 出 线 间 陋 一 个 ,导线 型 号 为 JL/LBIA/185/30。 


建设 内 容 : 新 建 重 庆 市 忠 县 龙 蛇 背 变 电站 至 梁平 县 双 桂 
220kV 变电站 线路 一 条 ,线路 全 长 48km, 电 压 等 级 110kV, + 
线 为 JL/ILBIA 一 185/30, 新 增 变 压 器 1 x 20 000kY 一 台 ( 一 期 
Do 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
KERA: 
建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


海 生 风力 发 电 项 目 

华东 

2002 ~ 2003 年 

19 434 万 元 

正在 报批 可 研 

风力 发 电机 组 。 

引进 风力 发 电机 组 30 台 ,总 装机 容量 22.5MW。 


热电 联 产 项 目 

华东 

2001 ~ 2002 年 

2 302 万 元 

正在 报批 项 目 建议 书 (立项 ) 

35t/h 流 化 床 式 锅炉 2 台 .3 000kW 发 电机 组 2 组 。 
新 建 锅炉 房 . 变 配 室 .控制 室 等 建筑 设施 3 000, 


建设 周期 : 


投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
理 设备 。 


建设 内 容 : 


2001 ~ 2002 年 

19 000 万 元 

正在 报批 可 研 

发 电机 组 .守重 循环 流 化 床 垃圾 焚烧 炉 .尾气 处 


垃圾 焚烧 发 电 , 电 能 及 蒸气 18MW 发 电能 力 ; 


130Vh{ 人 共 热 能 力 ; 日 处 理 垃圾 600t。 


MBAR: 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 客 : 
进展 阶段 ， 
关键 设备 : 


芭 焦 河 二 级 水 电站 项 目 

华中 

1999 ~ 2002 年 

10 002 万 元 

已 正式 开工 

2 x 8 OOOkW 水 轮 发 电机 组 ;水 轮机 型 号 :HLD74 一 


140; 发 电机 型 号 :SFS8&000 一 14/2860。 


70m 高 烟 负 一文。 项 目 建 成 后 ,年 可 发 电 3 900 万 kW'h, 生 
ERA MH to 


项 目 名 称 : 泽 曲 河 下 游 水 电 开 发 项 目 

建设 地 点 : 西南 

建设 周期 : 2002 ~ 2005 年 

进展 阶段 : 已 立项 正在 做 可 研 

关键 设备 : 水 轮 发 电机 组 。 

建设 内 容 : 建设 三 座 小 型 电站 .水 库 一 座 。 总 装机 容量 
40. 2kW, FE BY H FL 20.5kW 系 孔 电站 10.SkW 、 那 拉 电 站 


建设 内 容 : 工程 由 大 坝 .引水 隧洞 .厂房 三 大 部 分 组 成 。 其 
中 大 坝 坝 型 为 双 曲 拱 坝 , 坝 高 66m, 库 容 2 428m? ,引水 隧 润 长 
1 468m , 酒 径 3.6m, 设 计 最 大 流量 22.70m /s;] f 800m” , it 


7.2kW., 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 


涨 河水 电 开 发 项 目 

西南 

2003 ~ 2006 年 

8 500 万 元 

正在 报批 项 目 建议 书 (立项 ) 
水 轮 发 电机 组 。 


建设 内 容 ; 天 发 建设 坝 式 小 型 电站 三 座 , 总 装机 容量 
9 000kW, 其 中 代 富 桑 峡 1 SOOKW, BEIT 1*3 500kW, yk 2*3 


000kW , 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 ; 


HLH. 


建设 内 容 : 


煤 古 石 热电 厂 项 目 

东北 

2000 ~ 2002 年 

21 457 万 元 

已 正式 开工 

7St 循环 流 化 床 锅炉 及 辅 机 设备 ,12MW 汽 轮 发 电 


3 台 75t 循 环流 化 床 锅炉 .2 台 12MW 汽 轮 发 电机 


组 及 热 网 工程 ,年 供 热量 109 万 G], 年 供电 量 为 1.22 亿 


kWeh, 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 


垃圾 焚烧 发 电工 程 
华东 


计 年 利用 3 323h, 多 年 平均 发 电量 $3 180MW'h。 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 ; 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


三 江口 水 利 枢纽 项 目 

西南 

2001 ~ 2004 年 

26 514 万 元 

正在 进行 施工 准备 工作 

水 轮 发 电机 组 。 

进 厂 公路 6km, 枢 纽 混凝土 双 曲 拱 坝 高 73.5m, IE 


力 引 水 隧洞 D = 4.2m, 长 729.7m, 设计 水 头 52m, 流 量 
42.3m/s, 装 机 3x6300kW 水 电站 厂房 。 灌 溉 输 水 渠道 长 
44km, 设 计 流 量 3.7$m/s, 灌 溉 面积 3 486.3 万 mM. ERE A 


为 电量 .水 
乡镇 供水 。 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 ; 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 


, 年 发 电量 86 8S0MW.h ,灌溉 农田 3 486.3 H mê, 


马 头 山 自 然 保 护 区 项 县 

华中 

2001 ~ 2005 年 

3 000 万 元 

正在 报批 可 研 

PAR E TIKAL RIERA PAE 


系统 .锅炉 .变压器 发 电机 。 


建设 内 容 : 把 自然 保护 区 面积 由 原来 3 200ha 基础 上 ,规划 增 
加 到 5 100ha。 建 成 一 个 动 植物 标本 库 ,利用 自然 景观 ,过 步 
开发 森林 生态 旅游 。 

项 目 名 称 : 海 日 苏 水 利 枢纽 除 险 加 固 工程 

建设 地 点 : 华北 

建设 周期 : 2002 ~ 2003 年 

投资 总 额 : 2 966 万 元 

进展 阶段 : 正在 报批 可 研 

关键 设备 : AHL GS RI REIKI e t ik 


备 、 局 闭 设备 。 
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REKA: EARRAN ERLA ENE BET E 
启 闭 室 工 作 桥 大 梁 裂 妖 补 强 ; 拦 河 闸 阅 墩 . 排 架 、 曾 底 板 、 消 
为 池 底 板 ,公路 桥 加 固 等 。 


进展 阶段 : 已 正式 开工 

关键 设备 : KR 电机、 变频 器 .变压器 .加 砚 机 MR. 
建设 内 容 ; 工程 主要 建设 项 目 是 :取水 泵 房 净 水 构筑 物 、 清 
Kit AREMA ,综合 楼 、 混 水 管 输 配水 管 .整个 工程 


MAA: 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 ; 
建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 ; 
建设 内 容 : 


三 座 店 水 库 项 目 

华北 

2002 ~ 2005 年 

55 770 万 元 

正在 报批 项 目 建议 书 (立项 ) 

发 电 设备 、 启 闭 设 备 。 

栏 河 大 坝 HEBER . 泄 水 洞 水 电站 。 


小 城镇 项 目 

西南 

2001 ~ 2006 年 

10 099 万 元 

已 正式 开工 

管道 .电线 .电缆 ,变压器 。 


道路 总 长 8.73km 及 县 城 给 排水 .电信 .电缆 . 照 


明 绿化 等 设施 建设 。 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 ， 
关键 设备 : 
建设 内 容 ， 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 
管线 45km, 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
建设 内 容 : 


HE. 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 


新 宝鸡 生态 科普 世纪 圆 项 目 

西北 

2001 ~ 2004 年 

4 800 万 元 

已 批 可 研 正在 做 工程 设计 
娱乐 设施 .变压器 .电缆 等 。 

植物 生态 .科学 教育 .游乐 等 综合 大 型 园林 。 


敲 石 市 供水 应 急 工程 

华中 

2001 ~ 2002 年 

6 939 万 元 

正在 进行 施工 准备 工作 

KAR .电机 .无线 电 控制 设备 .变频 调 速 系统 。 
新 增 日 供水 量 6 万 m ,建设 水 厂 一 座 ,铺设 输 水 
配水 管 网 35km, 


科技 工业 圆 基础 设施 建设 项 目 

2001 ~ 2005 年 

23 400 万 元 

已 正式 开工 

变压器 .路 面 设 施 。 

规划 面积 2.8kmwr ,建设 园区 内 水 .电路 等 基础 设 


日 产 2 万 t 水 厂 项 目 
华中 

2000 ~ 2001 年 

1 503.25 万 元 
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系 按 日 供水 能 力 2 万 t+ 规模 。 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 


建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


锅炉 自动 监控 器 生产 项 目 
西北 

2001 ~ 2003 年 

560 万 元 

已 立项 正在 做 可 研 

检测 设备 。 

年 产 锅炉 监控 器 1 000 台 。 


年 产 100 万 只 电子 镇 流 器 及 200 万 只 高 效 节 能 灯 
具 项 目 

华中 

2001 ~ 2002 年 

1 200 万 元 

已 批 可 研 正在 做 工程 设计 

模具 加 工 设备 . 控 测 仪器 .车 灯 零 部 件 加 工 设备 。 

年 产 高 性 能 直 管 型 荧光 灯 系 列 电子 镇 流 器 100 万 


只 ;高 性 能 插 拔 式 紧凑 型 荧 火 灯 200 万 只 的 生产 能 力 。 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 


2 x 1.2MW 煤 研 石 发 电机 组 技 改 工 程 

华中 

2002 ~ 2004 年 

13 477 万 元 

正在 报批 项 目 建议 书 (立项 ) 

锅炉 机 组 , 汽 轮 发 电机 组 ,燃料 供应 系统 、 除 灰 系 


统 水 处 理 系 统 . 电 气 系统 等 。 


建设 内 容 : 


技 改 扩 建 1.2MW 煤 古 石 发 电厂 项 目 , 年 供电 量 


126 720 000kW « ho 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 


关键 设备 : 


3300。 
建设 内 容 : 


龙 江水 电站 项 目 

华中 

2002 ~ 2004 年 

9 606 万 元 

正在 进行 施工 准备 工作 

水 轮机 TF08 一 WP 一 330. 发 电机 SFWC3500—40/ 


大 坝 枢 纽 工程 ,电站 厂房 及 其 他 附属 工程 ,设计 


总 装机 容量 10 500kW ,年 发 电量 35 213.4kW'h。 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 ， 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


9 号 水 轮 发 电机 组 增 容 改造 项 目 

西北 

2001 ~ 2002 年 

1 288 万 元 

正在 进行 施工 准备 工作 

D303C 一 4247 水 轮机 转 轮 。 

在 不 改变 原 机 坑 尺 寸 的 条 件 下 ,通过 更 换 成 


D303C 一 4247 水 轮机 转 轮 ,并 对 发 电机 转子 及 其 通风 ,冷却 系 
统 进行 相应 改造 ,将 发 电机 出 力 由 MMW., 


MAA: 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


纯 低温 余热 发 电 项 目 

华南 

2002 ~ 2003 年 

7 627 万 元 

已 立项 正在 做 可 研 

汽 轮 发 电机 组 .PH 锅炉 .AQC 锅 。 

装机 容量 5 700kW ,年 发 电量 42 000MW'h, 年 供电 


E 3 885kW-h, 


MAAR: 
建设 地 点 : 
建设 周期 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


长 洲 水 利 枢 纽 工程 

华南 

2002 ~ 2007 年 

592 405 万 元 

正在 进行 施工 准备 工作 

贯 流 式 机 组 。 

建设 装机 容量 为 621.3MW 的 水 利 枢纽 工程 (15 x 


41.42MW ,灯泡 贯 流 式 机 组 )。 


MAAR: 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 ， 
关键 设备 : 


建设 内 容 : 


平 班 水 电站 ( 西 电 东 送 ) 项 目 

华南 

2001 ~ 2005 年 

194 900 万 元 

正在 报批 项 目 建议 书 ( 立 项 ) 

水 轮 发 电机 Ro 

建设 装机 容量 为 405MW 的 水 电站 (3 x 135MW)。 


嘉陵 江 享 子 口水 利 枢 纽 工程 

西南 

2002 ~ 2009 年 

800 000 万 元 

正在 报批 项 目 建议 书 (立项 ) 

发 电机 .闸门 .阀门 。 

装机 800MW, 开发 电量 31 亿 kW: h, XAK H 


226 644 万 mm ,另外 ,还 有 防洪 EU .航运 等 功能 。 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
水 设备 。 
建设 内 容 : 


赤峰 市 中 心 城区 防洪 工程 

华北 

2002 ~ 2004 年 

34 374 万 元 

已 立项 正在 做 可 人 研 

电机 ,有 泵 类 .运输 设备 ,排水 站 机 电 设 备 ,城区 排 


ER TAE HEA .泄洪 .渠道 枢纽 .桥架 改建 工程 、 


河道 治理 工程 ,东西 旱 河 防洪 工程 。 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 


德 日 苏 宝 冷水 库 项 目 
华北 
2002 ~ 2004 年 


投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 


”关键 设备 : 


建设 内 容 : 
障 . 拦 河 闻 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


35 000 万 元 

已 立项 正在 做 可 全 

水 力 发 电 设备 .局 闭 设备 。 
AS .溢洪道 ,洪水 润 ,水 电站 。 


河道 整治 项 目 

西南 

2001 ~ 2003 年 

5 045 万 元 

正在 进行 施工 准备 工作 

HPL RA. 

PEER FA RIG 6 500m、 河 道 清漆 除 


沿 河 两 岸 绿化 。 


水 天 河水 库 扩 建 项 目 

华中 

2001 ~ 2002 年 

258 000 万 元 

已 批 可 研 正 在 做 工程 设计 

发 电机 ART AS. 

控制 流域 面积 2 466km ,库容 14.8 {Z m , WMA hi 


F177 125.6 万 mm, 装机 180MW, 年 发 电 5.4kW:h, 新 曙 荡 地 
25 064.2 万 m 。 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


金水 旅游 区 基础 设施 项 目 

西北 

2001 ~ 2002 年 

1 500 万 元 

正在 进行 施工 准备 工作 
道路 . 供 排水 .供电 .停车 场 .绿化 . 


县 城 供 水 工程 

西北 

2002 ~ 2009 年 

1 967.22 万 元 

IE FE FRA BY W 
管道 .变压器 等 。 

日 供水 量 10 000m’ 。 


集中 供 热 热 网 工程 

东北 

1999 ~ 2002 年 

15 600 万 元 

已 正式 开工 

锅炉 .发 变 电 设备 。 

新 建 供 热管 网 36 340m, 热力 站 29 E AA RAR 


统 及 旧 管 网 改造 , 供 热能 力 为 采暖 406 A m, 工业 用 汽 


265Uho 


项 目 名 称 : 


污水 处 理 厂 项 目 
拟 建 和 在 建 项 目 简 介 . 351 


BEBO: 


建设 周期 
投资 总 额 
进展 阶段 
关键 设备 
建设 内 容 


项 目 名 称 
建设 地 点 
建设 周期 
投资 总 额 
进展 阶段 
关键 设备 
建设 内 容 
到 1.6 万 


项 目 名 称 
建设 地 点 
建设 周期 
投资 总 额 


华南 

: 2002 ~ 2003 年 

: 4800 万 元 

: 正在 报批 项 目 建议 书 ( 立 项 ) 

: RA EL ROL. AAA .仪表 。 
: 日 处 理 污水 1.6 万 ns 


: 排水 设施 改造 工程 

: 华南 

: 2001 ~ 2002 年 

: 1 200 万 元 

: 正在 报批 可 研 

: 管道 阀门 检测 设备 。 

> 日 雨水 排放 能 力 达 10 万 m ,日 污水 排放 能 力 达 


m o 


: 包头 大 华 大 厦 项 目 
: 华北 

: 2000 ~ 2002 年 

: 22 300 万 元 
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进展 阶段 : 
关键 设备 : 4G LRH .3 台 全 自动 压缩 机 、 供 热 设备 、 供 


已 正式 开工 


水 、 电 设备 。 


建设 内 容 : 


MRAR: 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
投资 总 额 : 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


项 目 名 称 : 
建设 地 点 : 
建设 周期 : 
BREA: 
进展 阶段 : 
关键 设备 : 
建设 内 容 : 


大 华 大 厦 为 商城 酒店 四 星 级 服务 设施 。 


垃圾 无 害 化 处 理工 程 

西北 

2002 - 2005 年 

3 033 万 元 

正在 报批 可 研 

曝 气 及 自控 设备 .焚烧 炉 .筛选 机 。 
RE AE SERE UR 200UVd。 


振兴 集团 铝 业 公司 二 期 工程 
华中 

2000 ~ 2002 年 

80 000 万 元 

已 正式 开工 

调 压 .整流 变压器 4 台 。 
年 产 电 解 铝 锭 8 万 to 






China Power é Electrical 


附录 A 


中 国电 器 工业 协会 章程 


第 一 条 ”本 协会 名 称 为 中 国电 器 工业 协会 ,英文 名 称 
为 China Electrical Equipment Industrial Association (缩写 为 
CEEIA). 

第 二 条 ”本 协会 是 由 全 国电 工 产品 的 制造 企业 .科研 
和 设计 单位 .大 专 院 校 . 电 工 工程 成 套 公司 等 ,在 平等 、 自 
愿 的 基础 上 组 成 的 非 营 利 性 的 .不 受 地 区 .部门 隶属 关系 
和 所 有 制 限制 的 全 国 性 行业 组 织 , 具 有 社会 团体 法 人 资 
格 。 

第 三 条 ”本 协会 宗旨 是 ;遵守 宪法 KE 法规 和 国家 
政策 ,遵守 社会 道德 风尚 ,代表 和 维护 全 行业 的 共同 利益 
及 会 员 的 合法 权益 ,在 政府 业务 主管 部 门 的 指导 下 ,努力 
为 会 员 服务 , 为 行业 服务 ,为 政府 服务 。 在 政府 和 会 员 之 
间 发 挥 "纽带 "和 “桥梁 作用 。 为 振兴 和 发 展 我 国电 器 工 
业 做 出 积极 贡献 。 

第 四 条 ”本 协会 接受 业务 主管 单位 一 一 国家 经 济 贸 
易 委 员 会 和 登记 管理 机 关 一 一 民政 部 的 业务 指导 和 监督 
管理 。 根 据 国家 经 济 贸易 委员 会 的 有 关 规 定 , 本 协会 接受 
由 其 所 委托 的 中 国 机 械 工 业 联 合 会 对 有 关 业 务 的 指导 和 
监督 管理 。 

第 五 条 ”本 协会 会 址 设 在 北京 市 。 


第 二 章 ” 业 务 范围 


第 六 条 ”本 协会 的 业务 范围 : 

(一 ) 向 政府 反映 会 员 的 愿望 和 要 求 ,向 会 员 传达 政府 
的 有 关 政 策 .法律 .法 规 并 贯彻 落实 。 

(二 ) 收 集 国 内 外 本 行业 基础 资料 和 调研 相关 情况 ,向 
政府 提出 本 行业 发 展 等 方面 的 建议 ,协助 政府 组 织 编制 行 
业 发 展 规划 和 推动 行业 内 相关 方面 的 协调 发 展 。 

(三 ) 组 织 开 展 市 场 调研 和 预测 ,协助 政府 规范 市 场 行 
为 ,为 会 员 开 拓 市 场 和 建立 公平 \ 有 序 竞 争 的 外 部 环境 创 
造 条 件 。 

(四 ) 协 助 标准 化 主管 单位 ,进行 本 行业 标准 化 管理 工 
作 和 国际 标准 化 工作 ;承担 电工 标准 的 出 版 发 行 及 标准 化 
的 咨询 服务 工作 。 

(五 ) 组 织 建 立 本 行业 技术 和 经 济 信息 网 络 。 开 展 对 
国内 外 技术 ,经济 和 市 场 信息 的 采集 ,分 析 和 交流 工作 , 协 
助 政府 主管 部 门 搞 好 本 行业 的 统计 工作 。 

(六 ) 推 动 和 督促 会 员 提高 产品 质量 ,协助 政府 组 织 搞 
好 本 行业 质量 管理 工作 ,协助 企业 对 产品 质量 进行 诊断 、 
咨询 和 认证 工作 。 组 织 本 行业 产品 质量 的 分 析 和 评价 工 





作 。 收 集 和 反馈 本 行业 产品 质量 信息 。 

(七 ) 实 施行 业 自律 ,组 织 订 立行 规 行 约 , 并 监督 遵守 。 

( 八 ) 开 展 技术 咨询 ,组 织 技术 交流 ,开展 新 产品 .新 技 
A .新 工艺 .新 材料 和 科技 成 果 的 推广 应 用 。 

( 九 ) 组 织 交 流 企业 改革 ,企业 管理 等 方面 的 经 验 , 推 
进 企 业 现 代 化 管理 。 协 助 政 府 推动 企业 和 行业 组 织 结构 
的 优化 。 

(十 ) 开 展 本 行业 价格 税收、 资金 信贷 等 情况 的 调查 
研究 ,为 政府 制订 和 调整 政策 提出 建议 。 收 集 .整理 .分析 
产品 价格 .税收 的 信息 。 组 织 行业 内 投标 .产品 价格 的 协 
调 工 作 。 

(十 一 ) 对 行业 职工 队伍 素质 .劳动 管 理 .分 配制 度 等 
进行 调研 ,并 提出 建议 。 根 据 行 业 发 展 的 需要 ,组 织 开 展 
职工 培训 工作 。 

(十 二 ) 与 行业 相关 组 织 建立 联系 并 开展 交流 合作 

(十 三 ) 开 展 国际 交流 活动 ,与 国外 行业 相关 组 织 建立 
正常 的 联系 和 交流 工作 。 

(十 四 ) 组 织 本 行业 产品 和 技术 的 全 国 性 和 国际 性 的 
展览 会 。 

(十 五 ) 编 辑 行业 情况 介绍 .产品 综合 样本 等 资料 ,出 
版 行业 内 部 和 面向 社会 的 有 关 刊 物 。 

(十 六 ) 承 办 政府 主管 部 门 委 托 办 理 的 其 他 事项 。 


第 三 章 会 R 


第 七 条 凡 从 事 电 工 产品 制造 与 工程 成 套 的 企业 以 
及 从 事 与 本 行业 有 关 的 科研 .设计 、 院 校 等 事业 单位 ,遵守 
本 协会 章程 ,有 加 和 本 协会 意愿 的 , 均 可 申请 人 会 。 

第 八条 ” 除 少数 直属 会 员外 ,本 协会 委托 分 会 接纳 单 
位 会 员 。 

第 九条 ”电器 工业 综合 性 的 企业 集团 .地 方 协会 可 申 
请 为 本 协会 的 直属 会 员 , 其 人 会 申请 经 协会 理事 会 或 常务 
理事 会 讨论 通过 并 授权 协会 秘书 处 发 给 会 员 证 。 

第 十 条 “会员 享有 下 列 权 利 : 

(一 ) 有 选举 权 .被 选举 权 和 表决 权 ; 

(二 ) 对 本 协会 领导 人 员 .工作 人 员 及 协会 的 工作 提出 
批评 ,质询 .建议 ,并 进行 监督 

(三 ) 参 与 本 协会 举办 的 各 种 活动 ,优先 取得 有 关 信 
息 .资料 ,并 优惠 享有 本 协会 组 织 的 交流 和 转让 的 科技 成 
果 ; 

(四 ) 对 涉及 本 行业 内 部 需要 协调 的 问题 以 及 涉及 与 
其 他 行业 和 部 门 之 间 需 要 协调 的 重大 问题 ,以 至 需要 诉讼 
的 问题 ,有 权 要 求 本 协会 予以 协助 。 

(五 ) 入 会 自愿 ,退会 自由 . 

第 十 一 条 “会员 履行 下 列 义 务 : 
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(一 ) 遵 守 本 协会 章程 和 行规 行 约 , 执 行 本 协会 有 关 决 
议 ,维护 本 协会 的 信誉 和 合法 权益 ; 

(二 ) 积 极 参加 本 协会 组 织 的 各 项 活动 ,并 努力 完成 本 
协会 安排 的 工作 任务 , 及 时 向 本 协会 提供 有 关 信 息 和 资 
料 ; 

(三 ) 按 规定 缴纳 会 费 ; 

(四 ) 接 受 本 协会 的 评议 或 调解 ,积极 协助 本 协会 对 涉 
及 本 单位 有 关 利 益 问题 的 协调 ; | 

(五 ) 为 维护 协会 的 团结 、 统 一 和 工作 上 的 协调 ,不 组 
织 .不 参加 有 损 于 本 协会 的 一 切 活动 。 

第 十 二 条 ”会 员 退 会 应 书面 通知 本 协会 或 有 关 分 会 ， 
交 回 会 员 证 , 非 直 属 会 员 退 会 , 由 分 会 报 本 协会 备案 。 会 
员 退 会 不 退会 费 。 会 员 如 连续 两 年 不 交纳 会 费 或 不 参加 
本 协会 活动 的 , 视 为 自动 退会 。 

第 十 三 条 “会员 如 有 严重 违反 本 章程 的 行为 , 按 人 会 
审批 权限 ,经 讨论 通过 ,予以 除名 。 


第 四 章 ”组 织 机 构 和 负责 人 
ie 


第 十 四 条 “本 协会 的 最 高 权力 机 构 是 会 员 代 表 大 会 。 
会 员 代 表 大 会 的 职权 是 : 

(一 ) 制 订 和 修改 协会 章程 ; 

(二 ) 选 举 和 黑 免 理事 ，; 

(三 ) 审 议 理事 会 的 工作 报告 和 财务 报告 ; 

(四 ) 决 定 终止 事宜 ; 

(五 ) 决 定 其 他 重大 事宜 。 

第 十 五 条 ”会 员 代表 按 本 协会 分 配 的 名 额 ,由 分 会 组 
织 民主 协商 或 选举 产生 。 会 员 代 表 大 会 须 有 半数 以 上 的 
会 员 代表 出 席 方 能 召开 ,其 决议 须 经 到 会 会 员 代 表 2/3 以 
上 表决 通过 方 能 生效 。 

第 十 六 条 ”会 员 代表 大 会 每 届 四 年 , 因 特 殊 情 况 须 提 
前 或 延期 换届 的 , 须 由 理事 会 表决 通过 , 报 业 务 主管 部 门 
审查 ,并 经 民政 部 批准 同意 。 但 延期 换届 最 长 不 超过 一 
年 。 

第 十 七 条 ”理事 会 是 会 员 代表 大 会 的 执行 机 构 , 由 会 
员 代 表 大 会 选举 产生 ,在 会 员 代表 大 会 闭会 期 间 领 导 协会 
开展 日 常 工作 ,对 会 员 代 表 大 会 负责 。 由 上 级 有 关 单 位 推 
ADS SH . 融 理 事 长 人 选 , 须 按 本 章程 规定 程序 由 
会 员 代 表 大 会 和 理事 会 选举 产生 。 

第 十 八条 ”理事 会 的 职权 是 : 

(一 ) 贯 彻 执行 会 员 代表 大 会 的 决议 ; 

(二 ) 向 会 员 代表 大 会 报告 工作 ; 

(三 ) 筹 备 召 开会 员 代 表 大 会 ; 

(四 ) 审 议 通过 本 协会 的 行规 , 行 约 ;审定 协会 的 工作 
计划 ， 

(五 ) 选 举 和 黑 免 理事 长 . 副 理 事 长 .常务 理事 ; 

(六 ) 决 定 本 协会 分 支 机构 、 办 事 机 构 的 设置 .撤销 、 合 
并 ; 

(七 ) 决 定 会 员 的 吸收 和 除名 ; 
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( 八 ) 根 据 理 事 长 提名 ,决定 聘任 秘书 长 ; 

( 九 ) 推 举 名 誉 理事 长 ,聘请 顾问 ; 

(十 ) 领 导 本 协会 各 机 构 开展 工作 ; 

(十 一 ) 制 定 内 部 管理 制度 ; 

(十 二 ) 决 定 本 协会 其 他 重要 事项 。 

第 十 九条 ”理事 会 须 有 半数 以 上 的 理事 出 席 方 能 召 
开 。 其 决议 须 经 到 会 理事 2/3 以 上 表决 通过 方 能 生效 。 

第 二 十 条 ”理事 会 每 一 至 二 年 召开 一 次 会 议 ,情况 特 
殊 的 ,也 可 采取 通讯 形式 召开 。 

第 二 十 一 条 ”本 协会 设 常 务 理事 会 ,由 理事 会 选举 产 
生 。 

第 二 十 二 条 ”在 理事 会 闭会 期 间 , 常 务 理事 会 行使 第 
十 八条 第 (一 ) (三 ) (WA) AK) (EAR OD) OF 
一 ) (十 二 ) 项 的 职权 ,对 理事 会 负责 。 

第 二 十 三 条 ”常务 理事 会 须 有 半数 以 上 常务 理事 出 
席 方 能 召开 ,其 决议 须 经 到 会 常务 理事 2/3 以 上 表决 通过 
方 能 生效 。 

第 二 十 四 条 ”常务 理事 会 每 年 召开 一 至 二 次 会 议 , 情 
况 特殊 的 也 可 采取 通讯 形式 召开 。 

第 二 十 五 条 ”本 协会 的 理事 长 MAAK .秘书 长 必 
须 具 备 下 列 条 件 : 

(一 ) 坚 持 党 的 路 线 .方针 ,政策 ,政治 素质 好 ; 

(二 ) 在 本 行业 内 有 较 大 影响 ,有 较 强 的 组 织 .协调 和 
决策 能 力 ,热心 行业 工作 ,办 事 公 正 ; 

(三 ) 理 事 长 副 理 事 长 最 高 任职 年 龄 不 超过 70 周岁 ， 
秘书 长 最 高 任职 年 龄 不 超过 65 周岁 ; 

四) 身体 健康 ,能 坚持 正常 工作 ; 

(五 ) 未 受过 剥夺 政治 权利 的 刑事 处 罚 ; 

(六 ) 具 有 完全 民事 行为 能 力 。 

第 二 十 六 条 ”本 协会 理事 长 MARK .秘书 长 如 起 
过 最 高 任职 年 龄 的 , 须 经 理事 会 表决 通过 , 报 业 务 主 管 单 
位 审查 ,并 经 民政 部 批准 同意 后 , 方 可 任职 。 

第 二 十 七 条 ”本 协会 理事 长 . 副 理 事 长 .秘书 长 一 届 
任期 四 年 。 其 任期 最 长 不 得 超过 两 届 , 因 特殊 情况 须 延 长 
任期 的 , 须 经 会 员 代 表 大 会 2/3 以 上 代表 表决 通过 , 报 业 务 
主管 单位 审查 并 经 民政 部 批准 同意 后 , 方 可 任职 。 

第 二 十 八条 ”本 协会 理事 长 为 本 协会 法 定 代表 人 。 
如 因 特 殊 情 况 须 由 副 理事 长 或 秘书 长 担任 法 定 代 表 人 ,应 
报 业务 主管 单位 审查 并 经 民政 部 批准 同意 后 , 方 可 担任 。 

本 协会 法 定 代 表 人 不 兼任 其 他 社会 团体 的 法 定 代 表 
人 。 

第 二 十 九条 ”本 协会 理事 长 行使 下 列 职权 : 

(一 ) 召 集 和 主持 理事 会 .常务 理事 会 ; 

(二 ) 检 查 会 员 代 表 大 会 .理事 会 .常务 理事 会 决议 的 
落实 情况 ; 

(三 ) 提 名 秘书 长 人 选 ,由 理事 会 或 常务 理事 会 决定 聘 
任 ; 

(四 ) 根 据 秘书 长 提名 ,决定 聘任 副 秘书 长 和 各 机 构 主 
要 负责 人 ; 

(A)RREMSEAA KR E UF. 

(六 ) 必 要 时 让 委托 常务 副 理 事 长 行使 其 上 述 有 关 职 


Ho 

第 三 十 条 ”本 协会 秘书 长 行使 下 列 职 权 : 

(一 ) 主 持 协 会 常设 办 事 机 构 ( 秘 书 处 ) 的 工作 ,组 织 实 
施 年 度 工作 计划 ，; 

(二 ) 协 调 各 分 支 机 构 ,办事 机 构 等 开展 工作 ; 

(三 ) 提 名 副 秘 书 长 及 各 机 构 主 要 负责 人 人 选 ,由 理事 
长 决定 聘任 ; 

(四 ) 决 定 秘书 处 内 部 机 构 的 设置 和 工作 人 员 的 聘用 ; 

(五 ) 决 定 办 事 机 构 .实体 机 构 专 职工 作 人 员 的 聘用 ; 

(六 ) 根 据 工 作 需 要 ,提出 设立 若干 工作 委员 会 的 建 
X; 

(七 ) 处 理 其 他 日 常事 务 ; 

第 三 十 一 条 ”本 协会 的 分 支 机 构 是 按 产品 专业 类 别 
设立 的 分 会 ,名 称 统一 使 用 “中 国电 器 工业 协会 x x x 分 
会 "。 各 分 会 根据 本 章程 ,结合 本 分 会 特点 ,制订 分 会 工作 
条 例 和 有 关 规 定 , 并 报 本 协会 审定 。 分 会 根据 本 协会 的 委 
托 和 统一 工作 部 署 ,结合 本 专业 的 具体 情况 ,独立 开展 工 
作 。 根 据 本 章程 规定 的 会 员 基本 条 件 和 自身 发 展 需 要 。 
在 本 专业 内 发 展会 员 , 报 协会 秘书 处 备案 ,并 发 给 本 协会 
统一 印 制 和 编号 的 会 员 证 。 除 直属 会 员外 ,本 协会 委托 各 
分 会 收取 会 费 , 并 按 一 定 比 例 上 缴 本 协会 。 分 会 设 理事 会 
(常务 理事 会 ) 和 常设 办 事 机 构 一 一 秘书 处 。 分 会 理事 ( 常 
务 理事 ) 和 理事 长 . 副 理 事 长 以 及 秘书 长 . 副 秘 书 长 的 产生 
和 调整 ,由 分 会 根据 本 章程 确定 的 原则 ,结合 分 会 实际 ,在 
分 会 工作 条 例 中 作出 规定 。 分 会 的 印章 由 本 协会 统一 刻 
制 颁发 。 


FIRE ”资产 管理 .使 用 原则 


第 三 十 二 条 ”本 协会 的 经 费 来 源 主要 是 ，; 

(一 ) 会 员 交 纳 的 会 费 ; 

(二 ) 国 内 团体 或 个 人 的 捐款 ; 

(三 ) 政 府 部 门 给 予 的 资助 ; 

(四 ) 在 核准 的 业务 范围 内 开展 活动 或 服务 的 收入 ; 
(五 ) 利 息 ; 

(六 ) 其 他 合法 收入 。 

第 三 十 三 条 ”本 协会 按照 国家 有 关 规 定 收取 会 员 会 


第 三 十 四 条 ”本 协会 经 费用 于 下 列 项 目 : 

(一 ) 本 协会 组 织 开展 的 行业 活动 经 费 ，; 

(二 ) 出 版 会 刊 和 编 印 资料 等 费用 ; 

(三 ) 秘 书 处 开展 工作 所 需 费 用 ; 

(四 ) 常 设 办 事 机 构 等 的 工作 人 员 的 工资 与 津贴 ; 

(五 ) 表 彰 协 会 工作 人 员 及 活动 积极 分 子 的 奖励 费用 ; 

(六 ) 其 他 正当 支出 。 

第 三 十 五 条 ”本 协会 建立 严格 的 财务 管理 制度 ,保证 
会 计 资 料 合法 .真实 .准确 .完整 。 


第 三 十 六 条 ”本 协会 配备 具有 专业 资格 的 会 计 人 员 。 
会 计 不 得 兼任 出 纳 。 会 计 人 员 必 须 进行 会 计 核 算 ,实行 会 
计 监 督 。 会 计 人 员 调 动工 作 或 离职 时 ,必须 与 交接 人 员 办 
清 交 接手 续 。 

第 三 十 七 条 ”本 协会 的 资产 管理 必须 执行 国家 规定 
的 财务 管理 制度 ,接受 会 员 代表 大 会 和 财政 部 门 的 监督 。 
资产 来 源 属于 国家 拨款 或 者 社会 捐赠 .资助 的 ,必须 接受 
审计 机 关 的 监督 。 凡 属 社会 捐赠 .资助 的 ,要 将 有 关 情 况 
以 适当 方式 向 社会 公布 。 

第 三 十 八条 ”本 协会 换届 或 更 换 法 定 代表 人 之 前 , 必 
须 接 受 民 政 部 和 业务 主管 单位 组 织 的 财务 审计 。 

第 三 十 九条 本 协会 的 资产 ,任何 单位 .个 人 个 得 侵 
占 、 私 分 和 挪用 。 

第 四 十 条 ”本 协会 专职 人 员 的 工资 和 保险 ,福利 入 
遇 ,参照 国家 对 事业 单位 的 有 关 规 定 执行 。 


第 六 章 “章程 的 修改 程序 


第 四 十 一 条 “对 本 协会 章程 的 修改 , 须 经 理事 会 表决 
通过 后 报 会 员 代 表 大 会 审议 。 

第 四 十 二 条 ”本 协会 修改 的 章程 , 须 在 会 员 代表 大 会 
通过 15 日 内 ,经 业务 主管 单位 审查 同意 ,并 报 民政 部 核准 
后 生效 。 


Ste ”终止 程序 及 终止 后 
的 财产 处 理 


第 四 十 三 条 ”本 协会 完成 宗旨 或 由 于 分 立 、 合 并 等 原 
因 需 要 注销 的 ,由 理事 会 提出 终止 动议 。 

第 四 十 四 条 ”终止 动议 须 经 会 员 代 表 大 会 到 会 代表 
的 三 分 之 二 以 上 讨论 通过 ,并 报 业 务 主管 单位 审核 同意 . 

第 四 十 五 条 ”本 协会 终止 前 , 须 在 业务 主管 单位 及 有 
关机 关 指 导 下 成 立 清算 组 织 , 清 理 债权 债务 ,处 理 普 古事 
宜 , 清 理 期 间 , 不 开展 清算 以 外 的 活动 。 

第 四 十 六 条 ”本 协会 经 社团 登记 机 关 办 理 注 销 登记 
手续 后 , 即 为 终止 。 

第 四 十 七 条 ”本 协会 终止 后 的 剩余 财产 ,在 业务 主管 
单位 和 社团 登记 管理 机 关 的 监督 下 ,按照 国家 有 关 规 定 ， 
用 于 发 展 与 本 协会 宗旨 相关 的 事业 。 


第 八 章 M Mi 
第 四 十 八条 ”本 章程 经 2001 年 5 月 2 日 第 二 局 会 员 
代表 大 会 表决 通过 。 


第 四 十 九条 ”本 章程 的 解释 权 属 本 协会 的 理 串 公 ， 
第 五 十 条 本 章程 日 社团 登记 机 关 核 准 之 日 起 生效 ， 
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附录 B 


名 誉 理事 长 


理事 长 


副 理 事 长 


常务 副 理 事 长 


秘书 长 


副 秘书 长 
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何 木 云 
MEA 
耿 E 
金明 达 
项 永春 
WA 
王 纪年 
PS AR 
阳 贻 华 
杨 启明 
ERR 
刘 伯 宁 
视 远 雅 
苏 春 
李 g 
方 晓 燕 


中 国电 器 工业 协会 正 、 副 理事 长 及 正 、 副 秘书 长 名 单 


中 国 机 械 工 业 联 合 会 常务 副 会 长 . 原 机 械 工业 部 副 部 长 
东方 电气 集团 董事 长 

中 国贸 促 会 机 械 分 会 常务 副 会 长 . 原 机 械 工业 部 政策 法 规 体 改 司 司 长 
哈尔滨 电站 设备 集团 公司 董事 长 

上 海 电 气 (集团 ) 总 公司 副 总 裁 

东北 输 变 电 集团 公司 董事 长 

西安 电力 机 械 制造 公司 总 经 理 

许 继 集团 有 限 公司 董事 长 兼 总 经 理 

正泰 集团 董事 长 

长 城 电工 股份 公司 总 经 理 

北京 电工 综合 技术 经 济 研究 所 所 长 

原 机 械 工业 部 行业 发 展 司 副 司 长 

桂林 电器 科学 研究 所 原 所 长 

中 国电 工 设备 总 公司 原 副 总 经 理 

北京 电工 综合 技术 研究 所 党 委 副 书记 、 副 所 长 

北京 电工 综合 技术 研究 所 副 所 长 

北京 电工 综合 技术 研究 所 标准 部 主任 


中 国电 器 工业 协会 秘书 处 地 址 .电话 


办 公 地 址 ;北京 市 海淀 区 浴 微 路 2 号 院 主楼 
通讯 地 址 :北京 197 信箱 


”行业 发 展 与 咨询 部 


《电器 工业 ) 编 辑 部 


358 - 2001 中 国电 器 工业 年 鉴 


部 门 


组 织 联络 部 


市 场 信息 部 


科技 质量 部 


办 公 室 


财务 处 


标准 部 


”网 络 工作 部 


邮政 编码 : 100036 传真 :(010)68167210 

沈 其 英 + ff 68166500 .68166484 
HRR 副 主 任 68166500 
Æ EH 副 主 任 68162049 
李 晓 静 副 主任 68212310 
王 劲 光 副 主 任 68163105 
hie ES 副 主 任 68218641 
XIRU 副 主 任 68243041 
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中 国电 器 工业 协会 (CEFETA ) 28 8143 


CEEIA 会 员 代 表 大 会 











市 场 信息 
高 压 开关 分 会 
一 一 一 | 电力 电容 器 分 会 
财务 处 
通用 低 奈 电 疮 分 会 
电力 电子 分 会 
继电器 及 其 装置 分 会 






十 业 日 用 电 絮 分 会 
电器 附件 及 家 用 





Po til AZ 


电炉 及 Lap E 
绝缘 材料 分 会 


电工 专用 设备 分 会 
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附录 E 


中 国电 器 工业 协会 各 行业 分 会 名 录 


大 电机 分 会 

理事 长 ; 盛 树 仁 ( 哈 尔 滨 电机 有 限 责 任 公司 ) 
秘书 长 : 梁 广 泰 ， 

单位 :哈尔滨 大 电机 研究 所 

地 址 :哈尔滨 大 庆 路 89 号 

邮 码 :1S0040 

电话 : (0451)2102576 

传真 : (0451)2100926 

汽轮机 分 会 

理事 长 ;张强 栓 ( 东 方 汽 轮机 厂 ) 
秘书 长 :高 景 田 

单位 :东方 汽轮机 厂 

地 址 :四 川 德阳 绵竹 县 双 旺 镇 

BAS :618201 

Hii : (0838 )6302192—5927 

电站 锅炉 分 会 

HFK: ARE LERI ) 
单位 :上 海 锅炉 三 

HE: ER TI ETE 250 号 
HBG ; 200240 

Ha 15 : (021 64301037 

电站 辅 机 分 会 

理事 长 : 郑 国光 (上 海 发 电 设备 成 套 设计 研究 所 ) 
秘书 长 :应 静 良 

单位 :中 国 华电 工程 (集团 ) 公 司 

地 址 ;北京 白 广 路 2 条 1 号 

ARES : 100761 

HE ki : (010)63548039 

4& E : (010)63414469 

水 电 设 备 分 会 

理事 长 : 韩 航 龙 (大津 电气 传动 设计 研究 所 ) 
秘书 长 : 陆 楚 勋 

单位 :天津 电气 传动 设计 人 研究 所 

地 址 :天 津津 唐 公 路 二 号 桥 东 

邮 码 :300180 

电话 :(022)24391813 

传真 :(020)24391401 

内 燃 发 电 设备 分 会 

理事 长 : 杨 俊 智 (兰州 电源 车 辆 研究 所 ) 
秘书 长 : 杨 成 林 

单位 :兰州 电源 车 辆 研究 所 

地址 :兰州 市 七 里 河 区 民乐 路 64 号 
邮 码 :730050 

电话 ;(0732)2337711 

高 压 开关 分 会 
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理事 长 : 张 雅 林 (西安 高 压 开 关 厂 ) 
DK: EBM 

单位 :西安 高 压 电 器 研究 所 

地 址 :西安 汗 惠 北 路 副 30 号 

邮 码 :710077 

电话 :(029)4261137 

传真 :(029)4241961 

变压器 分 会 

理事 长 : 刘 ” 杰 ( 沈 阳 变 压 器 有 限 责任 公司 ) 
秘书 长 :于海 年 

单位 :沈阳 变压器 研究 所 

地 址 :沈阳 市 铁 西区 北 二 中 路 18 号 
邮 码 : 110025 

电话 :(024)25865182 

传真 : (024)25851179 
ARTERA 

理事 长 :车 念 坚 (抚顺 电瓷 厂 ) 
MRE: ARR 

单位 :西安 电瓷 研究 所 

地 址 :西安 大 庆 路 156 号 

邮 码 : 710077 

电话 :(029)4265223 

传真 :(029)4287897 

电力 电容 器 分 会 

理事 长 : 明 喜 洪 (西安 电力 电容 器 厂 ) 
ABBR KOO 

单位 :西安 电力 电容 器 研究 所 

地 址 :西安 桃园 路 8 号 
邮 码 :710082 

电话 :(029)4239934 

传真 :(029)4241869 

电 控 配 电 设备 分 会 

理事 长 : 仲 明 振 (上 海 电器 成 套 厂 ) 
秘书 长 :项 雅 丽 

单位 :天 津 电 气 传动 设计 研究 院 
地 址 :天 津津 塘路 二 号 桥 东 

邮 码 :300180 

电话 :(022)24962945 

传真 :(022)24391813 

通用 低压 电器 分 会 

理事 长 : 沈 小 宇 (沈阳 低压 开关 厂 ) 
秘书 长 : 何 瑞 华 

单位 :上 海 电 器 科学 研究 所 

地 址 :上 海 武 字 路 505 号 

HE 43 ;200063 

电话 : (021)62574990 - 421 


4 E : (021)62576021 

电力 电子 分 会 

理事 长 : 陆 剑 秋 ( 西 安 电力 整流 更 所 ) 
WBR: Hm 

单位 :西安 电力 电子 技术 研究 所 
地 址 :西安 市 朱 省 大 街 202 号 
邮 码 :710061 

电话 : (029)5268264 

防爆 电气 分 会 

理事 长 :上 崔 德 柱 ( 合 肥 开 关 厂 ) 
秘书 长 : 李 绍 春 

单位 :沈阳 电器 传动 研究 所 

地 址 :沈阳 铁 西 区 兴工 街 64 号 
MBA : 110025 

Hi : (024)5853773 
继电器 及 其 装置 分 会 

理事 长 : 王 继 年 (许昌 继电器 集团 公司 ) 
秘书 长 : 姚 A 

单位 :许昌 继电器 研究 所 

地 址 :河南 许昌 建设 路 183 号 
邮 码 :461000 

电话 :(0374)3314554 - 2442 
传真 :(0374)33152732 
工业 日 用 电器 分 会 
理事 长 : 汤 宝 流 (广州 电器 科学 研究 所 ) 
秘书 长 : 赖 静 

单位 :广州 电器 科学 研究 所 

地 址 :广州 新 港 西 路 204 号 
KES : 510302 

电话 : (020) 84458023 

传真 :(020)84192478 

电器 附件 及 家 用 控制 器 分 会 
理事 长 ; 吴 国 平 ( 广 州 电 器 科学 研究 所 ) 
秘书 长 ; 许 亿 祷 

单位 :广州 电器 科学 研究 所 

地 址 :广州 新 港 西 路 204 

邮 码 : 510302 

电话 :(020)84192478 

传真 : (020)84458023 

牵引 电气 设备 分 会 

理事 长 : 戴 志 强 (湘潭 电机 集团 有 限 公司 ) 
秘书 长 ; 许 8 

单位 :湘潭 牵引 电器 设备 研究 所 
地 址 :湘潭 下 报 司 街 302 号 
HBAS ;411101 

电话 : (0732) 8596635 

传真 : (0732)8596228 
电炉 及 工业 炉 分 会 

理事 长 : 王 金 竹 (上 海 电炉 三) 
秘书 长 : 刘 西 萍 

单位 :西安 电炉 研究 所 


地 址 :西安 朱雀 大 街 南 端 222 号 
邮 码 :710061 

电话 :(029)5265538 

传真 :(029)5265438 

电焊 机 分 会 

理事 长 : 章 洪波 (上 海 电 焊 机 厂 ) 
秘书 长 : 周 孟 龙 

单位 :成 都 电焊 机 研究 所 

地 址 ;成 都 二 环 东 路 一 段 29 号 
邮 码 ;610051 

电话 :(028)3335253 

焊接 材料 分 会 

理事 长 :张建国 (上 海中 钢 焊 材 有 限 公司 ) 
秘书 长 : 吴 振 祥 

单位 :哈尔滨 焊接 研究 所 

地 址 :哈尔滨 南岗 区 和 兴 路 65 = 
KAS ; 150080 

电话 :(0451)6335217 

传真 :(0451)6336693 

中 小 型 电机 分 会 

理事 长 : 林 涛 (北京 市 电机 总 厂 ) 
秘书 长 : 黄 国治 

单位 :上 海 电 器 科学 研究 所 

地 址 :上 海 武 宁 路 505 号 

邮 码 :200063 

电话 :(021)62545407 

传真 :(021)62432316 

分 马力 电机 分 会 

理事 长 : 马 坚 (广州 电器 科学 研究 所 ) 
秘书 长 : 揭 敢 新 

单位 :广州 电器 科学 研究 所 

地 址 :广州 新 港 西 路 204 号 

邮 码 : 510302 

电话 :(020)84451171 
传真 : (020)84451516 

微 电 机 分 会 

理事 长 : 莫 会 成 (西安 徽 电 机 研究 所 ) 
秘书 长 RAK 

单位 :西安 徽 电机 人 研究 所 

地 址 :西安 桃园 西 路 2 号 

邮 码 :710077 

电话 :(029)4234773 

传真 :(029)4234772 


电动 工具 分 会 
理事 长 : 刘 世 昌 ( 上海 电 动工 其 人 妍 究 所 ) 
秘书 长 KER 


单位 :上 上 海 电动 工具 研究 所 
地 址 :上 海宝 庆 路 10 号 

邮 码 :200031 

电话 :(021)64713065 

传真 :(021)64713065 
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电线 电缆 分 会 

理事 长 :高 庆 国 (上 海 电 线 电缆 研究 所 ) 
秘书 长 :王家 梁 

单位 :上 海 电线 电缆 研究 所 

地 址 :上 海军 工 路 1000 号 

邮 码 : 200093 

FA i : (021 )65494605 

f& E: (02165491182 

绝缘 材料 分 会 


理事 长 : 刘 元 捷 ( 桂 林 电 器 科学 研究 所 ) 


秘书 长 : 李 焰 星 

单位 :桂林 电器 科学 研究 所 

地 址 :桂林 辰 山路 1 号 
邮 码 :541004 

电话 :(0773)5812501 

传真 : (0773)5813513 

a E 
HARE CB BE) 
秘书 长 :于 同 双 

单位 :沈阳 蓄电池 研究 所 

地 址 :沈阳 铁 西 区 保 工 北 街 28 号 
邮 码 ;110026 

电话 : (024)5874282 

电工 合金 分 会 

理事 长 : 雇 宝 彬 (桂林 电器 科学 研究 所 ) 
秘书 长 : 王 学 林 

单位 ;桂林 电器 科学 研究 所 

邮 码 :541004 

电话 ;(0773)5812501] 
电工 专用 设备 分 会 


理 捉 长 : 苏 ” 春 (北京 电工 综合 技术 经 济 研究 所 ) 


秘书 长 : 陈 金 柱 
地 址 :197 信箱 
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邮 码 :100036 

电话 :(010)68212344 

传真 :(010)68172033 

电 碳 制品 分 会 

理事 长 : 刘 凡 成 (哈尔滨 电 碳 厂 ) 
秘书 长 : 王 维 印 

单位 :哈尔滨 电 碳 研究 所 

地 址 ;哈尔滨 市 香 坊 区 电 碳 街 6 号 
邮 码 : 150030 

电话 : (0451)5303472 

工业 锅炉 分 会 

理事 长 : 程 其 次 (上 海 工业 锅炉 研究 所 ) 
秘书 长 : 王 善 武 

单位 :上 海 工 业 锅炉 研究 所 

地 址 :上 海 浦东 次 华 路 121 号 
邮 码 : 200126 

电话 :(021)58836230 

传真 :(021)58745829 

新 增设 的 分 会 

现场 总 线 分 会 (正在 办 理 手续 ) 
防爆 电机 分 会 (正在 办 理 手 续 ) 
经 营 计划 工作 委员 会 

主任 : 张 学 先 

单位 :上 海 动力 设备 有 限 公 司 
地 址 :上 海 杨 树 浦 路 2200 号 
邮 码 :200090 

电话 :(021)64302391 - 8227 
价格 工作 委员 会 

FE: FRE 

单位 :北京 重型 电机 厂 

地 址 ;北京 西 郊 吴 家 村 

邮 码 : 100039 

电话 :(010)68211199 - 3746 
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k 飞 洲 电气 公司 集中 了 一 批 行业 内 的 专家 ， 在 吸收 国外 先进 技术 的 基础 上 加 以 创新 ， 不 断 推出 技术 领先 的 开关 设 
备 。 这 些 产 品 全 部 按 TEC 标准 、GB 标准 和 更 严格 的 企业 标准 生产 ， 通 过 了 各 种 型 式 试验 和 运行 考验 ， 被 国家 经 贸 委 推 
荐 为 城乡 电网 改造 选用 设备 。 

* KYN28A (GZS1) 金属 得 奖 抽出 式 中 置 开关 柜 除 通过 了 例 行 的 型 式 试验 项 目 之 外 ， 还 通过 了 内 部 故障 燃 弧 说 
验 。 通 过 这 项 试验 的 开关 柜 可 以 将 故障 限制 在 局 部 的 小 室内 ， 以 避免 “火烧 连 营 ”现象 的 发 生 。 
MNX 低压 抽出 式 开关 柜 的 额定 电流 达 5 000A， 热 稳定 电流 达 100kA， 动 稳定 电流 达 220kA。 可 满 

友 按照 美国 10FR50、IEEE323、 TEEES 44 ARANA ROC-E ARTERIA TE Se EER 
3G 抗震 试验 ， 于 2000 年 底 通 过 了 国家 核 安全 局 主持 的 鉴定 ， 可 用 于 村 ALA (MAR 

we 飞 测 电气 会 司 和 施耐德 公司 合作 生产 的 Prisma 低压 开 s i 
楼 等 高 档 工业 与 民用 设施 的 配 电 系统 。 
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企业 名 称 ”上海 飞 洲 电气 股份 有 限 公 司 法 人 代表 MEF 注册 资本 3 750 AARD 
企业 地 址 ”上 海 浦东 泰 浦 工业 开 友 区 邮政 编码 201400 


Ax i AIR Zo 
经 营 范围 : RIA. HATE, KEE 
力 设备 、 电 力 自动 化 装置 。 





高 压 开 关 柜 GZS1[KYN28A].KYN18D.XGN15(SF8) 12(F)、 
XGN2-12(Z) HXGN15A-12(F.R) 
低压 开关 柜 MNX MNX(E)[GCK 1], MNX(G)¿Prisma 


VS1[ZN63Aj] 系 列 真空 断路 器 





上 海 飞 洲 电 气 股份 有 限 公司 是 生产 高 低压 开关 设备 的 现代 化 企业 晤 其 设 在 止 海 浦东 张 证 高科 技 园区 的 目 动 化 
子 公 司 ， 生 产 配 电 自动 化 系统 软件 及 综合 保护 装置 是 公司 拥有 国际 标准 局 房 和 全 套 高 精度 现代 化 的 进 目 委 备 及 先 
进 的 管理 设施 。 占 地 面积 6 万 m:， 建 筑 面 积 25 万 站 是 一 期 投资 8 000777, ERE AA 10 ZE A. Pan 
技术 水 平 居 国内 同行 前 列 。 按 “2009 年 高 压 开关 行业 主要 经 济 指标 排序 ”数据 统计 ,企业 产 值 第 和 7 名 ,销售 收入 
第 37 名 ， 利 税 总 额 第 34%, ABRIRSE 21 名 。2000 Nh eal tases IA. 

上 海 飞 洲 电气 股份 有 限 公 司 先后 获得 国家 有 关 部 委 颁 发 的 高 压 开 关 柜 生产 秩序 整顿 合格 证 、 低 压 成 套 开 关 设 
备 生 产 秩序 与 产品 质量 整顿 合格 证 书 、 中 华人 民 共 和 国 进出 口 企业 资格 证 书 、 上 海 市 高 新 技术 企业 (产品 ) 认定 
办 公 室 颁发 的 上 海 市 高 新 技术 企业 认定 证 书 。1997 年 12 月 该 公司 按照 1S09001 标准 建立 的 质量 保证 体系 通过 华 信 
及 华 欣 德 公司 的 认证 ， 并 于 2000 12 月 底 通 过 了 复审 。 该 公司 为 核电 站 生产 的 1E 级 MNX 开关 柜 于 2000 年 12 月 
通过 了 国家 核 安 全 局 的 评审 。 “ 飞 洲 电 气 ” 以 良好 的 品质 和 服务 的 保证 , 赢得 了 广大 用 户 的 好 评 。 并 多 年 被 评 为 
上 海 市 重合 同 守信 用 单位 。 








GZS1[KYN28A] 户 内 金属 锡 装 抽出 式 开关 柜 MINS 高 级 型 低压 抽出 式 开关 柜 Prisma 低 压 固定 式 开关 柜 


电话 / 传真: (021) 56088855 / (021) 56086636 http.www.fzelectric.com 


E-mail fzdq@public6.sta.net.cn , sales@fzelectric.com 
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